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Предисловие 


Настоящий Указатель составлен на основании сведений, представляемьх Федеральньм 
агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУП "ВНИИМС" об 
утвержденных типах средств измерений и зарегистрированных в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений. 

В Указатель внесены сведения по состоянию на 01.01.2013 года. 

В Указатель не включены средства измерений с истекшим сроком действия 
сертификатов, средства измерений единичного производства, а также включенные в 
спецраздел. 

Указатель состоит из двух частей: 

Часть 1. "Средства измерений отечественного производства". 

Часть 2. "Средства измерений, ввозимые по импорту". 

В Указателе наименования средств измерений расположены в алфавитном порядке. 
После наименования указаны условное заводское обозначение, регистрационный номер в 
Государственном реестре, срок интервала между поверками (МПИ), номер сертификата 
(с 2009 г. свидетельства) об утверждении типа и срок, до которого он действует, а также 
наименование предприятия (фирмы) - изготовителя. 

Для удобства пользования Указатель снабжен систематизированным перечнем 
действующих регистрационных номеров в порядке их возрастания с указанием класса по 
классификатору средств измерений. 

Настоящий Указатель подготовлен во ВНИИ метрологической службы (отдел "Научно- 
методических основ испытаний средств измерений"). 

Указатель предназначен для специалистов, работающих в области разработки и 
эксплуатации измерительной техники, и метрологических служб, может быть полезен 
разработчикам новых средств измерений, преподавателям и студентам вузов; использован 
для получения сведений о типах средств измерений, серийно выпускаемых в Российской 
Федерации и разрешенных к ввозу из-за рубежа. 

С запросами по получению дополнительной информации и оказанию информационных 
услуг, включая предоставление оперативной, аналитической и обобщенной информации, 
копий описаний типа (услуги платные) на основе автоматизированного банка данных 
Государственного реестра средств измерений, замечаниями по содержанию Указателя и 
пожеланиями по его совершенствованию следует обращаться по адресу: 

119361 Москва, Озерная ул. 46, отдел 104 (e-mail: gosreestr@vniims.ru), 
тел. 8 (495) 437-2865. 


Классификатор средств измерений 


Основные деления 


90.27.27 > Измерения геометрических величин 

90.27.28 Измерения механических величин 

90.27.29 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ 
90.27.30 Измерения давления, вакуумные измерения 

90.27.31 Измерения физико-химического состава и свойств веществ 
90.27.32 Теплофизические и температурные измерения 

90.27.33 Измерения времени и частоты 

90.27.34 Измерения электрических и магнитных величин 

90.27.35 Радиоэлектронные измерения 

90.27.36 > Измерения акустических величин 

90.27.37 Оптические и оптико-физические измерения 

90.27.38 Измерения ионизирующих излучений и ядерных констант 
90.27.39 Биологические и биомедицинские измерения 


Далее в тексте указателя для удобства пользования первые две цифры рубрик (90) опу- 
щены. 


27.27 Измерения геометрических величин 


27.27.01 Измерения линейных величин 
27.27.02 Измерения угловых величин 


27.28 Измерения механических величин 


27.28.01 Измерения массы 

27.28.02 Измерения силы, твердости, силы тяжести 

27.28.03 Измерения параметров движения 

27.28.04 Измерения деформаций, моментов сил, работы, мошности, параметров 
механических напряжений, износа 

27.28.05 Измерения системы автосервиса 


27.29 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ 


27.29.01 Измерения расхода газов, жидкостей, пара, газожидкостных систем, пульпы, 
криогенных жидкостей, жидких металлов, сыпучих веществ 

27.29.01.01 Измерения массового и объемного расхода газов 

27.29.01.02 Измерения расхода жидкостей, пара, газожидкостных систем 

27.29.01.03 Измерения массового и объемного расхода воды 

27.29.01.04 Измерения массового и объемного расхода нефти и нефтепродуктов, 
пульпы, криогенных жидкостей, жидких металлов 

27.29.01.05 Прочие (Измерения расхода газов, жидкостей, пара ит.д.) 

27.29.02 Измерения уровня, объема, вместимости 


27.30 Измерения давления, вакуумные измерения 
27.31 Измерения физико-химического состава и свойств веществ 


27.31.01 Физико-химические измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в том 
числе горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых 
телах, жидкостях и газах, в том числе концентраций аэрозолей, измерения 
загрязненности атмосферы 

27.31.02 Измерения свойств твердых тел, сыпучих веществ, жидкостей, морской воды, 
нефти и нефтепродуктов, газов, в том числе горючих, измерение плотности и 
сжимаемости веществ 


27.32 Теплофизические и температурные измерения 


27.32.01 Измерения количества теплоты реакций и фазовых переходов, 
коэффициента лучеиспускания и лучепоглощения, измерения характеристик 
плазмы, теплопроводности и температуропроводности газов, жидкостей и 
твердых тел 

27.32.02 Измерения температур, в том числе низких (ниже 273,15 К) и высоких (более 
3000 К), разности температур, параметров тепловых потоков 


27.33 Измерения времени и частоты 


27.33.01 Методы и средства воспроизведения и хранения времени и частоты 
27.33.02 Измерения интервалов времени 

27.33.03 Измерения частоты сигналов 

27.33.04 Измерения параметров телефонной связи, в том числе сотовой 


27.34.01 

27.34.01.01 
27.34.01.02 
27.34.01.03 
27.34.01.04 
27.34.01.05 
27.34.02 


27.34.03 


27.35.01 
27.35.02 
27.35.03 
27.35.04 
27.35.05 
27.35.06 
27.35.07 
27.35.08 
27.35.09 
27.35.10 
27.35.11 
27.35.12 
27.35.13 
27.35.14 
27.35.15 
27.35.16 


27.35.17 
27.35.18 


27.38.01 


27.38.02 
27.38.03 


27.34 Измерения злектрических и магнитных величин 


Измерения энергетических параметров 

Измерения силы тока, количества электричества и зарядов 

Измерения ЭДС и напряжения 

Измерения мошности и энергии 

Измерения показателей качества электрической энергии и АСКУЭ 

Прочие (Измерения электрических и магнитных величин) 

Измерения электрического сопротивления, проводимости, емкости, угла 
сдвига фаз, индуктивности и добротности электрических цепей, параметров 
диэлектриков 

Измерения характеристик магнитных полей, свойств магнитных материалов, 
в том числе тонких магнитных пленок (ферролаковых покрытий), измерения 
электрических и электромагнитных характеристик материалов 


27.35 Радиоэлектронные измерения 


Измерения и исследования формы сигнала и спектра 

Измерения ослаблений. Аттенюаторы 

Генераторы измерительные 

Измерения элементов и трактов с распределенными постоянными 
Приборы для наблюдения и исследования характеристик радиоустройств 
Измерения параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов 
Измерительные устройства коаксиальных и волноводных трактов 
Измерения мошности 

Измерения напряжений 

Измерения напряженности поля и радиопомех 

Импульсные измерения 

Измерения разности фаз и группового времени запаздывания 

Усилители измерительные 

Блоки радиоизмерительных приборов 

Источники питания для измерения и радиоизмерительных приборов 
Измерения параметров компонентов и цепей с сосредоточенными 
постоянными 

Комплексные измерительные установки 

Прочие (Радиоэлектронные измерения) 


27.36 Измерения акустических величин 

27.37 Оптические и оптико-физические измерения 

27.38 Измерения ионизирующих излучений и ядерных констант 
Измерения активности, характеристик полей и источников нейтронов 
(радиометрия и спектрометрия) 
Измерения доз ионизирующих излучений (дозиметрия) 


Электронно-физическая аппаратура 


27.39 Биологические и биомедицинские измерения 


Часть 1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 


27.27 
27.27.01 


Измерения линейных величин 


Измерен ия геометрических величин 


27.27.01 


Наименование СИ 


СМ55-приемники спутнико- 
вые геодезические много- 
частотные 

Анализаторы сигналов по- 
садки и навигации 
Аппаратура 


Аппаратура 


Аппаратура геодезическая 
спутниковая 


Аппаратура навигационная 
потребителей глобальных 
навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS 
Аппаратура навигационная 
потребителей глобальных 
навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS 
Аппаратура навигационная 
потребителей глобальных 
навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS 
Аппаратура навигационная 
потребителей глобальных 
навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS 
Аппаратура навигационная 
потребителей глобальных 
навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS - 
радионавигационный ком- 
плекс морского применения 
Аппаратура навигационная 
потребителей глобальных 
навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС, СР$ 
Аппаратура навигационная 
потребителей ГЛО- 
НАСС/СР$ с функцией пе- 
редачи данных по СЗМ 
Аппаратура потребителей 


Аппаратура потребителей 
КНС ГЛОНАСС/СР$ 


Аппаратура потребителей 
КНС ГЛОНАСС/СР$ 


Аппаратура потребителей 
КНС ГЛОНАСС/СР$ 


Бруски контрольные 


Обозначение 


ТРИУМФ-1 


ILS, МОК АСПН-1 


Геодезия 


Изыскание 


ГСА-5 


"Бриз-КМ" индиви- 
дуальная (индекс 
144853) 

"Бриз-КМ" корабель- 
ная (индекс 144852) 


"Бриз-КМ" универ- 
сальная (индекс 
144851) 
Бриз-КМ-РВ (индекс 
144858) 


Бриз-КМ (индекс 
144854) 


GL8088s n ML8088s 


M2M-Cyber GLX 01 


КНС ГЛОНАСС/СР$ 
"Гранит-навигатор-4" 
ГАЛС-П 
ГАЛС-П-АСБТ 
ГеоС-1 


БК-150, БК-250, БК- 
350, БК-500 


№ Гос- 
реестра 
48736-11 


44855-10 


38211-08 


50877-12 


44941-10 


50272-12 


50271-12 


50270-12 


51072-12 


51645-12 


50034-12 


48142-11 


52060-12 


40659-09 


40660-09 


44484-10 


49504-12 


МПИ 
1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


5 лет 


3 года 


3 года 


5 лет 


3 года 


1 год 


1 год 


1 год 
1 год 
1 год 
1 год 


1 год 


№ серт./ 
свид. 
45084 


40391 


32263 


47738 


40514 


47027 


47026 


47025 


47968 


48620 


46715 


44322 


49100 
35385 
35386 
39989 


46005 


Изготовитель 


ООО "Джавад Джи Эн Эс 
Эс", г.Москва 


ООО НПО "Радиотехниче- 
ские системы", г.Челябинск 
ОАО "Российский институт 
радионавигации и времени" 
(РИРВ), г. С.-Петербург 
ОАО "Российский институт 
радионавигации и времени" 
(РИРВ), г. С.-Петербург 
ФГУП "ПО "Уральский опти- 
ко-механический завод 
им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
г.Екатеринбург 

ЗАО "Конструкторское бюро 
навигационных систем" 
(НАВИС), г.Москва 


ЗАО "Конструкторское бюро 
навигационных систем" 
(НАВИС), г.Москва 


ЗАО "Конструкторское бюро 
навигационных систем" 
(НАВИС), г.Москва 


ЗАО "Конструкторское бюро 
навигационных систем" 
(НАВИС), г.Москва 


ЗАО "Конструкторское бюро 
навигационных систем" 
(НАВИС), г.Москва 


ООО "Петро Ин Трейд", 
г. С.-Петербург 


ООО "Балакиревский завод 
электронной техники", 
пос.Балакирево 


ЗАО "Сантэл-Навигация", 
г.Москва 

ФГУП НИИМА "Прогресс", 
г.Москва 

ФГУП НИИМА "Прогресс", 
г.Москва 

ООО КБ "ГеоСтар навига- 
ция", г.Москва 

ООО "Знергоавтоматика", 
г.Волгоград 


Срок дей- 
ствия 
23.12.2016 


01.08.2015 


01.08.2013 


17.08.2017 


01.08.2015 


29.06.2017 


29.06.2017 


29.06.2017 


11.09.2017 


31.10.2017 


01.06.2017 


31.10.2016 


14.12.2017 
01.07.2014 
01.07.2014 
01.08.2015 


10.04.2017 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение м МПИ р Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Глубиномеры индикаторные ГИ-100М 428-75 1 год 15642 ЗАО "Кировский завод 01.08.2013 
"Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 
Глубиномеры микрометри- ГМ 319-05 1 год 20531 ЗАО "Кировский завод 01.04.2015 
ческие "Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 
Головки измерительные ОТИГПЦ, 01ИПМЦ, 36000-07 1 год 29407 ООО Инженерно- 01.11.2012 
электронные ЛИПМЦ метрологический центр 
"Микро", г. С.-Петербург 
Гриндометры Константа-Клин мод. 52153-12 1 год 49233 ООО "K-M", г. С.-Петербург 18.12.2017 
Константа-Клин-15, 
Константа-Клин-25, 
Константа-Клин-50, 
Константа-Клин-100, 
Константа-Клин-150, 
Константа-Клин-250 
Дальномеры лазерные ДЛК-1 39369-08 1 год 33740 ФГУП "НИИ "Полюс" 01.01.2014 
им.М.Ф.Стельмаха, г.Москва 
Датчики высоты облаков ДВО-2 51416-12 1 год 48403 ОАО "Лыткаринский завод 12.10.2017 
оптического стекла" (ЛЗОС), 
г.Лыткарино 
Датчики лазерные переме- 1855 41773-09 1 год 36780 ООО "НПП "ПРИЗМА", 01.12.2014 
щения г.Екатеринбург 
Датчики облаков лазерные ДОЛ-2 32517-12 1 год 47892 ООО "ЛОМО Метео", 22.08.2017 
г. С.-Петербург 
Датчики относительного пе- ДОП-03, ДОП-04 45364-10 1 год 41016 ЗАО "НТЦ "Диапром", 01.08.2015 
ремещения г.Москва 
Датчики перемещения ДП-И 34132-11 1,5года 44488 ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 25.11.2016 
г.Саров и ООО "НПО 
ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ", 
г.Саров 
Датчики положения лазер- Лабраконт“ 5Р.1030 26064-08 1 год 33433 Конструкторско- 01.12.2013 
ные технологический институт 
научного приборостроения 
Сибирского отделения Рос- 
сийской академии наук (КТИ 
НП СО РАН), г.Новосибирск 
Дефектоскопы РЕГЕМС (ПЕЛЕНГ) 36622-12 1 год 48897 ЗАО "Алтек", г. С.-Петербург 27.11.2017 
УД2-102ВД 
Дефектоскопы РЕГЕМС (ПЕЛЕНГ) 36622-12 1 год 48898 ООО "Алтек-Наука", 27.11.2017 
УД2-102ВД г. С.-Петербург 
Дефектоскопы РЕГЕМС (ПЕЛЕНГ) 36621-12 1 год 48746 ООО "Алтек-Наука", 20.11.2017 
УДЗ-103ВД г. С.-Петербург 
Дефектоскопы РЕГЕМС (ПЕЛЕНГ) 36621-12 1 год 48747 ЗАО "Алтек", г. С.-Петербург 20.11.2017 
УДЗ-103ВД 
Дефектоскопы РЕГЕМС 307 УДЗ- 46575-11 1 год 42355 ЗАО "АЛТЕК", г.Выборг 31.03.2016 
307ВД 
Дефектоскопы ИНТРОКОН 29792-05 1 год 21487 ООО "Интрон Плюс", 01.08.2015 
г.Москва 
Дефектоскопы акустические ДАМИ-С 38732-08 1 год 32938 ООО "ВОТУМ", г.Москва 01.10.2013 
импедансные 
Дефектоскопы вихретоко- РЕГЕМС ВД-100 39541-08 1 год 33983 ЗАО "Алтек", г. С.-Петербург 01.01.2014 
вые 
Дефектоскопы вихретоко- ВД 3-81 49255-12 1 год 45746 ООО "НПП "Промприбор", 14.03.2017 
вые г.Москва 
Дефектоскопы вихретоко- ВД-213 22618-02 1 год 11797 ООО "Микроакустика", 12.09.2017 
вые г.Екатеринбург 
Дефектоскопы вихретоко- ВД-70 29702-10 1 год 40338 ООО "Научно- 01.08.2015 
вые промышленная компания 
"ЛУЧ", г.Москва 
Дефектоскопы вихретоко- ВЕКТОР 33845-12 1 год 46963 ООО "НВП "Кропус", 25.06.2017 
вые г.Ногинск 
Дефектоскопы вихретоко- ВИТ-4 29043-05 1год 20416 ЗАО НПО "Интротест", 01.08.2015 
вые г.Екатеринбург 
Дефектоскопы вихретоко- Константа ВД1 44493-10 1 год 39937 ЗАО "Константа", 01.04.2015 


вые 


г. С.-Петербург 


27.27.01 
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Дефектоскопы вихретоко- ЭМИТ 40298-08 1 год 35003 ООО "Знергодиагностика", 01.01.2014 
вые г.Реутов 
Дефектоскопы вихретоко- ВД-211.5М, ВД- 48986-12 1год 45402 ООО "Микроакустика", 08.02.2017 
вые автоматизированные 211.51М, ВД- г.Екатеринбург 
для роликов 211.15М 
Дефектоскопы вихретоко- ВД-132-К-ІШУ-ОКО- 29139-11 1 год 42809 ООО "НПП "Промприбор", 09.06.2016 
вые многоканальные 01 г.Москва 
Дефектоскопы вихретоко- ВД-120 39807-08 1 год 34335 ООО "Демас", г.Москва 01.01.2014 
вые портативные 
Дефектоскопы вихретоко- ВД-34 КСК 35986-07 1 год 29382 ООО "Экспериментальный 01.11.2012 
вые портативные завод импульсной техники", 
г.Москва 
Дефектоскопы вихретоко- ВД-131НД 48497-11 1год 44778 ООО "НПП "Промприбор", 15.12.2016 
вые специализированные г.Москва 
Дефектоскопы магнитно- ВИД-345 38465-08 1 год 32506 ООО "НПП "Машпроект", 01.09.2013 
вихретоковые г. С.-Петербург 
Дефектоскопы магнитные ИНТРОКОР 47723-11 1год 43812 ООО "Интрон Плюс", 16.09.2016 
г.Москва 
Дефектоскопы магнитопо- ДМПУ-1 43753-10 1 год 39027 ЗАО НПО "Интротест", 01.04.2015 
рошковые универсальные г.Екатеринбург 
Дефектоскопы многока- СИНТЕЗ 45155-10 1 год 40708 ЗАО "Фирма ТВЕМА", 01.08.2015 
нальнье г.Москва 
Дефектоскопы многока- УПНК 34807-08 1 год 30973 ООО "НВП "Кропус", 01.04.2013 
нальные г.Ногинск 
Дефектоскопы многока- ЭХО-КОМПЛЕКС-2 52099-12 1 год 49147 ЗАО "Фирма ТВЕМА", 14.12.2017 
нальные г.Москва 
Дефектоскопы многофунк- ДАМИ-С09 47129-11 1год 43082 ООО "ВОТУМ", г.Москва 05.07.2016 
циональные 
Дефектоскопы мультипро- СКАТ-300А 45773-10 1 год 41456 ООО ИЦД НИКИЭТ, 01.08.2015 
граммные автоматизиро- г.Москва 
ванные портативные ульт- 
развуковые 
Дефектоскопы мультипро- АВТОСКАН 42795-09 1 год 37998/1 ООО "МДР-Диагностика", 01.01.2015 
граммные автоматические г. Троицк 
ультразвуковые 
Дефектоскопы мультипро- СКАТ-300Р 36088-07 1 год 29563 ООО "Инженерно- 01.11.2012 
граммные портативные сервисный центр диагности- 
ультразвуковые ки оборудования АЭС 
НИКИЗТ", г.Москва 
Дефектоскопы сварных co- АРМС-МГ4 50931-12 1 год 47797 ООО "СКБ Стройприбор", 24.08.2017 
единений г.Челябинск 
Дефектоскопы ультразвуко- А1212 МАЗТЕК и 44426-10 1 год 39944 ООО "Акустические Кон- 01.04.2015 
вые А1214 ЕХРЕВТ трольные Системы" (АКС), 
г.Москва 
Дефектоскопы ультразвуко- 0010-1000 46948-11 1 год 42840 ЗАО "Системы Старманс", 09.06.2016 
вые г. С.-Петербург 
Дефектоскопы ультразвуко- 010-562 19693-08 1 год 32053 ЗАО "Системы Старманс", 01.08.2013 
вые г. С.-Петербург 
Дефектоскопы ультразвуко- PELENG (ПЕЛЕНГ) 18007-06 1 год 45294 ЗАО "Алтек", г. С.-Петербург 24.01.2017 
вые УД2-102 
Дефектоскопы ультразвуко- PELENG (ПЕЛЕНГ) 29010-11 1 год 42120 ЗАО "Алтек", г. С.-Петербург 14.02.2016 
вые УДЗ-204 
Дефектоскопы ультразвуко- А1550 ІпігоУівог 42433-09 1 год 37478 ООО "Акустические Кон- 01.01.2015 
вые трольные Системы" (АКС), 
г.Москва 
Дефектоскопы ультразвуко- Авикон-01МР УДС2- 25193-03 1 год 15290 ОАО "Радиоавионика", 01.01.2014 
вые 113 г. С.-Петербург 
Дефектоскопы ультразвуко- Авикон-02Р УДС2- 24515-03 1 год 14440/1 ОАО "Радиоавионика", 01.06.2013 
вые 112 г. С.-Петербург 
Дефектоскопы ультразвуко- АВИКОН-11 УДС2- 30139-05 1 год 21986 ОАО "Радиоавионика", 01.08.2015 
вые 114 г. С.-Петербург 
Дефектоскопы ультразвуко- АВИКОН-12 УДС2- 43883-10 1 год 39201 ОАО "Радиоавионика", 01.04.2015 
вые 117 г. С.-Петербург 
Дефектоскопы ультразвуко- АВИКОН-14 УДС2- 50588-12 1 год 47393 ОАО "Радиоавионика", 20.07.2017 


вые 


118 


г. С.-Петербург 
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Дефектоскопы ультразвуко- АВИКОН-15 УДС2- 50280-12 1год 47023 ОАО "Радиоавионика", 29.06.2017 
вые 119 г. С.-Петербург 
Дефектоскопы ультразвуко- АВИКОН-17 УДС2- 50589-12 1 год 47394 ОАО "Радиоавионика", 20.07.2017 
вые 120 г. С.-Петербург 
Дефектоскопы ультразвуко- МИГ-УКСМ УДС2- 31157-11 1год 44794 ОАО "Радиоавионика", 15.12.2016 
вье 122 г. С.-Петербург 
Дефектоскопы ультразвуко- Пеленг-115 (УД2- 41281-09 1 год 36236 ООО "НПК "ЛУЧ", г.Москва 01.10.2014 
вые 115) 
Дефектоскопы ультразвуко- ПЕЛЕНГ-415 (УД5- 52086-12 1 год 49133 ООО "НПК "ЛУЧ", 14.12.2017 
вые 415) г.Балашиха 
Дефектоскопы ультразвуко- УД2-140 25453-08 1 год 32217 ИП "Демушкин Владимир 01.08.2013 
вые Васильевич", г.Калининград 
Дефектоскопы ультразвуко- УД2-70 18986-09 1год 36046 ООО "НПК "ЛУЧ", г.Москва 01.09.2014 
вые 
Дефектоскопы ультразвуко- УД2В-П 17498-08 1 год 33993 ООО "НВП "Кропус", 01.01.2014 
вые г.Ногинск 
Дефектоскопы ультразвуко- УД4-12Т 39765-08 1 год 34286 ООО "Демас", г.Москва 01.01.2014 
вые 
Дефектоскопы ультразвуко- УД-73 КСК 35985-07 1 год 29381 ООО "Экспериментальный 01.11.2012 
вые завод импульсной техники", 

г.Москва 
Дефектоскопы ультразвуко- УД-76 КСК, УД-76 35984-07 1 год 29380 ООО "Экспериментальный 01.11.2012 
вые КСКМ завод импульсной техники", 

г.Москва 
Дефектоскопы ультразвуко- Y09812 46539-11 1год 42314 ООО "ИЦ Физприбор", 17.03.2016 
вые г.Екатеринбург 
Дефектоскопы ультразвуко- УДС2-52 "ЗОНД-2" 24274-08 1 год 32054 ЗАО "Фирма "Зонд", 01.08.2013 
вые г. С.-Петербург 
Дефектоскопы ультразвуко- УДС2-РДМ-12 50250-12 1год 46983 ООО НПО "РДМ-ВИГОР", 25.06.2017 
вые г.Москва 
Дефектоскопы ультразвуко- УДС2-РДМ-22М 44973-10 1год 40534 ООО "РДМ-контакт", 01.08.2015 
вые г.Москва 
Дефектоскопы ультразвуко- УДС2-РДМ-23 45152-10 1год 40705 ООО НПО "РДМ-ВИГОР", 01.08.2015 
вые г.Москва 
Дефектоскопы ультразвуко- УСД-60 34808-10 1 год 39599 ООО "НВП "Кропус", 01.04.2015 
вые г.Ногинск 
Дефектоскопы ультразвуко- ЭХО-ПУЛЬС УД2- 46863-11 1год 42707 ЗАО "Фирма ТВЕМА", 27.05.2016 
вые 105Т г.Москва 
Дефектоскопы ультразвуко- Интротест-2.Х 38168-08 1 год 32042 ЗАО НПО "Интротест", 01.08.2013 
вые многоканальные г.Екатеринбург 
Дефектоскопы ультразвуко- УМД-8 35134-09 1год 37821 ООО "НВП "Кропус", 01.01.2015 
вые многоканальные г.Ногинск 
Дефектоскопы ультразвуко- СКАТ 40379-09 1год 35028 ЗАО "Фирма ТВЕМА", 01.05.2014 
вые однониточные г.Москва 
Дефектоскопы ультразвуко- Интротест-1М, Ин- 38476-08 1 год 32517 ЗАО НПО "Интротест", 01.09.2013 
вые портативные тротест-1МВ, Интро- г.Екатеринбург 

тест-1МН 

Дефектоскопы ультразвуко- УД2Н-П 17990-04 1 год 17285/1 ООО "НВП "Кропус", 01.06.2014 
вые портативные низкочас- г.Ногинск 
тотные микропроцессорные 
Дефектоскопы ультразвуко- УДЦ-201П 17501-09 1 год 35450 ОАО НПО "ЦНИИТМАШ", 01.07.2014 
вые процессорные г.Москва 
Дефектоскопы ультразвуко- АДС-02 24694-03 2 года 14576/2 ФГУП "Нижегородский завод 01.08.2013 
вые рельсовые им.М.В.Фрунзе" (НЗиф), 

г.Нижний Новгород 
Дефектоскопы ультразвуко- АДС-02 24694-03 2года 14576/3 ООО "МЕДУЗА", г.Нижний 01.08.2013 
вые рельсовые Новгород 
Дефектоскопы ультразвуко- PELENG УДС2-111 47130-11 1 год 43083 ЗАО "АЛТЕК", г.Выборг 05.07.2016 
вые специализированные 
Дефектоскопы ультразвуко- УД4-94-ОКО-01 29138-11 1год 42808 ООО "НПП "Промприбор", 09.06.2016 
вые универсальные г.Москва 
Дефектоскопы универсаль- УД4-ТМ "ТОМОГРА- 37357-08 1 год 30961 ООО "ВОТУМ", г.Москва 01.04.2013 


ные 
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ФИК" 
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Дефектоскопы- ДФ-201.1А 15914-12 1 год 47190 ООО "Микроакустика", 09.07.2017 

градиентометры феррозон- г.Екатеринбург 

довые 

Дилатометры обьемные ДОД 38249-08 2года 32197 ГОУ ДПО ГАСИС, г.Москва 01.08.2013 

дифференциальные 

Дилатометры электронные ИМД-МГ4 45565-10 1 год 41212 ООО "СКБ Стройприбор", 01.08.2015 

дифференциальные объем- г.Челябинск 

ные 

Длиномеры Аэротест 36604-07 1 год 30097 ЗАО "НПФ "Радио-Сервис", 12.09.2017 
г.Ижевск 

Измерители ИНТРОМЕТ 45779-10 1 год 41462 ООО "Интрон Плюс", 01.08.2015 
г.Москва 

Измерители высоты нижней ИВНГО-1 45002-10 1 год 40593 ООО "ЭПМГГО", 01.08.2015 

границы облаков г. С.-Петербург 

Измерители геодезические ИГ-ЗК 23269-02 1 год 32033 ООО "Золотые купола Не- 01.08.2013 

трехкоординатные черноземья", г.Москва 

Измерители дальности ви- ФИ-4 49487-12 1 год 46029 ОАО "ЛОМО", 10.04.2017 

димости г. С.-Петербург 

Измерители дальности ви- ФИ-3 25813-07 1год 30217 ОАО "ЛОМО", 01.01.2013 

димости (фотометры им- г. С.-Петербург 

пульсные) 

Измерители длины длинно- ИД-2 15481-07 1год 29519 ЗАО "АВТС", г. С.-Петербург 01.11.2012 

мерных материалов 

Измерители длины кабеля РЕЙС-50 49514-12 2 года 46015 ООО "НПП "Системы тести- 10.04.2017 
рования электрических ли- 
ний" (СТЭЛЛ), г.Брянск 

Измерители длины мате- ИДМ 46512-11 1год 42276 ООО "СМОЛ ЛТД", 14.03.2016 

риалов г. С.-Петербург 

Измерители защитного слоя ИПА-МГ4 29316-10 1 год 40307 ООО "СКБ Стройприбор", 01.08.2015 

бетона г.Челябинск 

Измерители защитного слоя Поиск 26398-09 1 год 38786 ООО НПП "Интерприбор", 01.01.2015 

бетона г.Челябинск 

Измерители износа сталь- ИНТРОС 17492-03 1 год 15814 ООО "Интрон Плюс", 01.01.2014 

ных канатов (дефектоскопы) г.Москва 

Измерители координат ФПКС-2М-40, ФПКС- 46365-11 1 год 42129 ООО НПФ "Фаза", 14.02.2016 

струнных отвесов фото- 2М-100, ИКСО-40, г.Красноярск 

электронные ИКСО-100 

Измерители лазерные ЛИС-РТ-3 27620-04 1 год 18623 ОООНПП "Измерон-В", 01.04.2015 
г.Воронеж 

Измерители лазерные ОСКОЛ-2 36483-07 1 год 29964 ОООНПП "Измерон-В", 01.01.2018 
г.Воронеж 

Измерители лазерные Центроэл-3 49794-12 2 года 46396 ОООНПП "Измерон-В", 05.05.2017 
г.Воронеж 

Измерители лазерных npo- ЛИБ-01 35274-07 2 года 28437 ОООНПП "Измерон-В", 01.08.2017 

гибов хребтовой балки ва- г.Воронеж 

гона 

Измерители линейных раз- ИСРК-9 38949-08 2 года 33133 ООО "Пролог", г.Обнинск 01.11.2013 

меров 

Измерители линейных раз- ИРТ-29 44556-10 2года 40047 ООО "Пролог", г.Обнинск 01.08.2015 

меров телевизионные 

Измерители перемещений ИП-1 36752-08 1 год 30304 ФГУП "НВЦ "ВАГОНЫ", 01.02.2013 
г. С.-Петербург 

Измерители толщины ди- ИТДП-11 17366-11 1 год 42803 ООО КБ "КОРД", г.Нижний 09.06.2016 

злектрических покрьтий Новгород 

вихретоковые 

Измерители шероховатости ИШУМ-101 40271-08 2 года 35130 ООО "Фирма "Мера", 01.01.2014 

ультразвуковые мобильные г.Казань 

Измерители-дефектоскопы Ф-205.60А 51133-12 1год 48037 ООО "Микроакустика", 11.09.2017 

феррозондовые г.Екатеринбург 

Измерители-дефектоскопы Ф-215.1, Ф-205.60 29938-11 1год 43992 ООО "Микроакустика", 03.10.2016 

феррозондовые г.Екатеринбург 

Имитаторы ИМ-2, ИМ-2М 44185-10 2года 39587 ОАО "МКБ "КОМПАС", 01.04.2015 
г.Москва 

Имитаторы потери сечения ИК-МДК 24994-03 1 год 15041 ООО "Интрон Плюс", 01.01.2014 

стальных канатов г.Москва 
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Имитаторы резинотросовых Им-РТЛ 29791-05 Поверка 21486 ООО "Интрон Плюс", 01.08.2015 
лент при вы- г.Москва 
пуске 

Индикаторы многооборот- 1МИГ 49140-12 1год 45624 ООО "ГЦ Тулз", 24.02.2017 
ные г.Димитровград 
Индикаторы рычажно- 36899-08 1 год 30545 ООО НПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
зубчатые с ценой деления струментальный завод", 
0,01 мм г.Челябинск 
Индикаторы рычажно- ИРБ, ИРТ 1586-12 1год 45841 ООО "Кировский завод 23.03.2017 
зубчатые с ценой деления "Красный инструменталь- 
0,01 мм щик" (Крин), г.Киров 
Индикаторы часового типа ичт 36896-08 1 год 30468 ЗАО "Кировский завод 01.02.2013 

"Красный инструменталь- 

щик", г.Киров 
Индикаторы часового типа с ИЧ 49310-12 1 год 45814 ООО "Кировский завод 19.03.2017 
ценой деления 0,01 мм "Красный инструменталь- 

щик" (Крин), г.Киров 
Индикаторы часового типа с ИЧ-50 40287-08 2 года 35007 ООО НПП "Челябинский ин- 01.01.2014 
ценой деления 0,01 мм струментальный завод", 

г.Челябинск 
Индикаторы часового типа с мод. ИЧ 02, ИЧ 05, 40149-08 2 года 34699 ООО НПП "Челябинский ин- 01.01.2014 
ценой деления 0,01 мм ИЧ 10, ИЧ 25 струментальный завод", 

г.Челябинск 
Индикаторы часового типа с мод. ИЧ 50 49349-12 1 год 45842 ООО "Кировский завод 23.03.2017 
ценой деления 0,01 мм "Красный инструменталь- 

щик" (Крин), г.Киров 
Индикаторы часового типа ичс 1775-08 1 год 32376 ЗАО "Кировский завод 01.08.2013 
специальные "Красный инструменталь- 

шик", г.Киров 
Кольца измерительные чет- 929 и 931 31496-06 2 года 44136 ОАО "Калибр", г.Москва 21.10.2016 
вертого разряда 
Кольца установочные к при- 928 и 930 31497-06 2года 44135 ОАО "Калибр", г.Москва 21.10.2016 
борам для измерений диа- 
метров отверстий 
Комплексы автоматизиро- Барс 42772-09 1год 37927 ЗАО "Литас", г.Казань 01.01.2015 
ванной обработки, расшиф- 
ровки и архивации радио- 
графических изображений 
Комплексы автоматизиро- Комплекс 26551-04 6 мес. 17160 Конструкторско- 01.08.2014 
ванные диагностические технологический институт 
для измерений геометриче- научного приборостроения 
ских параметров колесных Сибирского отделения Рос- 
пар вагонов сийской академии наук (КТИ 

НП СО РАН), г.Новосибирск 
Комплексы автоматизиро- РЕЕЕМС-АЧТОМАТ 26474-10 1 год 41524 ЗАО "АЛТЕК", г.Выборг 01.08.2015 
ванные контроля колесных (ПЕЛЕНГ-АВТОМАТ) 
пар вагонов 
Комплексы автоматизиро- АКНОП 39646-08 1 год 34086 ООО "ТВЕМА", г.Москва 01.01.2014 
ванные натурного осмотра 
пути 
Комплексы аппаратно- Зомег Рре 48404-11 1год 44677 ЗАО "Инструменты нано- 06.12.2016 
программные технологии" (НТИ), г.Москва 
Комплексы аппаратно- МИКРОКОН МЕТ 39758-08 1 год 34279 ООО "НПК "МИКРОКОН", 01.01.2014 
программные г.Москва 
Комплексы аппаратно- Унирен 3040 47956-11 1 год 44097 ЗАО "Юнитест-Рентген", 10.10.2016 
программные автоматизи- г. С.-Петербург 
рованной расшифровки ра- 
диографических снимков 
Комплексы аппаратно- МЕХЅҮЅ 46532-11 1 год 42307 ООО "Новые экспертные 17.03.2016 
программные анализа изо- ІтадеЕхрегї системы", г.Москва 
бражений 
Комплексы аппаратно- АПК "Профиль" 33047-06 1 год 25716 ФГБОУ высшего профес- 24.08.2017 


программные для опреде- 
ления геометрических па- 
раметров рельсовой колеи 
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сионального образования 
"Сибирский государствен- 
ный университет путей со- 
общения" (СГУПС), 
г.Новосибирск 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение Мат MAN Ne cepte Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Комплексы бесконтактного БИТА-1 47704-11 1год 43792 ОАО "Гипрогазцентр", 16.09.2016 
измерения тока г.Нижний Новгород 
Комплексы бортовых траек- КБТИ-М 52111-12 5лет 49160 ОАО "ЛИИ 14.12.2017 
торных измерений манев- им.М.М.Громова", 
ренных самолетов г.Жуковский 
Комплексы диагностические Эксперт-2014, Зкс- 47411-11 1год 43478 ЗАО НПО "АЛЬКОР", 05.08.2016 
портативные акустико- перт-2020 г.Дзержинск 
эмиссионные 
Комплексы измерения де- КИД-С 50777-12 Поверка 47627 ООО НПК "Мониторинг- 30.07.2017 
формации стержневые при вы- центр", г.Москва 
пуске 
Комплексы измерительно- КИВ ВИКС 45231-10 2 года 40856 ООО "Мобильные Системы 01.08.2015 
вычислительные вагона- Диагностики Холдинг", 
лаборатории испытаний г. С.-Петербург 
контактной сети 
Комплексы интегрального Ресурс-2000 47412-11 1год 43479 ЗАО НПО "АЛЬКОР", 05.08.2016 
мониторинга г.Дзержинск 
Комплексы мониторинга ли- КМ-Дельта-8-СМ 51181-12 1год 48088 ОАО "Авангард", 13.09.2017 
нейных деформаций вось- г. С.-Петербург 
миканальные 
Комплексы навигационные КПА НАП 49312-12 1год 45816 ЗАО "БИНКОС", г.Москва 19.03.2017 
метрологические специаль- 
ного назначения 
Комплексы неразрушающе- УНКТ-200 36545-07 1 год 30208 ООО "НПП Техмашконст- 01.01.2013 
го контроля труб рукция", г.Самара 
Комплексы оперативного ЭКСПРЕСС-МЕТОД 37361-08 1 год 30965 ООО "Экспериментальный 01.04.2013 
анализа изображений рент- завод импульсной техники", 
генографических снимков г.Москва 
сварных соединений 
Комплексы программно- ПАК АБИ 52075-12 1 год 49119 ООО "Модус", г.Москва 14.12.2017 
аппаратные 
Комплексы программно- ПАК АБИ 52075-12 1год 49120 ЗАО "Институт Информаци- 14.12.2017 
аппаратные онных Технологий", 
г.Москва 

Комплексы программно- Тихоте! 48386-11 1 год 44653 ООО "Тиксомет", 06.12.2016 
аппаратные анализа микро- г. С.-Петербург 
структуры поверхности 
твердых тел 
Комплексы программно- КОРС 2.0 48240-11 1 год 44456 ЗАО "НИИИН МНПО 22.11.2016 
аппаратные для автомати- "Спектр", г.Москва 
зированной обработки и ар- 
хивирования радиографи- 
ческих снимков 
Комплексы рентгенотелеви- ФИЛИН исп. ФИЛИН 51576-12 1 год 48543 ЗАО "ТЕСТРОН", 22.10.2017 
зионные 6Н1024М и ФИЛИН г. С.-Петербург 

9Н1024М 
Комплексы телеуправляе- ТДК 46431-11 1год 42265 ЗАО "Диаконт", 04.03.2016 
мые диагностические г. С.-Петербург 
Комплексы телеуправляе- ТДК-ТСТ-М 44107-10 1год 39532 ЗАО "Диаконт", 01.04.2015 
мые диагностические г. С.-Петербург 
Комплексы технических ФОТОСКАН-Т 42418-09 1год 37422 Институт Биологии КНЦ УрО 01.01.2015 
средств для измерений РАН, г.Сыктывкар 
обьемов круглых лесомате- 
риалов 
Комплексы цифровой ра- ФОСФОМАТИК исп. 51320-12 1 год 48219 ЗАО "ТЕСТРОН", 21.09.2017 
диографии ФОСФОМАТИК-21М, г. С.-Петербург 

ФОСФОМАТИК-21, 

ФОСФОМАТИК- 


21/100, ФОСФОМА- 
ТИК-З5ТН, ФОСФО- 
МАТИК-35, ФОС- 
ФОМАТИК-35/100, 
ФОСФОМАТИК- 
40ТН, ФОСФОМА- 
ТИК-40, ФОСФОМА- 
ТИК-40/100 
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27.27.01 


Наименование СИ Обозначение а МПИ NS Cept Изготовитель Срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Комплексы цифровые диаг- Комплекс-2 51182-12 1год 48089 ООО "ТрансТех", 13.09.2017 
ностические для измерений г.Новосибирск 
геометрических параметров 
колесных пар подвижного 
состава 
Комплекты геодезической (индекс 1414828) 50512-12 1год 47310 ОАО "НИИ космического 20.07.2017 
аппаратуры потребителей приборостроения", г.Москва 
КНС ГЛОНАСС и СР$ пре- 
цизионной ТОЧНОСТИ 
Комплекты мер высоты СТЕПП-ИФП-1 48115-11 1год 44289 Учреждение РАН Институт 31.10.2016 
физики полупроводников 
им.А.В.Ржанова Сибирского 
отделения РАН (ИФП СО 
РАН), г.Новосибирск 
Комплекты мер дефектов Т5Т 42594-09 2 года 378641 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 01.01.2015 
для вихретоковых дефекто- 
скопов 
Комплекты мер дефектов Т5Т 42594-09 2 года 378642 ООО "ПАНАТЕСТ", г.Москва 01.01.2015 
для вихретоковых дефекто- 
скопов 
Комплекты мер длины КМД 100Р 49500-12 2 года 46000 ООО "Люмента", 10.04.2017 
г.Череповец 
Комплекты мер для ультра- КСО-1Т 26829-04 2года 17516 ОАО "ВИЛС", г.Москва 01.12.2014 
звуковой дефектоскопии 
Комплекты мер моделей КМД-Вотум 46436-11 2 года 42270 ООО "ВОТУМ", г.Москва 04.03.2016 
дефектов 
Комплекты мер моделей КММД-21 46433-11 2 года 42267 ЗАО "Константа", 04.03.2016 
дефектов г. С.-Петербург 
Комплекты мер моделей СО5 47417-11 2 года 43485 ОАО "Новокузнецкий ме- 05.08.2016 
дефектов таллургический комбинат" 
(НКМК), г.Новокузнецк 
Комплекты мер моделей CO7 46994-11 2 года 42891 ОАО "Новокузнецкий ме- 15.06.2016 
дефектов таллургический комбинат" 
(НКМК), г.Новокузнецк 
Комплекты мер моделей СОПТР 49397-12 2 года 45922 ОАО "ЕВРАЗ НТМК", 26.03.2017 
дефектов г.Нижний Тагил 
Комплекты мер моделей УКМ-УЛЬТРА 49181-12 2года 45656 ЗАО "Ультракрафт", 02.03.2017 
дефектов г.Череповец 
Комплекты мер моделей КМД-2353 48016-11 2года 44174 ООО "НПП "Промприбор", 21.10.2016 
дефектов для вихретоковой г.Москва 
дефектоскопии 
Комплекты мер неразру- КМ-131 48122-11 З года 44300 ООО "НПП "Промприбор", 31.10.2016 
шающего контроля г.Москва 
Комплекты мер неразру- ОСО-32 51737-12 З года 48734 ООО "НПП "Промприбор", 20.11.2017 
шающего контроля г.Москва 
Комплекты мер эквивалент- МЭТ-300-Ст20, МЭТ- 51230-12 1 год 48156 ООО "ИЦ Физприбор", 13.09.2017 
ной ультразвуковой тол- 300-40Х13, МЭТ- г.Екатеринбург 
щины 300-Д16, МЭТ-300- 
Л62 
Комплекты навигационно- (ПНИК-И), индекс 50872-12 3 года 47733 ЗАО "Конструкторское бюро 17.08.2017 
информационные потреби- 141894 навигационных систем" 
тельские, предназначенные (НАВИС), г.Москва 
для индивидуального при- 
менения 
Комплекты навигационно- (ПНИК-О), индекс 50873-12 З года 47734 ЗАО "Конструкторское бюро 17.08.2017 


информационные потреби- 

тельские, предназначенные 
для оперативной установки 
на автомобили многоцеле- 

вого назначения и транс- 


портные средства 
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141895 


навигационных систем" 
(НАВИС), г.Москва 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение Телос MAN NE cepti Изготовитель Срок дөй? 
реестра свид. ствия 
Комплекты навигационно- (ПНИК-Т), индекс 50871-12 З года 47732 ЗАО "Конструкторское бюро 17.08.2017 
информационные потреби- 141893 навигационных систем" 
тельские, предназначенные (НАВИС), г.Москва 
для стационарной установки 
на автомобили многоцеле- 
вого назначения и транс- 
портные средства 
Комплекты образцов КСОП 47328-11 2года 43366 ООО "НПК "ЛУЧ", 01.08.2016 
г.Балашиха 
Комплекты образцов искус- КОИДЗ-ВД 40696-09 2 года 36079 ЗАО "НИИИН МНПО 01.07.2014 
ственных дефектов и зазо- "Спектр", г.Москва 
ров 
Комплекты образцов искус- ОИДТСЛ 46783-11 1 год 42623 ООО "Интрон Плюс", 18.05.2016 
ственных дефектов и тол- г.Москва 
щины стальных листов 
Комплекты образцов с ис- ОИД 36546-07 2 года 30209 ООО "НПП Техмашконст- 01.01.2013 
кусственными дефектами Т6517.00.00.000 рукция", г.Самара 
Комплекты образцов тол- СП001 38170-08 2года 32044 ООО "СКБ Стройприбор", 01.08.2013 
щины и скорости распро- г.Челябинск 
странения ультразвуковых 
волн 
Комплекты устройств для П-04.00.000 42005-09 1год 37495 ЗАО "Заречье", г.Казань 01.01.2015 
проверки излома валов 
Комплекты эталонных мер КСО-ВК 49180-12 2 года 45655 ООО "НВП "Кропус", 02.03.2017 
г.Ногинск 
Курвиметры дорожные КП-230 РДТ и КП- 51836-12 1 год 48803 ОАО "Саратовский НПЦ 21.11.2017 
230м РДТ "Росдортех", г.Саратов 
Курвиметры дорожные уни- УДК "РОВНОСТЬ" 38179-08 1 год 32075 ГОУ ВПО "СГУПС", 01.08.2013 
версальные для определе- г.Новосибирск 
ния ровности покрытия ав- 
тодорог 
Курвиметры дорожные уни- УДК "Ровность-П" 39134-08 1 год 33426 ООО "Сибдорпроект", 01.12.2013 
версальные для определе- г.Новосибирск 
ния ровности покрытия ав- 
тодорог 
Курвиметры полевые КП-230С и КП-230С- 37342-08 1 год 30934 ООО "Спецдортехника", 01.04.2013 
01 г.Саратов 
Ленты измерительные эта- 36469-07 1 год 29956 ООО "Оптима", 01.01.2013 
лонные 3-го разряда г. С.-Петербург 
Линейки измерительные ме- 20048-05 1 год 22191 ОАО "Ставропольский инст- 01.08.2015 
таллические рументальный завод", 
г.Ставрополь 
Линейки измерительные ме- 52137-12 5лет 49212 ООО "Мера-ТСП", г.Москва 18.12.2017 
таллические почтовые 
Линейки контрольные визу- КЛВЦ 51173-12 1 год 48080 ООО "Росметрсервис", 13.09.2017 
ально-цифровые г.Новосибирск 
Линейки поверочные ШД 3617-10 1год 40527 ОАО "Ставропольский инст- 01.08.2015 
рументальный завод", 
г.Ставрополь 
Линейки усадочные 25384-03 1год 15572 ОАО "Ставропольский инст- 01.09.2013 
рументальный завод", 
г.Ставрополь 
Локаторы акустические ЛАС-1 42015-09 2 года 37504 ООО "Специальные геофи- 01.01.2015 
скважиннье зические системы", 
г.Саратов 
Макет-калибры 01-0140 М-К 48179-11 1год 44410 ОАО "Уральский электрохи- 08.11.2016 
мический комбинат" (УЭХК), 
г.Новоуральск 
Машины координатные из- КИМ 500, КИМ 750, 51303-12 1год 48202 ООО "Лапик", г.Саратов 21.09.2017 
мерительные КИМ 1000, КИМ 
1200, КИМ 1400 
Меры вертикального nepe- МПВ 51906-12 1 год 48895 ЗАО "Техносистема Н", 27.11.2017 
мещения нанометрового г.Москва 
диапазона 
Меры горизонтального пе- МПГ 51907-12 1 год 48896 ЗАО "Техносистема Н", 27.11.2017 


ремещения нанометрового 
диапазона 


г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение Мат МПИ р Изготовитель Срок дойт 
реестра свид. ствия 
Меры дефектов Т5-1 38731-08 3 года 32937 ООО "ВОТУМ", г.Москва 01.10.2013 
Меры длины концевые Туламаш 51838-12 1 год 48805 ООО "ИТО-Туламаш", 21.11.2017 
плоскопараллельные г.Тула 
Меры длины концевые 38376-08 1 год 32385 ЗАО "Кировский завод 01.08.2013 
плоскопараллельные до "Красный инструменталь- 
100 мм щик", г.Киров 
Меры длины концевые 21163-11 1 год 44800 ООО "Кировский завод 15.12.2016 
плоскопараллельные. На- "Красный инструменталь- 
боры № 8, 9, 22, 23, 24 щик" (Крин), г.Киров 
классов точности 1, 2, 3 с 
номинальным значением 
длины до 1000 мм 
Меры кривизны труб МКТ-1420 43183-09 2 года 38341 ООО "Компания "Нордин- 01.01.2015 
крафт", г.Череповец 
Меры моделей дефектов МКП-8 47728-11 2года 43817 ООО "НПП "Промприбор", 16.09.2016 
г.Москва 
Меры моделей дефектов осо-г 48384-11 2 года 44650 ООО "Микроакустика", 06.12.2016 
г.Екатеринбург 
Меры периода и высоты nn- ТСО1 41680-09 1 год 36635 ЗАО "Нанотехнология МДТ", 01.11.2014 
нейные г.Москва 
Меры периода и высоты nn- ТС71, ТС72, TGZ3 41678-09 1 год 36633 ЗАО "Нанотехнология МДТ", 01.11.2014 
нейные г.Москва 
Меры периода линейно- тсе1 41677-09 1 год 36632 ЗАО "Нанотехнология МДТ", 01.11.2014 
угловые г.Москва 
Меры периода линейно- TGT1 41679-09 1 год 36634 ЗАО "Нанотехнология МДТ", 01.11.2014 
угловые г.Москва 
Меры периода линейные TDG01 41676-09 1 год 36631 ЗАО "Нанотехнология МДТ", 01.11.2014 
г.Москва 
Меры профильные ПРО-10 46835-11 2 года 42678 ОАО "Завод Протон-МИЭТ", 19.05.2016 
г.Москва 
Меры размера и счетной МНР 45062-10 Поверка 40634 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.08.2015 
концентрации монодисперс- при вы- г.п.Менделеево 
ных частиц пуске 
Меры рельефные Кварц-ХҮ1400/290нм 46672-11 1 год 42471 ОАО "Завод Протон-МИЭТ", 21.04.2016 
г.Москва 
Меры толщины покрытий МП на МО, МП на 34825-07 1 год 27886 ООО "Линдер", г.Москва 08.06.2017 
НТО, НТП на МО, 
НТП на НТО, ИТП 
Меры толщины покрытий МП на МО, МП на 34825-07 1 год 27886/1 ФГУП "ВНИИМС", г.Москва 08.06.2017 
НТО, НТП на МО, 
НТП на НТО, ИТП 
Меры толщины покрытий MT 50316-12 1 год 47064 ЗАО "Константа", 29.06.2017 
г. С.-Петербург 
Меры ширины и периода МШПС-2.0К 33598-06 1 год 26441 ОАО "НИЦПВ", г.Москва 24.01.2017 
специальные 
Метры деревянные бруско- МДБ 23495-02 1 год 13144/1 ИП "Ю.А.Чермошенцев", 01.04.2013 
вые г.Новосибирск 
Микрометры МК 25385-08 1 год 32442 ОАО "Ставропольский инст- 01.09.2013 
рументальный завод", 
г.Ставрополь 
Микрометры МКи МКЦ 32779-12 1 год 49231 ОАО "Калибр", г.Москва 18.12.2017 
Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, 51486-12 1 год 48446 ООО "Кировский завод 12.10.2017 
MT "Красньй инструменталь- 
щик" (Крин), г.Киров 
Микрометры МК, МЛ, МТ, МЗ 50593-12 1 год 47398 ОООНПП "Челябинский ин- 20.07.2017 
струментальный завод", 
г.Челябинск 
Микрометры гладкие МК 29460-10 1 год 39722 ЗАО "Кировский завод 01.04.2015 
"Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 
Микрометры окулярные МОВ-1-16х 436-07 1 год 28674 ОАО "ЛОМО", 21.11.2017 
винтовые г. С.-Петербург 
Микрометры призматиче- МТИ, МПИ, МСИ 9289-83 1 год 13393 ЗАО "Кировский завод 01.02.2013 


ские 
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"Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ Ne cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Микрометры рычажные МРИ 43860-10 1год 39224 ЗАО "Кировский завод 01.04.2015 
"Красный инструменталь- 
шик", г.Киров 
Микрометры со вставками МВМ 36985-08 1 год 30608 ОООНПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
струментальный завод", 
г.Челябинск 
Микрометры со вставками МВМ и МВП 438-05 1 год 20529 ЗАО "Кировский завод 01.04.2015 
"Красный инструменталь- 
шик", г.Киров 
Микрометры специальные МКН 32509-12 1год 45626 ООО "Кировский завод 24.02.2017 
"Красный инструменталь- 
шик" (Крин), г.Киров 
Микрометры трубные МТ 15-М 52157-12 1год 49239 ООО "Кировский завод 18.12.2017 
"Красный инструменталь- 
шик" (Крин), г.Киров 
Микроскопы измерительные 2200 44846-10 1год 40386 ООО "МЦ "Мастер-Сервис", 01.08.2015 
универсальные г. С.-Петербург 
Микроскопы инструмен- ИМЦЛ 100х50,А 12129-03 2года 43128 ОАО "ПО "Новосибирский 01.05.2014 
тальные приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
Микроскопы инструмен- ИМЦЛ 150х75(1),А 35695-07 2года 43137 ОАО "ПО "Новосибирский 01.06.2017 
тальные приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
Микроскопы инструмен- ИМЦЛ 150х75(1),Б 35693-07 2года 43135 ОАО "ПО "Новосибирский 01.06.2017 
тальные приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
Микроскопы инструмен- ИМЦЛ 150х75(2),А 35696-07 2 года 43138 ОАО "ПО "Новосибирский 01.06.2017 
тальнье приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
Микроскопы инструмен- ИМЦЛ 150х75(2),Б 35697-07 2года 43139 ОАО "ПО "Новосибирский 01.06.2017 
тальные приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
Микроскопы инструмен- ИМЦЛ 200х75,А 35694-07 2 года 43136 ОАО "ПО "Новосибирский 01.06.2017 
тальные приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
Микроскопы инструмен- ИМЦЛ 200х75,Б 35698-07 2 года 43140 ОАО "ПО "Новосибирский 01.06.2017 
тальнье приборостроительньи за- 
вод", г.Новосибирск 
Микроскопы сканирующие NanoEducator 28665-05 1 год 19923 ЗАО "Нанотехнология MOT", 01.04.2015 
зондовые г.Москва 
Микроскопы сканирующие №едга ЗРЕСТКА, 28664-10 1 год 39742 ЗАО "Нанотехнология МДТ", 01.04.2015 
зондовые №едга PRIMA, Nte- г.Москва 
gra МПА, Медга 
ТНЕКМА, №еога 
АОБА, Медга МАХІ- 
MUS, Медга SO- 
LARIS, Ntegra SO- 
LARIS Duo, Ntegra 
TOMO, Ntegra LIFE 
Микроскопы сканирующие Solver НУ, Solver HV- 28666-10 1 год 39741 ЗАО "Нанотехнология МДТ", 01.04.2015 
зондовые МЕМ, Solver SNOM, г.Москва 
Smena, Solver РКО, 
Solver PRO-M, Solver 
FD, Solver Р47-РКО, 
Solver PRO-EC, 
Solver MFM, Solver 
BIO-M, Solver OPEN 
Микроскопы сканирующие ЗОГМЕК МЕХТ 40597-09 1 год 35432 ЗАО "Нанотехнология МДТ", 01.06.2014 
зондовые г.Москва 
Микроскопы сканирующие НаноСкан-3Д 41675-09 2года 36630 ФГУ "ТИСНУМ", г.Троицк 01.11.2014 
зондовые 
Микроскопы сканирующие СмартСПМ - 1000 39221-08 2года 33510 ООО "АИСТ-НТ", 01.12.2013 
зондовые г.Зеленоград 
Микроскопы сканирующие СММ-2000 46918-11 2 года 42785 ОАО "Завод Протон-МИЭТ", 06.06.2016 


зондовые 


г.Москва 
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27.27.01 


Наименование СИ Обозначение арт МПИ NE cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Микроскопы сканирующие ФемтоСкан 34310-07 1 год 27293 ОООНПП "Центр перспек- 27.07.2017 
зондовые тивных технологий", 
г.Москва 
Модули автоматизирован- 49667-12 1год 46222 ООО "НПГ "Алтек", 20.04.2017 
ные вихретокового контроля г. С.-Петербург 
колесных пар вагонов 
Модули базовые унифици- индекс 141850 50269-12 З года 47024 ЗАО "Конструкторское бюро 29.06.2017 
рованные радионавигаци- навигационных систем" 
онного приемоизмерителя (НАВИС), г.Москва 
Модули приемовычисли- 1К-161-42, 1К-161Е- 42801-09 1 год 37987 ОАО "Российский институт 01.01.2015 
тельные 42 радионавигации и времени" 
(РИРВ), г. С.-Петербург 
Наборы мер длины UCB 801 49722-12 2 года 46329 ООО "Акустические Кон- 05.05.2017 
трольные Системы" (АКС), 
г.Москва 
Наборы мер длины конце- 37335-08 1 год 30930 ОАО "Калибр", г.Москва 01.04.2013 
вые плоскопараллельные 
Наборы мер толщины ОСВ 002 51139-12 2 года 48043 ООО "Акустические Кон- 11.09.2017 
трольные Системы" (АКС), 
г.Москва 
Наборы мер толщины МТСП-01, МТСП-02, 44934-10 1 год 40508 ФГУП "ВНИИМС", г.Москва 01.08.2015 
стального проката МТСП-03, МТСП-04, 
МТСП-05, МТСП-06, 
МТСП-07, МТСП-08, 
МТСП-09, МТСП-10, 
МТСП-11, МТСП-12, 
МТСП-13, МТСП-14, 
МТСП-15, МТСП-16 
Нутромеры индикаторные НИ 36461-07 1 год 29950 ООО НПП "Челябинский ин- 01.01.2013 
струментальный завод", 
г.Челябинск 
Нутромеры индикаторные НИ 36679-08 1 год 30284 ООО НПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
повышенной точности с це- струментальный завод", 
ной деления 0,001 мм г.Челябинск 
Нутромеры индикаторные с НИ 728-07 1 год 29449/1 ООО "Кировский завод 20.11.2017 
ценой деления 0,01 мм "Красный инструменталь- 
щик" (Крин), г.Киров 
Нутромеры микрометриче- НМ2500 1448-02 Згода; 12755/1 ООО НПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
ские с 2008 г. - струментальньи завод", 
1 год г.Челябинск 
Нутромеры микрометриче- НМ75, НМ175, 784-08 1 год 30552 ОООНПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
ские НМ600, НМ600М, струментальный завод", 
НМ1250 г.Челябинск 
Нутромеры микрометриче- НМ-А 43893-10 1год 39213 ООО "ГЦ Тулз", 01.04.2015 
ские г.Димитровград 
Нутромеры микрометриче- НМ-С, НМ-СЦ 43899-10 1 год 39219 ООО "ГЦ Тулз", 01.04.2015 
ские г.Димитровград 
Образцы искусственных ОИД ВТ-1 РУ1Ш 36618-07 З года 30195/1 ООО "НПФ "ПРОМПРИ- 01.01.2013 
дефектов для вихретоково- БОР", г.Москва 
го контроля 
Образцы контрольные СОП-СИН-01 41274-09 Поверка 36229 ГОУ ВПО "СГУПС", 01.10.2014 
при вы- г.Новосибирск 
пуске 
Образцы шероховатости 1833 25019-08 2 года 34883 ОАО "Калибр", г.Москва 01.01.2014 
поверхности (сравнения) 
Обьект-микрометры ОМ 28962-05 2 года 20306 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.08.2015 
Планиметры корневые и ПК-1, ПК-2, ПК-3 и 48094-11 1 год 44264 ОАО "Сафоновский завод 31.10.2016 
пропорциональные ППр-1, ППр-2 "Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Плиты поверочные и разме- 11605-10 2 года 40526 ОАО "Ставропольский инст- 01.08.2015 
точные рументальный завод", 
г.Ставрополь 
Плиты поверочные и разме- 46084-11 2года 42093 ЗАО "Российская инстру- 01.02.2016 
точные чугунные ментальная компания", 
г.Ставрополь 
Плювиографы П-2М 24098-02 1 год 138351 ФГБУ "НПО "Тайфун" (ЦКБ 13.08.2017 
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ГМП), г.Обнинск 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение 6. MAN NS cepte Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Преобразователи линейного УДС 00.00.00 47751-11 Блет 43843 Институт геозкологии 16.09.2016 
перемещения им.Е.М.Сергеева РАН (ИГЗ 
РАН), г.Москва 
Преобразователи линейных ПЛДС-М 43002-09 При вво- 38285 ОАО "Научно- 01.01.2015 
деформаций измеритель- де в зкс- исследовательский институт 
ные струнные модифициро- плуата- энергетических сооружений" 
ванные циюи 2 (ОАО "НИИЭС"), г.Москва 
года 
Преобразователи линейных ПЛДС-ТС 24952-03 Первич- 14912/1 ООО "НПП "Стромир-КИА", 01.06.2013 
деформаций измеритель- ная по- г.Москва 
ные струнные с термомет- верка. 
ром сопротивления При хра- 
нении 2 
года 
Преобразователи линейных 24030-02 1 год 13758 ОКБ "Гидропресс", 01.08.2015 
перемещений г.Подольск 
Преобразователи линейных 412.25.01 ТУ 44608-10 Первич- 40161 ОАО ОКБ "Гидропресс", 01.08.2015 
перемещений ная по- г.Подольск 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи линейных ЛИР-7, исп.ЛИР-7-А 37877-08 1 год 31739 ОАО "СКБ ИС", 01.06.2013 
перемещений г. С.-Петербург 
Преобразователи линейных СИЭЛ-1661, СИЭЛ- 48506-11 1 год 44788 ЗАО "СИЭЛ", 15.12.2016 
перемещений 1662, СИЭЛ-1663, г. С.-Петербург 
СИЭЛ-1664 
Преобразователи линейных ДПШ 18288-99 2 года 1761971 ОАО ОКБ "Гидропресс", 01.08.2014 
перемещений (датчики) г.Подольск 
Преобразователи линейных ПЛПС-М 42993-09 При вво- 38276 ОАО "Научно- 01.01.2015 
перемещений измеритель- де в экс- исследовательский институт 
ные струнные модифициро- плуата- энергетических сооружений" 
ванные цию и 2 (ОАО "НИИЭС"), г.Москва 
года 
Преобразователи линейных ПЛПС-С-ТС-В1 24951-03 Первич- 14911/1 ООО "НПП "Стромир-КИА", 01.06.2013 
перемещений измеритель- ная по- г.Москва 
ные струнные составные с верка. 
термометром сопротивле- При хра- 
ния нении 2 
года 
Преобразователи переме- ВП 41665-09 1 год 36599 ЗАО "Вибро-прибор", 01.11.2014 
щений г. С.-Петербург 
Преобразователи пьезо- РДМК-ПЭП 38858-08 1 год 33046 ООО "РДМ-контакт", 01.10.2013 
электрические ультразвуко- г.Москва 
вые 
Преобразователи пьезо- ПРОМПРИБОР 32725-06 1 год 25287 ООО "НПП "Промприбор", 01.10.2016 
электрические ультразвуко- г.Москва 
вые специализированные 
Преобразователи ультра- П112 серии Мечел 48560-11 б мес. 44853 ОАО "Челябинский метал- 15.12.2016 
звуковые лургический комбинат" 
(ЧМК), г.Челябинск 
Преобразователи электро- П411, П413, П421, 19739-05 2 года 20276 ООО "Компания "Нордин- 01.04.2015 
магнитно-акустические П423 серии Север крафт", г.Череповец 
Приборы НТИ 8715-11 1 год 42467 ЗАО "Кировский завод 15.04.2016 
"Красный инструменталь- 
шик", г.Киров 
Приборы РМ 8660-97 1год 13395 ЗАО "Кировский завод 01.04.2013 
"Красный инструменталь- 
шик", г.Киров 
Приборы автоматизирован- Модель БВ-7667 42490-09 1год 37573 ОАО "НИИ измерения", 01.01.2015 
ные для контроля радиаль- г.Москва 
ного зазора подшипников 
Приборы вихретоковые мно- МВП-2М 25869-03 1год 16288 ООО "НВП "Кропус", 01.01.2014 
гофункциональные г.Ногинск 
Приборы геодезические Фаза+ 47834-11 1 год 43983 ООО "РУСНАВГЕОСЕТЬ", 03.10.2016 


(ГНСС - приемники) 


г.Москва 
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27.27.01 


Наименование СИ Обозначение м MAN Ne cepta Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Приборы для измерений "Прибор ИКР-01" 45228-10 1год 40853 ООО "Прибор ЖТ", 01.08.2015 
внутренних и наружных г.Владимир 
диаметров 
Приборы для измерений и КСАР-15 41462-09 1год 36400 ЗАО "НПФ "Радио-Сервис", 01.10.2014 
сортировки роликов под- г.Ижевск 
шипников 
Приборы для измерений 481КМ, 481КМ2 38524-08 1 год 32595 ЗАО "ЧелябНИИконтроль", 01.09.2013 
параметров резьбовых Ka- г.Челябинск 
либров 
Приборы для измерений Сейтроник ПШ8- 27033-04 2 года 17796 ООО "Завод Сейтронмаш", 01.08.2015 
шероховатости поверхности 1(С.С.), Сейтроник г.Пенза 
ПШ8-3(С.С.) 
Приборы для измерений Сейтроник ПШ8- 27032-04 2года 17795 ООО "Завод Сейтронмаш", 01.08.2015 
шероховатости поверхности 2(С.С.), Сейтроник г.Пенза 
ПШ8-4(С.С.) 

Приборы для измерения Константа К5 18106-07 1год 30193 ЗАО "Константа", 01.12.2012 
геометрических параметров г. С.-Петербург 
многофункциональные 
Приборы для измерения 4151 17336-03 1 год 32881 ООО "ИПФ "Робокон", 01.10.2013 
диаметра отверстий внут- г.Москва 
ренних колец подшипников 
Приборы для измерения ЦНИТА 82 41294-09 1 год 36149 ОАО "ЦНИТА", 01.10.2014 
диаметров г. С.-Петербург 
Приборы для измерения ПИКА-ДН 36122-07 6 мес. 29572 ООО НПФ "ПИКА", г.Пермь 01.11.2012 
диаметров и отклонений от 
прямолинейности каналов 
труб 
Приборы для измерения Мерадат-Ё 39784-08 1 год 34241 ООО НПП "Системы кон- 01.01.2014 
длины протяженных изде- троля", г.Пермь 
лий 
Приборы для измерения n 4155 17337-03 1 год 32883 ООО "ИПФ "Робокон", 01.10.2013 
сортировки роликов под- г.Москва 
шипников 
Приборы для измерения МАИК 16813-97 2года 3069 ЗАО НПП "Тормозное обо- 01.05.2013 
размеров колес малогаба- рудование и системы" 
ритные автоматизирован- (ТОРМО), г.Екатеринбург 
ные 
Приборы для измерения ДАЛЬ 40490-09 1год 35152 ООО "НПЦ "Электробезо- 01.06.2014 
расстояний пасность", г.Киров 
Приборы для измерения 4152-09 17390-03 1 год 32882 ООО "ИПФ "Робокон", 01.10.2013 
среднего диаметра отвер- г.Москва 
стий внутренних колец под- 
шипников 
Приборы для контроля БВ-7713 45556-10 1год 41203 ОАО "НИИ измерения", 01.08.2015 
внутреннего диаметра ла- г.Москва 
биринтного кольца 
Приборы для контроля ше- Рефлект-1 45574-10 2года 41221 ФГУП "НИТИ 01.08.2015 
роховатости поверхности им.П.И.Снегирева", 

г.Железнодорожный 
Приборы для контроля ше- Рефлект-М2 45573-10 2года 41220 ФГУП "НИТИ 01.08.2015 
роховатости поверхности им.П.И.Снегирева", 

г.Железнодорожный 
Приборы для поверки name- ППГ-З мод. 30000 12041-11 1год 44271 ООО "НПФ Завод "Изме- 31.10.2016 
рительных головок рон", г. С.-Петербург 
Приборы для поверки инди- ППИ-50 48167-11 1год 44397 ООО Инженерно- 08.11.2016 
каторов метрологический центр 

"Микро", г. С.-Петербург 
Приборы для поверки кон- Микрон-02 44269-10 1год 39702 ООО "НОГРАН", 01.04.2015 
цевых мер длины г.Ярославль 
Приборы для поверки кон- Микрон-04 28301-08 1год 30467 ООО "НОГРАН", 12.10.2017 
цевых мер длины г.Ярославль 
Приборы для поверки кон- Микрон-04 28301-08 1 год 30467/1 ЗАО "СКБ "Машприбор", 12.10.2017 
цевых мер длины г.Ярославль 
Приборы для проверки из- ПБ-250М, ПБ-500М, 43304-09 1 год 38570 ООО НПП "Челябинский ин- 01.01.2015 


делий на биение в центрах 
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ПБ-1600М 


струментальный завод", 
г.Челябинск 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение ПОЕ: MAN Ne cepta Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Приборы для ультразвуко- УДС 2ВФ-ЦИВОМ- 27812-04 1год 18805 ООО "ЦИВОМ", 01.01.2015 
вой диагностики структуры ƏN г. С.-Петербург 
высоковольтного фарфора 
Приборы измерения гео- Константа Кб 44479-10 1 год 39984 ЗАО "Константа", 01.08.2015 
метрических параметров г. С.-Петербург 
многофункциональные 
Приборы контроля поду- ПКУ-01 26202-12 1год 45703 ООО "Центр Инновацион- 12.03.2017 
клонки ных Технологий - ЭС", 
г.Саратов 
Приборы контроля пропел- ПКП-01 26215-12 1год 45515 ООО "Центр Инновацион- 14.02.2017 
лерности ных Технологий - ЭС", 
г.Саратов 
Приборы лазерные для из- БЛИК 40464-09 1год 35118 ООО "Радар", г.Уфа 01.06.2014 
мерений геометрических 
параметров лопаток 
Приборы накладные для 4160У 24655-03 1 год 32918 ООО "ИПФ "Робокон", 01.10.2013 
измерения диаметра круга г.Москва 
катания железнодорожных 
колес 
Приборы неразрушающего ЅетіСоп-1 48987-12 1год 45406 ФГБ образовательное учре- 08.02.2017 
контроля электрофизиче- ждение высшего профес- 
ских параметров широко- сионального образования 
зонных полупроводников "Национальный исследова- 
тельский Томский государ- 
ственный университет" 
(ТГУ), г.Томск 
Приборы ультразвуковые Бетон-70 39829-08 1 год 34323 ООО "НПК "ЛУЧ", г.Москва 01.01.2014 
Приборы ультразвуковые УКС-МГ4 38169-08 1 год 32043 ООО "СКБ Стройприбор", 01.08.2013 
г.Челябинск 
Приборы ультразвуковые УДС1-СИН 21975-09 1 год 36240 ГОУ ВПО "СГУПС", 01.10.2014 
специализированнье г.Новосибирск 
Приборы универсальные 4155Л 24656-03 1год 32884 ООО "ИПФ "Робокон", 01.10.2013 
полуавтоматические для г.Москва 
измерения диаметров и 
длин роликов 
Приборы универсальные 4164Л 24658-03 1 год 32885 ООО "ИПФ "Робокон", 01.10.2013 
полуавтоматические для г.Москва 
измерения радиального за- 
зора в подшипниках 
Приемники бортовые спут- СБТИ-Б 51076-12 1 год 47972 ФГУП "ЛИИ 11.09.2017 
никовые им.М.М.Громова", 
г.Жуковский 
Приемники навигационные МАМІОВ-24 40004-08 5 лет 34484 ЗАО "Конструкторское бюро 01.01.2014 
навигационных систем" 
(НАВИС), г.Москва 
Приемники навигационные МНП-МЗ 38133-08 5 лет 32024 ООО "ИРЗ-Связь" ОАО 01.07.2013 
"Ижевский радиозавод", 
г.Ижевск 
Приемники навигационные МНП-М5 46069-11 5лет 42075 ООО "ИРЗ-Связь", г.Ижевск 25.01.2016 
ЦВИЯ.468157.119 
Приемники навигационные МНП-М7 46070-11 5 лет 42076 ООО "ИРЗ-Связь", г.Ижевск 25.01.2016 
ЦВИЯ.468157.113 
Приемники сигналов гло- АЛЬФА 50273-12 1 год 47028 ООО "Джавад Джи Эн Эс 29.06.2017 
бальных навигационных Эс", г.Москва 
спутниковых систем геоде- 
зические многочастотные 
Приемники сигналов гло- ДЕЛЬТА 50274-12 1 год 47029 ООО "Джавад Джи Эн Эс 29.06.2017 
бальных навигационных Эс", г.Москва 
спутниковых систем геоде- 
зические многочастотные 
Приемники сигналов гло- СИГМА 50275-12 1 год 47030 ООО "Джавад Джи Эн Эс 29.06.2017 
бальных навигационных Эс", г.Москва 
спутниковых систем геоде- 
зические многочастотные 
Проекторы измерительные ПИ ЗООЦВ 24943-03 1 год 43129 ОАО "ПО "Новосибирский 01.08.2013 


приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
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Наименование СИ Обозначение 6 MAN Ne cepti Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Проекторы измерительные ПИ 600ЦВ1 10659-03 3 roga 43125 OAO "ПО "Новосибирский 01.12.2013 
приборостроительньи за- 
вод", г.Новосибирск 
Регистраторы высоты обла- РВО-5 47165-11 1год 43119 ОАО "Лыткаринский завод 07.07.2016 
ков оптического стекла" (ЛЗОС), 
г.Лыткарино 
Рейки дорожные КП-231 РДТ 51142-12 1год 48046 ОАО "Саратовский НПЦ 11.09.2017 
"Росдортех", г.Саратов 
Рейки дорожные универ- КП-231С 37340-08 1 год 30932 ООО "Спецдортехника", 01.04.2013 
сальные г.Саратов 
Рейки дорожные универ- РДУ-КОНДОР, РДУ- 50111-12 1год 46805 ООО "Футурум", 01.06.2017 
сальные КОНДОР-Н, РДУ- г. С.-Петербург 
КОНДОР-Э, PHY- 
КОНДОР-Э-Н 
Рейки нивелирные дере- РН-З 22001-01 2 года 1107311 ЗАО "УралЛесСервис", 09.07.2017 
вяннье г.Екатеринбург 
Рефлектометры РЕЙС-305 39543-08 2года 33985 ООО "НПП "Системы тести- 01.01.2014 
рования электрических ли- 
ний" (СТЭЛЛ), г.Брянск 
Рефлектометры СОВА 46726-11 1год 42510 ООО "КБ Связь", г.Москва 22.04.2016 
Рефлектометры импульс- ТОК-107 46569-11 2 года 42338 ЗАО "Зрстед", 25.03.2016 
ные г. С.-Петербург 
Рефлектометры импульс- ТОК-109 49090-12 2года 45536 ООО "Ярославский элек- 14.02.2017 
ные тромеханический завод" 
(ЯЭМЗ), г.Ярославль 
Рефлектометры импульс- РИ-10М1 28660-10 2года 40346 ЗАО "Зрстед", 01.08.2015 
ные г. С.-Петербург 
Рефлектометры импульс- РИ-307 47831-11 1год 43980 ЗАО "Зрстед", 03.10.2016 
ные г. С.-Петербург 
Рулетки измерительные ме- Р 51171-12 1год 48078 ООО "Контур-М", г.Казань 13.09.2017 
таллические 
Рулетки измерительные Me- Р5УЗГ, Р5НЗГ, 43003-09 1год 38286 ООО "Контур-М", г.Казань 01.01.2015 
таллические Р1ОУЗГ, Р1ОНЗГ, 
Р20УЗГ, Р20НЗГ, 
Р5ОУЗГ, РБОНЗГ 
Рулетки измерительные Mme- РЗУ2Д, Р5У2Д, 46391-11 1год 42155 ООО "Оптима", 01.03.2016 
таллические 2-го и 3-го РВУ2Д, Р5У2Г, г. С.-Петербург 
классов точности Р10У2Г, Р20У2Г, 
РЗОУ2Г, Р50У2Г, 
Р100У2Г, Р5Н2Г, 
Р1ОН2Г, Р20Н2Г, 
РЗОН2Г, Р5ОН2Г, 
Р1У2К, Р2У2К, 
РЗУ2К, Р5У2К, 
Р10У2К, Р20У2К, 
РЗОУ2К, Р50У2К, 
Р100У2К, Р1Н2К, 
Р2Н2К, РЗН2К, 
Р5Н2К, Р1ОН2К, 
P20H2K, РЗОНЗК, 
P50H2K, РЗУЗД, 
Р5УЗД 
Рулетки металлические из- РЛ 10-У(Н)-ПХП, РЛ 39845-08 1 год 34641 ООО "НПО Промхимпри- 01.01.2014 
мерительные с лотом 20-У(Н)-ПХП, РЛ 30- бор", г.Москва 
У(Н)-ПХП 
Рулетки электронные изме- РУГ-РЭМИ, РУК- 48446-11 1год 44732 ООО "ЦЭСИ", г.Оренбург 12.12.2016 
рительные металлические РЭМИ 
Синтезаторы сигналов ССЗ06 44021-10 1год 39388 ООО "ИЦ Физприбор", 01.04.2015 
г.Екатеринбург 
Системы автоматизирован- АВГУР 5.2 26218-03 1год 16714 ООО НПЦ неразрушающего 01.05.2014 
ного ультразвукового кон- контроля "ЗХО+", г.Москва 
троля 
Системы автоматизирован- АВГУР-Т 40718-09 1 год 35447 ООО НПЦ неразрушающего 01.07.2014 


ного ультразвукового кон- 
троля 
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контроля "ЗХО+", г.Москва 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение Nemoc МПИ NS cepte Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Системы автоматизирован- АСООД 25827-09 1 год 36154 ЗАО АКБ "КОРДОН", 01.10.2014 
ные обнаружения вагонов с г.Новосибирск 
отрицательной динамикой 
Системы автоматического Агдомвюп 47828-11 1 год 43977 ООО "Трубопровод Кон- 03.10.2016 
ультразвукового контроля троль Сервис", г.Москва 
Системы акустико- МАЛАХИТ АС-12А 18958-08 1 год 32636 ЗАО "НПФ "Диатон", 01.10.2013 
эмиссионные г.Москва 
Системы акустико- РАНИС-11 48551-11 1 год 44844 ООО "Фортехлэб", г.Троицк 15.12.2016 
эмиссионные 
Системы внутриреакторных ИСТК-5М 49003-12 2 года 45428 ООО "Пролог", г.Обнинск 08.02.2017 
измерений геометрических 
параметров канальных ре- 
акторов 
Системы диагностики газо- АСДГ-007М 40598-09 З года 35433 ООО "Диаформ", г.Москва 01.06.2014 
проводов автономные 
Системы диагностики ко- 37662-08 1 год 31486 ООО НПЦ неразрушающего 01.06.2013 
лесной пары пассажирского контроля "ЗХО+", г.Москва 
вагона 
Системы диагностики кор- СДКТ-АЭС 42422-09 1 год 37471 ЗАО "Диаконт", 01.01.2015 
розионного состояния тру- г. С.-Петербург 
бопроводов АЭС 
Системы диагностики тор- АСДТ 45256-10 1 год 40916 ООО "Агроэл", г.Рязань 01.08.2015 
мозов грузовых составов 
автоматизированные 
Системы диагностические СК-Э 51227-12 1 год 48152 ЗАО "Диаконт", 13.09.2017 
г. С.-Петербург 
Системы для внутриреак- УКГТКЛ-004 40155-08 2 года 34704 ООО "Пролог", г.Обнинск 01.01.2014 
торных измерений геомет- 
рических параметров гра- 
фитовых колонн канальных 
реакторов 
Системы для измерения 51924-12 1год 48909 ЗАО "Диаконт", 27.11.2017 
пространственного искрив- г. С.-Петербург 
ления технологических ка- 
налов и каналов системы 
управления и зашиты 
Системы для центровки ва- КВАНТ-Л 36711-08 1год 30376 ООО "Балтех", 01.02.2013 
лов (центровщики) г. С.-Петербург 
Системы измерений базис- ИВЯФ.466453.039 52220-12 1год 49297 ОАО "Российская корпора- 26.12.2017 
ной линии с использовани- ция ракетно-космического 
ем навигационного поля приборостроения и инфор- 
ГЛОНАСС/СР$ мационных систем", 
г.Москва 

Системы измерительные ДЭКОТ 32085-11 1год 44107 ООО ЦНТУ "Зкоцентр", 10.10.2016 
толщины металлических г. Таганрог 
труб 
Системы калибровки ульт- Авгур 5.4 36623-07 2 года 30200 ООО НПЦ неразрушающего 01.01.2013 
развуковых пьезоэлектри- контроля "ЗХО+", г.Москва 
ческих преобразователей 
Системы комплексные кон- 37012-08 1год 30614 ОАО "ВНИКТИ", г.Коломна 01.02.2013 
троля геометрии колесных 
пар 
Системы компьютерные Авгур 4.2 16083-02 2 года 1229211 ООО НПЦ неразрушающего 01.04.2013 
ультразвукового контроля с контроля "ЗХО+", г.Москва 
когерентной обработкой 
данных 
Системы контроля геомет- МРТ-1420 (МКТ- 50317-12 1 год 47066 ООО "Марви", г.Самара 29.06.2017 
рических параметров труб 1420) 
автоматизированные 
Системы контроля кривизны МИАСС-1 43182-09 1год 38340 ООО "Компания "Нордин- 01.01.2015 
труб автоматизированные крафт", г.Череповец 
Системы лазерные автома- ОПТЭЛ 23051-08 1 год 34104 ООО НВП "Оптэл", г.Уфа 01.01.2014 
тизированные трехмерные 
измерений геометрии изде- 
лий сложной формы 
Системы фотограмметриче- СФО 48812-11 1год 45159 Дорожно-Транспортный 29.12.2016 


ские однокамерные 


Фонд, г.Москва 
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27.27.01 


Наименование СИ Обозначение епос: МПИ № серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Системь цифровые акусти- СЦАД-16.10 45154-10 1год 40707 ФГУП "Сибирский НИ авиа- 01.08.2015 
ко-эмиссионные диагности- ции им.С.А.Чаплыгина" 
ческие (СибНИА), г.Новосибирск 
Сканеры СканШейп 100Р 50113-12 1год 46807 ООО "Люмента", 01.06.2017 
г.Череповец 
Скобы ДК 44996-10 6 мес. 40572 ЗАО "Эталон", г.Москва 01.08.2015 
Скобы измерительные 4150-0 17335-03 1 год 32880 ООО "ИПФ "Робокон", 01.10.2013 
г.Москва 
Скобы индикаторные СИ 840-05 1 год 20530 ЗАО "Кировский завод 01.04.2015 
"Красньй инструменталь- 
щик", г.Киров 
Скобы с отсчетным устрой- СР, СРП, СИ 49065-12 1 год 45505 ООО "ГЦ Тулз", 14.02.2017 
ством г.Димитровград 
Снегомеры автоматически НАСТ 49131-12 2года 45612 ООО "АКВА НУБИС", 24.02.2017 
бесконтактные г.Красногорск 
Спектрометры аэрозольные ДАС 2702 48444-11 1год 44730 ООО "АэроНаноТех", 12.12.2016 
диффузионные г.Москва 
Станции базовые спутнико- СБС-363-01 50983-12 1 год 47858 ОАО "Российский институт 24.08.2017 
вые навигационные ТСЮИ.461531.051 радионавигации и времени" 
(РИРВ), г. С.-Петербург 
Станции базовые спутнико- СБС-363-02 50982-12 1 год 47857 ОАО "Российский институт 24.08.2017 
вые навигационные ТСЮИ.461531.054 радионавигации и времени" 
(РИРВ), г. С.-Петербург 
Станции контрольно- 52159-12 2года 49241 ОАО "Российский институт 18.12.2017 
корректируюшие регио- радионавигации и времени" 
нальные (РИРВ), г. С.-Петербург 
Стенды автоматизирован- АСИД-1 38069-08 1 год 32171 ООО "Сенсорика-М", 01.07.2013 
ные для бесконтактного из- г.Самара 
мерения диаметров не- 
обожженных изоляторов 
свечей зажигания 
Стенды автоматизирован- СИОТ 43959-10 1 год 39467 ООО "Агроэл", г.Рязань 01.04.2015 
ных испытаний и измерений 
тележек грузовых вагонов 
Стенды для контроля путе- 31000 24342-03 1 год 14236/1 ООО "НПФ Завод "Изме- 01.05.2013 
вых шаблонов рон", г. С.-Петербург 
Стенды для поверки и ка- СИ-1 39645-08 1 год 34085 ООО "ТВЕМА", г.Москва 01.01.2014 
либровки путеизмеритель- 
ных устройств 
Стенды измерительные 49937-12 1 год 46528 ЗАО "Диаконт", 18.05.2017 
г. С.-Петербург 
Стенды калибровочные пе- КСВД-1 39450-08 1 год 33757 ООО "НПФ "ВИБРОН", 01.01.2014 
реносные для токовихревых г.Москва 
датчиков 
Стенды лазерного сканиро- Робоскоп ВТ-3000 46685-11 1 год 42484 ООО "ВОТУМ", г.Москва 21.04.2016 
вания и дефектоскопии 
Стенды лазерного сканиро- Робоскоп ВТМ-3000 50029-12 1 год 46710 ООО "ВОТУМ", г.Москва 01.06.2017 
вания и дефектоскопии 
Стенды линейных переме- ИТ21 41183-09 1 год 36031 ООО "НПП "Измерительные 01.09.2014 
щений технологии", г.Саров 
Стенды линейных переме- ИТ21-080 37916-08 1 год 31721 ООО "НПП "Измерительные 01.06.2013 
щений технологии", г.Саров 
Стенкомеры индикаторные С-2, С-10А, С-10Б, 2344-05 1 год 20604 ЗАО "Кировский завод 01.04.2015 
С-25, С-50 "Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 
Тестеры ультразвуковые МХО2-УЗТ-1 44427-10 1 год 39945 ООО "Научно- 01.04.2015 
промышленная компания 
"ЛУЧ", г.Москва 
Тестеры ультразвуковые УЗТ-РДМ 44488-10 1 год 39936/1 ООО НПО "РДМ-ВИГОР", 01.04.2015 
г.Москва 
Толшиномеры Константа МКЗ, Кон- 29844-11 1год 42553 ЗАО "Константа", 29.04.2016 
станта МК4 г. С.-Петербург 
Толшиномеры индикатор- ТН, ТР 19424-10 1год 39723 ЗАО "Кировский завод 01.04.2015 


ные 
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"Красный инструменталь- 
шик", г.Киров 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ NE cepte Изготовитель рок дөйт 
реестра свид. ствия 
Толщиномеры магнитные ТПФ 29743-08 1 год 34105 ГОУ ВПО Томский политех- 01.01.2014 
нический университет, ОСП 
НИИ интроскопии, г.Томск 
Толшиномеры покрытий МТ-1008, МТ-2007, 52098-12 1год 49146 ООО "АКА-Скан", г.Москва 14.12.2017 
МТ-2007М 
Толщиномеры покрытий ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4 25868-03 1 год 16287 ООО "НВП "Кропус", 01.01.2014 
г.Ногинск 
Толщиномеры покрытий ВТ-201 39650-08 1 год 34090 ООО "Контроль. Измерение. 01.01.2014 
вихретоковые Диагностика.", г.Москва 
Толшиномеры покрытий МТ-101-00, МТ-101- 42007-09 1 год 37497 ООО "Контроль. Измерение. 01.01.2015 
магнитные 01, МТ-201-00, МТ- Диагностика", г.Химки 
201-01 и МТ-201-02 
Толшиномеры покрытий МТ2007 27676-04 1год 18630 ООО "АКА-контроль", 01.04.2015 
магнитные г.Москва 
Толшиномеры покрытий МТП-01 24442-03 1год 14371 ЗАО "НИИИН МНПО 01.06.2013 
магнитные "Спектр", г.Москва 
Толшиномеры покрытий ТМ-20МГ4 42435-09 1год 37480 ООО "СКБ Стройприбор", 01.01.2015 
магнитные г.Челябинск 
Толщиномеры покрытий РТВК-1К 51745-12 1 год 48744 ОАО "Институт физико- 20.11.2017 
рентгенофлюоресцентные технических проблем", 
г.Дубна 
Толщиномеры ультразвуко- ПІО-570 19694-08 1 год 32052 ЗАО "Системы Старманс", 01.08.2013 
вые г. С.-Петербург 
Толщиномеры ультразвуко- М/Т-6008 49745-12 1 год 46357 ЗАО "Системы Старманс", 05.05.2017 
вые г. С.-Петербург 
Толщиномеры ультразвуко- А1207 48244-11 1 год 44460 ООО "Акустические Кон- 22.11.2016 
вые трольные Системы" (АКС), 
г.Москва 
Толщиномеры ультразвуко- А1208 23900-02 1 год 13600 ООО "Акустические Кон- 01.04.2013 
вые трольные Системы" (АКС), 
г.Москва 
Толщиномеры ультразвуко- А1208, А1209, А1210 49605-12 1 год 46163 ООО "Акустические Кон- 18.04.2017 
вые трольные Системы" (АКС), 
г.Москва 
Толщиномеры ультразвуко- А1209 17409-03 1 год 30947 ООО "Акустические Кон- 01.04.2013 
вые трольные Системы" (АКС), 
г.Москва 
Толщиномеры ультразвуко- Булат 15 46425-11 1 год 42260 ЗАО "Константа", 04.03.2016 
вые г. С.-Петербург 
Толщиномеры ультразвуко- Булат 2 46426-11 1 год 42261 ЗАО "Константа", 04.03.2016 
вые г. С.-Петербург 
Толщиномеры ультразвуко- Булат 5, Булат 5У, 30731-11 1 год 43263 ЗАО "Константа", 22.07.2016 
вые Булат 5УП г. С.-Петербург 
Толщиномеры ультразвуко- Булат-1М 21391-08 1 год 34596 ЗАО "Константа", 01.01.2014 
вые г. С.-Петербург 
Толщиномеры ультразвуко- Взлет УТ 18810-05 4 года 20277 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.04.2015 
вье 
Толшиномеры ультразвуко- ТАУ 21928-08 1год 34752 ГОУ ВПО Томский политех- 01.01.2014 
вые нический университет, ОСП 
НИИ интроскопии, г.Томск 
Толщиномеры ультразвуко- ТУЗ-2 24011-08 1 год 30731 ООО "НПК "ЛУЧ", г.Москва 01.04.2013 
вые 
Толщиномеры ультразвуко- ТУЗ-5 49184-12 1год 45660 ООО "НПП "Промприбор", 02.03.2017 
вые г.Москва 
Толщиномеры ультразвуко- ТЭМП-УТ1, ТЭМП- 38230-08 1 год 32214 ООО "Технотест-Маркет", 01.08.2013 
вые УТ2 г.Москва 
Толшиномеры ультразвуко- УДТ-40 31416-11 1год 43062 ООО "НВП "Кропус", 05.07.2016 
вые г.Ногинск 
Толщиномеры ультразвуко- УДТ-45 37664-08 1 год 31488 ООО "НВП "Кропус", 01.06.2013 
вые г.Ногинск 
Толщиномеры ультразвуко- УТ-111 44173-10 1год 39642 ООО "Научно- 01.04.2015 
вье промышленная компания 
"ЛУЧ", г.Москва 
Толшиномеры ультразвуко- УТ-301 29134-05 1год 20470 ООО "Искатель-2", г.Москва 01.08.2015 


вые 
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Наименование СИ Обозначение ЫДЫ MAN Ne СЕНЫ) Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Толшиномеры ультразвуко- УТ-82 23486-02 1 год 30732 ООО "НПК "ЛУЧ", г.Москва 01.04.2013 
вые 
Толщиномеры ультразвуко- УТ907 49515-12 1год 46016 ООО "ИЦ Физприбор", 10.04.2017 
вые г.Екатеринбург 
Толщиномеры ультразвуко- УТМ-МГ4 49932-12 1год 46523 ООО "СКБ Стройприбор", 18.05.2017 
вые г.Челябинск 
Толщиномеры цельноката- 44999-10 6 мес. 40575 ЗАО "Зталон", г.Москва 01.08.2015 
ных колес 
Толщиномеры злектромаг- A1270 31225-11 1год 44291 ООО "Акустические Кон- 31.10.2016 
нитно-акустические трольные Системы" (АКС), 
г.Москва 
Томографы ультразвуковые А1040 МКА 49972-12 1год 46665 ООО "Акустические Кон- 01.06.2017 
низкочастотные трольные Системы" (АКС), 
г.Москва 
Установки УКМ-100 24749-10 1год 38869 ООО Инженерно- 01.04.2015 
метрологический центр 
"Микро", г. С.-Петербург 
Установки автоматизиро- Геопар 39558-08 1год 33907 Нижегородское отделение 01.01.2014 
ванные бесконтактного из- ОАО "ВНИИЖТ", г.Нижний 
мерения геометрических Новгород 
параметров колесных пар 
Установки автоматизиро- КОНЛОК 44715-10 1год 40264 Нижегородское отделение 01.08.2015 
ванные бесконтактного из- ОАО "ВНИИЖТ", г.Нижний 
мерения геометрических Новгород 
параметров колесных пар 
локомотивов в движении 
Установки автоматизиро- СНК КП-8 47953-11 1 год 44090 ООО"НПП "Промприбор", 10.10.2016 
ванные для комплексного г.Москва 
неразрушаюшего контроля 
колесных пар вагонов 
Установки автоматизиро- ГЕОМЕТРИКС 37521-08 1год 31299 ЗАО "Виматек", 01.05.2013 
ванные для контроля гео- г. С.-Петербург 
метрических параметров 
колесных пар 
Установки для измерений 4165Л 24657-03 1год 32886 ООО "ИПФ "Робокон", 01.10.2013 
диаметров дорожек качения г.Москва 
наружных и внутренних ко- 
лец подшипников 
Установки для измерения СканТрек 45564-10 1 год 41211 ООО "Интерфейс", 01.08.2015 
геометрических параметров г.Сыктывкар 
движущихся объектов 
Установки для поверки gn- УПД-01 38250-08 2 года 32198 ГОУ ДПО ГАСИС, г.Москва 01.08.2013 
латометров 
Установки для поверки "КИТ КМД" 38229-08 1 год 32194 ООО "КИТ", г.Ярославль 01.08.2013 
плоскопараллельных конце- 
вых мер длины 
Установки измерительные Сканер 15723-12 1год 48603 ООО "АЛТЕС", 29.10.2017 
ультразвуковые г.Дзержинский, Московская 
обл.; ЗАО "КОНСТРУКЦИЯ", 
г.Липецк 
Установки контрольно- НОРД 51469-12 1 год 48419 ООО "НОРД-НДТ", г.Москва 12.10.2017 
измерительные многофунк- 
циональные автоматизиро- 
ванные для расшифровки 
снимков 
Установки ультразвукового УЛЬТРА-РЕ500М.004 49858-12 1 год 46463 ЗАО "Ультракрафт", 11.05.2017 
контроля бесшовных труб г.Череповец 
автоматизированные 
Установки ультразвукового УЛЬТРА-РЕ75Р.002 47830-11 1 год 43979 ЗАО "Ультракрафт", 03.10.2016 
контроля листового проката г.Череповец 
автоматизированные 
Установки ультразвукового ДНЕПР-1-600 36319-07 1 год 29817 ООО "Компания "Нордин- 01.12.2012 


контроля литых и катаных 
заготовок автоматизирован- 
ные 
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крафт", г.Череповец 
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Наименование СИ Обозначение 6. МПИ Ne cepte Изготовитель Срок дөй? 
реестра свид. ствия 
Установки ультразвукового ВОЛГА-16-002 26217-12 1 год 49164 ООО "Компания "Нордин- 14.12.2017 
контроля сварного шва и крафт", г.Череповец 
концов труб автоматизиро- 
ванные 
Установки ультразвукового УЛЬТРА- 46731-11 1 год 42516 ЗАО "Ультракрафт", 22.04.2016 
контроля сварных труб aB- РЕ1420У/.001 г.Череповец 
томатизированные 
Установки ультразвукового УЛЬТРА- 50059-12 1 год 46740 ЗАО "Ультракрафт", 01.06.2017 
контроля слябов автоматии РЕ16005.003 г.Череповец 
зированные 
Установки ультразвукового ВОЛНА-7 26078-08 1 год 30974 ООО "Компания "Нордин- 01.04.2013 
контроля сортового проката крафт", г.Череповец 
автоматизированные 
Установки ультразвукового УЛЬТРА- 48834-12 1 год 45189 ЗАО "Ультракрафт", 20.01.2017 
контроля сортового проката РЕ!700В.005 г.Череповец 
автоматизированные 
Установки ультразвукового МАЯК-8 23513-08 1 год 31186 ООО "Компания "Нордин- 01.04.2013 
контроля сплошности и крафт", г.Череповец 
толщинометрии бесшовных 
труб автоматизированные 
Установки ультразвукового СЕВЕР-10-3000 25108-03 1 год 15231 ООО "Компания "Нордин- 01.04.2013 
контроля сплошности лис- крафт", г.Череповец 
тового проката автоматизи- 
рованные 
Установки ультразвукового МАЯК-7-02 24933-07 1 год 29556 ООО "Компания "Нордин- 01.11.2012 
контроля электросварных крафт", г.Череповец 
труб автоматизированные 
Установки ультразвуковой и СНК Ось-3 36617-07 1 год 30194/1 ООО "НПФ "ПРОМПРИ- 01.01.2013 
вихретоковой дефектоско- БОР", г.Москва 
пии железнодорожных осей 
Устройства ОПТИКОН 47917-11 1год 44049 ОАО "Новосибирский авиа- 03.10.2016 
ремонтный завод" (НАРЗ), 
г.Новосибирск 
Устройства для измерений Терминал ЭС-1 37062-08 1 год 30699 ООО "БИСМЕКС", 01.03.2013 
длины вырабатываемой г.Новосибирск 
ткани на ткацких станках 
Устройства для измерений СИВЕР ДАТА 44814-10 1 год 40304 ООО "Евро-СИВ-Импорт", 01.08.2015 
координат контрольных то- г.Москва 
чек кузова автомобиля 
Устройства для измерения 44994-10 6 мес. 40570 ЗАО "Зталон", г.Москва 01.08.2015 
высоты оси автосцепки над 
головками рельсов 
Устройства для измерения ИД-20 26023-03 1 год 16555 ООО "ПТФ "ТехКомплект", 01.01.2014 
длины кабеля или провода г. С.-Петербург 
Устройства для измерения СТК-РП 32964-06 1 год 25590 ФГЬОУ высшего профес- 15.05.2017 
длины рельсовой плети сионального образования 
"Сибирский государствен- 
ный университет путей со- 
общения" (СГУПС), 
г.Новосибирск 
Устройства для поверки УПД 41293-09 1год 36148 ЗАО "Вибро-прибор", 01.10.2014 
преобразователей вихрето- г. С.-Петербург 
ковых в статическом режиме 
Устройства измерений gnn- СМ-2 44110-10 1год 39535 ООО "ПромОборудование", 01.04.2015 
ны протяженных объектов г.Вышний Волочек 
Устройства измерения раз- УИВ (по вертикали), 27602-04 1 год 18547 ООО НПП "Измерон-В", 01.04.2015 
мера по вертикали, от Bep- УИВП (от вертикали) г.Воронеж 
тикали 
Устройства портативные Телекс-2 41517-09 2 года 36424 ООО "Мобильные Системы 01.10.2014 
для измерения параметров Диагностики Холдинг", 
контактной сети г. С.-Петербург 
Устройства слежения за па- Визир 41518-09 2 года 36425 ООО "Мобильные Системы 01.10.2014 
раметрами контактного про- Диагностики Холдинг", 
вода г. С.-Петербург 
Шаблоны абсолютные ва- 44997-10 6 мес. 40573 ЗАО "Эталон", г.Москва 01.08.2015 


гонные 
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Наименование СИ Обозначение МӘН МПИ NE cepte Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Шаблоны путевье 08809 16352-08 1 год 32384 ООО "НПФ Завод "Изме- 01.08.2013 
рон", г. С.-Петербург 
Шаблоны путевые ПШ-1520, ПШ- 14054-07 1 год 28602/1 ООО "НПФ "Зкомед- 09.07.2017 
15200, ПШ-1520В Комплекс", г. С.-Петербург 
Шаблоны путевые ШП.01 и ШП.02 49081-12 1год 45526 ЗАО "Кубаньтрансмаш", 14.02.2017 
г.Армавир 
Шаблоны путевые автома- АПШ-3 43004-09 1 год 38287 ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС, 01.01.2015 
тизированные г.Самара 
Шаблоны путеизмеритель- ЦУП-1-01 14643-07 6 мес. 29366 ОАО "Калугатрансмаш", 26.12.2016 
ные г.Калуга 
Шаблоны путеизмеритель- ЦУП-З и ЦУП-ЗУ 14028-01 6 мес. 9734 ОАО "Калугатрансмаш", 26.12.2016 
ные г.Калуга 
Штангенглубиномеры ШГ 314-07 1 год 29520 ЗАО "Кировский завод 01.11.2012 
"Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 
Штангенглубиномеры ШГ, ШГЦ 52059-12 1 год 49099 ОООНПП "Челябинский ин- 14.12.2017 
струментальньи завод", 
г.Челябинск 
Штангенглубиномеры ШГЦ 25140-03 1год 15259 ЗАО "Кировский завод 01.06.2013 
"Красный инструменталь- 
шик", г.Киров 
Штангенглубиномеры спе- ШГН-250 31062-11 1год 42448 ЗАО "Кировский завод 15.04.2016 
циальные "Красный инструменталь- 
шик", г.Киров 
Штангензубомеры с Honny- ШЗН 4373-10 1год 39223 ЗАО "Кировский завод 01.04.2015 
сами "Красный инструменталь- 
шик", г.Киров 
Штангенрейсмасы ШР 25386-03 1год 15574 ОАО "Ставропольский инст- 01.09.2013 
рументальный завод", 
г.Ставрополь 
Штангенрейсмасы ШР, ШРК 9560-07 1 год 29518 ЗАО "Кировский завод 01.11.2012 
"Красньй инструменталь- 
щик", г.Киров 
Штангенрейсмасы ШРЦ 25242-03 1 год 15404 ЗАО "Кировский завод 01.06.2013 
"Красный инструменталь- 
шик", г.Киров 
Штангенрейсмасы нониус- 32781-12 1год 49216 ОАО "Калибр", г.Москва 18.12.2017 
ные и цифровые 
Штангентрубомеры ШТН 32950-12 1 год 45638 ООО "Кировский завод 24.02.2017 
"Красный инструменталь- 
шик" (Крин), г.Киров 
Штангенциркули Туламаш 52151-12 1год 49230 ООО "ИТО-Туламаш", 18.12.2017 
г.Тула 
Штангенциркули ШЦ 38366-08 1 год 32377 ЗАО "Кировский завод 01.08.2013 
"Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 
Штангенциркули ШЦ и ШЦЦ 32368-11 1 год 43853 ООО "Кировский завод 16.09.2016 
"Красный инструменталь- 
щик" (Крин), г.Киров 
Штангенциркули ШЦ, ШЦК, WUL 52058-12 1 год 49098 ООО НПП "Челябинский ин- 14.12.2017 
струментальный завод", 
г.Челябинск 
Штангенциркули ШЦ-І 260-05 1 год 22193 ОАО "Ставропольский инст- 01.08.2015 
рументальный завод", 
г.Ставрополь 
Штангенциркули ШЦ-, ШЦ-І, ШЦ-ПІ 22088-07 2года 27612 ОООНПП "Челябинский ин- 12.09.2017 
струментальный завод", 
г.Челябинск 
Штангенциркули ШЦ-Н 25387-03 1год 15575 ОАО "Ставропольский инст- 01.09.2013 
рументальный завод", 
г.Ставрополь 
Штангенциркули ШЦ-11-400 (500, 630, 36677-08 1 год 30282 ООО НПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
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800, 1000) 


струментальный завод", 
г.Челябинск 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- MAN NS cepti Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Штангенциркули ШЦ-Ш 7706-00 1год 8522 ОАО "Ставропольский инст- 01.08.2015 
рументальный завод", 
г.Ставрополь 
Штангенциркули ШЦ-Н|-1600 (2000) 36768-08 1 год 30470 ОООНПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
струментальньи завод", 
г.Челябинск 
Штангенциркули путевые ПШВ 9822-85 1год 13397 ЗАО "Кировский завод 01.04.2013 
"Красный инструменталь- 
шик", г.Киров 
Штангенциркули с глубино- ШІ-І-250 36678-08 1 год 30283 ОООНПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
мером струментальньи завод", 
г.Челябинск 
Штангенциркули с цифро- ШЦЦ-І 36462-07 1 год 29951 ОООНПП "Челябинский ин- 01.01.2013 
вой индикацией двусторон- струментальный завод", 
ние с глубиномером г.Челябинск 
Штангенциркули электрон- ШИЦ-І-200 (250, 36680-08 1 год 30285 ОООНПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
ные 300, 400, 500, 630, струментальный завод", 
800, 1000 мм) г.Челябинск 
Штангенциркули злектрон- — ШЦЦ-П-400 (500, 36767-08 1 год 30469 ОООНПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
ные 630, 800, 1000 мм) струментальный завод", 
г.Челябинск 
Штангены базового размера 44998-10 6 мес. 40574 ЗАО "Эталон", г.Москва 01.08.2015 
Штангены ООО "Деталинг" 46755-11 1год 42551 ООО "Деталинг", г.Климовск 29.04.2016 
Эхолоты Кристалл-40В 23627-02 1год 13202 НПК "Чайка", г.Новосибирск 01.05.2013 
27.27.02 Измерения угловых величин 
Наименование СИ Обозначение та MAN рт Изготовитель Cpox peň- 
реестра свид. ствия 
Автоколлиматоры АКТ 10713-05 2года 43126 ОАО "ПО "Новосибирский 01.04.2015 
приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
Автоколлиматоры унифици- АКУ 10714-05 2года 43127 ОАО "ПО "Новосибирский 01.04.2015 
рованные приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
Автоколлиматоры цифро- АК-Ц 51750-12 1год 48751 ООО "НПК "Диагностика", 20.11.2017 
вые г. С.-Петербург 
Аппаратура бескабельная БТС-172 38178-08 6 мес. 32074 ООО "БИТАС", г.Самара 01.08.2013 
телеметрическая скважин- 
ная 
Аппаратура телеметриче- АТ-ЗМ-108, АТ-ЗМ- 41514-09 6 мес. 36421 ООО "ННПК "ЭХО", 01.10.2014 
ская 172, АТ-3М-195 г.Октябрьский 
Высотомеры геодезические ОДГН-1 50096-12 1год 46787 ООО НПФ "Фаза", 01.06.2017 
микрометрические г.Красноярск 
Головки делительные опти- ОДГЭ 26906-04 2 года 43131 ОАО "ПО "Новосибирский 01.10.2014 
ческие приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
Гониометры динамические ДГ-03Л 43296-09 1 год 38562 ООО "НПК "Диагностика", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Гониометры статические СГ-Ц 43297-09 1 год 38563 ООО "НПК "Диагностика", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Датчики угла поворота Л178 12207-08 2 года 31609 ОАО "Злектромеханика", 01.06.2013 
г.Пенза 
Датчики угла поворота уни- ДПС-У 18040-09 2 года 37921 ФГУП "ПО "Октябрь", 01.01.2015 
версальные г.Каменск-Уральский 
Датчики угловых перемеще- ДПС 26401-09 1 год 35869 ОАО "Завод "Красное зна- 01.08.2014 
ний мя", г.Рязань 
Квадранты оптические КО 26905-04 2 года 43130 ОАО "ПО "Новосибирский 01.10.2014 
приборостроительный за- 
вод", г.Новосибирск 
Коллиматоры универсаль УК1, УК1-01 27127-04 6 мес. 17908/1 ФГУП "ПО "Уральский опти- 01.01.2015 


ные 
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Комплексы злектроизмери- ЭРП-1 38848-08 1 год 32980 ООО "ГЕОСКАН-М", 01.10.2013 
тельные низкочастотные г.Москва 
для полевых геофизических 
исследований 
Меры угла поворота МУП 29461-05 2 года 21069 ОАО "Электромеханика", 01.08.2015 
г.Пенза 
Нивелиры 4Н-2КЛ 22380-12 1год 46803 ОАО "ПО "Уральский опти- 01.06.2017 
ко-механический завод 
им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
г.Екатеринбург 
Нивелиры 4Н-ЗКЛ 29846-05 1 год 40941 ОАО "ПО "Уральский опти- 01.08.2015 
ко-механический завод 
им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
г.Екатеринбург 
Нивелиры лазерные НЛ-05К 41037-09 1 год 35832 ООО "Геоприбор", 01.08.2014 
г.Волжский 
Нивелиры технические ЗН-5Л (ЗН-5) 13534-93 1год 15703/1 ФГУП "ПО "Уральский опти- 01.11.2013 
ко-механический завод 
им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
г.Екатеринбург 
Приборы 2УРИ 1334-12 1год 48679 ООО "Кировский завод 08.11.2017 
"Красный инструменталь- 
шик" (Крин), г.Киров 
Приборы 4УРИ 26428-04 1 год 16972 ЗАО "Кировский завод 01.08.2013 
"Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 
Приборы для поверки квад- ППК 51161-12 2 года 48067 ООО Инженерно- 13.09.2017 
рантов метрологический центр 
"Микро", г. С.-Петербург 
Приборы для поверки ППУ-630 40353-09 1год 34890 ООО Инженерно- 01.05.2014 
угольников метрологический центр 
"Микро", г. С.-Петербург 
Приборы углоизмеритель- ИЦДУ-2 44738-10 1 год 40430 ФГУП "НПЦАП 01.08.2015 
ные индуктивные цифровые им.акад.Н.А.Пилюгина", 
г.Москва 
Пульты проверки ПП2-ДПС 47749-11 1,5года 43841 ООО "НПО САУТ", 16.09.2016 
г.Екатеринбург 
Системы забойные инкли- ЗТК 49042-12 1год 45481 ООО "ТехГеоБур", г.Самара 14.02.2017 
нометрические 
Системы измерительные СИБ-2 42995-09 2года 38280 Филиал ООО "Технологиче- 01.01.2015 
инклинометрические буро- ская компания Шлюмбер- 
вые же", г.Томск 
Стенды универсальные ВЕГА УКС 44753-10 2года 40284 ЗАО "Геостройизыскания", 01.08.2015 
коллиматорные г.Москва 
Тахеометры электронные 2Та5, ЗТа5, ЗТа5Р 15094-08 1год 31927 ФГУП "ПО "Уральский опти- 01.07.2013 
ко-механический завод 
им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
г.Екатеринбург 
Тахеометры электронные ЗТа5РД 48783-11 1год 45124 ОАО "ПО "Уральский опти- 29.12.2016 
ко-механический завод 
им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
г.Екатеринбург 
Тахеометры электронные 5Та5 37768-08 1 год 31550 ФГУП "ПО "Уральский опти- 01.06.2013 
ко-механический завод" 
(УОМЗ), г.Екатеринбург 
Теодолиты ЗТ2КП, ЗТ2КА, 45283-10 1год 40942 ОАО "ПО "Уральский опти- 01.08.2015 
3Т5КП ко-механический завод 
им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
г.Екатеринбург 
Теодолиты 4Т15П 18399-99 1 год 180341 ФГУП "ПО "Уральский опти- 01.01.2015 
ко-механический завод 
им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
г.Екатеринбург 
Теодолиты 4тз0п 5305-95 2 года 40943 OAO "ПО "Уральский опти- 01.08.2015 
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Теодолиты электронные 2Т5ЭН1 46550-11 1год 42319 ОАО "ПО "Уральский опти- 25.03.2016 
ко-механический завод 
им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
г.Екатеринбург 

Теодолиты электронные 3159 45569-10 1 год 41216 ОАО "ПО "Уральский опти- 01.08.2015 
ко-механический завод 
им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
г.Екатеринбург 

Угломеры маятниковые ЗУРИ-М 1560-12 1год 49314 ООО "Кировский завод 26.12.2017 
"Красный инструменталь- 
щик" (Крин), г.Киров 

Угломеры маятниковые ЗУРИ-Н 31677-11 1 год 42449 ЗАО "Кировский завод 15.04.2016 
"Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 

Угломеры с нониусом 1 317-05 1 год 20528 ЗАО "Кировский завод 01.04.2015 
"Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 

Угломеры с нониусом 4 2437-03 1 год 16162 ЗАО "Кировский завод 01.08.2013 
"Красный инструменталь- 
щик", г.Киров 

Угломеры с нониусом УН-2, УН-3 37292-08 1 год 30918 ООО "ГЦ Тулз", 01.04.2013 
г.Димитровград 

Угольники поверочные 90° УШ 666-10 1 год 40525 ОАО "Ставропольский инст- 01.08.2015 
рументальный завод", 
г.Ставрополь 

Угольники поверочные 90° УЛП 5746-76 Згода 12751/1 ООО НПП "Челябинский ин- 01.02.2013 

лекальные плоские 1-го и струментальный завод", 

2-го классов точности (ста- г.Челябинск 

рое наименование «Уголь- 

ники поверочные 0-го и 1-го 

классов») 

Угольники поверочные 90° УП 5747-76 Згода 12753/1 ООО НПП "Челябинский ин- 01.02.2013 

слесарные плоские 1-го и струментальный завод", 

2-го классов точности (ста- г.Челябинск 

рое наименование «Уголь- 

ники поверочные 1-го и 2-го 

классов») 

Уровни брусковые и рамные 33071-12 1 год 49118 ОАО "Калибр", г.Москва 14.12.2017 

Уровни рамные и брусковые 36894-08 З года 30462 ООО НПП "Челябинский ин- 01.02.2013 
струментальный завод", 
г.Челябинск 

Уровни рамные и брусковые 40424-09 1 год 35112 ООО "ГЦ Тулз", 01.05.2014 
г.Димитровград 

Уровни электронные М-050 40611-09 1 год 35241 ООО Инженерно- 01.06.2014 
метрологический центр 
"Микро", г. С.-Петербург 

Установки для измерений 39290-08 1 год 33588 Филиал ФГУП "ГНПРКЦ 01.12.2013 

угловых координат "ЦСКБ-ПРОГРЕСС" - НПП 
"ОПТЭКС", г.Москва, Зеле- 
ноград 

Установки измерительные СМ-2 37053-08 1 год 30616 ЗАО "АМД-Центр-Холдинг", 01.03.2013 

для мониторинга зданий и г.Москва 

сооружений 

Установки поверочные УКДУП-АМ 41176-09 1 год 36037 ОАО "Электромеханика", 01.09.2014 
г.Пенза 

Экзаменаторы эталонные | М-055 47965-11 2 года 44104 ООО Инженерно- 10.10.2016 


разряда 


метрологический центр 
"Микро", г. С.-Петербург 
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27.28 Измерения механических величин 
27.28.01 Измерения массы 
Наименование СИ Обозначение Ne Toc: МПИ № серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 

Весы автоматические ТВ 37864-08 1 год 31726 ООО "Физтех", г.Москва 01.06.2013 

Весы автоматические дис- ВП 49911-12 1год 46497 ЗАО "Машиностроительная 18.05.2017 

кретного действия (порци- компания "Технэкс", 

онные) для суммарного уче- г.Екатеринбург 

та сыпучих материалов 

Весы автомобильные АМ 36486-07 1 год 29966 ООО "ТОПАУ-Электроник", 01.01.2013 
г.Новоуральск 

Весы автомобильные ВАЭ 18330-08 1год 32917 ЗАО "Измерительная техни- 01.10.2013 
ка", г.Пенза 

Весы автомобильные ВАЭ-Д 30225-08 1 год 32916 ЗАО "Измерительная техни- 01.10.2013 
ка", г.Пенза 

Весы автомобильные Весар 36214-07 1 год 29662 ООО "Интервес", г.Воронеж 01.12.2012 

Весы автомобильные ВЭД-А 38228-08 1 год 32193 ООО "ВесСтройПроект", 01.08.2013 
г. С.-Петербург 

Весы автомобильные ГРАНД-А 42998-09 1 год 38281 ООО СМНФ "Весысервис", 01.01.2015 
г.Армавир 

Весы автомобильные М8200АМ 42668-09 1 год 37767 ООО НПП "Метра", 01.01.2015 
г.Обнинск 

Весы автомобильные М8200Д 43249-09 1 год 38585 ООО НПП "Метра", 01.01.2015 
г.Обнинск 

Весы автомобильнье МОДЕРН-А 39045-08 1 год 33229 ООО "Инженерный центр 01.11.2013 
"АСИ", г.Кемерово 

Весы автомобильные САТ-ВН 37865-08 1 год 31727 ООО "Армавирский Деловой 01.06.2013 
Двор", г.Армавир 

Весы автомобильные СМС-СТАРТ типа 38177-08 1год 34828 ООО "СпецМонтажСтрой", 01.01.2014 

ВТА г.Светлоград 

Весы автомобильные ТВА 36062-08 1 год 33920 ООО "Кубаньвессервис", 01.01.2014 
г.Армавир 

Весы автомобильные Титан 31371-08 1 год 30727 ООО "Завод химического 01.04.2013 
оборудования", г.Армавир 

Весы автомобильные для ВА-Д 39293-08 1 год 33591 ЗАО НПФ "Мета", 01.12.2013 

взвешивания в движении г.Жигулевск 

Весы автомобильные для ВАТПВ 38314-08 6 мес. 32357 ЗАО НПО "Весь", 01.08.2013 

взвешивания в движении г.Екатеринбург 

Весы автомобильные для Мастер Вес 33303-08 1год 33431 ООО "ТехАвтоматика", 01.12.2013 

статического взвешивания г.Рубцовск 

Весы автомобильные для Нимбус 42932-09 1год 38260 ООО "Регион Сибирь", 01.01.2015 

статического взвешивания г.Томск 

Весы автомобильные для Нимбус 42932-09 1год 38260/1 ООО "ВесСервис", г.Артем 01.01.2015 

статического взвешивания 

Весы автомобильные для СКАТ 25389-08 1 год 33921 ООО "Инженерный центр 01.01.2014 

статического взвешивания "АСИ", г.Кемерово 

Весы автомобильные для ЭМВС-А-М 49697-12 1 год 46256 ООО "Торгово- 20.04.2017 

статического взвешивания производственная компания 
"Магистраль", г.Горно- 
Алтайск 

Весы автомобильные для ВСА "МОНОЛИТ СД" 43433-09 1 год 38767 ЗАО "Эталон ВЕСПРОМ", 01.01.2015 

статического взвешивания и г.Челябинск 

взвешивания в движении 

Весы автомобильные мо- АМВ "Караван" 38531-09 1 год 38780 ООО "ИнтерВес", 01.01.2015 

дульные для статического г.Новосибирск 

взвешивания 

Весы автомобильные пор- ТРАК 43000-09 1 год 38283 ООО "КАСцентр", г.Москва 01.01.2015 

тативные для поосного 

взвешивания в движении 

Весы автомобильные тен- ВТА 37224-08 1 год 30845 ЗАО "КОМЗ-Экспорт", 01.04.2013 

зометрические г.Каменск-Шахтинский 

Весы автомобильные тен- ЭАВ 25053-08 1 год 33596 ООО ПКФ "Разработка и из- 01.12.2013 


зометрические для статиче- 
ского взвешивания 
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Весы автомобильньее тен- Универсал ВАТКУ 39135-08 1 год 33427 ООО "Новые автоматизиро- 01.12.2013 
зометрические колейные ванные измерительные сис- 

темы" (НАИС), г.Ростов-на- 

Дону 
Весы автомобильные тен- КОНТЕК 27949-08 1 год 30944 ОООНПФ "Концептуальная 01.04.2013 
зометрические платфор- энергетика", г.Барнаул 
менные для статического 
взвешивания 
Весы автомобильные элек- АТЛАНТ 32369-08 1 год 33598 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.12.2013 
тромеханические для стати- г.Топки 
ческого взвешивания 
Весы автомобильные элек- ВА-П-100 31005-08 1 год 30310 ООО РКФ "Призма", 01.02.2013 
тромеханические для стати- г.Уссурийск 
ческого взвешивания 
Весы автомобильные элек Магнус 27300-07 1 год 29680 ООО "КАСцентр", г.Москва 01.12.2012 
тромеханические для стати- 
ческого взвешивания 
Весы автомобильные элек Магнус 27300-07 1 год 29680/1 ООО "Фаст", 01.12.2012 
тромеханические для стати- пос.Раздольное 
ческого взвешивания 
Весы автомобильные элек МОСТ-М-АС 30703-08 1 год 33608 ООО НПФ "ТенРо", 01.12.2013 
тромеханические для стати- г.Кемерово 
ческого взвешивания 
Весы автомобильные элек СтатВес 35999-07 1 год 29406 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.11.2012 
тромеханические для стати- г.Топки 
ческого взвешивания 
Весы автомобильные элек- ТР-А-СТ 37056-08 1 год 30695 ООО "Трейсинг", 01.03.2013 
тромеханические для стати- г.Новокузнецк 
ческого взвешивания 
Весы автомобильные элек- ТС-РА "Рекон" 42681-09 1 год 37795 ЗАО "Тенросиб", 01.01.2015 
тромеханические для стати- г.Новокузнецк 
ческого взвешивания 
Весы автомобильные элек ТС-СА "Инфа Трэк" 29953-08 1 год 30945 ЗАО "Тенросиб", 01.04.2013 
тромеханические для стати- г.Новокузнецк 
ческого взвешивания 
Весы автомобильные элек ВА 19242-09 1 год 38294 ООО "Физтех", г.Москва 01.01.2015 
тронные 
Весы автомобильные элек ВА-Д 43311-09 1 год 38578 ЗАО "Весоизмерительная 01.01.2015 
тронные компания "Тензо-М", 

пос.Красково 
Весы автомобильные злек- ВАТ 38775-08 1 год 32903 ООО "Южно-Уральский Ве- 01.10.2013 
тронные совой Завод", г.Белорецк 
Весы автомобильные элек ДОН-СВА 39653-08 1 год 34093 ООО "ДонВес", г.Ростов-на- 01.01.2014 
тронные Дону 
Весы автомобильные элек ПВА 39443-08 1 год 33896 ООО "Промконструкция", 01.01.2014 
тронные г.Челябинск 
Весы автомобильные элек Рубеж 43449-09 1 год 38779 ЗАО "Весоизмерительная 01.01.2015 
тронные компания "Тензо-М", 

пос.Красково 
Весы автомобильные элек Рубеж ВА-Д 21566-07 1 год 29968 ЗАО "Весоизмерительная 01.01.2013 
тронные компания "Тензо-М", 

пос.Красково 
Весы автомобильные злек- ВАТ-Д 38771-08 1год 32899 ООО "Южно-Уральский Be- 01.10.2013 
тронные для взвешивания в совой Завод", г.Белорецк 
движении 
Весы автомобильные элек- ВАЛ 38075-08 1год 31992 ООО "ВЗВТ", г.Волгоград 01.07.2013 
тронные для статического 
взвешивания 
Весы автомобильные элек- КАРЬЕР 36189-07 1год 29655 ОАО "Кубань-Малахит", 01.12.2012 
тронные для статического г.Краснодар 
взвешивания 
Весы автомобильные элек- М-А 43175-09 1год 38422 ООО "МАЛАХИТ", 01.01.2015 
тронные для статического г.Краснодар 
взвешивания 
Весы автомобильные элек РЕКОН-А 36473-07 1 год 29960 ООО "КАСцентр", г.Москва 01.01.2013 


тронные для статического 
взвешивания 
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Весы автомобильные элек- ЭВАС 37219-08 1год 30840 ООО "ВИТ", г.Дзержинск 01.04.2013 

тронные для статического 

взвешивания 

Весы автомобильные злек- Эльтон 38074-08 1 год 31991 ООО "ВЗВТ", г.Волгоград 01.07.2013 

тронные для статического 

взвешивания 

Весы автомобильные элек ВАТ-М 38772-08 1 год 32900 ООО "Южно-Уральский Ве- 01.10.2013 

тронные модернизирован- совой Завод", г.Белорецк 

ные 

Весы автомобильные элек ВА-П 19766-08 1 год 34884 ЗАО "Весоизмерительная 01.01.2014 

тронные портативные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 

Весы аптечные для сыпучих BCM (комплект №1 9662-12 1 год 46243 ЗАО "Нижнетагильский ме- 20.04.2017 

материалов и комплект № 2) дико-инструментальный за- 
вод" (НТМИЗ), г.Нижний Та- 
гил 

Весы балочные ВБ 44042-10 1 год 39431 ООО "Физтех", г.Москва 01.04.2015 

Весы бункерные БВ 36093-08 1 год 31749 ООО НПП "Томская элек- 01.06.2013 
тронная компания" (ТЭК), 
г.Томск 

Весы бункерные ВБ "КОНУС" 37792-08 1 год 31574 ЗАО "Эталон ВЕСПРОМ", 01.06.2013 
г.Челябинск 

Весы бункерные ВБ-Д 39636-08 1 год 34076 ЗАО "Либра-С", 01.01.2014 
г.Новосибирск 

Весы бункерные ВБС 50386-12 1 год 47105 ООО Завод "СибТензоПри- 09.07.2017 
бор", г.Топки 

Весы бункерные М-Б 43186-09 1 год 38426 ООО "МАЛАХИТ", 01.01.2015 
г.Краснодар 

Весы бункерные ТС-Б Пирамида 41288-09 1 год 36143 ЗАО "Тенросиб", 01.10.2014 
г.Новокузнецк 

Весы бункерные дискретно- ВБ 48021-11 1 год 44180 ЗАО "Машиностроительная 21.10.2016 

го действия компания "Технэкс", 
г.Екатеринбург 

Весы бункерные электрон- ВДЭ 45214-10 1 год 40842 ООО "Дозирующие Систе- 01.08.2015 

ные мы", г.Обнинск 

Весы бункерные электрон- ВДЭ 45214-10 1 год 40842/1 ООО НПП "Метра", 01.08.2015 

ные г.Обнинск 

Весы бункерные электрон- Поток 20794-09 1 год 36964 ЗАО "Весоизмерительная 01.12.2014 

ные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 

Весы вагонные ВВ 45159-10 1 год 40793 ЗАО "ФорпостЭнерго", 01.08.2015 
г.Москва 

Весы вагонные ВВД 47760-11 1год 43855 ООО "ВЕСКОМ", 16.09.2016 
г.Челябинск 

Весы вагонные ВВД 47760-11 1год 43875 ООО Торговый Дом "ВЕС- 16.09.2016 
КОМ", г.Челябинск 

Весы вагонные ВВД 47760-11 1год 43876 ООО "Мера", г.Челябинск 16.09.2016 

Весы вагонные ВВС 26259-09 1 год 35205 ООО "ВЕСКОМ", 01.06.2014 
г.Челябинск 

Весы вагонные ВВС 26259-09 1 год 35205/1 ООО Торговый Дом "ВЕС- 01.06.2014 
КОМ", г.Челябинск 

Весы вагонные ВВС 26259-09 1 год 35205/2 ООО "Мера", г.Челябинск 01.06.2014 

Весы вагонные ВВС 42626-09 1 год 37757 ООО "Кантор", г.Москва 01.01.2015 

Весы вагонные ВВЭ 22475-09 1год 38295 ЗАО "Измерительная техни- 01.01.2015 
ка", г.Пенза 

Весы вагонные ВВЭ-С 49351-12 1год 45844 ЗАО "Измерительная техни- 23.03.2017 
ка", г.Пенза 

Весы вагонные ВД-30 16956-09 1 год 37760 ООО "Авитек-Плюс", 01.01.2015 
г.Екатеринбург 

Весы вагонные ВЕСТА 49218-12 1год 45699 ООО "Инженерный центр 12.03.2017 
"АСИ", г.Кемерово 

Весы вагонные Вж 42627-09 1 год 37758 ООО "ФизТех", г.Москва 01.01.2015 

Весы вагонные ВТВ 42480-09 1 год 37532 ООО "АКОМИНС", 01.01.2015 
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Весы вагонные ВТВ-Др 39048-08 1год 33232 ООО "Инженерный центр 01.11.2013 
"АСИ", г.Кемерово 

Весы вагонные ВЭВ 41999-09 1год 37491 ООО "Весгрупп", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 

Весы вагонные ВЭД 51914-12 1год 48910 ООО "ВесСтройПроект", 30.11.2017 
г. С.-Петербург 

Весы вагонные ГРАНД-В 42875-09 1год 38070 ООО СМНФ "Весысервис", 01.01.2015 
г.Армавир 

Весы вагонные M8300 39673-08 1 год 34112 ООО НПП "Метра", 01.01.2014 
г.Обнинск 

Весы вагоннье М8300Д 40887-09 1 год 35627 ООО НПП "Метра", 01.08.2014 
г.Обнинск 

Весы вагоннье Модерн 26791-08 1 год 32212 ООО "Инженерный центр 01.08.2013 
"АСИ", г.Кемерово 

Весы вагонные СТАВР 39046-08 1 год 33230 ООО "Инженерный центр 01.11.2013 
"АСИ", г.Кемерово 

Весы вагонные ТВВ 39421-08 1 год 33882 ООО "Кубаньвессервис", 01.01.2014 
г.Армавир 

Весы вагонные ТВВ-СД 40558-09 1год 35201 ООО "Кубаньвессервис", 01.06.2014 
г.Армавир 

Весы вагонные Титан 37142-08 1год 30722 ООО "Завод химического 01.04.2013 
оборудования", г.Армавир 

Весы вагонные бесфунда- ВВБ 15983-08 1год 31747 Фирма ООО "МИНТЕК", 01.06.2013 

ментные пос.Ильинский 

Весы вагонные для взвеши- ВД-50/0,5 и ВД- 18539-07 1год 29170 ЗАО НПО "Весь", 01.10.2017 

вания в движении 40/0,5 г.Екатеринбург 

Весы вагонные для взвеши- ВТВУ-150 39788-08 1год 34245 ООО "Автоматизированные 01.01.2014 

вания в движении системы управления" (ООО 
"АСУ"), г.Шелехов 

Весы вагонные для взвеши- ВТВ-Д 14377-08 1 год 31334 ООО "Инженерный центр 01.05.2013 

вания в движении вагонов и "АСИ", г.Кемерово 

железнодорожных составов 

Весы вагонные для взвеши- "Рельс тензометри- 45220-10 1 год 40848 ООО "Инженерный центр 01.08.2015 

вания в движении вагонов и ческий взвешиваю- "АСИ", г.Кемерово 

поездов щий (РТВ-Д)" 

Весы вагонные для стати- Альфа-В 37350-08 1 год 30942 ООО "Альфа-эталон", 01.04.2013 

ческого взвешивания г.Москва 

Весы вагонные для стати- ВАГА-МТ-Ж/Д 37797-08 1 год 31579 ООО "Центр Сервис Изме- 01.06.2013 

ческого взвешивания рительных Средств - МТ", 
г.Бийск 

Весы вагонные для стати- ВВЭ-П 43612-10 1 год 38891 ООО РКФ "Призма", 01.04.2015 

ческого взвешивания г.Уссурийск 

Весы вагонные для стати- ВКД 51484-12 1 год 48443 ООО "ПромСтройМатериа- 12.10.2017 

ческого взвешивания лы" (ПСМ), г.Кропоткин 

Весы вагонные для стати- Мастер Вес жд 39043-08 1 год 33227 ООО "ТехАвтоматика", 01.11.2013 

ческого взвешивания г.Рубцовск 

Весы вагонные для стати- ЭМВС-ЖД-М 49720-12 1год 46327 ООО "Торгово- 05.05.2017 

ческого взвешивания производственная компания 
"Магистраль", г.Горно- 
Алтайск 

Весы вагонные для стати- ВВТС СТЫК СД 43905-10 1год 39233 ЗАО "Эталон ВЕСПРОМ", 01.04.2015 

ческого взвешивания и г.Челябинск 

взвешивания в движении 

Весы вагонные для стати- ВЕСТА 38526-08 1год 32597 ООО "Инженерный центр 01.09.2013 

ческого взвешивания и "АСИ", г.Кемерово 

взвешивания в движении 

железнодорожных вагонов и 

поездов 

Весы вагонные для стати- РУБИН 39287-12 1год 45846 ООО "Инженерный центр 23.03.2017 


ческого взвешивания и 
взвешивания в движении 
железнодорожных вагонов и 
поездов 


"АСИ", г.Кемерово 
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Весы вагонные для стати- ТРИАДА 32365-09 1 год 38781 ООО "Инженерный центр 01.01.2015 
ческого взвешивания и "АСИ", г.Кемерово 
взвешивания в движении 
железнодорожных вагонов и 
составов 
Весы вагонные неавтомати- ВСВ 52197-12 1год 49266 ЗАО "Вес-Сервис", 24.12.2017 
ческого действия г. С.-Петербург 
Весы вагонные тензометри- ВВТ 48255-11 1год 44471 ООО "Новые автоматизиро- 22.11.2016 
ческие ванные измерительные сис- 
темы" (НАИС), г.Ростов-на- 
Дону 
Весы вагонные тензометри- ВВТС 38368-08 1 год 32388 ЗАО "Элвес", г.Москва 01.08.2013 
ческие 
Весы вагонные тензометри- НьюТон 41662-09 1 год 36629 ЗАО "Кемек инжиниринг", 01.11.2014 
ческие для взвешивания в г.Москва 
движении и статического 
взвешивания 
Весы вагонные тензометри- ЭВВ 25054-08 1 год 33597 ООО ПКФ "Разработка и из- 01.12.2013 
ческие для статического готовление тензометриче- 
взвешивания ских весов" ("РИТЕНВЕС”), 
г.Омск 
Весы вагонные тензометри- МАТАС 36157-07 1 год 29576 ЗАО "ТАУ", г.Москва 01.11.2012 
ческие для статического 
взвешивания и взвешивания 
в движении 
Весы вагонные электроме- ТСД-ЖД "ИнфаТрэк" 28102-10 1 год 40000 ЗАО "Тенросиб", 01.08.2015 
ханические для взвешива- г.Новокузнецк 
ния в движении 
Весы вагонные электроме- ВТВ 2C 33959-08 1 год 34256 ООО "Автоматизированные 01.01.2014 
ханические для статическо- системы управления" (ООО 
го взвешивания "АСУ"), г.Шелехов 
Весы вагонные электроме- ВЭМВ-С 18369-08 1 год 32374 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.08.2013 
ханические для статическо- г.Топки 
го взвешивания 
Весы вагонные злектроме- Промвест-2001 17704-08 1 год 33918 ООО фирма "Промвест", 01.01.2014 
ханические для статическо- г.Кемерово 
го взвешивания 
Весы вагонные электроме- РЕКОН-В 40269-08 1 год 34881 ООО "КАСцентр", г.Москва 01.01.2014 
ханические для статическо- 
го взвешивания 
Весы вагонные электроме- ТР-ЖД-СТ "Рекон" 36881-08 1 год 30449 ООО "Трейсинг", 01.02.2013 
ханические для статическо- г.Новокузнецк 
го взвешивания 
Весы вагонные электроме- ТС-РС-ЖД "Рекон" 44499-10 1 год 40003 ЗАО "Тенросиб", 01.08.2015 
ханические для статическо- г.Новокузнецк 
го взвешивания 
Весы вагонные электроме- ЭМВС-ЖД 45872-10 1 год 41531 ООО "Торгово- 01.08.2015 
ханические для статическо- производственная компания 
го взвешивания "Магистраль", г.Новокузнецк 
Весы вагонные электроме- ТС-СД-ЖД 26177-08 1 год 33594 ЗАО "Тенросиб", 01.12.2013 
ханические для статическо- ИнфаТрэк г.Новокузнецк 
го взвешивания и взвеши- 
вания в движении 
Весы вагонные электроме- ТС-СД-ЖД Стрела 44264-10 1 год 39726 ЗАО "Тенросиб", 01.04.2015 
ханические для статическо- г.Новокузнецк 
го взвешивания и взвеши- 
вания в движении 
Весы вагонные электронные АВП-ВП-СД 52191-12 1 год 49260 ООО "Авитек-Плюс", 24.12.2017 
г.Екатеринбург 
Весы вагонные электронные ВЕКТОР 39039-08 1 год 33223 ООО "Тензосила", 01.11.2013 
г.Воронеж 
Весы вагонные электронные ВЖД 38777-08 1 год 32905 ООО "Южно-Уральский Ве- 01.10.2013 
совой Завод", г.Белорецк 
Весы вагонные электронные РД 16914-12 1 год 45720 ЗАО "Весоизмерительная 12.03.2017 


36 


компания "Тензо-М", 
пос.Красково 


27.28.01 


Наименование СИ Обозначение Гата, МПИ Ne cepti Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 

Весы вагонные электронные РД-Д 43894-10 1год 39214 ЗАО "Весоизмерительная 01.04.2015 
компания "Тензо-М", 
пос.Красково 

Весы вагонные электронные В-Д 36035-07 1 год 29446 ООО НПФ "Эталон Тензо", 01.11.2012 

для взвешивания в движе- г. С.-Петербург 

нии 

Весы вагонные электронные ВЖД-Д 38779-08 1 год 32907 ООО "Южно-Уральский Ве- 01.10.2013 

для взвешивания в движе- совой Завод", г.Белорецк 

нии 

Весы вагонные электронные ВЖ-ДР 38770-08 1 год 32898 ООО "Южно-Уральский Be- 01.10.2013 

для взвешивания в движе- совой Завод", г.Белорецк 

нии 

Весы вагонные электронные ВВПЭ-С-ХССМ 39796-08 1 год 34253 ОАО "Хлебспецстроймон- 01.01.2014 

для статического взвешива- таж", г.Новосибирск 

ния 

Весы вагонные электронные ВЭС 43010-09 1 год 38293 ООО "НОИНТ-инжиниринг", 01.01.2015 

для статического взвешива- г.Краснодар 

ния 

Весы вагонные электронные М-ЖД 43176-09 1 год 38423 ООО "МАЛАХИТ", 01.01.2015 

для статического взвешива- г.Краснодар 

ния 

Весы вагонные электронные РАИЛ-М 43549-10 1 год 38861 ООО "РАИЛ", г.Новокузнецк 01.04.2015 

для статического взвешива- 

ния 

Весы вагонные электронные ВЖД-М 38778-08 1год 32906 ООО "Южно-Уральский Be- 01.10.2013 

модернизированные совой Завод", г.Белорецк 

Весы вагонные электронные ЭСВ-В 40874-09 1год 35603 ООО "Эталон-Вес", 01.08.2014 

стационарные г.Дмитров 

Весы для взвешивания Ke- ВЕКТОР4 43171-09 1год 38421 ООО "Вектор-ПМ", г.Кунгур 01.01.2015 

лезнодорожных вагонов в 

движении 

Весы для взвешивания xe- Д231 37252-08 1 год 30914 ООО "Уралвес", г.Пермь 01.04.2013 

лезнодорожных вагонов в 

движении 

Весы для статического ВСДП ГРАНИТ 43904-10 1 год 39232 ЗАО "Эталон ВЕСПРОМ", 01.04.2015 

взвешивания с демпфи- г.Челябинск 

рующей платформой 

Весы конвейерные АВП-К 23738-08 1 год 30554 ООО "Авитек-Плюс", 01.02.2013 
г.Екатеринбург 

Весы конвейерные КУРС 27126-09 1 год 35621 ООО "Инженерный центр 01.08.2014 
"АСИ", г.Кемерово 

Весы конвейерные КУРС-ПТ 32252-09 1 год 38782 ООО "Инженерный центр 01.01.2015 
"АСИ", г.Кемерово 

Весы конвейерные РАИЛ-К 46982-11 1 год 42876 ООО "РАИЛ", г.Новокузнецк 15.06.2016 

Весы конвейерные автома- АКВС-1 26793-08 1 год 32586 ЗАО "Синетик", 01.09.2013 

тические г.Новосибирск 

Весы конвейернье автома- ВКЭ 36121-07 1 год 29571 ООО "Физтех", г.Москва 01.11.2012 

тические непрерывного 

действия 

Весы конвейерные автома- КЛИМ 25183-08 1 год 33145 ООО Торговый Дом "ВЕС- 01.11.2013 

тические непрерывного КОМ", г.Челябинск 

действия 

Весы конвейерные автома- КЛИМ 25183-08 1 год 33145/1 ООО "ВЕСКОМ", 01.11.2013 

тические непрерывного г.Челябинск 

действия 

Весы конвейерные автома- КЛИМ 25183-08 1 год 33145/2 ООО "Мера", г.Челябинск 01.11.2013 

тические непрерывного 

действия 

Весы конвейерные автома- М8400 46123-10 1 год 41678 ООО НПП "Метра", 01.08.2015 

тические непрерывного г.Обнинск 

действия 

Весы конвейерные непре- ВКР10 32327-06 1 год 24757 ООО "НПП ПРОМОЛ", 27.07.2017 

рывного действия г.Москва 

Весы конвейерные элек- ВКЭТ 36983-08 1 год 30606 ООО "Кубань-Мегавес", 01.02.2013 


тронные 


г.Краснодар 
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Весы конвейерные злек- ТСК "Контек" 23639-10 1год 40168 ЗАО "Тенросиб", 01.08.2015 

тронные г.Новокузнецк 

Весы конструктивного ряда ВТС 17334-08 1год 34618 ООО "Тензо-Измеритель", 01.01.2014 

тензометрические специ- г.Москва 

альные 

Весы крановые ВА 16 43441-09 1год 38775 ООО "ТОПАУ-Электроник, 01.01.2015 
г.Новоуральск 

Весы крановые ВК 19054-08 1 год 34111 ОАО "ВАСО", г.Воронеж 01.01.2014 

Весы крановые ВКМ ХТ 36266-07 1 год 29731 ООО "Инженерное Бюро 01.12.2012 
Воронежского Акционерного 
Самолетостроительного 
Общества" (ВАСО), 
г.Воронеж 

Весы крановье ВКТ КОВШ 43906-10 1 год 39234 ЗАО "Зталон ВЕСПРОМ", 01.04.2015 
г.Челябинск 

Весы крановые встроенные КРАБ ВВ 40042-08 1 год 34586 ООО "ИнтерВес", 01.01.2014 
г.Новосибирск 

Весы крановые встроенные ВКЭВ 38769-08 1 год 32897 ООО "Южно-Уральский Be- 01.10.2013 

электронные совой Завод", г.Белорецк 

Весы крановые траверсные TMB 30953-09 1 год 35442 ООО "ИнтерВес", 01.07.2014 

модульные г.Новосибирск 

Весы крановые цифровые ЦКВ 24402-03 1год 14244 ООО "ФизТех", г.Москва 01.06.2013 

Весы крановые электрон- Вигор 36215-07 1 год 29663 ООО "Интервес", г.Воронеж 01.12.2012 

ные 

Весы крановые электрон- ВК 46616-11 1год 42404 ЗАО "Весоизмерительная 07.04.2016 

ные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 

Весы крановые электрон- ВКЭ 38780-08 1 год 32908 ООО "Южно-Уральский Ве- 01.10.2013 

ные совой Завод", г.Белорецк 

Весы крановые электрон- КВ 37771-08 1 год 31553 ООО "Уралвес", г.Пермь 01.06.2013 

ные 

Весы лабораторные АВ 24341-03 1 год 14235 ООО "ОКБ Веста", 01.03.2013 
г. С.-Петербург 

Весы лабораторные Вк 48026-11 1год 44185 ЗАО "Масса-К", 21.10.2016 
г. С.-Петербург 

Весы лабораторные ВЛ 51167-12 1год 48075 ООО"НПП "Госметр", 13.09.2017 
г. С.-Петербург 

Весы лабораторные ВЛГ-МГ4 40195-08 1 год 34817 ООО "СКБ Стройприбор", 01.01.2014 
г.Челябинск 

Весы лабораторные ВЛТ 19874-08 1год 30709 ЗАО "Сартогосм", 01.03.2013 
г. С.-Петербург 

Весы лабораторные ВЛТЭ 21370-12 1год 46246 ООО "НПП "Госметр", 20.04.2017 
г. С.-Петербург 

Весы лабораторные ВМ 36468-07 1 год 29955 ООО "ОКБ Веста", 30.11.2017 
г. С.-Петербург 

Весы лабораторные Е 19875-08 1 год 31605 ООО "ПетВес", 01.06.2013 
г. С.-Петербург 

Весы лабораторные ЕТ 20555-08 1 год 32211 ООО "ПетВес", 01.08.2013 
г. С.-Петербург 

Весы лабораторные элек- ВС 28377-04 1год 19512/1 ЗАО "Сартогосм", 01.01.2015 

троннье г. С.-Петербург 

Весы лабораторные злек- ЛВ 27251-04 1 год 18135 ЗАО "Сартогосм", 01.10.2014 

тронные г. С.-Петербург 

Весы лабораторные элек- МВ 210-А 26554-04 1 год 17163 ЗАО "Сартогосм", 01.06.2014 

тронные г. С.-Петербург 

Весы лабораторные элек- СЕ 50838-12 1 год 47696 ЗАО "Сартогосм", 17.08.2017 

тронные г. С.-Петербург 

Весы монорельсовые ГАЛЕО 43708-10 1год 39061 ООО "Инженерный центр 01.04.2015 
"АСИ", г.Кемерово 

Весы монорельсовые М8700 46903-11 1год 42775 ОООНПП "Метра", 02.06.2016 
г.Обнинск 

Весы монорельсовые элек- ВМ 21465-11 1год 42772 ЗАО "Весоизмерительная 02.06.2016 


тронные 
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Весы настольные ТВ 24257-08 1год 31630 ООО "ПетВес", 01.06.2013 
г. С.-Петербург 
Весы настольные циферблат- РН-ЗЦТЗУМ и PH- 19721-00 1год 8000 ОАО "ТВЕС" Тулиновский 01.01.2015 
ные 6Ц1ЗУМ приборостроительный за- 
вод, пос.Тулиновка 
Весы настольные электрон- ВР-0БМС 33052-07 1 год 29829 ООО фирма "Мера-Сервис", 01.12.2012 
ные г.Москва 
Весы настольные электрон- ВР-05МС 33052-07 1 год 29829/1 ОАО "ТВЕС" Тулиновский 01.12.2012 
ные приборостроительный за- 
вод, пос.Тулиновка 
Весы настольные электрон- ВР-06МС 51301-12 1 год 48200 ООО фирма "Мера-Сервис", 21.09.2017 
ные г.Москва 
Весы настольные электрон- Штрих М 46135-10 1 год 41689 ЗАО "Штрих-М", г.Москва 01.08.2015 
ные 
Весы настольные электрон- Штрих М5 25979-08 1 год 33912 ЗАО "Штрих-М", 01.01.2014 
ные г.Красногорск 
Весы настольные электрон- Штрих М5 46085-11 1 год 42094 ЗАО "Штрих-М", 01.02.2016 
ные г.Красногорск 
Весы настольные электрон- Штрих М6Ф 36898-08 1 год 30544 ЗАО "Штрих-М", 01.02.2013 
ные г.Красногорск 
Весы настольные электрон- Штрих М7 48247-11 1 год 44463 ЗАО "Штрих-М", 22.11.2016 
ные г.Красногорск 
Весы настольные электрон- Штрих МР 21886-09 1 год 35122 ЗАО "Штрих-М", 01.06.2014 
ные г.Красногорск 
Весы настольные электрон- Штрих МР 21886-09 1 год 35122/1 ОАО "Электроприбор", 01.06.2014 
ные г.Воронеж 
Весы настольные электрон- Штрих РС-200 50631-12 1 год 47437 ЗАО "Штрих-М", 23.07.2017 
ные г.Красногорск 
Весы настольные электрон- Штрих-принт 22390-12 1 год 45385 ЗАО "Штрих-М", 08.02.2017 
ные г.Красногорск 
Весы настольные электрон- ВР 4149 13076-04 1 год 17802 ОАО "ТВЕС" Тулиновский 01.07.2014 
ные для определения массы приборостроительный за- 
и стоимости продуктов вод, пос.Тулиновка 
Весы настольные электрон- ВР-05МС 36279-07 1 год 29826 ООО фирма "Мера-Сервис", 01.12.2012 
ные многодиапазонные г.Москва 
Весы настольные электрон- ВР-0БМС 36279-07 1 год 29826/1 ОАО "ТВЕС" Тулиновский 01.12.2012 
ные многодиапазонные приборостроительный за- 
вод, пос.Тулиновка 
Весы настольные электрон- ВР4900 43758-10 1 год 39261 ООО "Мехэлектрон-М", 01.04.2015 
ные торговые г.Москва 
Весы настольные электрон- Штрих АС 17001-03 1 год 14435 ОАО "Электроприбор", 01.04.2013 
ные торговые г.Воронеж 
Весы неавтоматического МЕРА-ВТП 50888-12 1 год 47749 ООО "Завод Мера", г.Углич 17.08.2017 
действия 
Весы неавтоматического МЕРА-ВТП 50888-12 1 год 47750 ООО "Мера-ТСП", г.Москва 17.08.2017 
действия 
Весы непрерывного дейст- ВНК 23518-07 1 год 29264 ЗАО "Весоизмерительная 15.05.2017 
вия конвейерные автомати- компания "Тензо-М", 
ческие пос.Красково 
Весы непрерывного дейст- ВНКА 38776-08 1 год 32904 ООО "Южно-Уральский Ве- 01.10.2013 
вия конвейерные автомати- совой Завод", г.Белорецк 
ческие 
Весы платформенные Ахтуба 40559-09 1 год 35202 ООО "ВЗВТ", г.Волгоград 01.06.2014 
Весы платформенные Ахтуба-М 40560-09 1 год 35203 ООО "ВЗВТ", г.Волгоград 01.06.2014 
Весы платформенные ВП 38333-08 1 год 32369 ЗАО "Фирма "Стоик", 01.08.2013 
г.Череповец 
Весы платформенные ВП 43554-10 1год 38865 ООО "ФизТех", г.Москва 01.04.2015 
Весы платформенные ВПС 26799-09 1 год 35637 ООО "ВЕСКОМ", 01.08.2014 
г.Челябинск 
Весы платформенные ВПС 26799-09 1год 35637/1 ООО Торговый Дом "ВЕС- 01.08.2014 
КОМ", г.Челябинск 
Весы платформенные ВПС 26799-09 1год 3563772 ООО "Мера", г.Челябинск 01.08.2014 
Весы платформенные ВТ 44064-10 1 год 39474 ООО "ФизТех", г.Москва 01.04.2015 
Весы платформенные Геркулес-А, -Б,-П, 25104-08 1 год 34629 ООО "КАСцентр", г.Москва 01.01.2014 
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реестра свид. ствия 
Весы платформеннье ДЕЛЬТА 31227-09 1 год 38430 ООО "Инженерный центр 01.01.2015 
"АСИ", г.Кемерово 
Весы платформенные ЕВ1 17136-08 1 год 31631 ООО "ПетВес", 01.06.2013 
г. С.-Петербург 
Весы платформенные ЕВ4 17137-08 1 год 31632 ООО "ПетВес", 01.06.2013 
г. С.-Петербург 
Весы платформенные ПСВ Скала 40043-08 1год 34587 ООО "ИнтерВес", 01.01.2014 
г.Новосибирск 
Весы платформенные РЕУС 50392-12 1 год 47111 ООО "Тензосила", 09.07.2017 
г.Воронеж 
Весы платформенные СТАВ 25247-09 1год 38582 ООО "Инженерный центр 01.01.2015 
"АСИ", г.Кемерово 
Весы платформенные СТАН 29523-09 1год 38581 ООО "Инженерный центр 01.01.2015 
"АСИ", г.Кемерово 
Весы платформенные УВТ1 43009-09 1 год 38292 ООО "Эталон-Центр", г.Уфа 01.01.2015 
Весы платформенные УВТ4 42999-09 1 год 38282 ООО "Эталон-Центр", г.Уфа 01.01.2015 
Весы платформенные Эльтон 43707-10 1 год 39060 ООО "ВЗВТ", г.Волгоград 01.04.2015 
Весы платформенные для Альфа-ПВ 37349-08 1 год 30941 ООО "Альфа-эталон", 01.04.2013 
статического взвешивания г.Москва 
Весы платформенные для ВСП-П-100 36727-08 1 год 30297 ОООРКФ "Призма", 01.02.2013 
статического взвешивания г.Уссурийск 
Весы платформеннье для СКЕ, СКЕ-Н 48626-11 1 год 45071 ООО "Компания Скейл", 21.12.2016 
статического взвешивания г.Москва 
Весы платформенные для СКЕЙЛ 27765-09 1 год 36152 Фирма ООО "Скейл-КАС", 01.10.2014 
статического взвешивания г.Москва 
Весы платформенные для ФАВОРИТ 49510-12 1 год 46011 ООО "Балтийские весы и 10.04.2017 
статического взвешивания системы", г. С.-Петербург 
Весы платформенные пе- ВСП 23839-08 1год 30307 ЗАО "Вес-Сервис", 01.02.2013 
редвижные г. С.-Петербург 
Весы платформенные пе- ВСП4 23840-08 1 год 30308 ЗАО "Вес-Сервис", 01.02.2013 
редвижные г. С.-Петербург 
Весы платформенные с ме- ВПМВ 38773-08 1 год 32901 ООО "Южно-Уральский Ве- 01.10.2013 
ханизмом подъема плат- совой Завод", г.Белорецк 
формы встроенные 
Весы платформенные тен- ВПТС 20739-12 1год 48920 ЗАО "Элвес", г.Москва 30.11.2017 
зометрические 
Весы платформенные тен- ВАПР-4 36725-08 1 год 30295 ЗАО "ТАУ", г.Москва 01.02.2013 
зометрические с гидравли- 
ческим подъемником 
Весы платформенные элек- ТС-П "ИнфаТрэк" 21814-08 1 год 30946 ЗАО "Тенросиб", 01.04.2013 
тромеханические для стати- г.Новокузнецк 
ческого взвешивания 
Весы платформенные элек- ВБ 18644-09 1 год 35639 ЗАО "Весоизмерительная 01.08.2014 
тронные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 
Весы платформенные элек- ВП 21440-11 1 год 43261 ЗАО "Весоизмерительная 22.07.2016 
тронные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 
Весы платформеннье злек- ВП 29762-09 1 год 36726 ООО "Волгопромавтомати- 01.11.2014 
тронные ка", г.Волжский 
Весы платформенные элек- ВПА 21439-11 1 год 43260 ЗАО "Весоизмерительная 22.07.2016 
тронные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 
Весы платформеннье элек- ВЭП 38774-08 1 год 32902 ООО "Южно-Уральский Be- 01.10.2013 
троннье совой Завод", г.Белорецк 
Весы платформеннье элек- ДОН-СВ 39655-08 1 год 34095 ООО "ДонВес", г.Ростов-на- 01.01.2014 
троннье Дону 
Весы платформенные элек- МВСК 38523-08 1 год 32594 ООО "Уралвес", г.Пермь 01.09.2013 
тронные 
Весы платформенные элек- МВСКА (В) 39623-08 1 год 34063 ООО "Уралвес", г.Пермь 01.01.2014 
тронные 
Весы платформенные элек- Меркурий 330 49927-12 1год 46517 ООО "АСТОР ТРЕЙД", 18.05.2017 
троннье г.Москва 
Весы платформеннье элек- ПВП 37598-08 1 год 31321 ООО "Промконструкция", 01.05.2013 


троннье 
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Весы платформенные элек- Элефант 36216-07 1 год 29664 ООО "Интервес", г.Воронеж 01.12.2012 
тронные 
Весы подвесные крановые КВ 27743-09 1 год 36446 ООО "ПетВес", 01.10.2014 
г. С.-Петербург 
Весы почтовые электронные ВП 48625-11 1 год 45069 ООО "Завод Мера", г.Углич 21.12.2016 
Весы почтовые электронные ВП 48625-11 1 год 45070 ООО "Мера-ТСП", г.Москва 21.12.2016 
Весы промышленные 4р 36996-08 1 год 30611 ЗАО "Масса-К", 01.02.2013 
г. С.-Петербург 
Весы рольганговые тензо- ВРТ "ПОРТАЛ" 37790-08 1 год 31572 ЗАО "Эталон ВЕСПРОМ", 01.06.2013 
метрические г.Челябинск 
Весы рольганговые элек- РВС 45870-10 1 год 41529 ООО "ИнтерВес", 01.08.2015 
тронные для статического г.Новосибирск 
взвешивания 
Весы рычажные настольные ВРНЦ 23740-07 1 год 29678 ООО "МИДЛ и К", г.Москва 01.12.2012 
циферблатные 
Весы стационарные элек- Альфа АВ 48972-12 1 год 45386 ЗАО "АЛЬФА-ЭТАЛОН 08.02.2017 
тронные МВК", г.Москва 
Весы стационарные элек- вс 48819-11 1 год 45167 ООО НПФ "Эталон Тензо", 29.12.2016 
троннье г. С.-Петербург 
Весы стационарные злек- ВСЭ 27309-09 1 год 36445 ООО "Мегавес-Кубань", 01.10.2014 
тронные г.Краснодар 
Весы счетные электронные ВСМ 51783-12 1 год 48778 ЗАО "Элвес", г.Москва 23.11.2017 
многоканальные 
Весы тензометрические ВТ 25221-08 1год 32919 ФГУП "Санкт-Петербургский 01.10.2013 
завод "Госметр", 
г. С.-Петербург 
Весы тензометрические ав- ВТА-2С60 33053-08 1 год 34330 ООО "Автоматизированные 01.01.2014 
томобильные для статиче- системы управления" (ООО 
ского взвешивания "АСУ"), г.Шелехов 
Весы тензометрические ва- ВСТВ 38564-08 1 год 32692 ЗАО НПП "Метрон-Сиб", 01.10.2013 
гонные для статического г.Новосибирск 
взвешивания 
Весы тензометрические ВСТП 43191-09 1год 38427 ЗАО НПП "Метрон-Сиб", 01.01.2015 
платформенные г.Новосибирск 
Весы технические ВТ-200 22891-12 1год 46518 ЗАО "Нижнетагильский ме- 18.05.2017 
дико-инструментальный за- 
вод" (НТМИЗ), г.Нижний Та- 
гил 
Весы технические аптечные ВА-4М 2573-89 1год 45093 ЗАО "Нижнетагильский ме- 23.12.2016 
до 1 кг дико-инструментальный за- 
вод" (НТМИЗ), г.Нижний Та- 
гил 
Весы товарные АВП-Т 23662-08 1 год 30555 ООО "Авитек-Плюс", 01.02.2013 
г.Екатеринбург 
Весы товарные ВТ 8908 22574-05 1год 19901 ОАО "Иглинский весовой 01.01.2015 
завод", пос.Иглино 
Весы товарные тензометри- ВТТ 18044-12 1год 48921 ЗАО "Элвес", г.Москва 30.11.2017 
ческие 
Весы торговые электронные Меркурий 3 24672-03 1год 14594/1 ООО "АСТОР ТРЕЙД", 01.04.2013 
г.Москва 
Весы электромеханические ВЭМВ-Д 16680-08 1год 33919 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.01.2014 
вагонные для взвешивания г. Топки 
в движении 
Весы электромеханические Т 200 Д 42018-09 1 год 37506 ООО "НПК Весоизмерение", 01.01.2015 
для взвешивания железно- г.Новосибирск 
дорожных транспортных 
средств 
Весы электромеханические Т 200 Д 42018-09 1 год 37506/1 ОАО "Армавирский завод 01.01.2015 
для взвешивания железно- тяжелого машиностроения", 
дорожных транспортных г.Армавир 
средств 
Весы электронно- В5 27248-09 1 год 35635 ООО "Алекс Технолоджи", 01.08.2014 


тензометрические для ста- 
тического взвешивания 


г.Москва 
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Весы злектронно- BX 40849-09 1 год 35575 OOO "Алекс Технолоджи", 01.08.2014 
тензометрические для ста- г.Москва 
тического взвешивания 
Весы электронные АВТ 50389-12 1 год 47108 ООО Армавирский завод 09.07.2017 
весоизмерительного обору- 
дования "Армвес", 
г.Армавир 
Весы электронные ВМК 40050-08 1 год 34594 ЗАО "Сартогосм", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Весы электронные ВСЛ 25390-08 1 год 32584 ЗАО "Вес-Сервис", 01.09.2013 
г. С.-Петербург 
Весы электронные ВСЛТ 48510-11 1 год 44796 ЗАО "Вес-Сервис", 15.12.2016 
г. С.-Петербург 
Весы электронные ВСТ 25393-08 1год 32583 ЗАО "Вес-Сервис", 01.09.2013 
г. С.-Петербург 
Весы электронные ВТ 42000-09 1 год 37493 ООО "АКОМИНС", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Весы электронные НПВ 49071-12 1год 45511 Федеральное казенное уч- 14.02.2017 
реждение "Исправительная 
колония № 8" Главного 
управления Федеральной 
службы исполнения наказа- 
ний по Челябинской обл. 
(ФКУ ИК-8 ГУФСИН), 
г.Челябинск 
Весы электронные ТВ 48166-11 1год 44396 ЗАО "Масса-К", 08.11.2016 
г. С.-Петербург 
Весы электронные Штрих ВМ 100 26361-12 1год 48775 ЗАО "Штрих-М", 23.11.2017 
г.Красногорск 
Весы электронные Штрих-СЛИМ 32888-09 1 год 36448 ЗАО "Штрих-М", 01.10.2014 
г.Красногорск 
Весы электронные для ста- СКЕЙЛ 41868-09 1 год 36950 ООО "СКЕЙЛ-КАС", 01.12.2014 
тического взвешивания г.Москва 
Весы электронные крано- ВКМ 52028-12 1 год 49067 ООО "Инженерное Бюро 11.12.2017 
вье Воронежского Акционерного 
Самолетостроительного 
Общества" (ВАСО), 
г.Воронеж 
Весы электронные крано- ЕК 48511-11 1год 44797 ЗАО "Масса-К", 15.12.2016 
вье г. С.-Петербург 
Весы электронные крано- К 39059-08 1 год 33233 ООО "МИДЛ и К", г.Москва 01.11.2013 
вые 
Весы электронные крано- КВВ 39780-08 1 год 34237 ООО "ПК ВесМастер", 01.01.2014 
вые г. С.-Петербург 
Весы электронные крано- МК 50301-12 1год 47049 ООО "МегаВес", 29.06.2017 
вые г. С.-Петербург 
Весы электронные крано- ВЭК 36218-07 1 год 29666 ООО НПФ "Эталон Тензо", 01.12.2012 
вые для статического взве- г. С.-Петербург 
шивания 
Весы электронные лабора- ЭВА 38183-08 1 год 32078 ООО "СКЕЙЛ-КАС", 01.08.2013 
торные г.Москва 
Весы электронные моно- ВЭМ-500 25216-03 1 год 15397 ПК "Дина", г.Москва 01.08.2013 
рельсовые 
Весы электронные настоль- МК 26646-08 3 roga 34602 ЗАО "Масса-К", 01.01.2014 
ные г. С.-Петербург 
Весы электронные паллет- Штрих-ПАЛЛ 42021-09 1год 37509 ЗАО "Штрих-М", 01.01.2015 
нье г.Красногорск 
Весы электронные пере- ВП 51915-12 1год 48911 ООО НПФ "Эталон Тензо", 30.11.2017 
движные г. С.-Петербург 
Весы электронные пере- ВЭП 24884-08 1 год 32204 ООО "ВесСтройПроект", 01.08.2013 
движные г. С.-Петербург 
Весы электронные печа- ВПМ 35450-12 1 год 46137 ЗАО "Масса-К", 18.04.2017 
тающие г. С.-Петербург 
Весы электронные плат- ВЭП 25215-03 1 год 15396/1 ПК "Дина", г.Москва 01.08.2013 


форменные 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NE гари Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Весы электронные плат- ВЭП "Норма-Дон" 42996-09 1 год 38278 ООО "Сельхозтехника", 01.01.2015 
форменные г.Зверево 
Весы электронные плат- Штрих МП 46086-11 1 год 42095 ЗАО "Штрих-М", 01.02.2016 
форменные г.Красногорск 
Весы электронные плат- Штрих МПБ 36610-07 1 год 30103 ЗАО "Штрих-М", 01.01.2013 
форменные г.Красногорск 
Весы электронные плат- ЭПВ 40875-09 1 год 35604 ООО "Зталон-Вес", 01.08.2014 
форменные г.Дмитров 
Весы электронные плат- АВТОБАН 37220-08 1 год 30841 ООО Армавирский завод 01.04.2013 
форменные автомобильные весоизмерительного обору- 
дования "Армвес", 
г.Армавир 
Весы электронные подвес- ВНТ 19882-09 1 год 38274 ОАО "Тулиновский прибо- 01.01.2015 
ные ростроительный завод 
"ТВЕС", с.Тулиновка 
Весы электронные с про- ПВм 50584-12 1 год 47388 ООО "Мера-ТСП", г.Москва 20.07.2017 
граммируемыми пределами 
взвешивания и дискретно- 
стью отсчета 
Весы электронные с про- ПВм 50584-12 1 год 47389 ООО "Завод Мера", г.Углич 20.07.2017 
граммируемыми пределами 
взвешивания и дискретно- 
стью отсчета 
Весы электронные специ- ВСН 27303-09 1 год 36449 ЗАО "Вес-Сервис", 01.10.2014 
ального назначения г. С.-Петербург 
Весы электронные стацио- ВЭС 24883-08 1год 32203 ООО "ВесСтройПроект", 01.08.2013 
нарные г. С.-Петербург 
Весы электронные тензо- АВС-02 25370-07 1год 30108 ООО НПП "Технософт", 01.01.2013 
метрические автомобиль- г.Рязань 
ные 
Весы электронные тензо- ВВС-02 25369-03 1год 15565 ООО НПП "Технософт", 01.01.2013 
метрические вагонные г.Рязань 
Весы электронные товар- М8000 47823-11 1год 43969 ОООНПП "Метра", 03.10.2016 
ные г.Обнинск 
Весы электронные товар- М8100 20881-11 1год 44421 ОООНПП "Метра", 22.11.2016 
ные г.Обнинск 
Весы электронные торговые АМС ЭВТ-15 25426-03 1год 15686/1 ФГУП "КЗТА", г.Калуга 01.11.2013 
Весы электронные торговые АМС ЭВТ-15 25426-03 1 год 15686/2 ОАО "Аркус-Д", г.Москва 01.11.2013 
Гири 2000 М1 43584-10 1 год 38868 ООО "Инженерный центр 01.04.2015 
"АСИ", г.Кемерово 
Гири ГО-П 52195-12 2года 49264 ООО "Промконструкция", 24.12.2017 
г.Челябинск 
Гири 20 кг Ғ2 специальные 48604-11 1год 45047 ЗАО "Сартогосм", 21.12.2016 
г. С.-Петербург 
Гири класса Е2 47267-11 З года 43222 ООО "Инженерный центр 20.07.2016 
"АСИ", г.Кемерово 
Гири класса М1 массой 20 кг 50767-12 1год 47616 ООО Завод "СибТензоПри- 30.07.2017 
бор", г.Топки 
Гири класса М1 массой 47478-11 1год 43546 ООО "НПК "АВС", 15.08.2016 
2000 кг г.Новокузнецк 
Гири класса М1-2 массой 50988-12 1 год 47863 ООО "НПК "АВС", 24.08.2017 
2000 кг г.Новокузнецк 
Гири класса М1-2 массой 50987-12 1год 47862 ООО "НПК "АВС", 24.08.2017 
500 кг г.Новокузнецк 
Гири класса точности М1 42501-09 1 год 37584 ООО "Южно-Уральский Be- 01.01.2015 
совой Завод", г.Белорецк 
Гири класса точности М1 45222-10 1год 40850 ГМ НПП "Сапсан", г.Москва 01.08.2015 
Гири класса точности М1 ГО-П 27752-04 1год 32209 ООО "Промконструкция", 20.04.2017 
г.Челябинск 
Гири классов точности ЕТ, 36068-07 1 год 29458 ЗАО "Сартогосм", 01.11.2012 
ЕФ, F1, F2 и М1 г. С.-Петербург 
Гири массой 2000 кг, 37867-08 1 год 31729 ООО "Фаст", 01.06.2013 


1000 кг, 500 кг, 20 кг класса 
точности М1 


пос.Раздольное 
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Наименование СИ Обозначение Noroc- МПИ № серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Гири с номинальным значе- 811-08 1 год 33599 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.12.2013 
нием массы 20 кг класса г.Топки 
точности М1 параллелепи- 
педной формы 
Гири с номинальным значе- 19408-03 1год 16014 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.12.2013 
нием массы 500 г, 1 кг, 2 кг, г.Топки 
5 кг класса точности М2 
Датчики весоизмеритель- МВ 150 44780-10 1год 40308 ЗАО "Весоизмерительная 01.08.2015 
ные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 
Датчики весоизмеритель- R1 42874-09 1 год 38069 ООО "ФизТех", г.Москва 01.01.2015 
ные тензорезисторные 
Датчики весоизмеритель- В 43429-09 1 год 38763 ООО "ФизТех", г.Москва 01.01.2015 
ные тензорезисторные 
Датчики весоизмеритель- ВРП 50387-12 1год 47106 ООО "РАИЛ", г.Новокузнецк 09.07.2017 
ные тензорезисторные 
Датчики весоизмеритель- 4517 ДВЦ 41046-09 1 год 35841 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.08.2014 
ные цифровые г. Топки 
Датчики весоизмеритель- МВЦ 46008-10 1год 42008 ЗАО "Весоизмерительная 25.11.2015 
ные цифровые компания "Тензо-М", 
пос.Красково 
Датчики весоизмеритель- ДВЦР 40048-08 1 год 34592 ООО "Инженерное Бюро 01.01.2014 
ные цифровые тензорези- Воронежского Акционерного 
сторные Самолетостроительного 
Общества" (ВАСО), 
г.Воронеж 
Датчики весоизмеритель- ДВЦС 40047-08 1 год 34591 ООО "Инженерное Бюро 01.01.2014 
ные цифровые тензорези- Воронежского Акционерного 
сторные Самолетостроительного 
Обшества" (ВАСО), 
г.Воронеж 
Датчики весоизмеритель- ДВЦУ 40039-08 1год 34583 ООО "Инженерное Бюро 01.01.2014 
ные цифровые тензорези- Воронежского Акционерного 
сторные Самолетостроительного 
Обшества" (ВАСО), 
г.Воронеж 
Датчики сило- и весоизме- М, Н, Тис 36963-08 1 год 30553 ЗАО "Весоизмерительная 01.02.2013 
рительные тензорезистор- компания "Тензо-М", 
ные пос.Красково 
Датчики сило- и весоизме- Мерадат К 36997-08 1 год 30612 ООО НПП "Системы кон- 01.02.2013 
рительные тензорезистор- троля", г.Пермь 
ные 
Датчики сило- и весоизме- Мерадат К-Б 40871-09 1 год 35600 ООО "Уралвес", г.Пермь 01.08.2014 
рительные тензорезистор- 
ные 
Датчики сило- и весоизме- Мерадат К-О 40870-09 1 год 35599 ООО "Уралвес", г.Пермь 01.08.2014 
рительные тензорезистор- 
ные 
Датчики сило- и весоизме- Мерадат К-Р 40869-09 1 год 35598 ООО "Уралвес", г.Пермь 01.08.2014 
рительные тензорезистор- 
ные 
Датчики сило- и весоизме- Мерадат К-С 40872-09 1 год 35601 ООО "Уралвес", г.Пермь 01.08.2014 
рительные тензорезистор- 
ные 
Дозаторы Универсал 39442-08 1 год 33895 ООО "КИП-Сервис", 01.01.2014 
г.Казань 
Дозаторы автоматические М8401 45219-10 1 год 40847 ООО НПП "Метра", 01.08.2015 
весовые непрерывного дей- г.Обнинск 
ствия 
Дозаторы бункерные дис- БД-М 42481-09 1год 37533 ЗАО "ЦАСФ", 01.01.2015 
кретного действия г.Новомосковск 
Дозаторы бункерные непре- ДБН 41470-09 1 год 36408 ООО НПП "Томская злек- 01.10.2014 
рывного действия тронная компания" (ТЭК), 
г.Томск 
Дозаторы весовые автома- СП 31174-11 1 год 44229 ООО ВКП "Сигнал-ПАК", 26.10.2016 


тические комбинационные 
дискретного действия 
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Наименование СИ Обозначение Далас. MAN Ne ceptu Изготовитель Cpok дви 
реестра свид. ствия 

Дозаторы весовые автома- 4488 ДН-У 23300-07 1год 28445 ЗАО "Агроэскорт", 24.08.2017 
тические непрерывного г. С.-Петербург 
действия транспортерные 
Дозаторы весовые дискрет- Ғ5 44478-10 1год 39983 ООО "Инпак Системс", 01.08.2015 
ного действия г. С.-Петербург 
Дозаторы весовые дискрет- ВДЭ 52200-12 1 год 49269 ООО "Мегавес", г.Краснодар 24.12.2017 
ного действия 
Дозаторы весовые дискрет- Волга 40878-09 1 год 35607 ООО "ВЗВТ", г.Волгоград 01.08.2014 
ного действия 
Дозаторы весовые дискрет- Волга-М 40877-09 1 год 35606 ООО "ВЗВТ", г.Волгоград 01.08.2014 
ного действия 
Дозаторы весовые дискрет- Гамма 20792-08 1 год 33292 ЗАО "Весоизмерительная 01.11.2013 
ного действия компания "Тензо-М", 

пос.Красково 
Дозаторы весовые дискрет- ДБ 38692-10 1 год 40002 ООО НПП "Томская элек- 01.08.2015 
ного действия тронная компания" (ТЭК), 

г.Томск 
Дозаторы весовые дискрет- Дельта 20791-12 1 год 46158 ЗАО "Весоизмерительная 18.04.2017 
ного действия компания "Тензо-М", 

пос.Красково 
Дозаторы весовые дискрет- ДИОГЕН Д 40467-09 1 год 35120 ООО "ТЕНЗОВЕС", 01.06.2014 
ного действия г. С.-Петербург 
Дозаторы весовые дискрет- ДС 45561-10 1 год 41208 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.08.2015 
ного действия г.Топки 
Дозаторы весовые дискрет- ИРИС 41590-09 1 год 36619 ООО "НПП КОМКОН", 01.11.2014 
ного действия г.Обнинск 
Дозаторы весовые дискрет- МС 43306-09 1 год 38573 ООО "МельСервис", 01.01.2015 
ного действия г.Барнаул 
Дозаторы весовые дискрет- Электрон 51304-12 1 год 48203 ООО "Южно-Уральский Ве- 21.09.2017 
ного действия совой Завод", г.Уфа 
Дозаторы весовые дискрет- ДНМ 41174-09 1 год 36035 ЗАО "Весоизмерительная 01.09.2014 
ного действия модернизи- компания "Тензо-М", 
рованные пос.Красково 
Дозаторы весовые дискрет- ДНМ 41174-09 1 год 36035/1 ООО Весовая компания 01.09.2014 
ного действия модернизи- "Тензо-М Поволжье", 
рованные г.Энгельс 
Дозаторы весовые дискрет- ДВДУ 23342-08 1 год 30728 ОАО "Домострой", г.Ижевск 01.04.2013 
ного действия унифициро- 
ванные 
Дозаторы весовые дискрет- ДВДУ 23342-08 1 год 30728/1 ООО "ИЖЛАНД", г.Ижевск 01.04.2013 
ного действия унифициро- 
ванные 
Дозаторы весовые непре- Альфа 28346-06 1 год 24097 ЗАО "Весоизмерительная 08.06.2017 
рывного действия компания "Тензо-М", 

пос.Красково 
Дозаторы весовые непре- ВДН 41175-09 1 год 36036 ООО "Южно-Уральский Ве- 01.09.2014 
рывного действия совой Завод", г.Белорецк 
Дозаторы весовые непре- ВДЭК 36998-08 1 год 30613 ООО "Кубань-Мегавес", 01.02.2013 
рывного действия г.Краснодар 
Дозаторы весовые непре- ДВЛ-Н 21353-10 1год 39225 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.04.2015 
рывного действия г.Топки 
Дозаторы весовые непре- ДОЗА 29998-08 1год 31117 ЗАО "Синетик", 01.04.2013 
рывного действия г.Новосибирск 
Дозаторы весовые непре- КЛИМ-ВД 29946-12 1год 46155 ООО "Мера", г.Челябинск 18.04.2017 
рывного действия 
Дозаторы весовые непре- КЛИМ-ВД 29946-12 1год 46156 ООО Торговый Дом "ВЕС- 18.04.2017 
рывного действия КОМ", г.Челябинск 
Дозаторы весовые непре- КЛИМ-ВД 29946-12 1 год 46157 ООО "ВЕСКОМ", 18.04.2017 
ръвного действия г.Челябинск 
Дозаторы весовые тензо- ДВТ 38181-08 1год 32076 ЗАО "Кулонзнергомаш", 01.08.2013 
метрические г.Казань 
Дозаторы весовые тензо- ВДЭ 23684-02 1 год 13333 ООО "Элкон", г.Казань 26.12.2017 


метрические дискретного 
действия 
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Наименование СИ Обозначение ЫДЫ MAN Ne cepti Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Дозаторы весовые тензо- ВДЭ 31673-06 1 год 23850/3 ООО "Трансстройтехника", 01.08.2015 
метрические дискретного г.Казань 
действия 
Дозаторы воды дискретного ДВТ 43696-10 1 год 39056 ОАО "345 механический за- 01.04.2015 
действия тензометрические вод", г.Балашиха 
Дозаторы заполнителей ДЗТ 43698-10 1год 39058 ОАО "345 механический за- 01.04.2015 
дискретного действия тен- вод", г.Балашиха 
зометрические 
Дозаторы заполнителей ДЗТЛ 43697-10 1год 39057 ОАО "345 механический за- 01.04.2015 
ленточные дискретного вод", г.Балашиха 
действия тензометрические 
Дозаторы ленточные непре- ДЛН 35271-08 1 год 31607 ООО НПП "Томская элек- 01.06.2013 
рывные тронная компания" (ТЭК), 
г.Томск 
Дозаторы цемента дискрет- ДЦТ 43695-10 1 год 39055 ОАО "345 механический за- 01.04.2015 
ного действия тензометри- вод", г.Балашиха 
ческие 
Измерители веса гидравли- ГИВ-1Э 35407-12 1 год 48444 ОАО "Приборы контроля и 12.10.2017 
ческие электронные регулирования техпроцес- 
сов" (Теплоконтроль), 
г.Сафоново 
Измерители метеорологи- ИМДВ-01 49353-12 1год 45847 ОАО "Лыткаринский завод 26.03.2017 
ческой дальности видимо- оптического стекла" (ЛЗОС), 
сти г.Лыткарино 
Имитаторы линейной плот- МЛП10 40845-09 1 год 35571 ООО "НПП ПРОМОЛ", 01.08.2014 
ности г.Москва 
Индикаторы веса злектрон- ИВЭ-50 15769-09 1год 36730 ЗАО "Предприятие В-1336", 01.11.2014 
ные (динамометры) г.Пермь 
Компараторы весовые ВК 27744-09 1 год 37807 ООО "ПетВес", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Компараторы массы КМП 46696-11 1год 42495 ООО "Инженерный центр 21.04.2016 
"АСИ", г.Кемерово 
Компараторы массы КМП-20Т, КМП-500Т, 39439-08 1 год 33892 ООО "Фаст", 01.01.2014 
КМП-1000Т, КМП- пос.Раздольное 
2000Т 
Комплекты поверки гирь и КПГВП 27015-09 1год 37673 ЗАО "Сартогосм", 01.01.2015 
весов переноснье г. С.-Петербург 
Модули весовые дискретно- МО 33790-07 1 год 26667 ЗАО "Машиностроительная 06.04.2017 
го действия для дозирова- компания "Технэкс", 
ния и фасовки г.Екатеринбург 
Модули весовые дискретно- ММД 47071-11 1 год 42988 ЗАО "Машиностроительная 27.06.2016 
го действия для многоком- компания "Технэкс", 
понентного дозирования г.Екатеринбург 
Наборы гирь класса точно- набор (10 мг-500 г)М1, 202-04 2 года 16986 ЗАО "Нижнетагильский ме- 01.06.2014 
сти М1 набор (10 мг-100 г)М1, дико-инструментальный за- 
набор (10 мг-50 г)М1 вод" (НТМИЗ), г.Нижний Та- 
гил 
Наборы гирь класса точно- набор (10 мг-500 г)М1, 51921-12 1 год 48917 ЗАО "Нижнетагильский ме- 30.11.2017 
сти М1 набор (10 мг-100 г)М1, дико-инструментальный за- 
набор (10 мг-50 г)М1 вод" (НТМИЗ), г.Нижний Та- 
гил 
Платформы контрольные ГСП 50847-12 1 год 47705 ООО "Инженерный центр 17.08.2017 
весовые "АСИ", г.Кемерово 
Преобразователи весоиз- ТВ 37794-08 1 год 31576 ЗАО "Весоизмерительная 01.06.2013 
мерительные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 
Приборы весоизмеритель- МИ 40158-08 1 год 34707 ООО "МИДЛ и К", г.Москва 01.01.2014 
ные 
Приборы весоизмеритель- Микросим-06 25939-08 1год 34749 ООО НПП "Метра", 01.01.2014 
ные г.Обнинск 
Приборы весоизмеритель- MBN 39445-08 1 год 33828 ООО "НПП "Тензоприбор", 01.01.2014 
ные г.Самара 
Пурки литровые с падаю- У1-ПХ1 37480-08 1 год 31239 ГНУ ВНИИЗ Россельхозака- 01.05.2013 


щим грузом 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ NS Сари Изготовитель Срок дейт 
реестра свид. ствия 
Системы весоизмеритель- Центран 28108-09 1 год 37762 ЗАО "Весоизмерительная 01.01.2015 
ные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 
Системы взвешивания и Волна 38529-08 1 год 32600 ЗАО "Краспромавтоматика", 01.09.2013 
учета цемента г.Красноярск 
Системы поверки средств АРМП-МЕРА-О 39305-08 1 год 33575 ООО "Мера-ТСП", г.Москва 01.12.2013 
измерений массы 
Снегомеры весовые ВС-43 22529-02 1 год 11777/1 ФГБУ "НПО "Тайфун" (ЦКБ 13.08.2017 
ГМП), г.Обнинск 
Тележки весоповерочные 9019-58 25213-03 1 год 15394 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.08.2013 
г.Топки 
Тележки весоповерочные ТВПС-2000 29999-10 1год 38867 ООО "Инженерный центр 01.04.2015 
самоходные "АСИ", г.Кемерово 
Установки поверочные см 42758-09 1год 37910 ЗАО "Сартогосм", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Установки финишного на- УФН 47304-11 1год 43301 ЗАО "Машиностроительная 22.07.2016 
пыления компания "Технэкс", 
г.Екатеринбург 
Устройства весоизмери- АВТОПОСТ 40154-08 1 год 34703 ООО "Инженерный центр 01.01.2014 
тельные "АСИ", г.Кемерово 
Устройства весоизмери- УВИ 41589-09 1год 36618 ЗАО "Злвес", г.Москва 01.11.2014 
тельнье 
Устройства весоизмери- УВС 44486-10 1год 39990 ООО НПФ "МЕТА", 01.08.2015 
тельные г.Жигулевск 
Устройства весоизмери- УВСМ 41045-09 1 год 35840 ООО "МПО РИТА", г.Москва 01.08.2014 
тельные для сыпучих мате- 
риалов 
Устройства весоизмери- УВС-12 51256-12 1 год 48183 ЗАО "Элвес", г.Москва 21.09.2017 
тельные специальные 
Устройства градуировочные ИПН 39047-08 1 год 33231 ООО "Инженерный центр 01.11.2013 
"АСИ", г.Кемерово 
Устройства тензометриче- ТВЭУ 19765-10 1год 39230 ЗАО "Весоизмерительная 01.04.2015 
ские весоизмерительные компания "Тензо-М", 
электронные пос.Красково 
27.28.02 Измерения силы, твердости, силы тяжести 
Наименование СИ Обозначение Ne Toc: MAN Кесер Изготовитель Epok ASN 
реестра свид. ствия 
Гравиметры мобильные Чекан-АМ 28044-11 2года 43837 ОАО "Концерн "ЦНИИ 16.09.2016 
"Злектроприбор", 
г. С.-Петербург 
Гравиметры наземные узко- ГНУ-КВ 50841-12 1 год 47699 ООО "Матис-М", г.Москва 17.08.2017 
диапазонные с кварцевой 
чувствительной системой 
класса В 
Гравиметры наземные узко- ГНУ-КВ (Б) 41771-09 1год 36778 ООО "ТЕХКРАФТ", г.Москва 01.12.2014 
диапазонные с кварцевой 
чувствительной системой 
класса В 
Гравиметры наземные wn- ГНШ-МА (КЛ) 44494-10 1год 39996 ООО "ТЕХКРАФТ", г.Москва 01.08.2015 
рокодиапазонные с метал- 
лической чувствительной 
системой класса А 
Датчики нагрузки ДН130 32522-11 1год 43994 ОООНПП "Петролайн-А", 03.10.2016 
с.Малая Шильна 
Датчики нагрузки ДН130В 43702-10 1год 39095 ОООНПП "Петролайн-А", 01.04.2015 
г.Набережные Челны 
Датчики силоизмеритель- НЕТ 038 49330-12 Первич- 45820 ОАО "НИИ физических из- 23.03.2017 
ные (СДАИ.404179.008) ная по- мерений" (НИИФИ), г.Пенза 
верка до 
вводав 
эксплуа- 
тацию 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NS cepte Изготовитель Срок дй 
реестра свид. ствия 
Датчики силоизмеритель- 4126 ДСТ 52268-12 1 год 49342 ООО Завод "СибТензоПри- 27.12.2017 
ные тензорезисторные бор", г.Топки 
Датчики силоизмеритель- 4508 ДСТ 24675-08 1год 31616 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.06.2013 
ные тензорезисторные г.Топки 
Датчики силоизмеритель- 4508 ДСТ 38323-08 1год 32366 ООО "Тензо-Измеритель", 01.08.2013 
ные тензорезисторные г.Москва 
Датчики силоизмеритель- 9035 ДСТ 10866-12 1год 49344 ООО Завод "СибТензоПри- 27.12.2017 
ные тензорезисторные бор", г.Топки 
Датчики силоизмеритель- БП-04 45161-10 1год 40795 ООО "НПП "Тензоприбор", 01.08.2015 
ные тензорезисторные г.Самара 
Датчики силоизмеритель- БП-05 45160-10 1 год 40794 ООО "НПП "Тензоприбор", 01.08.2015 
ные тензорезисторные г.Самара 
Датчики силоизмеритель- 4510 ДСТ 22945-08 1 год 32373 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.08.2013 
ные тензорезисторные двух- г.Топки 
консольные 
Датчики силоизмеритель- 4162 ДСТ 13507-12 1 год 49343 ООО Завод "СибТензоПри- 27.12.2017 
ные тензорезисторные кон- бор", г.Топки 
сольные 
Датчики силоизмеритель- 4184 ДСТ 17098-12 1 год 49345 ООО Завод "СибТензоПри- 27.12.2017 
ные тензорезисторные кон- бор", г.Топки 
сольные 
Датчики силы Вт 100 (Вт 49331-12 Первич- 45821 ОАО "НИИ физических из- 23.03.2017 
2.323.000) ная по- мерений" (НИИФИ), г.Пенза 
верка до 
ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Динамометры измеритель- СИУ 40145-08 1 год 34695 ООО "ПетВес", 01.01.2014 
ные г. С.-Петербург 
Динамометры измеритель- СИУ2 40143-08 1 год 34693 ООО "ПетВес", 01.01.2014 
ные г. С.-Петербург 
Динамометры накладные ДНМ-ЛИИЖТ 29170-05 1 год 20594 ФГОУ ВПО "ПГУПС", 01.04.2015 
механические г. С.-Петербург 
Динамометры образцовые ДОРМ 15813-09 1 год 37675 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.01.2015 
переносные 3-го разряда прибор", г.Армавир 
растяжения 
Динамометры образцовые ДОРЭ 15814-09 1 год 37676 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.01.2015 
переносные 3-го разряда прибор", г.Армавир 
растяжения 
Динамометры образцовые ДОСМ 15812-09 1год 37680 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.01.2015 
переносные 3-го разряда прибор", г.Армавир 
сжатия 
Динамометры образцовые ДОСЭ 15811-09 1год 37677 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.01.2015 
переносные 3-го разряда прибор", г.Армавир 
сжатия 
Динамометры общего на- ДПУ 26687-08 2 года 44534 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
значения приборов" (ЗИП), г.Иваново 
Динамометры обшего на- ДПУ 38557-08 1год 32582 ООО "Машприбор", 01.09.2013 
значения г.Краснодар 
Динамометры переносные ДОР-3-И, ДОС-3-И, 27202-09 1 год 36455 ООО "ПетВес", 01.10.2014 
эталонные 3-го разряда на ДОУ-3-И г. С.-Петербург 
растяжение и сжатие 
Динамометры пружинные ДПУ-10 32519-06 1 год 25067 ООО "Машприбор", 31.10.2017 
г.Краснодар 
Динамометры электронные АЦД/2 50083-12 1 год 46773 ООО "НПО "МЭД", 01.06.2017 
г. С.-Петербург 
Динамометры электронные ДАЦ 41997-09 1 год 37489 ООО "МегаВес", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Динамометры электронные ДИН-1 45146-10 1 год 40786 ООО НПП "Интерприбор", 01.08.2015 
г.Челябинск 
Динамометры электронные ДМ-МГ4 49913-12 1 год 46499 ООО "СКБ Стройприбор", 18.05.2017 
г.Челябинск 
Динамометры электронные ДЭЛ-140 50388-12 1 год 47107 ООО НПП "Петролайн-А", 09.07.2017 
с.Малая Шильна 
Динамометры электронные АЦД 49465-12 1 год 45977 ООО "НПО "МЭД", 04.04.2017 


переносные 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NS cepte Изготовитель Срок дөй? 
реестра свид. ствия 
Динамометры электронные АЦД/1 50803-12 1 год 47660 ООО "НПО "МегаТонн Элек- 17.08.2017 
переносные тронные Динамометры" 
(МЭД), г. С.-Петербург 
Динамометры электронные ДЭП 49614-12 1 год 46170 ООО "ПетВес", 18.04.2017 
переносные г. С.-Петербург 
Динамометры электронные ДЭП2 49615-12 1 год 46171 ООО "ПетВес", 18.04.2017 
переносные г. С.-Петербург 
Динамометры электронные ДЭПЗ 49616-12 1 год 46172 ООО "ПетВес", 18.04.2017 
переносные г. С.-Петербург 
Динамометры эталонные ДЭРЭ-3-И, ДЭСЭ-3- 25308-08 1 год 33289 ОАО "Специальное конст- 01.11.2013 
3-го разряда растяженияи И рукторское бюро испыта- 
сжатия электрические тельных машин" (СКБИМ), 
г.Армавир 
Динамометры эталонные ДЭРЭ-3-ИМ, ДЭСЭ- 25309-08 1 год 33288 ОАО "Специальное конст- 01.11.2013 
3-го разряда растяжения и 3-ИМ рукторское бюро испыта- 
сжатия электрические тельных машин" (СКБИМ), 
г.Армавир 
Динамометры эталонные ДОРМ 26688-08 2 года 44533 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
переносные приборов" (ЗИП), г.Иваново 
Динамометры эталонные ДОРЭ-И, ДОСЭ-И и 39773-08 1 год 34230 ЗАО "Завод испытательных 01.01.2014 
переносные ДОУЭ-И приборов и оборудования" 
(ЗАО "ЗИПО"), г.Армавир 
Динамометры эталонные ДОСМ 11157-08 2 года 44532 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
переносные приборов" (ЗИП), г.Иваново 
Динамометры эталонные ТС601 40894-09 1 год 35634 ООО "Тестсистемы", 01.08.2014 
переносные электронные г.Иваново 
3-го разряда 
Измерители адгезии ПСО-МГ4 32173-11 2года 42875 ООО "СКБ Стройприбор", 15.06.2016 
г.Челябинск 
Измерители адгезии ПСО-МГ4 32173-11 2 года 42907 ООО "Конструкторско- 15.06.2016 
технологическое бюро 
Стройприбор", г.Челябинск 
Измерители адгезии ПСО-МГ4 32173-11 2года 42908 ООО "Вектор-НК", 15.06.2016 
г.Челябинск 
Измерители адгезии ПСО-МГ4 32173-11 2года 42909 ООО "Стройприбор-1", 15.06.2016 
г.Челябинск 
Измерители твердости ди- ЭЛИТ-2Д 21304-11 1год 45089 ЗАО НПО "Интротест", 23.12.2016 
намические г.Екатеринбург 
Измерители твердости УЗИТ-3 21303-11 1год 45088 ЗАО НПО "Интротест", 23.12.2016 
ультразвуковые г.Екатеринбург 
Индикаторы веса гидравли- ГИВб-М2 11941-12 1год 45477 ОАО "Приборы контроля и 14.02.2017 
ческие регулирования техпроцес- 
сов" (Теплоконтроль), 
г.Сафоново 
Комплексы измерительные ОНИКС-2Э 49203-12 2 года 45682 ОООНПП "Интерприбор", 12.03.2017 
зталоннье г.Челябинск 
Линии измерения и сорти- ЛИСП 17329-98 1год 3379 ЗАО НПП "Тормозное обо- 01.12.2013 
ровки пружин рудование и системы" 
(ТОРМО), г.Екатеринбург 
Машины испытания пружин МИП 1110/2,5 18826-99 1год 42964 ЗАО НПП "Тормозное обо- 27.06.2016 
рудование и системы" 
(ТОРМО), г.Екатеринбург 
Машины силовоспроизво- MƏC 52136-12 1 год 49211 ФГУП СНИИМ, 18.12.2017 
дящие г.Новосибирск 
Машины силоизмеритель- СЗМ 38693-08 2 года 32697 ООО НПП "Томская злек- 01.10.2013 
нье тронная компания" (ТЭК), 
г.Томск 
Меры твердости эталонные МТБ 5932-08 2 года 44522 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
приборов" (ЗИП), г.Иваново 
Меры твердости эталонные МТВ 5933-08 2 года 44525 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
приборов" (ЗИП), г.Иваново 
Меры твердости эталонные МТР 1054-08 2 roga 44523 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
приборов" (ЗИП), г.Иваново 
Меры твердости эталонные МТСР 2010-08 2 roga 44524 OOO "Завод испьтательньх 06.12.2016 


приборов" (ЗИП), г.Иваново 
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Наименование СИ Обозначение М5. МПИ NS cepte Изготовитель Срок дй 
реестра свид. ствия 
Меры твердости эталонные МТВ-5 22745-02 2 года 44526 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
2-го разряда приборов" (ЗИП), г.Иваново 
Меры твердости эталонные МТБ-МЕТ 31737-11 2года 42886 ООО "Центр "МЕТ", 15.06.2016 
Бринелля г.Москва 
Меры твердости эталонные МТВ-МЕТ 31736-06 2 года 42887 ООО "Центр "МЕТ", 15.06.2016 
Виккерса г.Москва 
Меры твердости эталонные МТР-МЕТ 46991-11 2 года 42885 ООО "Центр "МЕТ", 15.06.2016 
Роквелла и Супер-Роквелла г.Москва 
Меры твердости эталонные МТШ-МЕТ 31734-06 2 года 42888 ООО "Центр "МЕТ", 15.06.2016 
Шора г.Москва 
Нанотвердомеры скани- НаноСкан-М 46129-10 1год 41684 ФГУ "ТИСНУМ", г.Троицк 01.08.2015 
рующие 
Преобразователи измери- ТензоТЭк-03 41179-09 1год 36040 ООО НПП "Томская элек- 01.09.2014 
тельные тронная компания" (ТЭК), 
г. омск 
Преобразователи силы ар- ПСАС-М 43006-09 При вво- 38289 ОАО "Научно- 01.01.2015 
матурные измерительные де в экс- исследовательский институт 
струнные модифицирован- плуата- знергетических сооружений" 
нье цию и (ОАО "НИИЭС”), г.Москва 
2 года 
Приборы автоматизирован- ТЕСТ-5У 27722-09 1 год 37678 ООО "НСУЦ "ЦМИР", 01.01.2015 
ные для измерения магнит- г.Москва 
ных и механических харак- 
теристик металлов по диа- 
грамме вдавливания 
Приборы для измерения ИТ 5010 11390-04 1 год 44530 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
твердости металлов и спла- приборов" (ЗИП), г.Иваново 
вов 
Приборы для измерения ТР-150Р; ТР-150М; 45860-10 1 год 41523 ООО "Импульс", г.Иваново 01.08.2015 
твердости металлов и спла- ТР-150П 
вов по методу Роквелла, 
твердомеры 
Приборы для измерения ТРС 10333-04 1 год 44529 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
твердости металлов и спла- приборов" (ЗИП), г.Иваново 
вов по методу Супер- 
Роквелла 
Приборы для измерения ТБ мод. ТБ 5004, ТБ 27514-04 1 год 44527 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
твердости по методу Бри- 5004-03, ТБ 5056, ТБ приборов" (ЗИП), г.Иваново 
нелля 5056-02, ТБ 5013 
Приборы для измерения ТР мод. ТР 5006, ТР 27515-04 1 год 44528 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
твердости по методу Рок- 5006М, ТР 5006-02, приборов" (ЗИП), г.Иваново 
велла ТР 5014, ТР 5014-01, 
ТР-5014-01М, ТР 
5043, ТР 5043-01 
Приборы для измерения А 6469-04 б мес. 44531 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
твердости резины по Шору приборов" (ЗИП), г.Иваново 
Приборы измерительные БВД-03 29053-08 1 год 33746 ООО "НПП "Тензоприбор", 01.01.2014 
г.Самара 
Приборы измерительные БУ 4263 36747-08 1 год 30301 ООО "Тензо-Измеритель", 01.02.2013 
тензометрические г.Москва 
Приборы маятниковые для 2124 ТМЛ 9446-84 1 год 44543 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
определения твердости ла- приборов" (ЗИП), г.Иваново 
кокрасочных покрытий 
Приборы переносные для ИТ5160 20298-00 1 год 44545 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
измерения твердости ме- приборов" (ЗИП), г.Иваново 
таллов 
Системы дорожного весово- СВК 42677-09 1 год 37791 ЗАО "Весоизмерительная 01.01.2015 
го контроля компания "Тензо-М", 
пос.Красково 
Системы измерительные СТММ 28492-04 1 год 19665/1 ООО "АЭРОТЕСТ", г.Москва 01.01.2015 
тензометрические 
Системы контроля динами- СКДС-СИШ 49657-12 1год 46208 ОАО "Авангард", 20.04.2017 
ческого состояния силоиз- г. С.-Петербург 
мерительных шайб 
Твердомеры Константа К5У 24599-03 1 год 14526 ЗАО "Константа", 01.08.2013 
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реестра свид. ствия 
Твердомеры Виккерса ТВМ 1000 50393-12 1 год 47112 ООО "Точприбор Северо- 09.07.2017 
Запад", г. С.-Петербург 
Твердомеры динамические ТДМ-2 21469-12 1 год 49234 ООО "НПК "ЛУЧ", 18.12.2017 
малогабаритные г.Балашиха 
Твердомеры для измерения ТРТС 50993-12 1 год 47868 ООО "Тестсистемы", 24.08.2017 
твердости по методу Рок- г.Иваново 
велла 
Твердомеры портативные Константа ТД 40555-09 1 год 35198 ЗАО "Константа", 01.06.2014 
динамические г. С.-Петербург 
Твердомеры портативные МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А 22736-12 1 год 48115 ООО "Центр "МЕТ", 13.09.2017 
динамические г.Москва 
Твердомеры портативные МИНИКОН 960 48997-12 1 год 45419 ООО "АКТЕСТ", г.Москва 08.02.2017 
динамические 
Твердомеры портативные ТКМ-359 48898-12 1год 45288 ООО "НПП "Машпроект", 24.01.2017 
динамические г. С.-Петербург 
Твердомеры портативнье МЕТ-УД, МЕТ-УДА 22737-12 1 год 48113 ООО "Центр "МЕТ", 13.09.2017 
комбинированные г.Москва 
Твердомеры портативные Инатест 43690-10 1 год 39050 ООО НПО "ИНАКОН", 01.04.2015 
ультразвуковые г.Москва 
Твердомеры портативные Константа ТУ 40554-09 1 год 35197 ЗАО "Константа", 01.06.2014 
ультразвуковые г. С.-Петербург 
Твердомеры портативные МЕТ-НКС, МЕТ-НВ, 40419-09 1 год 35107 ООО "Центр физико- 01.05.2014 
ультразвуковые МЕТ-НУ, МЕТ-НЗО механических измерений 
"МЕТ", г.Москва 
Твердомеры портативнье МЕТ-У1, МЕТ-У1А 19623-12 1 год 48114 ООО "Центр "МЕТ", 13.09.2017 
ультразвуковые г.Москва 
Твердомеры портативные ТКМ-459 48907-12 1год 45302 ООО "НПП "Машпроект", 24.01.2017 
ультразвуковые г. С.-Петербург 
Твердомеры Роквелла ТР 5008 50319-12 1год 47068 ООО "Точприбор Северо- 29.06.2017 
Запад", г. С.-Петербург 
Твердомеры Роквелла и ТРБ 5010 и ТРБ 50397-12 1 год 47117 ООО "Точприбор Северо- 09.07.2017 
Бринелля 5010А Запад", г. С.-Петербург 
Твердомеры Роквелла и ТРС 5009 и ТРС 50396-12 1 год 47116 ООО "Точприбор Северо- 09.07.2017 
Супер Роквелла 5009А Запад", г. С.-Петербург 
Твердомеры универсальные УТ 5011 и УТ 5011A 50398-12 1 год 47118 ООО "Точприбор Северо- 09.07.2017 
Запад", г. С.-Петербург 
Тензорезисторы ТК 48621-11 Первич- 45065 ООО "МегаСтройПроект", 21.12.2016 
ная по- г.Москва 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Тензорезисторы высокотем- НМТ-450 45721-10 Первич- 41425 ОАО ОКБ "Гидропресс", 01.08.2015 
пературные ная по- г.Подольск 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Установки силовоспроизво- УС 37863-08 1 год 31725 ООО "ТОПАУ-Электроник", 01.06.2013 
дяшие г.Новоуральск 
Устройства контроля сил УКС 37770-08 1 год 31552 ООО "Инженерное Бюро 01.06.2013 
Воронежского Акционерного 
Самолетостроительного 
Общества" (ВАСО), 
г.Воронеж 
27.28.03 Измерения параметров движения 
Наименование СИ Обозначение МОЕ: МПИ серти Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Автоматы безопасности ЭПЗ-800 39662-08 2 года 34102 ООО "Прософт-Системы", 01.01.2014 
электронные г.Екатеринбург 
Акселерометры АТ 1105 49398-12 2года 45923 ОАО "Арзамасское НПП 26.03.2017 


"ТЕМП-АВИА", г.Арзамас 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ р Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Акселерометры персональ- РАЗ 51474-12 1 год 48424 ООО "ЛифтСпас", г.Дмитров 12.10.2017 
ные специалиста по лифтам 
Акселерометры пьезозлек- ВС 110 44939-10 1 год 40486 ЗАО "Электронные техноло- 01.08.2015 
трические гии и метрологические сис- 
темы" (ЭТМС), г.Москва 
Акселерометры пьезоэлек- ВС 111 46132-10 1год 41686 ЗАО "Электронные техноло- 01.08.2015 
трические гии и метрологические сис- 
темы" (ЭТМС), г.Москва 
Акселерометры трехкомпо- ЦТА-СМ 44474-10 2 года 39928 ООО СНТП "Профинж", 01.04.2015 
нентные цифровые г.Москва 
Акселерометры трехкомпо- ЦТА-СМ 44474-10 2 года 39928/1 ОООНТЦ "Стройиннова- 01.04.2015 
нентные цифровые ция", г.Москва 
Анализаторы вибрации МАпа-1 50419-12 2 года 47230 ООО Производственно- 09.07.2017 
внедренческая фирма "Виб- 
ро-Центр", г.Пермь 
Анализаторы вибрации МАпа-4 51899-12 2 года 48887 ООО Производственно- 30.11.2017 
внедренческая фирма "Виб- 
ро-Центр", г.Пермь 
Анализаторы вибрации Vibro Мвюп-2 48424-11 2 года 44701 ООО Производственно- 09.12.2016 
внедренческая фирма "Виб- 
ро-Центр", г.Пермь 
Анализаторы вибрации Диана-2м 19990-10 1 год 39930 ООО Производственно- 01.04.2015 
двухканальные внедренческая фирма "Виб- 
ро-Центр", г.Пермь 
Анализаторы параметров Вектор-П 37913-12 З года 47953 ООО "ГК Инновация", 31.08.2017 
вибрации и механических г.Москва 
величин многоканальные 
Анемометры многофунк- АМ-50 44429-10 1 год 39933 ООО "ТестЭйр", 01.04.2015 
циональные г.Екатеринбург 
Анемометры многофунк- АМ-70 44430-10 1 год 39934 ООО "ТестЭйр", 01.04.2015 
циональные г.Екатеринбург 
Анемометры переносные АПР-2 16790-02 1 год 30668 ООО НПФ "Экотехинвест", 01.04.2013 
рудничные г.Москва 
Анемометры портативные АПА-1 49354-12 2 года 45849 ЗАО "ЦНИИ "Волна", 26.03.2017 
акустические г.Москва 
Анемометры рудничные АПР-2м 48188-11 1 год 44366 ООО "ЗкоТех", г.Люберцы 11.11.2016 
Анемометры рудничные АР 37035-08 1 год 30597 ООО "Кузбасский регио- 01.02.2013 
нальный горный центр ох- 
раны труда" (Горньй-ЦОТ), 
г.Кемерово 
Анемометры ручные элек АРЭ 21004-11 1 год 42427 ОАО "Сафоновский завод 07.04.2016 
тронные "Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Анемометры ручные элек АРЭ-М 29645-05 2 года 21231 ОАО "Сафоновский завод 01.08.2015 
тронные "Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Анемометры сигнальные АС-1 47324-11 2 года 43362 ОАО "Сафоновский завод 01.08.2016 
"Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Анемометры сигнальные АСЦ-З 46026-10 1 год 42026 ЗАО НПО "Техкранэнерго", 14.12.2015 
цифровые г.Владимир 
Анемометры сигнальные М-95-ЦМ 26337-09 1 год 35564 ООО "ЭПМ гго", 01.08.2014 
цифровые г. С.-Петербург 
Анемометры сигнальные АСЦ-Р 21393-11 1год 42316 ЗАО НПО "Техкранэнерго", 17.03.2016 
цифровые ручные г.Владимир 
Анемометры цифровые ne- АП1М 24079-08 1 год 31134 ООО "ЭПМ ГГО", 01.05.2013 
реносные г. С.-Петербург 
Анемометры электронные ЭА-70 38822-08 1 год 32956 ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", 01.10.2013 
г.Москва 
Анемометры-термометры ИСП-МГ4 35211-07 1 год 28337 ООО "СКБ Стройприбор", 15.05.2017 
цифровые г.Челябинск 
Анеморумбометры Ветромер-1 33512-06 1 год 26260 ООО "ЭПМ ГГО", 10.04.2017 
г. С.-Петербург 
Анеморумбометры M63M-1 7319-11 2 года 42428 ОАО "Сафоновский завод 07.04.2016 
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"Гидрометприбор", 
г.Сафоново 


27.28.03 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- MAN NS cepte Изготовитель Вок дй 
реестра свид. ствия 
Аппаратура Вибробит 100 19655-05 1 год 19944 ОООНПП "Вибробит", 01.04.2015 
г.Ростов-на-Дону 
Аппаратура Вибробит 100 50585-12 2года 47390 ОООНПП "Вибробит", 20.07.2017 
г.Ростов-на-Дону 
Аппаратура Вибробит 300 28729-05 1 год 19955 ОООНПП "Вибробит", 01.04.2015 
г.Ростов-на-Дону 
Аппаратура Вибробит 300 50586-12 2года 47391 ОООНПП "Вибробит", 20.07.2017 
г.Ростов-на-Дону 
Аппаратура автоматизиро- АСДО 38240-08 1 год 32181 ООО "Турбоконтроль", 01.08.2013 
ванного диагностического г.Москва 
обслуживания 
Аппаратура вибрационного Базис-001 35109-07 1 год 28452 ООО "Измеритель", 13.12.2017 
автоматического контроля и г.Таганрог 
сопровождения 
Аппаратура вибрационного LUBA 38746-08 1 год 32830 ООО "Прософт-Системы", 01.10.2013 
контроля г.Екатеринбург 
Аппаратура вибрационного Каскад 22865-02 1год 12224/1 ООО "ВиКонт", г.Москва 01.08.2017 
контроля для гидроагрега- 
тов ГЭС 
Аппаратура виброизмери- ВИДАС 29524-11 1год 42812 ОАО "НПО по исследова- 09.06.2016 
тельная нию и проектированию 
энергетического оборудова- 
ния им.И.И.Ползунова" 
("НПО ЦКТИ"), 
г. С.-Петербург 
Аппаратура виброконтроля СВКА 1 41153-09 1 год 35972/1 ООО "НПФ "ВИБРОН", 01.09.2014 
г.Москва 
Аппаратура виброконтроля СВКА 1 41153-09 1 год 35972/2 ОАО "НПО ИТ", г.Королев 01.09.2014 
Аппаратура виброконтроля СВКА 2 41918-09 1 год 36946 ООО "НПФ "ВИБРОН", 01.12.2014 
г.Москва 
Аппаратура диагностическо- КО 2210 47025-11 3 года 42921 ООО "Комдиагностика", 16.06.2016 
го мониторинга и контроля г.Москва 
состояния технологического 
оборудования 
Аппаратура для контроля Топаз-138 23514-02 1год 32837 ООО "Топаз-сервис", 01.10.2013 
вибропараметров работаю- г.Волгодонск 
шего оборудования 
Аппаратура измерения аб- ИВА-И 34095-12 1,5года 48594 ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 29.10.2017 
солютной вибрации г.Саров; ООО 
"НПО ВНИИЭФ-Волгогаз", 
г.Саров 
Аппаратура измерения виб- 24120-02 1год 13924 ФГУП "ГРЦ "КБ 01.04.2013 
роперемещения им.акад.В.П.Макеева", 
г.Миасс 
Аппаратура измерения виб- 24120-02 1год 13924/1 ООО "Конверсия-нефть", 01.04.2013 
роперемещения г.Миасс 
Аппаратура измерения po- > ИВ-Д-СФ-ЗМ 44044-10 1год 39435 ЗАО "Вибро-прибор", 01.04.2015 
торных вибраций г. С.-Петербург 
Аппаратура измерительная АТМ-16 36831-08 1 год 30404 ЗАО "АЗРОКОН", 01.02.2013 
г.Жуковский 
Аппаратура контроля виб- ИВ-Д-ПФ 43475-09 1год 38953 ЗАО "Вибро-прибор", 01.01.2015 
раций г. С.-Петербург 
Аппаратура контроля виб- ИВ-ТА 44432-10 1год 39932 ЗАО "Вибро-прибор", 01.04.2015 
раций г. С.-Петербург 
Аппаратура контроля и из- СКИВ 48367-11 З года 44629 ООО ПКФ "Новое дело", 06.12.2016 
мерения виброскорости г.Ростов-на-Дону 
Аппаратура контроля меха- СИВОК 21856-12 2 года 46404 ИП Кузьмин Валерий Ива- 05.05.2017 
нических параметров тур- нович, г.Ростов-на-Дону 
боагрегата 
Аппаратура контроля меха- СИВОК 21856-12 2 года 46405 НКТБ пьезоэлектрического 05.05.2017 


нических параметров тур- 
боагрегата 


приборостроения ФГОУ 
ВПО "Южный федеральный 
университет" ("Пьезопри- 
бор" ЮФУ), г.Ростов-на- 
Дону 
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Наименование СИ Обозначение Nengo- MAN NS Cepte Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 

Аппаратура контроля mexa- СИВОК 21856-12 2 года 46406 ООО "Электрон", г.Ростов- 05.05.2017 

нических параметров тур- на-Дону 

боагрегата 

Аппаратура контроля меха- СИВОК 21856-12 2года 46407 ООО "Медиа-Сервис Рос- 05.05.2017 

нических параметров тур- тов", г.Ростов-на-Дону 

боагрегата 

Аппаратура контроля меха- Актив 18840-04 1год 18972 ОООНПП "Злексир", 01.12.2014 

нических параметров тур- г.Ростов-на-Дону 

боагрегатов 

Аппаратура контроля меха- ЭП-1000 46967-11 2года 42860 ОООНПП "Югэнергопри- 15.06.2016 

нических параметров тур- бор", г.Ростов-на-Дону 

боагрегатов 

Аппаратура локомотивной САУТ-ЦМ/485 24132-07 2 года 29005 ООО "НПО САУТ", 02.10.2017 

системы автоматического г.Екатеринбург 

управления торможением 

поездов 

Аппаратура технологическо- ЛМЗ-97.09С 18012-09 1 год 35314 ЗАО "Энергоприбор", 01.07.2014 

го контроля параметров и г. С.-Петербург 

защиты энергетических тур- 

боагрегатов 

Блоки обработки сигналов БОС-16В 39218-08 1год 33500 ЗАО "Технические системы 01.12.2013 

вибрации многоканальные и технологии", 
г. С.-Петербург 

Блоки сейсмодатчиков БСД 1 43452-09 1 год 38674 ОАО "НИИ физических из- 01.01.2015 
мерений" (НИИФИ), г.Пенза 

Блоки согласующие БС-16 45028-10 1 год 40608 ЗАО "Вибро-прибор", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 

Виброанализаторы Кварц 18675-99 1 год 6704/1 ООО "Диамех 2000", 01.07.2014 
г.Москва 

Виброанализаторы Протон-СПП 36586-07 1 год 30069 ООО "Bantex", 01.01.2013 
г. С.-Петербург 

Виброанализаторы СД-12М 21953-01 1год 11020/1 ООО "Ассоциация ВАСТ", 01.04.2015 
г. С.-Петербург 

Виброанализаторы СД-21 34812-07 1год 27918 ООО "Ассоциация ВАСТ", 12.09.2017 
г. С.-Петербург 

Виброанализаторы СД-21В 41091-09 1 год 35961 ООО "Ассоциация ВАСТ", 01.09.2014 
г. С.-Петербург 

Виброанализаторы СД-22Р 51589-12 1год 48566 ООО "Ассоциация ВАСТ", 29.10.2017 
г. С.-Петербург 

Виброанализаторы Топаз 19888-00 1 год 8217/1 ООО "Диамех 2000", 01.04.2015 
г.Москва 

Виброанализаторы Топаз-В 19302-00 1 год 7546/1 ООО "Диамех 2000", 01.01.2015 
г.Москва 

Виброанализаторы много- КОН.ТЕСТ С9000 39813-08 1 год 34309 ООО "Техприборсервис", 01.01.2014 

функциональные г. С.-Петербург 

Виброанализаторы много- МВК 36953-08 1 год 30738 ООО "Информтех", 01.02.2013 

функциональные г.Сосновый Бор 

Виброанализаторы порта- КОН.ТЕСТ 795 36262-07 1 год 29740 ООО "Техприборсервис", 01.12.2012 

тивные г. С.-Петербург 

Виброкалибраторы 8001 37197-08 1 год 30796 ООО "НПЦ "Динамика", 01.04.2013 
г.Омск 

Виброколлекторы STD-500 30275-05 1 год 22123 ООО "Торговый дом "Техне- 01.11.2015 
кон", г.Москва 

Виброметры ВВМ-311 22713-07 1год 28886 ООО "Измеритель", 13.12.2017 
г.Таганрог 

Виброметры Вк-5 17587-08 1 год 33029/1 ООО "ВиКонт", г.Москва 01.10.2013 

Виброметры Протон-баланс 37498-08 1 год 31311 ООО "Балтех", 01.05.2013 
г. С.-Петербург 

Виброметры СМ-21 47385-11 1 год 43407 ООО "Ассоциация ВАСТ", 04.08.2016 
г. С.-Петербург 

Виброметры диагностиче- ВАДИМ 21874-01 1 год 10837/1 ООО "Виконт", г.Москва 01.05.2017 

ские 

Виброметры лазерные пор- 37686-08 1 год 31419 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.06.2013 

тативные г.Нижний Новгород 

Виброметры маршрутные ВМ-7101 41579-09 1 год 36539 ООО "Инкотес", г.Нижний 01.11.2014 
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Новгород 
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Наименование СИ Обозначение Малы МПИ Ne cepti Изготовитель Срок дей“ 
реестра свид. ствия 

Виброметры маршрутнье ВМ-7101 41579-09 1 год 36539/1 ЗАО "Промсервис", 01.11.2014 
г.Димитровград 

Виброметры, анализаторы ЭКОФИЗИКА-110В 48433-11 1 год 44718 ООО "ПКФ Цифровые при- 12.12.2016 

спектра боры", г.Москва 

Виброметры- ЦБ-З 51947-12 1 год 48959 ОАО "СКБ "Индикатор", 04.12.2017 

балансировщики г. С.-Петербург 

Вибропреобразователи DVA 50630-12 1 год 47436 ООО НПП "ТИК", г.Пермь 23.07.2017 

Вибропреобразователи Кр6407 44888-10 1год 40448 ООО "Комдиагностика", 01.08.2015 
г.Москва 

Вибропреобразователи АВС 059 21351-01 1год 10191 ФГУП "НПО измерительной 01.05.2017 
техники", г.Королев 

Вибропреобразователи АНС 066 14113-94 1год 10189 ФГУП "НПО измерительной 01.05.2017 
техники", г.Королев 

Вибропреобразователи АНС-252 14391-95 1год 10187 ФГУП "НПО измерительной 01.05.2017 
техники", г.Королев 

Вибропреобразователи АНС-258 14392-95 1год 10188 ФГУП "НПО измерительной 01.05.2017 
техники", г.Королев 

Вибропреобразователи АР20 41232-09 1год 36392 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.09.2014 

Вибропреобразователи АР2037 35902-08 1 год 34305 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.01.2014 

Вибропреобразователи АР2038 50840-12 1 год 47698 ООО "ГлобалТест", г.Саров 17.08.2017 

Вибропреобразователи АР2082М 49393-12 1год 45917 ООО "ГлобалТест", г.Саров 26.03.2017 

Вибропреобразователи АР22 41233-09 1год 36393 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.09.2014 

Вибропреобразователи АР24 мод. АР24-01 38455-08 1 год 32576 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.09.2013 

Вибропреобразователи АРЗ0 22566-07 1год 29311 ООО "ГлобалТест", г.Саров 12.09.2017 

Вибропреобразователи АРЗ1 22568-07 1 год 29312 ООО "ГлобалТест", г.Саров 13.08.2017 

Вибропреобразователи АРЗ2 22567-07 1 год 29309 ООО "ГлобалТест", г.Саров 13.08.2017 

Вибропреобразователи АРЗЗ 22573-07 1 год 29313 ООО "ГлобалТест", г.Саров 13.08.2017 

Вибропреобразователи АРЗ6 22564-11 1 год 43576 ООО "ГлобалТест", г.Саров 15.08.2016 

Вибропреобразователи КД612 51359-12 3 года 48236 ООО "Комдиагностика", 28.09.2017 
г.Москва 

Вибропреобразователи МВ-43 16985-08 1год 34295 ЗАО "Вибро-прибор", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 

Вибропреобразователи МВ-43ВА 41957-09 1 год 37426 ЗАО "Вибро-прибор", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 

Вибропреобразователи МВ-44 21349-06 1 год 26283 ЗАО "Вибро-прибор", 05.03.2017 
г. С.-Петербург 

Вибропреобразователи МВ-45 25484-08 1 год 34296 ЗАО "Вибро-прибор", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 

Вибропреобразователи МВ-46 34908-07 1 год 28063 ЗАО "Вибро-прибор", 05.03.2017 
г. С.-Петербург 

Вибропреобразователи МВ-47 41842-09 1 год 36854 ЗАО "Вибро-прибор", 01.12.2014 
г. С.-Петербург 

Вибропреобразователи бес- СВЧ-ВП 40925-09 1 год 35725 ООО "Экспериментальная 01.08.2014 

контактные вибродиагностика", 
г.Саратов 

Вибропреобразователи nbe- АРЗ7 16600-12 1 год 45304 ООО "ГлобалТест", г.Саров 24.01.2017 

зоэлектрические 

Вибропреобразователи nbe- АРЗ 16601-12 1 год 45305 ООО "ГлобалТест", г.Саров 24.01.2017 

зоэлектрические 

Вибропреобразователи пье- АР40 16602-12 1год 45306 ООО "ГлобалТест", г.Саров 24.01.2017 

зоэлектрические 

Вибропреобразователи пье- АР57 16603-12 1 год 45307 ООО "ГлобалТест", г.Саров 24.01.2017 

зоэлектрические 

Вибропреобразователи пье- АР62В 30135-11 1 год 44424 ООО "ГлобалТест", г.Саров 22.11.2016 

зоэлектрические 

Вибропреобразователи nbe- АРбЗВ 30136-11 1 год 44425 ООО "ГлобалТест", г.Саров 22.11.2016 

зоэлектрические 

Вибропреобразователи пье- ВК-310 22234-01 1 год 11374/1 ООО "Виконт", г.Москва 01.04.2017 

зоэлектрические с предуси- 

лителями 

Вибропреобразователи с АРЗБТ 41847-09 1 год 36859 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.12.2014 

токовым выходом 

Вибропреобразователи эта- АР10 38452-08 1 год 32491 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.09.2013 


лонные пьезоэлектрические 
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Вибростенды переноснье ВЗВ 39359-08 1 год 33729 ООО "НПФ "ВИБРОН", 01.01.2014 
г.Москва 

Вибростенды переносные ВСВ-131 10997-87 1год 13330 ООО НПП "Элексир", 01.04.2013 
г.Ростов-на-Дону 

Вибростенды переносные ВСВ-131М 26696-04 1 год 17348/1 ООО "Виконт", г.Москва 01.06.2014 

Вибротестеры ИВ-1 50253-12 1 год 46990 ООО "Электрон", г.Ростов- 25.06.2017 
на-Дону 

Вибротестеры ИВ-1 50253-12 1 год 46991 НКТЬ "Пьезоприбор" Южно- 25.06.2017 
го федерального универси- 
тета, г.Ростов-на-Дону 

Вибротестеры ИВ-1 50253-12 1 год 46992 ООО "Медиа-Сервис Рос- 25.06.2017 
тов", г.Ростов-на-Дону 

Вибротестеры ИВ-1 50253-12 1 год 46993 ИП Кузьмин Валерий Ива- 25.06.2017 
нович, г.Ростов-на-Дону 

Виброустановки калибро- ОуС-500 42927-09 2 года 38047 ООО "Торговь дом "Техне- 01.01.2015 

вочнье кон", г.Москва 

Виброустановки повероч- ВСП-02 50254-12 1 год 46994 ООО "Электрон", г.Ростов- 25.06.2017 

ные переносные на-Дону 

Виброустановки повероч- ВСП-02 50254-12 1 год 46995 ИП Кузьмин Валерий Ива- 25.06.2017 

ные переносные нович, г.Ростов-на-Дону 

Виброустановки повероч- ВСП-02 50254-12 1 год 46996 НКТЬ "Пьезоприбор" Южно- 25.06.2017 

ные переносные го федерального универси- 
тета, г.Ростов-на-Дону 

Виброустановки повероч- ВСП-02 50254-12 1 год 46997 ООО "Медиа-Сервис Рос- 25.06.2017 

ные переносные тов", г.Ростов-на-Дону 

Виброустановки повероч- ВСП-131 50252-12 1 год 46986 ООО "Электрон", г.Ростов- 25.06.2017 

ные переносные на-Дону 

Виброустановки повероч- ВСП-131 50252-12 1 год 46987 ООО "Медиа-Сервис Рос- 25.06.2017 

ные переносные тов", г.Ростов-на-Дону 

Виброустановки повероч- ВСП-131 50252-12 1 год 46988 НКТЬ "Пьезоприбор" Южно- 25.06.2017 

ные переносные го федерального универси- 
тета, г.Ростов-на-Дону 

Виброустановки повероч- ВСП-131 50252-12 1 год 46989 ИП Кузьмин Валерий Ива- 25.06.2017 

ные переносные нович, г.Ростов-на-Дону 

Виброустановки электроди- ВСВ-133 24122-07 1год 29928/1 ООО "ВиКонт", г.Москва 01.01.2017 

намические 

Гидрометеостанции кора- Характер-К 29323-05 б мес.и1 20817/2 ОАО "НПП "Радар ммс", 01.04.2015 

бельные год г. С.-Петербург 

Датчики ветра М-127 10146-85 2 года 15442 ОАО "Сафоновский завод 01.08.2014 
"Гидрометприбор", 
г.Сафоново 

Датчики ветра малогаба- ДВМ 29644-05 2 года 21230 ОАО "Сафоновский завод 01.08.2015 

ритные "Гидрометприбор", 
г.Сафоново 

Датчики вибрации ИВД 2 36537-07 1 год 30062 ООО "Прософт-Системы", 01.01.2013 
г.Екатеринбург 

Датчики вибрации ИВД 3 36585-11 1 год 42416 ООО "Прософт-Системы", 07.04.2016 
г.Екатеринбург 

Датчики вибрации ИВД 4 50870-12 2 года 47730 ООО "Прософт-Системы", 17.08.2017 
г.Екатеринбург 

Датчики вибрации ИТ12.35.000 25780-09 1год 35731 ООО "НПП "Измерительные 01.08.2014 
технологии", г.Саров 

Датчики вибрации трехко- ДВА-ИЗ 48846-12 1,5 года 45221 ООО "НПО ВНИИЗФ- 20.01.2017 

ординатные Волгогаз", г.Саров 

Датчики вибрации цифро- ЦДВ 47991-11 2 года 44144 ОООНПФ "Знергопромком- 21.10.2016 

вые плект", г.Москва 

Датчики виброперемешений ВК-316 23084-02 1год 12504/1 ООО "ВиКонт", г.Москва 01.08.2017 

токовихревые 

Датчики виброскорости с то- ДВСТ-1 26756-08 1 год 30390 ООО "Вибро", г.Ярославль 01.02.2013 

ковым выходом 

Датчики направления ветра ДНВ-01 47781-11 1 год 43964 ЗАО "Минимакс-94", 28.09.2016 
г.Москва 

Датчики скорости ветра ДСВ-01 46120-10 1 год 41726 ЗАО "Минимакс-94", 01.08.2015 
г.Москва 
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Датчики тахометрические МЭД-1 29330-05 1год 20803/1 ООО "Прософт-Системы", 01.08.2015 
г.Екатеринбург 
Измерители вибрации Вибро-1 47990-11 1год 44143 ОАО "Новосибирский авиа- 21.10.2016 
ремонтный завод" (НАРЗ), 
г.Новосибирск 
Измерители вибрации мно- АСТД-2 42755-09 1год 37907 ООО "Торговый дом "Техне- 01.01.2015 
гоканальные кон", г.Москва 
Измерители вибрации мно- АСТД-3 37570-08 1 год 31274 ООО "Торговь дом "Техне- 01.05.2013 
гоканальные кон", г.Москва 
Измерители вибрации мно- СВИД-01 25033-09 1 год 38150 ИТЦ "Оргтехдиагностика" 01.01.2015 
гоканальные ДОАО "Оргэнергогаз", 
г.Москва 
Измерители комбинирован- ТАММ-20 22515-02 1 год 11685/1 ИП Макарова Елена Влади- 17.07.2017 
ные мировна, г.Екатеринбург 
Измерители метеорологи- ЭкоТерма 51330-12 2 года 48230 ООО "Эко-Сфера", г.Москва 26.09.2017 
ческих параметров 
Измерители общей и ло- ОКТАВА- 32748-06 1 год 25350/1 ООО "ПКФ Цифровые при- 01.10.2016 
кальной вибрации порта- 110В/101ВМ боры", г.Москва 
тивные 
Измерители параметров ИПВ-01 24996-03 2года 15046 ОАО "Гидрометприбор", 01.08.2013 
ветра г.Москва 
Измерители параметров ИПВ-92М, ИПВ- 14438-08 2года 34228 ОАО "Гидрометприбор", 01.01.2014 
ветра 92М.02 г.Москва 
Измерители параметров ИПВ-У 42845-09 1 год 38022 ООО "ЛОМО Метео", 01.01.2015 
ветра ультразвуковые г. С.-Петербург 
Измерители параметров 50503 32811-06 1 год 25393 ООО "Эребус", г.Нижний 01.10.2016 
воздуха Новгород 
Измерители параметров БЛОК 51473-12 2года 48423 ООО "НПО САУТ", 12.10.2017 
движения г.Екатеринбург 
Измерители параметров Метеоскоп-М 32014-11 2 года 43850 ООО "НТМ-Защита", 16.09.2016 
микроклимата г.Москва 
Измерители скорости воз- ПДСВ 51444-12 2года 48376 ООО "Информационные 22.10.2017 
душного потока Горные Технологии" (Ингор- 
тех), г.Екатеринбург 
Измерители скорости воз- СДСВ 01 22814-08 2года 30519 ООО "Информационные 01.02.2013 
душного потока Горные Технологии" (Ингор- 
тех), г.Екатеринбург 
Измерители скорости дви- БИНАР 41005-09 2года 35647 ООО "Симикон", 01.08.2014 
жения транспортных г. С.-Петербург 
средств радиолокационные 
с видеофиксацией 
Измерители скорости и дав- 21615-08 1 год 34637 ДООО "ИРЗ-Локомотив" 01.01.2014 
ления электронные локомо- ОАО "Ижевский радиоза- 
тивные вод", г.Ижевск 
Измерители скорости и на Вектор-2 51825-12 1 год 48788 ОАО "НПП "Радар ммс", 19.11.2017 
правления течений г. С.-Петербург 
Измерители скорости ла- ЛАД-Охх 46694-11 2 года 42493 ОАО "Институт оптико- 21.04.2016 
зерные доплеровские электронных информацион- 
ных технологий", 
г.Новосибирск 
Измерители скорости ра- Беркут 25783-03 2года 16112 ЗАО "Ольвия", 01.01.2014 
диолокационные г. С.-Петербург 
Измерители скорости ра- Рапира 25239-08 2года 32219 ЗАО "Ольвия", 01.08.2013 
диолокационные узколуче- г. С.-Петербург 
вье 
Измерители частоты вра- ТОПАЗ-153 28296-09 1 год 38789 ООО "Топаз-сервис", 01.01.2015 
щения вала универсальнье г.Волгодонск 
Калибраторы 8003 25732-03 1год 16074 ООО "НПЦ "Динамика", 01.10.2013 
г.Омск 
Калибраторы АТО2 40722-09 1 год 35485 ООО "ГлобалтТест", г.Саров 01.07.2014 
Калибраторы датчиков виб- КДВ-1 27479-12 1год 48248 ООО "НПО ВНИИЭФ- 28.09.2017 
рации Волгогаз", г.Саров 
Калибраторы портативные АТ01т 30981-12 1 год 45918 ООО "ГлобалТест", г.Саров 26.03.2017 
Каналы виброизмеритель- ИКВ-1-хх 43779-10 1 год 39133 ООО НПП "ТИК", г.Пермь 01.04.2015 
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Комплексы автоматизиро- "Автономная метео- 36115-07 1 год 29530 ООО "Сибаналитприбор", 01.11.2012 
ваннье измерительнье рологическая стан- г.Томск 
ция АМК-03" 
Комплексы автоматизиро- "Автономная метео- 36115-07 1 год 29530/1 ИМКЭС СО РАН, г.Томск 01.11.2012 
ванные измерительные рологическая стан- 
ция АМК-03" 

Комплексы акустико- A-Line 32 D 17333-98 1 год 15512 ООО "Интерюнис", г.Москва 01.08.2013 

эмиссионные информаци- 

онно-измерительные 

Комплексы аппаратно- Вокорд Трафик 41850-09 1 год 36879 ЗАО "Вокорд Телеком", 01.12.2014 

программные (Мосогд-Тгайс) г.Москва 

Комплексы аппаратуры КВК-21М 41151-09 2 года 35968 ООО "Ассоциация ВАСТ", 01.09.2014 

виброконтроля г. С.-Петербург 

Комплексы виброконтроля КОРУНД 33588-06 1 год 26386 ООО "Диамех 2000", 15.05.2017 

промышленного оборудова- г.Москва 

ния стационарные 

Комплексы гидрологические ГРС-3 30257-11 1год 44706 ФГБУ "НПО "Тайфун" (ЦКБ 09.12.2016 
ГМП), г.Обнинск 

Комплексы гидрометеоро- ГРК-4 49943-12 1год 46627 ФГБУ "НПО "Тайфун", 28.05.2017 

логические г.Обнинск 

Комплексы для измеренийи АЛМАЗ-7010 28860-10 1 год 39591 ООО "Диамех 2000", 01.04.2015 

контроля параметров ро- г.Москва 

торных агрегатов 

Комплексы для измеренийи АЛМАЗ-7010-АЭС 38164-08 1 год 32174 ООО "Диамех 2000", 01.08.2013 

контроля параметров ро- г.Москва 

торных агрегатов 

Комплексы для измерения и РУБИН-М1 32569-10 1 год 39929 ООО "Диамех 2000", 01.04.2015 

контроля параметров ро- г.Москва 

торных агрегатов 

Комплексы измерения ско- КОРДОН 48300-11 2 года 44547 ООО "Симикон", 06.12.2016 

рости транспортных средств г. С.-Петербург 

фоторадарные 

Комплексы измерительные К-5101 31905-08 2 года 32414 ООО "Витэк", 01.08.2013 

переносные г. С.-Петербург 

Комплексы метеорологиче- МК-30 Агро 43634-10 1 год 38916 ГУ "НПО "Тайфун", 01.04.2015 

ские г.Обнинск 

Комплексы метеорологиче- МК-26 39490-08 1 год 33759 ЗАО НТЦ "Гидромет", 01.01.2014 

ские малые г.Обнинск 

Комплексы метеорологиче- МКС 39804-08 1 год 34225 ЗАО "Ланит", г.Москва 01.01.2014 

ские специальные 

Комплексы метеорологиче- МКС-Д1 49869-12 1 год 46421 ЗАО "Ланит", г.Москва 15.05.2017 

ские специальные 

Комплексы метеорологиче- МКС-М4 48276-11 1 год 44493 ЗАО "Ланит", г.Москва 25.11.2016 

ские специальные 

Комплексы оперативного Эксперт-Д 47826-11 1 год 43974 ООО "Резерв", г.Омск 03.10.2016 

контроля 

Комплексы оперативной ди- ПРОГНОЗ-3 38163-08 1 год 32173 ООО "НТЦ "ТРАНСПОРТ", 01.08.2013 

агностики г.Омск 

Комплексы поверочные ИПК-2у 36373-09 1 год 36729 ОАО "Электромеханика", 01.11.2014 
г.Пенза 

Комплексы программно- Вибробит 200 26160-03 1 год 16746 ООО НПП "Вибробит", 01.11.2013 

технические г.Ростов-на-Дону 

Комплексы средств сбора и КПД-3 12773-08 2 года 32005 ОАО "Электромеханика", 01.07.2013 

регистрации данных г.Пенза 

Комплексы тахометрические ИЦФР.402141.004 33062-12 1 год 46366 ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 05.05.2017 
г.Саров 

Комплексы тахометрических К1807 49832-12 2 года 46436 ОАО "Приборостроитель- 11.05.2017 

устройств ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 

Комплексы цифрового ЦУВ САНТЕК- 23277-02 1 год 12702 ООО "САНТЕК 2", г.Москва 01.06.2013 

управления вибрацией про- ВИБРО 

граммно-аппаратные 

Комплекты десантные ме- ДМК-01 49547-12 1 год 46118 ОАО "МКБ "КОМПАС", 13.04.2017 


теорологические 
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Лаборатории мобильные МАПЛ-1 39385-08 1 год 33748 ООО "Спецпроект", 01.01.2014 
автоматизированные пове- г. С.-Петербург 
рочные 
Лаборатории стационарные СПЛ-1 46772-11 1 год 42681 ООО "Спецпроект", 23.05.2016 
поверочные г. С.-Петербург 
Микровертушки гидромет- ГМЦМ-1 13157-08 2года 34138 ЗАО НПО "Межрегионзоло- 01.01.2014 
рические то", г.Элиста 
Модули преобразователя МПИС-01 44559-10 1год 40050 ОООНПП "Сармат", 01.08.2015 
измерительного скорости г.Ростов-на-Дону 
Ограничители скорости ОС-5 42675-09 1год 37774 ООО "Региональный канат- 01.01.2015 
ный центр" (РКЦ), г.Пермь 
Преобразователи акустиче- (17200 (6072008) 24253-08 1год 32222 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.08.2013 
ской эмиссии резонансные 
Преобразователи акустиче- (1300 24254-11 1 год 43834 ООО "ГлобалТест", г.Саров 16.09.2016 
ской эмиссии широкополос- 
ные 
Преобразователи виброиз- ВДОбА 37740-08 1 год 31540 ООО НТФ "Микроникс", 01.06.2013 
мерительные г.Омск 
Преобразователи виброиз- АКЗ17 48307-11 1 год 44554 НКТБ "Пьезоэлектрического 06.12.2016 
мерительные пьезоэлектри- приборостроения" Южного 
ческие федерального университе- 
та, г.Ростов-на-Дону 
Преобразователи виброиз- АПЭ 50035-12 1 год 46716 ООО "Электрон", г.Ростов- 01.06.2017 
мерительные пьезоэлектри- на-Дону 
ческие 
Преобразователи виброиз- АПЭ 50035-12 1 год 46717 ООО "Медиа-Сервис Рос- 01.06.2017 
мерительные пьезоэлектри- тов", г.Ростов-на-Дону 
ческие 
Преобразователи вибропе- ИВП-05-0,8/200 47052-11 2 года 42969 ООО "ИР ЛИИ", г.Жуковский 27.06.2016 
ремещений 
Преобразователи виброско- А\/02 41841-09 1 год 36853 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.12.2014 
рости 
Преобразователи виброско- А\/04 50839-12 1 год 47697 ООО "ГлобалТест", г.Саров 17.08.2017 
рости 
Преобразователи виброско- М-318 50864-12 З года 47723 ООО "Альконт", г.Москва 17.08.2017 
рости 
Преобразователи вихрето- АР2000А 37564-08 1 год 31269 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.05.2013 
ковые 
Преобразователи измери- ТМК-002А 36117-07 1год 29540 ООО "ТМК Инновация", 01.11.2012 
тельные параметров абсо- г.Москва 
лютной вибрации 
Преобразователи измери- ИСГ.02М1 36498-07 1 год 29977 ОООНПП "Сармат", 01.01.2013 
тельные скорости вагонов г.Ростов-на-Дону 
метро 
Преобразователи пьезо- ДН-14 28910-05 1год 20670 ООО "Измеритель", 01.08.2015 
электрические виброизме- г.Таганрог 
рительные 
Преобразователи пьезо- ДН-3-М1 35012-07 1год 28119 ООО "Измеритель", 13.12.2017 
электрические виброизме- г.Таганрог 
рительные 
Преобразователи пьезо- ДН-4-М1 35011-07 1год 28118 ООО "Измеритель", 13.12.2017 
электрические виброизме- г.Таганрог 
рительные 
Преобразователи тахомет- ПТ 47501-11 2года 43570 ООО "Прософт-Системы", 15.08.2016 
рические г.Екатеринбург 
Приборы 3 47316-11 1год 43354 ОАО "Концерн "Океанпри- 01.08.2016 
бор", г. С.-Петербург 
Приборы ДПК-Вибро 49674-12 2года 46231 ООО Производственно- 20.04.2017 
внедренческая фирма "Виб- 
ро-Центр", г.Пермь 
Приборы балансировочные САПФИР 32232-10 1год 41073 ООО "Диамех 2000", 01.08.2015 
г.Москва 
Приборы вибрации Аргус-М 18095-09 1 год 36025 ООО НПП "ТИК", г.Пермь 01.09.2014 
Приборы виброизмеритель- САПФИР-2 37439-10 1год 41877 ООО "Диамех 2000", 01.08.2015 


ные 
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Приборы виброизмеритель- АГАТ-М 29452-05 1 год 21078 ООО "Диамех 2000", 01.04.2015 
ные г.Москва 
Приборы виброизмеритель- ВИБРОТЕСТ-МГ4 36965-08 1 год 30666 ООО "СКБ Стройприбор", 01.02.2013 
ные г.Челябинск 
Приборы виброизмеритель- ОНИКС 39887-08 1 год 34480 ООО "Диамех 2000", 01.01.2014 
ные г.Москва 
Приборы виброизмеритель- ОПАЛ 27286-10 1 год 39405 ООО "Диамех 2000", 01.04.2015 
ные г.Москва 
Приборы виброизмеритель- ЯНТАРЬ и ЯНТАРЬ- 24386-05 1 год 22398 ООО "Диамех 2000", 09.07.2017 
ные М г.Москва 
Приборы виброизмеритель- ЯШМА 36859-09 1 год 36801 ООО "Диамех 2000", 01.12.2014 
ные г.Москва 
Приборы диагностики со- ТЕСТ-СК 34728-07 1год 27771 ООО Производственно- 01.05.2017 
стояния станков-качалок по внедренческая фирма "Виб- 
параметрам вибрации и по- ро-Центр", г.Пермь 
требляемой мошности 
Приборы для измерений Метео-10 40335-09 1 год 35063 ООО НПФ МИЭЭ "Приборы 01.05.2014 
климатических параметров Мосгосэнергонадзора", 
г.Москва 
Приборы для измерения Виброметр-К1 30289-05 1 год 22161 ООО Производственно- 01.08.2015 
виброскорости внедренческая фирма "Виб- 
ро-Центр", г.Пермь 
Приборы для измерения и Корсар 19988-10 1 год 40485 НПП "РОС", г.Пермь 01.08.2015 
анализа вибрации 
Приборы для измерения и Атлант-8 19989-10 1год 39931 ООО Производственно- 01.04.2015 
анализа вибрации многока- внедренческая фирма "Виб- 
нальные ро-Центр", г.Пермь 
Приборы для измерения и ДИАНА-8 30435-10 1год 40487 ООО Производственно- 01.08.2015 
анализа вибрации многока- внедренческая фирма "Виб- 
нальные ро-Центр", г.Пермь 
Приборы для измерения и КАМЕРТОН 39818-08 1 год 34314 НПП "РОС", г.Пермь 01.01.2014 
анализа вибрации многока- 
нальнье 
Приборы для измерения и Каскад-Система 22866-02 1 год 12225/1 ООО "ВиКонт", г.Москва 01.05.2017 
контроля вибрации 
Приборы измерительнье ПОИСК-2М 25589-12 1год 47515 ООО НПФ "Технологическая 27.07.2017 
аппаратура", г. С.-Петербург 
Приборы контроля пара- ПКМ 42901-09 1 год 38125 ЗАО "ИНСОВТ", 01.01.2015 
метров микроклимата г. С.-Петербург 
Приборы мониторинга Tex- СМ-4 36381-07 1 год 29929 ООО Производственно- 14.03.2017 
нического состояния вра- внедренческая фирма "Виб- 
щающегося оборудования ро-Центр", г.Пермь 
Приборы управления ба- SSB 41580-09 1 год 36540 ООО Производственно- 01.11.2014 
лансировочным стендом внедренческая фирма "Виб- 
ро-Центр", г.Пермь 
Профилометры лидарные ПЛВ-300 46541-11 1год 42317 ООО "НПП "Лазерные cnc- 17.03.2016 
ветровые с монитором опе- темы", г. С.-Петербург 
ратора 
Радиозонды аэрологические АК2 35215-07 Первич- 28342 ООО "Азроприбор", 15.05.2017 
малогабаритные ная по- г.Москва 
верка. 
При хра- 
нении 2 
года 
Регистраторы баллистиче- РБ-1000 35212-07 1год 28338 ЗАО "НПО Специальных 12.10.2017 
ские материалов", 
г. С.-Петербург 
Регистраторы вибраций РВ-2М 42913-09 1год 38041 ООО "МИТО", г.Гатчина 01.01.2015 
Регистраторы параметров РПУ-1 40505-09 1 год 35265 ООО "МИТО", г.Гатчина 01.06.2014 
ударного импульса 
Регистраторы сейсмические 2ЕТ048 48742-11 1 год 45095 ЗАО "Электронные техноло- 23.12.2016 
цифровые многоканальные гии и метрологические сис- 
темы" (ЭТМС), г.Москва 
Регистраторы скорости no- РС-4М 43885-10 1 год 39205 МГП "Нанотех", 01.04.2015 


лета пули 
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Сейсмометры трехкомпо- ПРДП-СМ 44473-10 2 года 39927 ООО СНТП "Профинж", 01.04.2015 
нентные цифровые г.Москва 
Сейсмометры трехкомпо- ПРДП-СМ 44473-10 2года 39927/1 ОООНТЦ "Стройиннова- 01.04.2015 
нентные цифровые ция", г.Москва 
Сейсмометры трехкомпо- ПРДП-СМ-1 44472-10 2года 39926 ООО СНТП "Профинж", 01.04.2015 
нентные цифровые г.Москва 
Сейсмометры трехкомпо- ПРДП-СМ-1 44472-10 2 года 39926/1 ОООНТЦ "Стройиннова- 01.04.2015 
нентные цифровые ция", г.Москва 
Сейсмоприемники СПВ-ЗК 52069-12 2 года 49110 ООО "Логические Системы" 14.12.2017 
(ЛогиС), г.Раменское 
Сейсмоприемники магнито- СМ-ЗКВ 42452-09 1 год 37602 КБ "Геофизприбор" РАН, 01.01.2015 
электрические г.Москва 
Сейсмоприемники пьезо- А05 40426-09 1 год 35128 ЗАО "Геоакустика", г.Москва 01.05.2014 
злектрические 
Сейсмоприемники пьезо- А16, А17 47759-11 1 год 43852 ЗАО "Геоакустика", г.Москва 16.09.2016 
электрические 
Сейсмоприемники пьезо- ВС 1311, ВС 1311 V, 47996-11 1 год 44150 ЗАО "Электронные техноло- 21.10.2016 
электрические ВС 1311 5, ВС 1313, гии и метрологические сис- 
ВС 1313 У, ВС 1313 темы" (ЭТМС), г.Москва 
5 
Сигнализаторы виброскоро- АРГУС-МТ 43780-10 1 год 39134 ООО НПП "ТИК", г.Пермь 01.04.2015 
сти и температуры 
Сигнализаторы виброскоро- ПИК-ВТ (ПИК-УТ) 22133-12 1 год 45903 ООО НПП "ТИК", г.Пермь 26.03.2017 
сти и температуры 
Системы автоматизирован- ВП2 38562-08 1 год 32639 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 01.10.2013 
ные информационно- 
измерительные 
Системы автоматизирован- МетеоТрасса 23045-08 1год 30215 ЗАО "Институт радарной 01.02.2013 
ные информационно- метеорологии", 
измерительные пос.Воейково 
Системы автоматизирован- АМИИС-ЯМАЛ 29908-09 1год 38058 ООО "Информ-техника", 01.01.2015 
ные метеорологические ин- г.Новосибирск 
формационно- 
измерительные 
Системы аэродромные aB- АМИС-ПЕЛЕНГ СФ- 45399-10 1 год 41008 ОАО "Прибор-Контроль", 01.08.2015 
томатизированные метео- 09 г.Апрелевка 
рологические 
Системы азродромнье me- АМИИС-2000 44519-10 1год 39953 ГУ "Главная геофизическая 01.08.2015 
теорологические информа- обсерватория 
ционно-измерительные им.А.И.Воейкова", 
г. С.-Петербург 
Системы аэродромные ме- АМИС-РФ 17011-10 1год 39250 ООО "Институт геофизиче- 01.04.2015 
теорологические информа- ского приборостроения", 
ционно-измерительные г. С.-Петербург 
Системы вибрационного "Информационно- 43796-10 1год 39135 ООО "Интегро-Инжиниринг, 01.04.2015 
мониторинга роторных агре- Измерительные Сис- г.Москва 
гатов темы "Вектор-МК" 
Системы вибрационного “Автоматизирован- 43181-09 1год 38302 ООО "МЕТТЭМ - Спецавто- 01.01.2015 
мониторинга роторных агре- ные беспроводные матика", г.Балашиха 
гатов системы контроля 
"Редут 7МТА” 
Системы вибродиагности- СБД-1 38021-08 1год 31943 ООО "ДиаТех", г.Нижний 01.07.2013 
ческие портативные Новгород 
Системы виброзащиты и СВИД ИТ12 45163-10 1год 40778 ООО "НПП "Измерительные 01.08.2015 
диагностики многоканаль- технологии", г.Саров 
ные 
Системы диагностики KoM- CHKO 48339-11 1год 44598 ООО "Инфокомпроект", 06.12.2016 
прессорного оборудования г.Москва 
Системы диагностики меха- ОМСД-02 37486-08 1 год 31257 ООО "ДиаТех", г.Нижний 01.05.2013 
низмов Новгород 
Системы диагностики mexa- ОМСД-02 37486-08 1 год 31257/1 ЗАО "Отраслевой центр 01.05.2013 
низмов внедрения новой техники и 
технологий", г.Москва 
Системы диагностики меха- ОМСД-02 37486-08 1 год 312572 ООО "Перспективные Cnc- 01.05.2013 
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Системы дистанционной ре- СДМ-2000 36558-07 2года 30041 ООО "Юникс", 01.01.2013 
гистрации параметров ме- г. С.-Петербург 
теонаблюдений 
Системы информационно- ТІК-ВММ 42802-09 1 год 37936 ОООНПП "ТИК", г.Пермь 01.01.2015 
измерительные расширен- 
ного вибромониторинга 
Системы комплексной gnar- АСДО 44777-10 1год 40403 ООО "Газтехноприбор", 01.08.2015 
ностики технологического г.Москва 
оборудования 
Системы контроля вибрации МОК 39817-08 1год 34313 ООО Производственно- 01.01.2014 
статоров электрических внедренческая фирма "Виб- 
машин ро-Центр", г.Пермь 
Системы контроля кинема- ТЕЗАР-2 38241-08 1 год 32182 ООО "КБ ТЕЗАР", 01.08.2013 
тических параметров г.Протвино 
Системы многоканальные 38914-08 1 год 33081 ЗАО "Технические системы 01.11.2013 
вибродиагностирования ро- и технологии", 
торного оборудования г. С.-Петербург 
Системы многофункцио- МАРС-1 24387-08 1 год 33430 ЗАО "Фирма "ЭлБиС", 01.12.2013 
нальные автоматизирован- г.Снежинск 
ные регистрирующие 
Системы многофункцио- МИИС-1 49587-12 1год 46133 ЗАО "Фирма "ЭлБиС", 18.04.2017 
нальные измерительные г.Снежинск 
информационные 
Системы мониторинга ро- ИС АСУ ТП "ВЕК- 28171-10 1год 38985 ООО "ТМК Инновация", 01.04.2015 
торных агрегатов ТОР-М" г.Москва 
Системы переносные виб- Сотрасѕ-тісго 18460-99 1 год 19434 ООО "НПЦ "Динамика", 01.04.2015 
родиагностические г.Омск 
Системы управления виб- ВС-207 42601-09 1 год 37684 ООО "Висом", г.Смоленск 01.01.2015 
роиспытаниями 
Системы цифровые акусти- СЦАД 18892-10 1 год 39729 ФГУП "Сибирский НИ авиа- 01.04.2015 
ко-эмиссионные диагности- ции им.С.А.Чаплыгина" 
ческие (СибНИА), г.Новосибирск 
Системы цифровые акусти- СЦАД 18892-10 1 год 39729/1 ГОУ ВПО "СГУПС", 01.04.2015 
ко-эмиссионные диагности- г.Новосибирск 
ческие 
Скоростемеры локомотив- ЗСЛ2М-150П 596-05 1 год 21656 ОАО "Электромеханика", 01.08.2015 
ные г.Пенза 
Спидометры цифровые ЦД9904 32238-06 2года 24623 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.07.2016 
Спидометры электронные 1323 32209-12 Первич- 48167 Производственный филиал 21.09.2017 
ная по- ООО "Континентал Аутомо- 
верка до тив РУС", г.Чистополь 
ввода в 
зксплуа- 
тацию 
Станции комплексные ра- КРАМС-4 16175-08 1год 30216 ЗАО "Институт радарной 01.02.2013 
диотехнические аэродром- метеорологии", 
ные метеорологические пос.Воейково 
Станции метеорологические АМС "ЛОМО- 50729-12 1 год 47536 ООО "ЛОМО Метео", 30.07.2017 
МЕТЕО" г. С.-Петербург 
Станции метеорологические АМС-2000 24213-03 1 год 38788 ГУ "Главная геофизическая 01.01.2015 
обсерватория 
им.А.И.Воейкова", 
г. С.-Петербург 
Станции метеорологические М-49 16357-97 1 год 15438 ОАО "Сафоновский завод 01.11.2012 
"Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Станции метеорологические М-49М 23266-06 1 год 43962 ОАО "Сафоновский завод 28.09.2016 
"Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Станции метеорологические ЭкоТерма 51331-12 2 года 48231 ООО "Эко-Сфера", г.Москва 26.09.2017 
автоматизированные 
Станции метеорологические СКМП-2 25697-08 1 год 34227 ФГУП "ВИАМ", г.Москва 01.01.2014 
автоматические 
Стенды вибрационного кон- СВК-А 36827-12 1 год 48417 ООО НПП "ТИК", г.Пермь 12.10.2017 
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Стенды для поверки локо- А1240.07М 9104-12 1 год 45340 ОАО "Российские железнье 24.01.2017 
мотивных скоростемеров дороги" (РЖД), г. Москва 
Тахометры Вк-307 30951-11 1год 44836 ООО "ВиКонт", г.Москва 15.12.2016 
Тахометры магнитоиндук- 8ТМ 4666-96 1год 11241 ОАО "Саранский приборо- 12.10.2017 
ционные строительный завод", 
г.Саранск 
Тахометры магнитоиндук- ТМ 4667-96 1год 11240 ОАО "Саранский приборо- 12.10.2017 
ционные строительный завод", 
г.Саранск 
Тахометры магнитоиндук- ТМи 1599-90 2года 2086/2 ОАО "Саранский приборо- 12.10.2017 
ционные дистанционные строительный завод", 
г.Саранск 
Тахометры оптические ДО-03-01, ДО-03-02, 41173-09 1год 36034 ООО "Инкотес", г.Нижний 01.09.2014 
ДО-03-03, ДО-03-04 Новгород 
Тахометры унифицирован- К1803.1 43585-10 2года 38870 ОАО "Приборостроитель- 01.04.2015 
ные дистанционные элек- ный завод "Вибратор", 
тронные г. С.-Петербург 
Тахометры цифровые мик- ТД 5.1А 26336-10 1 год 39728 ООО НПФ "ЭМ-ТУРБО", 01.04.2015 
ропроцессорные г. С.-Петербург 
Тахометры часовые ТЧ10-Р 3111-12 1год 49117 ООО Фирма "Плутон", 14.12.2017 
г.Чистополь 
Тахометры электронные РАНК-1 47690-11 1год 43778 ООО "Стайер-С", г.Москва 16.09.2016 
Тахометры электронные ТЭ-1Л 24077-11 2года 44403 ОАО "ЦКБ автоматики" 08.11.2016 
(ЦКБА), г.Омск 
Тахометры электронные ТЭ-Д 10142-88 1год 5528 ОАО "Саранский приборо- 01.09.2013 
строительный завод", 
г.Саранск 
Термоанемометры ттм-2 44377-10 1 год 39829/1 ЗАО "Экологические сенсо- 01.04.2015 
ры и системы" (ЭКСИС), 
г.Москва 
Термоанемометры ТТМ-2 44377-10 1год 39829/2 ОАО "Практик-НЦ", г.Москва 01.04.2015 
Усилители заряда РШ2731Э, РШ2734Э, 41372-09 1 год 36304 ЗАО "Руднев-Шиляев", 01.10.2014 
РШ2738Э г.Москва 
Усилители заряда СА-2614 40337-09 1 год 34913 ООО "Марафон", г.Москва 01.05.2014 
Усилители заряда диффе- А005 38454-10 1 год 40600 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.08.2015 
ренциальные 
Усилители измерительные АР5100 39864-08 1 год 34395 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.01.2014 
Установки вибрационные ВМВП 47483-11 1год 43552 ЗАО "Вибро-прибор", 15.08.2016 
поверочные г. С.-Петербург 
Установки для вибродиаг- МПП-93 33986-07 1 год 26949 ООО "Прибор ЖТ", 01.03.2017 
ностики буксовых узлов ко- г.Владимир 
лесных пар железнодорож- 
ных вагонов автоматизиро- 
ванные 
Установки имитационные ИТ26 42959-09 1 год 38149 ООО "НПП "Измерительные 01.01.2015 
параметров вибропереме- технологии", г.Саров 
щения 
Установки поверочные ди- УПДК-4 20955-08 1 год 32003 ОАО "Электромеханика", 01.07.2013 
агностические г.Пенза 
Устройства виброизмери- АДП-3101 28291-10 1 год 39752 ООО "Инкотес", г.Нижний 01.04.2015 
тельные портативные Новгород 
Устройства для измерения УДП-2001 33817-07 1 год 26709 ООО "Промышленная эко- 17.07.2017 
вибрации логия и безопасность", 
г.Воронеж 
Устройства для калибровки А2661 23915-02 1 год 17823 ОАО "Российские железные 01.04.2013 
тахометров тепловозных дороги" (РЖД), г.Москва 
дизелей 
Устройства контроля УПИВ-П-1М 22370-07 2года 28280 ЗАО "Вибро-прибор", 08.06.2017 
г. С.-Петербург 
Устройства портативные СМ-3001 18464-99 1 год 6450 ООО "Инкотес", г.Нижний 01.12.2014 


виброизмерительные 


Новгород 
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27.28.04 Измерения деформаций, моментов сил, работы, мощности, параметров механических на- 
пряжений, износа 
Наименование СИ Обозначение Мади MAN NeicepT:/ Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Датчики усилия натяжения ДНК 23248-02 1 год 12721 ОАО НПП "ГЕРС", г.Тверь 01.12.2012 
каната измерительные 
Динамометры электронные ТМ 33050-06 1 год 25719 ЗАО "Весоизмерительная 20.04.2017 
на растяжение, сжатие и компания "Тензо-М", 
универсальные пос.Красково 
Измерители вектора ИВК2 еК2.787.015-01 41527-09 6 мес. 36434 ООО "УРАЛПРИБОР", 01.10.2014 
г.Новоуральск 
Измерители деформации ТДМ 37878-08 1 год 31740 ГОУ ВПО "СГУПС", 01.06.2013 
г.Новосибирск 
Измерители крутящего mo- ТС 602 МЭПЭ 44950-10 1 год 40516 ООО "Тестсистемы", 01.08.2015 
мента силы электронные г.Иваново 
Измерители механических ИНК-2.4 47719-11 1 год 43807 ООО НПП "Интерприбор", 16.09.2016 
напряжений и параметров г.Челябинск 
виброколебаний 
Измерители напряжений в ЭИН-МГ4 37582-08 1 год 31308 ООО "СКБ Стройприбор", 01.05.2013 
арматуре г.Челябинск 
Измерители объемных ge- БЕТОН-ФРОСТ 35692-07 2 года 28986 ООО НПП "Интерприбор", 12.10.2017 
формаций бетона г.Челябинск 
Измерители прочности ОНИКС 26356-09 1 год 35024 ООО НПП "Интерприбор", 01.05.2014 
г.Челябинск 
Измерители прочности бе- ПОС-50МГ4 27498-09 1 год 36728 ООО "СКБ Стройприбор", 01.11.2014 
тона г.Челябинск 
Измерители прочности бе- ИПС-МГ4.03 29456-08 1 год 31204 ООО "СКБ Стройприбор", 01.05.2013 
тона электронные г.Челябинск 
Измерители прочности по- ИПУ 21585-08 1 год 33093 ООО "Градиент-Техно", 01.11.2013 
крытий при ударе г.Москва 
Измерители прочности ОНИКС-2 30252-10 1 год 39229 ООО НПП "Интерприбор", 01.04.2015 
ударно-импульсные г.Челябинск 
Измерители силы натяже- ДО-МГ4 36901-08 1 год 30547 ООО "СКБ Стройприбор", 01.02.2013 
ния арматуры г.Челябинск 
Ключи моментные предель- 353У.9951.017, 38408-08 1 год 32434 ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ- 01.09.2013 
ные 353У.9951.017-01, ПРОГРЕСС", г.Самара 
353У.9951.017-02 
Ключи моментные предель- 690, 691 46142-10 1 год 41696 ООО "Дело Техники", 01.08.2015 
ные регулируемые г.Москва 
Ключи моментные цифро- DTW 43295-09 1 год 38561 ЗАО "Ингерсолл-Рэнд Cn- 01.01.2015 
вье АйЗс", г.Павлово 
Ключи моментные шкаль- КМ-1400 "Атлант" 48064-11 1год 44231 ИП Дмитренко Е.П., г.Курган 26.10.2016 
ные 
Ключи моментные шкаль- КМ-600 37345-08 1 год 30937 ОАО "Московский опытный 01.04.2013 
ные завод путевых машин "Рем- 
путьмаш", г.Москва 
Ключи моментные шкаль- MT 25316-08 1 год 33287 OOO "Зкометр", г.Москва 01.11.2013 
ные (динамометрические) 
Ключи моментные шкаль- 353У.9951.001, 38407-08 1 год 32433 ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ- 01.09.2013 
ные (тарированные) 353У.9951.002, ПРОГРЕСС", г.Самара 
353У.9951.002-01, 
353У.9951.002-02, 
353У.9951.002-03, 
353У.9951.003, 
353У.9951.003-01, 
353У.9951.004, 
353У.9951.004-01, 
353У.9951.005, 
353У.9951.005-01, 
11А511.9200-70 
Ключи моментные шкаль- КМШ (шкальные) и 38563-08 1 год 32691 ООО "Инструментальное 01.10.2013 
ные и предельные КМП (предельные) производство" Дивизион 
"Автокомпоненты", г.Нижний 
Новгород 
Ключи моментные элек- 693 46143-10 1год 41697 ООО "Дело Техники", 01.08.2015 
троннье г.Москва 
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Ключи моментные злек- КД 26553-04 1 год 38783 ЗАО "Ингерсолл-Рэнд 01.01.2015 
тронные (динамометриче- СиАйЭс", г.Павлово 
ские) 
Комплексы измерительно- АСИС-1 43436-09 1 год 38770 ООО "НПП "Геотек", г.Пенза 01.01.2015 
вычислительные 
Комплексы измерительные СПРУТ 2.01.01 51162-12 1год 48070 ООО "Ситис", 13.09.2017 
г.Екатеринбург 
Комплексы измерительные Динамика-1 32885-06 1 год 44411 ФГУП "Сибирский НИ авиа- 08.11.2016 
микропроцессорные быст- ции им.С.А.Чаплыгина" 
родействующие тензомет- (СибНИА), г.Новосибирск 
рические 
Комплексы измерительных КУБ-2 41053-09 1 год 35857 Филиал ООО "Технологиче- 01.08.2014 
средств наземного контроля ская компания Шлюмбер- 
и управления процессом же", г.Томск 
бурения 
Комплексы средств назем- ТМ КУБ 36033-07 1 год 29444 ООО "Томскнефтегазинжи- 01.11.2012 
ного контроля и управления ниринг", г.Томск 
процессом бурения нефтя- 
ных и газовых скважин 
Копры маятниковые МК-300, МК-50, МК-4 39631-08 1 год 34071 ООО "Импульс", г.Иваново 01.01.2014 
Копры маятниковые для ис- ИО 5003-0,3 11103-04 1 год 44544 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
пытания образцов из ме- приборов" (ЗИП), г.Иваново 
таллов и сплавов 
Линии автоматизированные Лазер-М 34993-07 1 год 28110 ООО "Агроэл", г.Рязань 03.08.2017 
измерений и сортировки 
пружин рессорного комплек- 
та грузовых вагонов 
Линии автоматизированные Лазер-М 34993-07 1 год 28110/1 ЗАО "Отраслевой центр 03.08.2017 
измерений и сортировки внедрения новой техники и 
пружин рессорного комплек- технологий", г.Москва 
та грузовых вагонов 
Линии поточно- Лазер-КОН 39591-08 1 год 33958 ООО "Агрозл", г.Рязань 01.01.2014 
автоматизированные изме- 
рений, испьтаний и подбора 
комплектов пружин грузовъх 
вагонов 
Машины (прессы) гидравли- ВМ-3 44279-10 1год 39712 ООО "Русстройтест-ЭСИ", 01.04.2015 
ческие для испытаний кон- г.Москва 
струкционных материалов 
Машины для испытаний ма- Ирэ 37428-08 1 год 31277 ОАО "Специальное конст- 01.05.2013 
териалов на растяжение рукторское бюро испыта- 
тельных машин" (СКБИМ), 
г.Армавир 
Машины для испытаний на КТС 403 44951-10 1 год 40517 ООО "Тестсистемы", 01.08.2015 
кручение г.Иваново 
Машины для испытаний на ИПэ 31383-11 1 год 45160 ОАО "Специальное конст- 29.12.2016 
сжатие рукторское бюро испыта- 
тельных машин" (СКБИМ), 
г.Армавир 
Машины для испытания ас- ДТС-06-50 33528-07 1 год 30038 ООО "ДОРТЕСТ", 01.01.2013 
фальтобетонных материа- г.Одинцово 
лов 
Машины для испытания ас- ДТС-06-50 33528-07 1год 30038/1 ООО "Тестсистемы", 01.01.2013 
фальтобетонных материа- г.Иваново 
лов 
Машины для испытания Рм-5 44751-10 1год 40380 ООО "Тестсистемы", 01.08.2015 
конструкционных материа- г.Иваново 
лов 
Машины для испытания УТС 101 40647-09 1 год 35323 ООО "Тестсистемы", 01.07.2014 
конструкционных материа- г.Иваново 
лов 
Машины для испытания УТС 110 36607-07 1 год 30100 ООО "Тестсистемы", 01.01.2013 
конструкционных материа- г.Иваново 
лов 
Машины для испьтания УТС 110М 40267-08 1 год 34879 ООО "Тестсистемы", 01.01.2014 


конструкционных материа- 
лов 


г.Иваново 
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Машины для испытания УТС 201 36606-07 1 год 30099 ООО "Тестсистемы", 01.01.2013 

конструкционных материа- г.Иваново 

лов 

Машины для испытания УТС1200 42992-09 1 год 38275 ООО "Тестсистемы", 01.01.2015 

конструкционных материа- г.Иваново 

лов на длительную проч- 

ность и ползучесть 

Машины для испытания ИА 5073-100 13264-92 1 год 44541 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 

листового металла на вы- приборов" (ЗИП), г.Иваново 

давливание 

Машины для испытания на ИР-0 12514-90 1год 31601 ОАО "Точмашприбор", 01.11.2016 

растяжение г.Армавир 

Машины для испытания на ИП-0 46533-11 1год 42308 ОАО "Точмашприбор", 17.03.2016 

сжатие г.Армавир 

Машины для испытания на ИП-1 46534-11 1 год 42309 ОАО "Точмашприбор", 17.03.2016 

сжатие г.Армавир 

Машины для испытания на ИП-1А 37057-08 1 год 30694 ООО "ВНИР", г.Москва 01.03.2013 

сжатие 

Машины для испытания об- ПС-1 15171-11 1 год 44417 ОАО "Точмашприбор", 08.11.2016 

разцов из асфальтобетон- г.Армавир 

ных смесей на сжатие 

Машины для испытания МИП 29190-05 1 год 44542 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 

пружин приборов" (ЗИП), г.Иваново 

Машины для испытания це- МИЦИС-200.3 15404-96 1 год 31600 ОАО "Точмашприбор", 01.09.2016 

ментных образцов-балочек г.Армавир 

на изгиб и сжатие 

Машины испытания пружин МИП 5000 41902-09 1 год 36957 ЗАО НПП "Тормозное обо- 01.12.2014 
рудование и системы" 
(ТОРМО), г.Екатеринбург 

Машины испытательные ИР-1 34000-07 1 год 26902/1 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.04.2017 
прибор", г.Армавир 

Машины испытательные ИР-1 34000-07 1 год 31602 ОАО "Точмашприбор", 01.04.2017 
г.Армавир 

Машины испытательные МГА-К 33960-07 1 год 27222 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.03.2017 
прибор", г.Армавир 

Машины испытательные МИРИ-К 23218-02 1 год 1260422 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.08.2017 
прибор", г.Армавир 

Машины испытательные МИР-К 23217-09 1 год 36637 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.11.2014 
прибор", г.Армавир 

Машины испытательные МИС-К 27213-09 1год 36636 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.11.2014 
прибор", г.Армавир 

Машины испытательные МИЦИС-300К 27212-04 1год 18065/2 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.11.2014 
прибор", г.Армавир 

Машины испытательные МИ-М 42759-09 1год 37911 ООО "Южно-Уральский Be- 01.01.2015 

модернизированные совой Завод", г.Белорецк 

Машины испытательные ИК 41098-09 1 год 35944 ОАО "Специальное конст- 01.09.2014 

универсальнье рукторское бюро испыта- 
тельных машин" (СКБИМ), 
г.Армавир 

Машины испытательные ИР 5082 50109-12 1год 46801 ООО "ИТС", г.Иваново 01.06.2017 

универсальные 

Машины испытательные ИР 5082 50109-12 1 год 46802 ООО "Импульс", г.Иваново 01.06.2017 

универсальные 

Машины испытательные ИР5081 49654-12 1 год 46204 ООО "Импульс", г.Иваново 20.04.2017 

универсальные 

Машины испытательные ИР5081 49654-12 1 год 46205 ООО "ИТС", г.Иваново 20.04.2017 

универсальные 

Машины разрывные ИР 5040-5 12604-04 1 год 44535 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
приборов" (ЗИП), г.Иваново 

Машины разрывные ИР 5047-50 12734-04 1 год 44536 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
приборов" (ЗИП), г.Иваново 

Машины разрывные ИР 5113-100 20227-00 1 год 44537 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
приборов" (ЗИП), г.Иваново 

Машины разрывные ИР 5143-200 20228-00 1 год 44538 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
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Машины разрывные ИР 5145-500 20229-00 1год 44539 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
приборов" (ЗИП), г.Иваново 
Машины разрывные РМ 50К-1, РМ 50К-2 41946-09 1 год 36996 ООО "МАШПЛАСТ", 01.12.2014 
г.Москва 
Машины разрывные для Р100 16610-97 1год 31604 ОАО "Точмашприбор", 01.10.2017 
статических испытаний ме- г.Армавир 
таллов 
Машины разрывные испы- РМ-50 5649-97 1год 31603 ОАО "Точмашприбор", 01.10.2017 
тательные г.Армавир 
Машины эталонные сжатия МЭС 41099-09 1 год 35945 ОАО "Специальное конст- 01.09.2014 
рукторское бюро испыта- 
тельных машин" (СКБИМ), 
г.Армавир 
Меры эквивалентные проч- МЭПБ 45726-10 1 год 41420 ООО "СКБ Стройприбор", 01.08.2015 
ности бетона г.Челябинск 
Меры эталонные эквива- ЭМП 48514-11 2 года 44801 ООО НПП "Интерприбор", 15.12.2016 
лентные прочности г.Челябинск 
Прессы гидравлические из- ПГИ 40853-09 1 год 35579 ООО "Спецдортехника", 01.08.2014 
мерительные г.Саратов 
Прессы гидравлические ma- ПГМ-МГ4 49130-12 1год 45608 ООО "Стройприбор-1", 24.02.2017 
логабаритные г.Челябинск 
Прессы гидравлические ma- ПГМ-МГ4 49130-12 1год 45609 ООО "СКБ Стройприбор", 24.02.2017 
логабаритные г.Челябинск 
Прессы гидравлические ma- ПГМ-МГ4 49130-12 1год 45610 ООО "Конструкторско- 24.02.2017 
логабаритные технологическое бюро 
Стройприбор", г.Челябинск 
Прессы гидравлические ma- ПГМ-МГ4 49130-12 1год 45611 ООО "Вектор-НК", 24.02.2017 
логабаритные г.Челябинск 
Прессы для испытаний на МП-1000 Щелкунчик 30384-12 1 год 48794 ООО "НПО "ВНИР", 21.11.2017 
сжатие г.Москва 
Прессы ручные гидравличе- ПРГ-1 34003-12 1год 49352 ООО "НПО "ВНИР", 27.12.2017 
ские г.Москва 
Приборы для измерения ИН-5101А 29028-10 1год 41227 ООО "Инкотес", г.Нижний 01.08.2015 
механических напряжений Новгород 
Приборы для измерения МЕРА-ИСМ-20 50384-12 1 год 47103 ООО "Мера-ТСП", г.Москва 09.07.2017 
статических моментов 
Приборы для измерения МЕРА-ИСМ 46407-11 1 год 42169 ООО "Мера-ТСП", г.Москва 01.03.2016 
статического момента лопа- 
ток газотурбинного двига- 
теля 
Приборы для испытания ка- ПИК-20Р 16539-04 1 год 18164 ООО "НИКЦИМ Точмаш- 01.11.2014 
менной (кирпичной) кладки прибор", г.Армавир 
Приборы для испытания об- 2170П-6 12105-90 1 год 44540 ООО "Завод испытательных 06.12.2016 
разцов цемента на изгиб приборов" (ЗИП), г.Иваново 
Приборы контроля натяга ПС-219.1 22100-01 1 год 11209 ООО "Микроакустика", 03.08.2017 
колец подшипников г.Екатеринбург 
Приборы ультразвуковые УНСКАН-01 48830-12 1год 45184 ООО НПО "РДМ-ВИГОР", 20.01.2017 
г.Москва 
Приборы-измерители проч- ИПГ-1М 5652-03 1 год 15030 ФГУП "УНИХИМ с ОЗ", 01.01.2014 
ности гранул г.Екатеринбург 
Прогибомеры ПМ 35819-12 1год 48434 ООО "Кировский завод 12.10.2017 
"Красный инструменталь- 
шик" (Крин), г.Киров 
Системы диагностики mexa- ОМСД-02 45920-10 1год 41568 ЗАО "Отраслевой центр 01.08.2015 
низмов внедрения новой техники и 
технологий", г.Москва 
Системы диагностики mexa- ОМСД-02 45920-10 1год 41568/1 ООО "Перспективные Сис- 01.08.2015 
низмов темы Транспорта", г.Москва 
Системы для измерений си- ТВ 48490-11 1год 44770 ФГУП "ЦНИИмаш", 15.12.2016 
лы и моментов силы (тензо- г.Королев 
весы) 
Системы микропроцессор- ММТС-64.01 21760-01 1год 44412 ФГУП "Сибирский НИ авиа- 08.11.2016 
ные многоканальные тензо- ции им.С.А.Чаплыгина" 
метрические (СибНИА), г.Новосибирск 
Станки балансировочные ВМ 52083-12 3 года 49128 ООО "Диамех 2000", 14.12.2017 


виброизмерительные 


г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение Е МПИ NE Cept Изготовитель Срок дой 
реестра свид. ствия 
Стенды автоматизирован- ГНОМ-3 41512-09 1 год 36420 ООО "Агроэл", г.Рязань 01.10.2014 
ные испытаний и измерений 
пружин 
Твердомеры маятниковые Константа МТ1 45390-10 1 год 40996 ООО "К-М", г. С.-Петербург 01.08.2015 
лакокрасочных покрытий по 
методу Кенига-Персоза 
Тележки аэродромные элек- АТЭМ-ВВС 39368-08 1 год 33739 ОАО "НИОКП "Планета", 01.01.2014 
тромеханические для изме- г. С.-Петербург, г.Пушкин 
рения коэффициента сцеп- 
ления на ИВПП 
Тензокалибраторы универ- ТКУ-25М 13659-93 1 год 9664/1 ОАО "Специальное конст- 01.01.2013 
сальные рукторское бюро испыта- 
тельных машин" (СКБИМ), 
г.Армавир 
Тензорезисторы проволоч- ПКС-5, ПКС-12 37343-08 Поверка 30935 ФГУП "Сибирский НИ авиа- 01.04.2013 
ные приклеиваемые при вы- ции им.С.А.Чаплыгина" 
пуске (СибНИА), г.Новосибирск 
Устройства испытания тор- СИТОВ 16686-08 1год 33429 ЗАО НПП "Тормозное обо- 01.12.2013 
мозного оборудования гру- рудование и системы" 
зовых вагонов (ТОРМО), г.Екатеринбург 
27.28.05 Измерения системы автосервиса 
Наименование СИ Обозначение Гана МПИ РИ Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы Infralight 11 16568-09 1 год 36652 ООО НПО "ЗКО-ИНТЕХ", 01.11.2014 
г.Москва 
Весы автомобильнье БЕЛКА-М 41178-09 1 год 36039 ООО "Инженерный центр 01.09.2014 
"АСИ", г.Кемерово 
Весы автомобильные ВАД 50142-12 1год 46829 ООО "ВЕСКОМ", 18.06.2017 
г.Челябинск 
Весы автомобильные ВАД 50142-12 1год 46830 ООО Торговый Дом "ВЕС- 18.06.2017 
КОМ", г.Челябинск 
Весы автомобильные ВАД 50142-12 1год 46831 ООО "Мера", г.Челябинск 18.06.2017 
Весы автомобильные ВАЛ 43706-10 1 год 39059 ООО "ВЗВТ", г.Волгоград 01.04.2015 
Весы автомобильные ВАС 26800-09 1 год 35638 ООО "ВЕСКОМ", 01.08.2014 
г.Челябинск 
Весы автомобильные ВАС 26800-09 1 год 35638/1 ООО Торговый Дом "ВЕС- 01.08.2014 
КОМ", г.Челябинск 
Весы автомобильные ВАС 26800-09 1 год 35638/2 ООО "Мера", г.Челябинск 01.08.2014 
Весы автомобильные ВАТП 41996-09 1 год 37488 ООО "Точка подъема", 01.01.2015 
г.Армавир 
Весы автомобильные ВСА 45157-10 1 год 40791 ЗАО "Вес-Сервис", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 
Весы автомобильные ВТА 42479-09 1 год 37531 ООО "АКОМИНС", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Весы автомобильные ВЭА 41998-09 1 год 37490 ООО "Весгрупп", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Весы автомобильные М8200А 17446-09 1 год 35124 ОООНПП "Метра", 01.06.2014 
г.Обнинск 
Весы автомобильные Самсон 31036-09 1 год 36963 ООО "СКЕЙЛ-КАС", 01.12.2014 
г.Москва 
Весы автомобильные ТВА-СД 40557-09 1 год 35200 ООО "Кубаньвессервис", 01.06.2014 
г.Армавир 
Весы автомобильные Штрих МВА 40044-08 1 год 34588 ЗАО "Штрих-М", 01.01.2014 
г.Красногорск 
Весы автомобильные ШТРИХ МВА-Д 45221-10 1 год 40849 ЗАО "Штрих-М", 01.08.2015 
г.Красногорск 
Весы автомобильные для ВА-Д 44614-10 1 год 40167 ООО НПФ "МЕТА", 01.08.2015 
взвешивания в движении г.Жигулевск 
Весы автомобильные для ВКА 51782-12 1 год 48777 ООО "ПромСтройМатериа- 23.11.2017 
статического взвешивания лы" (ПСМ), г.Кропоткин 
Весы автомобильные для МАГИСТРАЛЬ 49219-12 1 год 45700 ООО "Балтийские весы и 12.03.2017 


статического взвешивания 
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системы", г. С.-Петербург 


27.28.05 


Наименование СИ Обозначение Noroc- МПИ Ne варту Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Весы автомобильные неав- ОПТИМУМ-А 51923-12 1год 48919 ООО "ЮгВесСтрой", 30.11.2017 
томатического действия г.Ставрополь 
Весы автомобильные под- ВСУ 45568-10 1год 41215 ЗАО "Вес-Сервис", 01.08.2015 
кладные г. С.-Петербург 
Весы автомобильные ста- СТВА 40856-09 1 год 35585 ООО СМНП "Автоматика", 01.08.2014 
ционарные г.Армавир 
Весы автомобильные тен- ВАТ 47527-11 1 год 43598 ООО "Новые автоматизиро- 15.08.2016 
зометрические ванные измерительные сис- 
темы" (НАИС), г.Ростов-на- 
Дону 
Весы автомобильные тен- ЭВА 40975-09 1 год 35827 ООО "ЮгАгроСоюз", 01.08.2014 
зометрические г.Ростов-на-Дону 
Весы автомобильные тен- ПИФАГОР 42625-09 1 год 37756 ЗАО "Кемек инжиниринг", 01.01.2015 
зометрические для взвеши- г.Москва 
вания в движении и стати- 
ческого взвешивания 
Весы автомобильные элек ТС-СД-А "Инфа 33636-09 1 год 36435 ЗАО "Тенросиб", 01.10.2014 
тромеханические для взве- Трэк" г.Новокузнецк 
шивания в движении и ста- 
тического взвешивания 
Весы автомобильные элек ЭМВС-А 45871-10 1 год 41530 ООО "Торгово- 01.08.2015 
тромеханические для стати- производственная компания 
ческого взвешивания "Магистраль", г.Новокузнецк 
Весы автомобильные элек- АВП-А-СД 52190-12 1 год 49259 ООО "Авитек-Плюс", 24.12.2017 
тронные г.Екатеринбург 
Весы автомобильные элек ВА 45215-10 1 год 40843 ЗАО "Весоизмерительная 01.08.2015 
тронные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 
Весы автомобильные злек- ВЕСТА 32057-09 1 год 35123 ООО "Тензосила", 01.06.2014 
тронные г.Воронеж 
Весы автомобильные элек РАИЛ-А 42496-09 1 год 37579 ООО "РАИЛ", г.Новокузнецк 01.01.2015 
тронные для статического 
взвешивания 
Весы автомобильные злек- ВА-П 46357-11 1 год 42110 ЗАО "Весоизмерительная 09.02.2016 
тронные портативные компания "Тензо-М", 
пос.Красково 
Весы платформенные ав- ВПТ 40049-08 1 год 34593 ООО "Инженерное Бюро 01.01.2014 
томобильные электронные Воронежского Акционерного 
Самолетостроительного 
Обшества" (ВАСО), 
г.Воронеж 
Весы тензометрические ав- ВЭА Номинал 37515-09 1 год 35843 ООО "Сельхозтехника", 01.08.2014 
томобильные г.Зверево 
Весы цифровые автомо- ВЦА Номинал 52194-12 1 год 49263 ООО "Сельхозтехника", 24.12.2017 
бильные г.Зверево 
Весы электронные стацио- ЭСВ-А 40873-09 1 год 35602 ООО "Эталон-Вес", 01.08.2014 
нарные г.Дмитров 
Измерители динамические ДПГ 48811-11 1 год 45158 ООО НПП "Интерприбор", 29.12.2016 
модуля упругости грунтов г.Челябинск 
Измерители коэффициента ИКСп 23688-12 1 год 46500 ОАО "Саратовский НПЦ 18.05.2017 
сцепления портативные "Росдортех", г.Саратов 
Измерители коэффициента ИКСп-М 37341-08 1 год 30933 ООО "Спецдортехника", 01.04.2013 
сцепления портативные г.Саратов 
Измерители модуля упруго- ПДУ-МГ4 45397-10 1 год 41003 ООО "СКБ Стройприбор", 01.08.2015 
сти грунтов и оснований до- г.Челябинск 
рог 
Измерители параметров ИПФ-01 51226-12 1 год 48150 ООО НПФ "МЕТА", 13.09.2017 
света фар автотранспорт- г.Жигулевск 
ных средств 
Измерители светового ко- ИСС-1 18613-04 1год 18392/1 ООО НПО "ЗКО-ИНТЕХ", 01.08.2014 
зффициента пропускания г.Москва 
автомобильных стекол 
Измерители светового ко- Свет 20761-11 1 год 44673 ОАО "НИИ промышленного 06.12.2016 


эффициента пропускания 
автомобильных стекол 


телевидения "Растр", 
г.Великий Новгород 
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Наименование СИ Обозначение ПОС. MAN Ne Сара Изготовитель Срок neŭ- 
реестра свид. ствия 
Измерители светового ко- Блик-Н 35807-07 1 год 29120 ООО "Радиант", 12.09.2017 
эффициента пропускания г. С.-Петербург 
спектрально-неселективных 
стекол 
Измерители скорости дви- АМАТА 39683-08 2 года 34132 ЗАО "НПП Техноимпорт", 01.01.2014 
жения транспортных г.Москва 
средств лазерные с фото- 
фиксацией 
Измерители скорости дви- Искра ДА 39154-08 2 года 33369 ООО "Симикон", 01.12.2013 
жения транспортных г. С.-Петербург 
средств радиолокационные 
Измерители скорости дви- Искра-1 44840-10 1 год 40388 ООО "Симикон", 01.08.2015 
жения транспортных г. С.-Петербург 
средств радиолокационные 
Измерители скорости дви- Радис 44841-10 2 года 40389 ООО "Симикон", 01.08.2015 
жения транспортных г. С.-Петербург 
средств радиолокационные 
Измерители скорости дви- АРГУС11 38490-08 1 год 32539 ООО "Росби Информ Ко", 01.09.2013 
жения транспортных г. С.-Петербург 
средств с автоматической 
фотофиксацией 
Измерители скорости и ЛИСД-2Ф 39312-08 1 год 33601 ФГУП "НИИ "Полюс" 01.01.2014 
дальности лазерные с фо- им.М.Ф.Стельмаха, г.Москва 
тофиксацией транспортного 
средства и его идентифика- 
цией 
Измерители скорости ра- "ВИЗИР 2М" 41558-09 2 года 36495 ЗАО "Ольвия", 01.10.2014 
диолокационные видеоза- г. С.-Петербург 
писывающие 
Измерители скорости ра- КРЕЧЕТ 51938-12 2 года 49036 ЗАО "Ольвия", 04.12.2017 
диолокационные многоце- г. С.-Петербург 
левые с видеофиксацией 
Измерители скорости ра- Автоскан 37603-08 1 год 31326 ЗАО НПФ "Мета", 01.05.2013 
диолокационные с видеоре- г.Жигулевск 
гистрацией 
Измерители скорости ра- АРЕНА 31474-11 2 года 42508 ЗАО "Ольвия", 22.04.2016 
диолокационные с фото- г. С.-Петербург 
фиксацией 
Измерители скорости Спринтер 49914-12 2 года 46501 ЗАО "АРМАДА СОФТ", 18.05.2017 
транспортных средств ра- г.Москва 
диолокационные 
Измерители скорости Сфинкс-С 50298-12 2 года 47044 ЗАО "СИТЭС-ЦЕНТР", 29.06.2017 
транспортных средств ра- г.Москва 
диолокационные 
Измерители эффективности ЭФФЕКТ 16946-08 1 год 33095 ЗАО НПФ "Мета", 01.11.2013 
тормозных систем автомо- г.Жигулевск 
билей 
Имитаторы движущегося Стрелка-И 38390-08 1 год 32416 ЗАО "Системы передовых 01.08.2013 
транспортного средства технологий", г.Нижний Нов- 
город 
Имитаторы параметров Сапсан 3 51426-12 2 года 48410 ЗАО "Ольвия", 12.10.2017 
движения транспортных г. С.-Петербург 
средств 
Имитаторы скорости движе- ИС-24/2 40725-09 1 год 35478 ООО "Симикон", 01.07.2014 
ния г. С.-Петербург 
Имитаторы скорости движе- ИС-24Д 41763-09 1 год 36772 ООО "Симикон", 01.12.2014 
ния транспортных средств г. С.-Петербург 
Комплексы автодиагностики КАД400 26576-04 1 год 17302/1 ЗАО "НовГАРО", г.Великий 01.01.2015 
Новгород 

Комплексы автодорожнье АДК-М 47309-11 1год 43306 ФГУП РОСДОРНИИ, 22.07.2016 
диагностические г.Москва 
Комплексы автоматического Комплекс-Л 40151-08 1год 34701 ООО "Сибирский центр но- 01.01.2014 
контроля геометрических вых транспортных техноло- 
параметров колесных пар гий", г.Новосибирск 
локомотивов 
Комплексы аппаратно- Поток 41697-09 1 год 36640 ЗАО "РОССИ", г.Москва 01.11.2014 


программные 
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Наименование СИ Обозначение Noroc- МПИ № серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Комплексы аппаратно- Поток-МЛ 51232-12 1 год 48158 ЗАО "РОССИ", г.Москва 13.09.2017 
программные 
Комплексы аппаратно- Поток-С, Поток-М, 41698-09 1 год 36639 ЗАО "РОССИ", г.Москва 01.11.2014 
программные Поток-Д 
Комплексы аппаратно- УРАГАН-Р 40801-09 1 год 35536 ООО НПО "Полиссервис", 01.07.2014 
программные г.Москва 
Комплексы аппаратно- АвтоУраган 46014-10 1 год 42014 ООО "Технологии Распо- 02.12.2015 
программные доплеровские знавания", г.Москва 
измерения скорости движе- 
ния транспортных средств 
Комплексы аппаратно- Синергет Автопат- 47224-11 1 год 43183 ЗАО "Стилсофт", 15.07.2016 
программные доплеровские руль г.Ставрополь 
измерения скорости движе- 
ния транспортных средств 
Комплексы аппаратно- "АвтоУраган"-ВС 45236-10 1 год 40861 ООО "Технологии Распо- 01.08.2015 
программные измерения знавания", г.Москва 
скорости движения транс- 
портных средств по видео- 
кадрам 
Комплексы измерений ско- КРИС 35953-12 2 года 48753 ООО "Симикон", 20.11.2017 
рости движения транспорт- г. С.-Петербург 
ных средств фоторадарные 
Комплексы измерения ско- 9“ Искра-видео-2 37926-08 1 год 31770 ООО "Симикон", 01.06.2013 
рости и регистрации видео- г. С.-Петербург 
изображения транспортных 
средств 
Комплексы измерительные КП-514СМП 43637-10 1 год 39039 ООО "Спецдортехника", 01.04.2015 
передвижных дорожных ла- г.Саратов 
бораторий 
Комплексы контроля дорож- ККДДАС-01СТ 38386-08 1 год 32405 ЗАО "Системы передовых 01.08.2013 
ного движения автоматизи- "Стрелка-СТ" технологий", г.Нижний Нов- 
рованные стационарные город 
Манометры шинные МД209, МД214, 28901-05 1 год 36116 ООО "ПК" "Автоприбор", 01.10.2014 
МД227, МД231, г.Октябрьский 
МД14 (старое обо- 
значение МД14А) 
Преобразователи измери- ИСЛ-М 51384-12 1 год 48264 ООО НПФ "МЕТА", 28.09.2017 
тельные угла поворота г.Жигулевск 
Приборы для измерения и ТехноВектор мод. 43546-10 1 год 38858 ООО "Технокар", г.Тула 01.04.2015 
регулировки углов установ- 4108, 4214М, 4216, 
ки колес автомобилей 5212, 5212К, 5214М, 
5214МК, 5216, 
5216К, 
5214 М+РККС, 
5214 МК+РККС, 
5216+РККС, 
5216К+РККС, 7202, 
7204, 7206, 7208, 
7212, 7214, 7216, 
7218 
Приборы для измерения и ТехноВектор мод. 43546-10 1 год 38858/1 ООО "Автоприбор", г.Тула 01.04.2015 
регулировки углов установ- 4108, 4214М, 4216, 
ки колес автомобилей 5212, 5212К, 5214М, 
5214МК, 5216, 
52168, 
5214 М+РККС, 
5214 МК+РККС, 
5216+РККС, 
5216К+РККС, 7202, 
7204, 7206, 7208, 
7212, 7214, 7216, 
7218 
Приборы для измерения Вираж 27204-04 1 год 18062 ООО ПКФ "ЭКА", г.Пермь 01.10.2014 


суммарного люфта в руле- 
вом управлении автотранс- 
портных средств 
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Наименование СИ Обозначение перо. MAN Ne cepts Изготовитель Срокдви 
реестра свид. ствия 
Приборы для измерения ИСЛ-401М 17897-11 1год 44296 ООО "Техприбор", c/n Mna- 31.10.2016 
суммарного люфта рулевого тоновское 
управления автотранспорт- 
ных средств 
Приборы для контроля схо- ПСК 13774-08 1год 32375 ЗАО "Кировский завод 01.08.2013 
ждения передних колес ав- "Красный инструменталь- 
томобилей шик", г.Киров 
Приборы показываюшие 1118-12 32529-08 Поверка 30669 ОАО "Счетмаш", г.Курск 01.04.2013 
измерительные спидомет- при вы- 
ров пуске 
Приборы показываюшие 1118-2 29477-08 Поверка 30671 ОАО "Счетмаш", г.Курск 01.04.2013 
измерительные спидомет- при вы- 
ров пуске 
Приборы показываюшие 2170-1 32853-08 Поверка 30670 ОАО "Счетмаш", г.Курск 01.04.2013 
измерительные спидомет- при вы- 
ров пуске 
Приборы показываюшие 83.3802, 8307.3802 37528-08 2года 31181 ОАО "Научно- 01.05.2013 
спидометра производственный комплекс 
"ЭЛАРА", г.Чебоксары 
Приборы показываюшие 85.3802, 851.3802, 31073-08 Поверка 34134 ОАО "Завод "Автоприбор", 01.01.2014 
спидометров 852.3802, 853.3802 при вы- г.Владимир 
пуске 
Приборы портативные для ППК-Ф 47308-11 1год 43305 ООО "Футурум", 22.07.2016 
измерения коэффициента г. С.-Петербург 
сцепления колеса автомо- 
биля с дорожным покры- 
тием 
Приборы проверки фар ОПК 24828-03 1 год 14833/2 ЗАО "НовГАРО", г.Великий 01.06.2013 
Новгород 
Системы Компакс-М 20269-07 1 год 27641 ООО "НПЦ "Динамика", 01.04.2017 
г.Омск 
Системы измерений скоро- Автодория 50167-12 2 года 46823 ООО "Автодория", г.Казань 18.06.2017 
сти движения транспортных 
средств 
Системы измерительные ТомскАсфальтТест 40864-09 1 год 35593 ООО "Строительная Лабо- 01.08.2014 
для испытаний асфальтобе- ратория", г.Томск 
тонных материалов 
Спидометры механические СП135 и их мод. 1747-06 2 года 24993 ОАО "Завод "Автоприбор", 01.09.2016 
г.Владимир 
Спидометры электрические 121.3802-МЭЗО? с 1746-95 2 года 9402 ООО "Владимирский завод 01.05.2016 
датчиками МЭЗ00, "Автоприбор", г.Владимир 
МЭЗО1, МЭЗО1Б, 
МЭЗ02В, МЭЗ07, 
24.3802, 2001.3843 
Станки балансировочные БМ 44481-10 1 год 39986 ЗАО "ГАРО-ТРЕЙД", 01.08.2015 
г.Великий Новгород 
Станки балансировочные ЛС 34002-12 1год 47496 ООО "Сторм-Баланс+", 27.07.2017 
г. С.-Петербург 
Станки балансировочные СБМП 26937-09 1год 35117 ООО НПО "Компания Ch- 01.06.2014 
ВИК", г.Омск 
Станки балансировочные СБР-40, СБМК-60, 17865-07 1 год 28673 ООО НПО "Компания СИ- 20.04.2017 
СБМП-40, СБМП-60 ВИК", г.Омск 
Стенды автоматизирован- Сапсан 2 25240-07 1 год 29721 ЗАО "Ольвия", 01.12.2012 
ные для испытаний и повер- г. С.-Петербург 
ки радиолокационных изме- 
рителей скорости 
Стенды диагностические КДС-5К 16358-12 1год 47113 ЗАО "Автомобильная и ме- 09.07.2017 
компьютерные дицинская диагностика", 
г.Москва 
Стенды диагностические КДС-5К 43604-10 1 год 38883 ЗАО "АМД-Центр-Холдинг", 01.04.2015 
компьютерные г.Москва 
Стенды диагностические СИТ 17882-07 1 год 29583 ООО ПКФ "ЭКА", г.Пермь 01.11.2012 
тормозных систем авто- 
транспортных средств 
Стенды измерений пара- СИТЦ 27923-11 1год 43873 ЗАО НПП "Тормозное обо- 16.09.2016 


метров тормозных цилинд- 
ров автоматические 
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рудование и системы" 
(ТОРМО), г.Екатеринбург 
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Наименование СИ Обозначение МЕТО МПИ № серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Стенды тормозные СТМ 38044-08 1 год 31929 ЗАО НПФ "Мета", 01.07.2013 
г.Жигулевск 
Стенды тормозные площа- СТИП 46962-11 1 год 42851 ООО "Автотест-Сервис", 09.06.2016 
дочнье г.Киров 
Стенды тормозные силовые ЗТЕМТОК 48588-11 1год 45026 ООО "ВЕСКОМ", 21.12.2016 
г.Челябинск; ООО "АйТиМо- 
торс", г.Челябинск 
Стенды тормозные силовые КТС-2, КТС-3 47223-11 1год 43182 ООО "КТС", пос.Барышево 15.07.2016 
Стенды тормозные силовые КТС-ЗМ 52300-12 1 год 49379 ООО "КТС", пос.Барышево 27.12.2017 
Стенды тормозные силовые СТС 21120-12 1год 45615 ЗАО "НовГАРО", г.Великий 24.02.2017 
Новгород 
Таксометры "ТАКСОМЕТР-АСП 48996-12 1 год 45418 ОАО "Калужский завод те- 08.02.2017 
БСО КАСБИ ТАКСИ- леграфной аппаратуры" 
01" (КЗТА), г.Калуга 
Таксометры Меркурий 1200, 17685-08 1год 32543 ООО "АСТОР ТРЕЙД", 01.09.2013 
Меркурий 120К г.Москва 
Таксометры ТАЭ-ЛК 14815-03 2 года 14785 ОАО "Горьковский завод 01.07.2013 
аппаратуры связи 
им.А.С.Попова", г.Нижний 
Новгород 
Таксометры автоматические ТА-2 49503-12 1год 46004 ООО "АПЭЛ", г.Тольятти 10.04.2017 
Таксометры автомобильные СТАЙЕР 49209-12 2 года 45690 ЗАО "Счетмаш", г.Курск 12.03.2017 
злектроннье 
Таксометры автомобильные Штрих-Такси-К 37040-08 1 год 30663 ЗАО "Штрих-М", 01.03.2013 
электронные г.Красногорск 
Таксометры автомобильные ЭЛЕКТРОНИКА 505 48491-11 1год 44772 ООО "ИЗОТ-Электроникс", 15.12.2016 
электронные г.Москва 
Таксометры автомобильные Электроника 505К 30598-11 1год 44771 ООО "ИЗОТ-Электроникс", 15.12.2016 
электронные г.Москва 
Таксометры автомобильные ЭТ-00ЗЛРК (ГЕО- 15897-08 1 год 33650 ООО "АСТОР ТРЕЙД", 01.01.2014 
электронные МЕР-122), ЭТ- г.Москва 
ООЗЛРК-Ф (ГЕЛИОС- 
005Ф, ГЕЛИОС- 
005К) 
Таксометры электронные ст-019 48792-11 1 год 45138 ИП Смирнов Сергей Ва- 29.12.2016 
лерьевич, г.Ижевск 
Тахографы "Кинцле 1318.27" 17585-08 1год 33603 Производственный филиал 01.01.2014 
ООО "Сименс ФДО Аутомо- 
тив", г.Чистополь 
Тахографы цифровые ТЦА-02 43435-09 1год 38769 ЗАО "Измеритель-авто", 01.01.2015 
г.Смоленск 
Установки динамического ДИНА-З 40465-09 1 год 35119 ООО "Спецдортехника", 01.06.2014 
нагружения г.Саратов 
Устройства для контроля КП-232С 37339-08 1год 30931 ООО "Спецдортехника", 01.04.2013 
геометрических параметров г.Саратов 
автомобильных дорог 
Устройства для контроля и КДСО 18004-08 1 год 33747 ЗАО "Автомобильная и ме- 01.01.2014 
регулировки углов установ- дицинская диагностика", 
ки колес автомобилей г.Москва 
Устройства для контроля и КДСО 43603-10 1 год 38882 ЗАО "АМД-Центр-Холдинг", 01.04.2015 
регулировки углов установ- г.Москва 
ки колес автомобилей 
Устройства контроля авто- УКРП-1 16685-97 2 года 3067 ЗАО НПП "Тормозное обо- 01.09.2013 


регуляторов рычажных тор- 
мозных передач 


рудование и системы" 
(ТОРМО), г.Екатеринбург 
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27.29 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ 
27.29.01 Измерения расхода газов, жидкостей, пара, газожидкостных систем, пульпы, криогенных 
жидкостей, жидких металлов, сыпучих вешеств 
27.29.01.01 Измерения массового и объемного расхода газов 
Наименование СИ Обозначение Ne Toc: МПИ № серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Блоки коррекции объема ФЛОУГАЗ 47254-11 блет 43237 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 19.07.2016 
газа НАЛ", г.Знгельс 
Блоки коррекции объема БК 48876-12 4 года 45261 ООО Знгельсское ПО "СИГ- 19.01.2017 
газа измерительно- НАЛ", г.Энгельс 
вычислительные 
Вычислители Расход-1 43903-10 З года 39191 ОАО "Газавтоматика" ОАО 01.04.2015 
"Газпром", г.Москва 
Вычислители количества ВКГ-2 21852-07 4 года 28099 ЗАО "НПФ Теплоком", 13.04.2017 
газа г. С.-Петербург 
Вычислители количества вкг-зт 31879-11 4 года 42944 ЗАО "НПФ Теплоком", 16.06.2016 
газа г. С.-Петербург 
Въчислители количества ВКТ-8 38685-08 4года 32774 ЗАО "НПФ Теплоком", 01.10.2013 
знергоносителей г. С.-Петербург 
Въчислители количества Ирга-2 15178-08 3 года 33491 ООО "Глобус", г.Белгород 01.12.2013 
энергоносителей 
Вычислители расхода газа ВРГ 41314-09 2года 36195 ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" 01.10.2014 
им.М.В.Проценко", 
г.Заречный 
Вычислители расхода и ко- АБАК 40796-09 2года 35526 ЗАО НИЦ "Инкомсистем", 01.07.2014 
личества природного и по- г.Казань 
путного нефтяного газов 
Датчики расхода газа ДРГ.М 26256-06 3 года 25967 ОАО ИПФ "Сибнефтеавто- 24.02.2017 
матика", г.Тюмень 
Датчики расхода газа и пара Тура-850 41313-09 З года 36194 ОАО "Опытный завод "Элек- 01.10.2014 
вихревые многопараметри- трон", г.Тюмень 
ческие 
Датчики расхода газа ульт- ОУМЕТ!С-1223 37419-08 З года 34943 ЗАО "Даймет", г.Тюмень 01.01.2014 
развуковые корреляцион- 
ные 
Измерители расхода воз- ИРВ 40122-08 1 год 34727 Институт оптики атмосферы 01.01.2014 
духа им.В.Е.Зуева СО РАН, 
г.Томск 
Измерители расхода, объе- Импульс-4 45714-10 1 год 41349 ООО "Контакт", г.Казань 01.08.2015 
ма, плотности и массы 
Измерители скорости воз- ДСПШ-20 40601-09 1 год 35231 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.06.2014 
душного потока г.Смоленск 
Коммуникаторы измери- ГиперФлоу-УИВК 47093-11 З года 43019 ООО "НПФ "Вымпел", 16.06.2016 
тельно-вычислительные г.Саратов 
универсальные 
Комплексы для измерений Поток 49963-12 5 лет 46647 ОАО "Арзамасский прибо- 01.06.2017 
количества газа ростроительный завод 
им.П.И.Пландина", 
г.Арзамас 
Комплексы для измерения КИ-СТГ 29981-09 З года, 36278 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 01.10.2014 
количества газа 4 года и НАЛ", г.Энгельс 
5 лет 
Комплексы для измерения СГ-ТК 33874-11 5 лет 42571 ООО "Эльстер Газэлектро- 25.04.2016 
количества газа ника", г.Арзамас 
Комплексы для измерения СГ-ЭК 16190-11 5 лет 42564 ООО "Эльстер Газэлектро- 25.04.2016 
количества газа ника", г.Арзамас 
Комплексы измерительно- ИВКГ-Эталон 32299-11 4 года 44882 ЗАО "Эталон ТКС", г.Казань 21.12.2016 
вычислительные газа 
Комплексы измерительно- 47248-11 4 года 43234 ООО "Газприборсервис", 19.07.2016 


вычислительные количества 


и параметров свободного 
нефтяного газа 
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Наименование СИ Обозначение Гоа, MAN Ne cept Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Комплексы измерительно- ГАММИ-ГК-БВКО1 36148-07 4 года 29599 ООО "Фирма "Гамми", 01.11.2012 
вычислительные природно- г.Казань 
го газа 
Комплексы измерительные ИКГ 6761-П1 38054-08 4 года 31912 ООО "ЛОМО-Прибор", 01.07.2013 
г. С.-Петербург 
Комплексы измерительные Интеграл-ГК 37044-08 З года 30856 ООО Предприятие "ИР- 01.03.2013 
БИС", г.Екатеринбург 
Комплексы измерительные ЛОГИКА 6761 51002-12 4, Зи 47881 ЗАО НПФ "Логика", 20.08.2017 
2 года г. С.-Петербург 
Комплексы измерительные ЛОГИКА 6761 51002-12 4, Зи 47882 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 20.08.2017 
2 года 
Комплексы измерительные ЛОГИКА 7742 51001-12 4 иЗгода 47879 ЗАО НПФ "Логика", 20.08.2017 
г. С.-Петербург 
Комплексы измерительные ЛОГИКА 7742 51001-12 4 иЗгода 47880 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 20.08.2017 
Комплексы измерительные СуперФлоу-21В 23120-12 3 года 46874 ЗАО "СовТИГаз", г.Москва 26.06.2017 
Комплексы измерительные ИМ2300ГК 26403-04 4 года 17054 ФГУП "ОКБ "Маяк", г.Пермь 01.07.2014 
природного газа 
Комплексы измерительные ФЛОУСЕТ 43522-09 З года 38754 ООО "БАКС", г.Самара 01.01.2015 
природного газа 
Комплексы измерительные РУСЬ 40623-09 5 лет 35349 ООО "Радмиртех", 01.07.2014 
роторные г.Белгород 
Комплексы измерительные НСВ 51046-12 1 год 47939 ЗАО "Группа компаний 29.08.2017 
универсальные "ЭНЕРГОЛАБ", г.Москва 
Комплексы информационно- ИТО-12 51787-12 4 года 48832 ООО "РАЦИОНАЛ", г. Химки; 20.11.2017 
измерительнье ООО ПК "РАЦИОНАЛ", Ли- 
пецкая обл., Казинский с/с 
Комплексы многониточные СуперфФлоу-11Е, Cy- 12924-08 2 года 32840 ЗАО "СовТИГаз", г.Москва 01.10.2013 
измерительные микропро- перФлоу-ПЕТ 
цессорные 
Комплексы учета газа авто- АКУГ-С 19006-07 1 год 29614 ЗАО "Автоматика-С", г.Омск 01.11.2012 
матизированные 
Контроллеры измеритель- ТКЕІ-5В-СбА5 37680-08 2года 31463 ООО "ТРЭИ ГМБХ", г.Пенза 01.06.2013 
ные для учета газа 
Контроллеры измеритель-  ТКЕІ-5В-СА5-Р 43421-09 2 года 38723 ООО "ТРЭИ ГМБХ", г.Пенза 01.01.2015 
ные для учета попутного 
нефтяного газа 
Корректоры СПГ741 (мод. 01, 02) 20022-08 4 года 33493 ЗАО НПФ "Логика", 01.12.2013 
г. С.-Петербург 
Корректоры СПГ742 48867-12 4 года 45246 ЗАО НПФ "Логика", 19.01.2017 
г. С.-Петербург 
Корректоры СПГ761 17934-08 4 года 34660 ЗАО НПФ "Логика", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Корректоры СПГ761, мод. 761.1, 36693-08 4 года 30252 ЗАО НПФ "Логика", 01.02.2013 
761.2 г. С.-Петербург 
Корректоры СПГ762 19309-08 4 года 34940 ЗАО НПФ "Логика", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Корректоры СПГ762 мод. 762.1, 37670-08 4 года 31455 ЗАО НПФ "Логика", 01.06.2013 
762.2 г. С.-Петербург 
Корректоры СПГ763 19310-08 4 года 34722 ЗАО НПФ "Логика", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Корректоры СПГ763 мод. 763.1, 37671-08 4 года 31456 ЗАО НПФ "Логика", 01.06.2013 
763.2 г. С.-Петербург 
Корректоры объема газа ЕК260 21123-08 5 лет 31033 ООО "Эльстер Газэлектро- 01.04.2013 
ника", г.Арзамас 
Корректоры объема газа ӘРІ-Ех 45900-10 5 лет 41579 ООО НПО "Турбулентность- 01.08.2015 
Дон", с.Чалтырь 
Корректоры объема газа ВЕГА 48224-11 5 лет 44440 ООО "Радмиртех", 22.11.2016 
г.Белгород 
Корректоры объема газа ЕК270 41978-09 5 лет 37536 ООО "Эльстер Газэлектро- 01.01.2015 
ника", г.Арзамас 
Корректоры объема газа КГПС-1 44528-10 2 года 40015 ООО "Прософт-Системы", 01.08.2015 
г.Екатеринбург 
Корректоры объема газа Суперфлоу 23 43509-09 З годаи 38741 ЗАО "СовТИГаз", г.Москва 01.01.2015 
5 лет 
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Наименование СИ Обозначение Март МПИ NS сорт Изготовитель рок дей 
реестра свид. ствия 
Корректоры объема газа ТС210 28946-05 5 лет 20240 ООО "Эльстер Газэлектро- 01.04.2015 
ника", г.Арзамас 
Корректоры объема газа ТС220 47922-11 5 лет 44054 ООО "Эльстер Газэлектро- 03.10.2016 
ника", г.Арзамас 
Корректоры объема газа КШ-Б-02 47678-11 З года 43764 ООО "Прософт-Системы", 05.09.2016 
бытовые г.Екатеринбург 
Корректоры объема газа ГЕЛИОС-Т 45106-10 4 года 40694 ООО "Дистрибьюторский 01.08.2015 
температурные центр ТАЙПИТ", г.Москва 
Корректоры объема газа ГЕЛИОС-Т 45106-10 4 года 40694/1 ООО "НПЦ "Страйвер", 01.08.2015 
температурные г. С.-Петербург 
Преобразователи измери- "Шлюз коммуника- 43125-09 4 года 38367 ООО "Прософт-Системы", 01.01.2015 
тельной информации ционный "КШ-Б-01" г.Екатеринбург 
Преобразователи расхода Спиросенс 43142-09 2 года 38384 ООО "Сирсенсор", г.Москва 01.01.2015 
акустические 
Преобразователи расхода ЭМИС-ВИХРЬ 200 42775-09 4 года 37938 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 01.01.2015 
вихревые (ЭВ-200) 
Преобразователи расхода ЭМИС-ВИХРЬ 200 42775-09 4 года 37938/1 ООО "ЭМИС Ино", 01.01.2015 
вихревые (ЭВ-200) г.Челябинск 
Преобразователи фото- ПСКВ-М 43419-09 1 год 38721 ООО "Глобус", г.Белгород 01.01.2015 
злектрические 
Приборы для измерения МТ 160 41828-09 2 года 36826 ООО "МЕТРОТЕКС", 01.12.2014 
воздухопроницаемости пос.Андреевка 
Расходомеры Turbo Ном ТЕС мод. 51969-12 3 roga 49013 ООО НПО "Турбулентность- 20.12.2017 
ТЕС-$ и ТЕС-Н Дон", с.Чалтырь 
Расходомеры Turbo Flow серии 39322-08 2 roga 33697 OOO НПО "Турбулентность- 01.01.2014 
GFG Дон", г.Ростов-на-Дону 
Расходомеры Turbo Flow серии 39092-08 2 roga 33400 OOO НПО "Турбулентность- 01.12.2013 
ТЕС Дон", г.Ростов-на-Дону 
Расходомеры воздуха мно- УКРВ-2 41980-09 1 год 37538 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.01.2015 
гофункциональные 
Расходомеры газа ГиперФлоу 28469-10 1год 41362 ООО "НПФ "Вымпел", 01.08.2015 
г.Саратов 
Расходомеры газа Поток 40429-09 1 год 35249 ООО "Мониторинг", 01.06.2014 
г. С.-Петербург 
Расходомеры газа Струя-газ 47473-11 2 года 43527 ООО НПП "Высокие инже- 11.08.2016 
нерные технологии", 
г.Красногорск; ЗАО НИОКИ 
"Высокие инженерные тех- 
нологии", г.Красногорск 
Расходомеры газа массо- СУРГ 1.000-І-Ф(С)Т, 20852-11 З года 43599 ООО "Шибболет", г.Рязань 15.08.2016 
вые СУРГ 1.000--Ех-і- 
Ф(С) 
Расходомеры газа ультра MPU 37051-08 3 года 30803 ООО Завод "Саратовгазав- 01.03.2013 
звуковые томатика", г.Саратов 
Расходомеры ультразвуко- UFM 3030, ЧЕМ 48218-11 4 года 44434 ООО "Кроне-Автоматика", 22.11.2016 
вые 3030-300, ЧЕМ 500- пос.Стромилово 
030, ЧЕМ 500-300 
Расходомеры ультразвуко- ГиперФлоу-УС 30344-11 4 года 43312 ООО "НПФ "Вымпел", 29.07.2016 
вые г.Саратов 
Расходомеры- ПУ-5 28290-04 1 год 19441 ООО НТЦ "Амплитуда", 01.08.2015 
пробоотборники радиоак- пос.Менделеево 
тивных газоаэрозольных 
смесей 
Расходомеры-счетчики газа ГРАНТ-ЭНЕРГО ce- 47920-11 8 лет 44052 ООО "АНТ-Информ", 03.10.2016 
рии БС г. С.-Петербург 
Расходомеры-счетчики газа РГС 20831-06 1 год 25645 ООО "Мониторинг", 13.08.2017 
г. С.-Петербург 
Расходомеры-счетчики газа РГТ 51713-12 1 год 48705 ООО "Мониторинг", 12.11.2017 
г. С.-Петербург 
Расходомеры-счетчики ОР-Мо-А 19320-12 1годи 46635 ЗАО НПП "Импульс", 01.06.2017 
жидкости и газа 3 года г.Химки 
Расходомеры-счетчики ОР-Мо-А 19320-12 1годи 46636 ООО "ВЕКТОР-Д", г.Химки 01.06.2017 
жидкости и газа 3 года 
Расходомеры-счетчики cxa- testo мод. 6441, 47863-11 2 года 43904 ООО "Тэсто РУС", г.Москва 26.09.2016 


того воздуха 
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6442, 6443, 6444 


(Российское отделение 
"ТЕЗТО АС", Германия) 


27.29.01.01 


Наименование СИ Обозначение ДЫ MAN Ne ceptu Изготовитель Срок деи 
реестра свид. ствия 
Ротаметры ЭМИС-МЕТА 48744-11 5лет 45003 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 23.12.2016 
210/210-Р, ЭМИС- 
МЕТА 215 
Ротаметры медицинские га- РМГ 45126-10 2 года 40719 ЗАО "Альтернативная Нау- 01.08.2015 
зовые с местными показа- ка", г. С.-Петербург 
ниями 
Ротаметры пневматические РП 22483-02 5 лет 11727 ООО "Шатковский приборо- 01.08.2015 
строительный завод", 
р.п.Шатки 
Ротаметры с местными по- РМ 19326-05 5 лет 22740 ООО "Шатковский приборо- 01.08.2015 
казаниями строительный завод", 
р.п.Шатки 
Ротаметры с местными по- РМ, РМФ, РМ-А 19325-12 5 лет 46650 ОАО "Арзамасский прибо- 01.06.2017 
казаниями ростроительный завод 
им.П.И.Пландина", 
г.Арзамас 
Ротаметры специальные РСБК 21596-01 3 года 10570 ООО "Шатковский приборо- 01.08.2015 
для бумагоделательных строительный завод", 
машин р.п.Шатки 
Ротаметры злектрические РЭ 22342-01 5 лет 12331 ООО "Шатковский приборо- 01.08.2015 
строительный завод", 
р.п.Шатки 
Системы измерительно- СИУ-01-Ех 16954-08 2 года 32580 ООО НПО "Ротор", г.Москва 01.09.2013 
управляющие 
Системы коммерческого СКУ-ГАЗА 14065-10 2 года 41363 ООО "Маск-Н", г.Москва 01.08.2015 
учета газа 
Счетчики газа БҮМЕТІС-9423 37418-08 3 года 34941 ЗАО "Даймет", г.Тюмень 01.01.2014 
Счетчики газа ГАЗОУЧЕТ 1,6 49362-12 8 лет 45877 ООО "АНТ-Информ", 26.03.2017 
г. С.-Петербург 
Счетчики газа ГЕЛИКОН 49900-12 10 лет 46581 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 18.05.2017 
Счетчики газа Гранд 46503-11 12 лет 42251 ОООНПО "Турбулентность- 04.03.2016 
Дон", с.Чалтырь 
Счетчики газа ЛИС-1, ЛИС-2 16090-10 1годи 40777 ОАО "НПО "СПЛАВ", г.Тула 01.08.2015 
8 лет 
Счетчики газа РОСМЕТР ТСТ 50790-12 8лет 47644 ООО "Энергетическая сер- 10.08.2017 
висная компания" (ЭСК), 
г.Ставрополь 
Счетчики газа СВГ.ТМ 31304-09 З года 35773 ООО НПП "МонтажАвтома- 01.08.2014 
тикаСервис", г.Нефтекамск 
Счетчики газа СГ 14124-09 5 лет 36117 ОАО "Арзамасский прибо- 01.09.2014 
ростроительный завод", 
г.Арзамас 
Счетчики газа СГБМ-1,6 27702-11 12 лет 44693 ООО ПКФ "Бетар", 08.12.2016 
г.Чистополь 
Счетчики газа ТРСГ-ИРГА 19313-05 3 года 20703 ООО "Глобус", г.Белгород 01.04.2015 
Счетчики газа бытовые GSN-G1.6l 47860-11 8лет 43897 ООО "ГазСтройНефть", 26.09.2016 
г.Москва 
Счетчики газа бытовые С$№М-С1.61$ 51758-12 10 лет 48725 ООО "ГазСтройНефть", 12.11.2017 
г.Москва 
Счетчики газа бытовые ВЕКТОР-С-1,6(Т) 48219-11 10 лет 44435 ООО "Тайпит- 22.11.2016 
Измерительные Приборы" 
(Тайпит-ИП), г. С.-Петербург 
Счетчики газа бытовые ГРАНТ-УЧЕТ БС-2,5, 51233-12 10 лет 48159 ООО "АНТ-Информ", 13.09.2017 
ГРАНТ-УЧЕТ БС-4 г. С.-Петербург 
Счетчики газа бытовые СГ-1 вариант 11 14051-08 5 лет; с 33397 ОАО ОмПО "Радиозавод 01.12.2013 
2010г.- им.А.С.Попова" (РЕЛЕРО), 
10 лет г.Омск 
Счетчики газа бытовые СГ-1 вариант 11, се- 47036-11 10лет,с 42939 ОАО ОмПО "Радиозавод 16.06.2016 
рия 16 2012 г. - им.А.С.Попова" (РЕЛЕРО), 
12 лет г.Омск 
Счетчики газа бытовые СГ-1 вариант 12 52178-12 12 лет 49244 ОАО ОмПО "Радиозавод 19.12.2017 
им.А.С.Попова" (РЕЛЕРО), 
г.Омск 
Счетчики газа бытовые СГБ 61,6 49369-12 10 лет 45884 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 26.03.2017 


НАЛ", г.Энгельс 
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27.29.01.01 


Наименование СИ Обозначение Грос, МПИ Ne Cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Счетчики газа бытовые СГБ С4 Сигнал, СГБ 22112-09 10 лет 38707 ООО Знгельсское ПО "СИГ- 01.01.2015 
С2,5 Сигнал, СГБ НАЛ", г.Энгельс 
С4-1 Сигнал, СГБ 
С2,5-1 Сигнал, СГК 
С4 Сигнал, СГК С2,5 
Сигнал 
Счетчики газа бытовые СГБ С4-1, СГБ С2,5, 49528-12 10 лет 46068 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 10.04.2017 
СГБТ 04 и СГБТ НАЛ", г.Энгельс 
С2,5 
Счетчики газа бытовые СГ-СГК 46964-11 8 лет 42797 ООО "Саратовская газовая 08.06.2016 
компания плюс", с.Усть- 
Курдюм 
Счетчики газа бытовые с СГБЭТ С6 "Редаз" 44414-10 10 лет 39957 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 01.08.2015 
электронным термокомпен- НАЛ", г.Энгельс 
сатором 
Счетчики газа бытовые с СГБЭТ и СГКЭТ 45213-10 10 лет 40841 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 01.08.2015 
электронным термокомпен- НАЛ", г.Энгельс 
сатором 
Счетчики газа вихревые Метран-331 23191-09 З года 35500 ЗАО "Промышленная группа 01.07.2014 
"Метран", г.Челябинск 
Счетчики газа и пара вихре- Оутейс-9400 21789-04 З года 17501/1 ОАО "Опытный завод "Элек- 01.07.2014 
вые трон", г.Тюмень 
Счетчики газа камерные СГК-С 19144-10 10 лет 39309 ОАО "Электроприбор", 01.04.2015 
г.Воронеж 
Счетчики газа малогабарит- СГМ-1,6 51490-12 12 лет 48450 ЗАО "Счетприбор", г.Орел 22.10.2017 
ные 
Счетчики газа объемные ВК-С (1,6; 2,5; 4; 6) и 30894-05 10 лет 22931/1 ООО "Метэко-Премагаз", 01.08.2015 
диафрагменные ВК-С (1,6; 2,5; 4; 6)Т г.Москва 
Счетчики газа обьемные ВК-С1,6; ВК-С2,5; 20272-00 10 лет 20033 ООО "Эльстер Газэлектро- 01.04.2015 
диафрагменные ВК-С4 ника", г.Арзамас 
Счетчики газа объемные МРМ (С1,6; С2,5; 49360-12 10 лет 45874 ЗАО "Газдевайс", 26.03.2017 
диафрагменные 04) дер.Ащерино 
Счетчики газа обьемные ВЕКТОР-МЛ (61,6; 45113-10 10 лет 40699 ООО "Дистрибьюторский 01.08.2015 
диафрагменные 62,5; 64; G6) центр ТАЙПИТ", г.Москва 
Счетчики газа объемные ВЕКТОР-МІ (61,6; 45113-10 10 лет 40699/1 ООО "НПЦ "Страйвер", 01.08.2015 
диафрагменные 02,5; 64; G6) г. С.-Петербург 
Счетчики газа объемные ГАММА Сб 41078-09 10 лет 36121 ЗАО "Газдевайс", 01.09.2014 
диафрагменные дер.Ащерино 
Счетчики газа объемные СГК-1,6; СГК-2,5; 20726-05 10 лет 33728 ОАО "ВПО "Точмаш", 01.08.2015 
диафрагменные СГК-4 г.Владимир 
Счетчики газа объемные ТРИТОН-ГАЗ 49571-12 10 лет 46273 ООО "Лиом плюс", 23.04.2017 
диафрагменные г. С.-Петербург 
Счетчики газа обьемные ВК-СТ 49706-12 10 лет 46298 ООО "Эльстер Газэлектро- 23.04.2017 
диафрагменные с механи- ника", г.Арзамас 
ческой температурной ком- 
пенсацией 
Счетчики газа объемные ОМЕГА ЭК, ОМЕГА 40612-09 6лет 35242 ЗАО "Газдевайс", 01.06.2014 
диафрагменные с автома- ЭКК дер.Ащерино 
тической температурной 
компенсацией 
Счетчики газа объемные РОСМЕТР ТС (61,6; 48822-11 8 лет 45171 ООО "Энергетическая сер- 29.12.2016 
диафрагменные с термо- 62,5; 64; G6) висная компания" (ЭСК), 
корректором г.Ставрополь 
Счетчики газа ротационные КУС 16422-10 5 лет 40458 ООО "Эльстер Газэлектро- 01.08.2015 
ника", г.Арзамас 
Счетчики газа ротационные РСГ СИГНАЛ 41453-09 б лет 36271 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 01.10.2014 
НАЛ", г.Энгельс 
Счетчики газа ротационные ТРИТОН-ГАЗ 49886-12 8 лет 46571 ООО "Лиом плюс", 18.05.2017 
г. С.-Петербург 
Счетчики газа турбинные TRZ 31141-08 8 лет 32845 ООО "Эльстер Газэлектро- 01.10.2013 
ника", г.Арзамас 
Счетчики газа турбинные Агат-1М 8717-90 2 года 25370 ООО "Бугульминский опыт- 20.04.2017 
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ный завод нефтеавтомати- 
ки" (БОЗНА), г.Бугульма 


27.29.01.01 


Наименование СИ Обозначение Тл МПИ NE cepte Изготовитель Срок дой 
реестра свид. ствия 

Счетчики газа турбинные СГТ16Э 47407-11 4 года 43433 ОАО "Арзамасский прибо- 02.08.2016 
ростроительный завод 
им.П.И.Пландина", 
г.Арзамас 

Счетчики газа турбинные СПНГ 47937-11 5 лет 44070 ООО "Техномер", г.Арзамас 03.10.2016 

Счетчики газа турбинные СТГ 28739-08 б лет 33494 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 01.12.2013 
НАЛ", г.Энгельс 

Счетчики газа ультразвуко- Гобой-1 21141-11 5 лет 44349 ОАО "Теплоприбор", 31.10.2016 

вые г.Рязань 

Счетчики газа ультразвуко- ГУВР-011 43618-10 2 года 38896/1 ООО "Росэнергоучет", 01.04.2015 

вые г.Белгород 

Счетчики газа ультразвуко- УБСГ 001 19678-05 б лет 21328 ЗАО "Газдевайс", 01.08.2015 

вые дер.Ащерино 

Счетчики газа ультразвуко- СГУН 1.1. 42518-09 2 года 37607 ООО "ОМЦ Газметрология", 01.01.2015 

вые накладные г.Москва 

Счетчики газа электронные КРИСТАЛЛ-Т 35038-08 б6 лет 34535 ООО "Альтоника", г.Москва 01.01.2014 

с термокоррекцией (СКҮЗТАІ-Т) 

Счетчики пара БҮМЕТІС-9433 41626-09 З года 36664 ЗАО "Даймет", г.Тюмень 01.11.2014 

Трубки Пито напорные диф- мод. ООО "ЭНСИ" 39694-08 1 год 34142 ООО "ЭНСИ", пос.Селятино 01.01.2014 

ференциальные цилиндри- 

ческие, полного напора ци- 

линдрические, дифферен- 

циальные загнутые на- 

встречу потоку 

Установки аэродинамиче- АУ-2 29782-10 1 год 40062 ЗАО "Экологические сенсо- 01.08.2015 

ские ры и системы" (ЭКСИС), 
г.Москва 

Установки аэродинамиче- АУ-2 29782-10 1год 40062/1 ОАО "Практик-НЦ", г.Москва 01.08.2015 

ские 

Установки для измерений УППВМ 27027-09 1 год 36024 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.09.2014 

параметров воздушного по- 

тока многоканальные 

Установки для поверки бъ- УПБСГ-1 39099-08 2 года 33407 ООО "Измерительные сис- 01.12.2013 

товых счетчиков газа темы", г.Краснодар 

Установки для поверки У-659 22334-09 2 года 38131 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 01.01.2015 

счетчиков газа бытовых НАЛ", г.Энгельс 

Установки для поверки УП ГСБ 46713-11 2 года 42579 ООО "Измеритель", г.Казань 25.04.2016 

счетчиков газа бытовых 

Установки массоизмери- АСМА-Т-03-400-300 39712-08 1год 34161 ООО "Бугульминский опыт- 01.01.2014 

тельные транспортабель- ный завод нефтеавтомати- 

ные ки" (БОЗНА), г.Бугульма 

Установки поверки счетчи- 551031М, 551031М- 30963-09 2 года 35770 ООО "ЗИП-Магнитоника", 01.08.2014 

ков газа 01 г.Краснодар 

Установки поверки счетчи- ВЗЛЕТ YNT 38644-08 2 года 32733 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.10.2013 

ков газа 

Установки поверочные Аймитер 47858-11 2 года 43893 ООО "ПКФ Аймитер", 26.09.2016 
г.Энгельс 

Установки поверочные АРМ П СГБ-1 34119-07 2 года 27035 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 13.08.2017 
НАЛ", г.Знгельс 

Установки поверочнье Константа 50224-12 2 года 46945 ООО "ПКФ Аймитер", 26.06.2017 
г.Энгельс 

Установки поверочные СПУ-3 47370-11 1год 43333 ОООНПО "Турбулентность- 29.07.2016 
Дон", с.Чалтырь 

Установки поверочные СПУ-5 46509-11 2 года 42257 ОООНПО "Турбулентность- 04.03.2016 
Дон", с.Чалтърь 

Установки поверочные Стандарт 49237-12 2 года 45727 ООО Знгельсское ПО "СИГ- 06.03.2017 
НАЛ", г.Знгельс 

Установки поверочнье УПГ 37319-10 2года 40416 ООО "Эльстер Газэлектро- 01.08.2015 
ника", г.Арзамас 

Установки поверочные УПСТГ 34118-09 2года 38137 ООО Энгельсское ПО "СИГ- 01.01.2015 
НАЛ", г.Знгельс 

Установки поверочные га- ИРВИС-УПГ 37939-08 2года 31780 ООО НПП "ИРВИС", 01.06.2013 


зодинамические 


г.Казань и КГТУ 
им.А.Н.Туполева, г.Казань 
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Наименование СИ Обозначение Мао MAN Ne cepte Изготовитель срокдейе 
реестра свид. ствия 
Установки поверочные для УПСГ 47988-11 2 года 44115 ОАО "КОЭЗ "Прибор", 11.10.2016 
промышленных счетчиков г.Казань 
газа 
Установки поверочные для УПСГБ-16 31858-08 2 года 31056 ОАО "КОЭЗ "Прибор", 01.04.2013 
счетчиков газа бытовых г.Казань 
Устройства микровычисли- БҮМЕТІС-5123 37417-08 З года 34946 ЗАО "Даймет", г.Тюмень 01.01.2014 
тельные 
27.29.01.02 Измерения расхода жидкостей, пара, газожидкостных систем 
Наименование СИ Обозначение Ne Jioc: MAN Десерт Изготовитель срокдей“ 
реестра свид. ствия 
Блоки измерительные топ- БЭСТ-12М 31373-06 З года 43132 ОООНПП "Диагностические 11.07.2016 
ливного стенда приборы", р.п.Краснообск 
Блоки электронные НОРД-ЭЗМ 37268-08 1 год 30992 ООО "Бугульминский опыт- 01.04.2013 
ный завод нефтеавтомати- 
ки" (БОЗНА), г.Бугульма 
Датчики многопараметриче- ОУМЕТ!С-2712 25286-03 З года 15469 ЗАО "Даймет", г.Тюмень 01.10.2013 
ские 
Датчики многопараметриче- ОУМЕТ!С-2712 25286-03 З года 15469/1 ОАО "Опытный завод "Элек- 01.10.2013 
ские трон", г.Тюмень 
Датчики расхода жидкости ОУМЕПС-1204 31876-08 3 года 34199 ЗАО "Даймет", г.Тюмень 01.01.2014 
Датчики расхода жидкости ОУМЕПС-1208 40624-09 3 года 35350 ЗАО "Даймет", г.Тюмень 01.07.2014 
напорные 
Датчики расхода счетчика ДРС.М 23469-08 3 roga 31053 OAO "Опытный завод "Элек- 01.04.2013 
трон", г.Тюмень 
Измерители скорости по- ИСП-1М 32804-12 2года 46415 ООО "Гидрометеоприбор", 15.05.2017 
тока г. С.-Петербург 
Имитаторы расхода ИР-ДРК 15192-11 4 года 42590 ЗАО "Флоукор", г.Москва 12.05.2016 
Комплексы измерительно- NBK ДШР 44698-10 2 года 40191 Научное учреждение "Ин- 01.08.2015 
вычислительные диагности- ститут прикладных инфор- 
ки шариковых расходомеров мационных технологий", 
модернизированные г.Москва 
Комплексы измерительные КСИП-1 19777-07 1 год 29702 ЗАО "Экологический центр 01.12.2012 
ЗИХ", г.Москва 
Посты пробоотбора 29683-05 2 года 21422 ЗАО "Спецприбор", г.Тула 01.08.2015 
Преобразователи первич- ШАДР-01-32МР 36206-07 Поверка 29686 ЗАО "АСИТА", г.Ногинск 01.12.2012 
ные при вы- 
пуске 
Преобразователи расхода Метран-300ПР 16098-09 4 года 35769 ЗАО "Промышленная группа 01.08.2014 
вихреакустические "Метран", г.Челябинск 
Преобразователи расхода ИРВИС-КЗОО 46038-10 2 года 42041 ГОУ ВПО Казанский госу- 28.12.2015 
вихревые дарственный технический 
университет 
им.А.Н.Туполева (КГТУ- 
КАЙ), г.Казань 
Преобразователи расхода ИРВИС-КЗОО 46038-10 2 года 42041 ООО НПП "Ирвис", г.Казань 28.12.2015 
вихревые 
Преобразователи расхода ТИРЭС 29826-10 4 года 40192 ООО "ТИРЭС", г.Челябинск 01.08.2015 
вихревье 
Преобразователи расхода ЭМИС-ВИХРЬ 200 38656-08 4 года 32745 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 01.10.2013 
вихревые (ЭВ-200) 
Преобразователи расхода ВЭПС 14646-05 4 года 39840 ЗАО "Промсервис", 01.04.2015 
вихревые электромагнитные г.Димитровград 
Преобразователи расхода ЭРВИП 50345-12 2 года 47144 ООО ИПП "Новые Техноло- 09.07.2017 
газа и пара гии", г.Уфа 
Преобразователи расхода СРТ-5, СРТ-8 48746-11 1 год 45005 ООО "ИНФОР", г.Пермь 23.12.2016 
жидкости 
Преобразователи расхода СУДКТ 41328-09 1год 36209 ЗАО "Глоб Мера", г.Москва 01.10.2014 


измерительные с сужающим 
устройством диффузорно- 
конфузорного типа трубные 
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Наименование СИ Обозначение та MAN NS Cepte Изготовитель Срок дөй? 
реестра свид. ствия 
Преобразователи расхода СУДКТ 49444-12 З года 46034 ЗАО "Глоб Мера", г.Москва 10.04.2017 
измерительные с сужающим 
устройством диффузорно- 
конфузорного типа трубные 
Преобразователи расхода ТПР1..ТПР20, 8326-04 1 год 36169 ОАО "Арзамасский прибо- 01.10.2014 
турбинные ТПР1В...ТПР20В ростроительный завод", 
г.Арзамас 
Преобразователи расхода ТПРГ 23153-08 2 года 34008 ОАО "Арзамасский прибо- 01.01.2014 
турбинные геликоидные ростроительный завод", 
г.Арзамас 
Преобразователи расхода ТПРГ2 50008-12 5лет 46679 ОАО "Арзамасский прибо- 01.06.2017 
турбинные геликоидные ростроительный завод 
им.П.И.Пландина", 
г.Арзамас 
Преобразователи расхода МастерФлоу 31001-12 1годи 48300 ООО "КОНВЕНТ", г.Москва 02.10.2017 
электромагнитные 4 года 
Преобразователи расхода МастерФлоу 31001-12 1годи 48301 ЗАО НПО "Промприбор", 02.10.2017 
электромагнитные 4 года г.Калуга 
Преобразователи расхода ПРЭМ 17858-11 4 года 42565 ЗАО "НПФ Теплоком", 25.04.2016 
электромагнитные г. С.-Петербург 
Преобразователи расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550 27104-08 4 года 34005 ЗАО "Промсервис", 01.01.2014 
электромагнитные г.Димитровград 
Преобразователи расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550 27104-08 4 года 34005/1 ООО "КИП-Комплект Cn- 01.01.2014 
электромагнитные бирь", г.Новосибирск 
Расходомеры Метран-150КРА 43124-09 2 года 38366 ЗАО "Промышленная группа 01.01.2015 
"Метран", г.Челябинск 
Расходомеры Метран-350 25407-05 2и4года 42363 ЗАО "Промышленная группа 01.04.2016 
"Метран", г.Челябинск 
Расходомеры вихревые ОРТІЗУУІКІ 4070 44750-10 4 года 40283 ООО "Кроне-Автоматика", 01.08.2015 
пос.Стромилово 
Расходомеры вихревые Метран-390 40895-09 3 roga 35757 ЗАО "Промышленная группа 01.08.2014 
"Метран", г.Челябинск 
Расходомеры вихревые ТАРАН-Тм 47985-11 4 года 44130 Протвинский филиал ФГУП 11.10.2016 
электромагнитные "НИИ НПО "Луч", г.Протвино 
Расходомеры воды корре- ДРК-4 29345-05 4 года 20836 ЗАО "Флоукор", г.Москва 01.08.2015 
ляционнье 
Расходомеры двухфазные ДФР-01 49572-12 2 года 46274 ООО "НПФ "Вымпел", 23.04.2017 
г.Саратов 
Расходомеры жидкости УРЖ2КМ 23363-12 4 года 45588 ЗАО фирма "ТЕСС- 24.02.2017 
ультразвуковые двухка- Инжиниринг", г.Чебоксары 
нальные 
Расходомеры с гидродина- ШРГП 36650-07 З года 30158 ООО НИЦЭ "ЦЕНТРЭНЕР- 01.01.2013 
мическим подвесом шаро- ГО", г.Москва 
вого ротора 
Расходомеры с интеграто- ЭХО-Р-02 21807-06 2 года 24668 ООО ПНП "Сигнур", 01.09.2016 
ром акустические г.Москва 
Расходомеры трехкомпо- РГЖ-001-02 41315-09 2 года 36196 ФГУП "ФНПЦ НИИИС 01.10.2014 
нентных газожидкостных по- им.Ю.Е.Седакова", г.Нижний 
токов природного газа Новгород 
Расходомеры ультразвуко- АКРОН-01 20711-00 2 года 9367 ООО ПНП "Сигнур", 01.03.2016 
вые с накладными излуча- г.Москва 
телями 
Расходомеры электромаг- 8700 14660-08 2 года 30874 ЗАО "Промышленная группа 01.03.2013 
нитные "Метран", г.Челябинск 
Расходомеры электромаг- СИМАГ 11 50225-12 4 года 46947 ООО "Геолинк", г.Москва 26.06.2017 
нитные 
Расходомеры электромаг- ЭРИС.В 12326-08 2 года 32167 ОАО ИПФ "Сибнефтеавто- 01.08.2013 
нитные матика", г.Тюмень 
Расходомеры-счетчики ВИС.МИР 32718-12 1 годи 47874 ЗАО "Тепловизор Пром", 20.08.2017 
5 лет г.Москва 
Расходомеры-счетчики ВИС.МИР 32718-12 1 годи 47875 ЗАО "НПО "Тепловизор", 20.08.2017 
5 лет г.Москва 
Расходомеры-счетчики РС 01 29828-05 2 года 21541 ЗАО "Термоавтоматика", 01.09.2015 
г.Мытищи 
Расходомеры-счетчики без- СТРИМ 27874-09 2 года 37651 ЗАО "ТЕХНО-Т", г.Тула 01.01.2015 


напорных потоков 
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Наименование СИ Обозначение Nerac- MAN NS CEPTE Изготовитель срокдейе 
реестра свид. ствия 

Расходомеры-счетчики вих- Взлет ВРС 22589-12 2 года 46942 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 26.06.2017 
ревье 
Расходомеры-счетчики вих- ИРВИС-РС4 46037-10 2года 42040 ГОУ ВПО Казанский госу- 28.12.2015 
ревые дарственный технический 

университет 

им.А.Н.Туполева (КГТУ- 

КАЙ), г.Казань 
Расходомеры-счетчики вих- ИРВИС-РС4 46037-10 2 года 42040 ООО НПП "Ирвис", г.Казань 28.12.2015 
ревые 
Расходомеры-счетчики вих- Ирга-РВ 26133-08 4года 32165 ООО "Глобус", г.Белгород 01.08.2013 
ревые 
Расходомеры-счетчики xng- 05800 21142-11 4 года 43735 ООО "Эй-Си Злектроникс", 05.09.2016 
кости ультразвуковые г.Чебоксары 
Расходомеры-счетчики жид- 05800 21142-11 4 года 43770 ООО "НПП ЭНКОНТ", 05.09.2016 
кости ультразвуковые г.Чебоксары 
Расходомеры-счетчики жид- КАРАТ-520 44424-12 4года 47132 ОООНПП "Уралтехноло- 09.07.2017 
кости ультразвуковые гия", г.Екатеринбург 
Расходомеры-счетчики жид- РАПИРА-ПВ 44259-11 3,5года 42572 ЗАО "Когерент", 25.04.2016 
кости ультразвуковые г.Новосибирск 
Расходомеры-счётчики жид- РАПИРА-ПВ 51070-12 4 года 47966 ЗАО "Камертон", г.Бердск 06.09.2017 
кости ультразвуковые 
Расходомеры-счетчики тур- РСТ 16604-08 6 мес. и 34214 ОАО "Арзамасский прибо- 01.01.2014 
бинные З года ростроительный завод", 

г.Арзамас 
Расходомеры-счетчики ГЕОСТРИМ 71 49527-12 2 года 46067 ООО "Геолинк", г.Москва 10.04.2017 
ультразвуковые 
Расходомеры-счетчики ИРВИС-РС4-Ультра 46036-10 2 года 42039 ООО НПП "Ирвис", г.Казань 28.12.2015 
ультразвуковые 
Расходомеры-счетчики ИРВИС-РС4-Ультра 46036-10 2 года 42039 ГОУ ВПО Казанский госу- 28.12.2015 
ультразвуковые дарственный технический 

университет 

им.А.Н.Туполева (КГТУ- 

КАИ), г.Казань 
Расходомеры-счетчики УРСВ "ВЗЛЕТ МР" 28363-04 4 года 19530 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.01.2015 
ультразвуковые многока- 
нальные 
Расходомеры-счетчики УРСВ "Взлет ПР" 20294-11 4 года 42361 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.04.2016 
ультразвуковые портатив- 
ные 
Расходомеры-счетчики АЛЬЯНС М 47363-11 4 года 43326 ООО "Альянс-Электро", 29.07.2016 
электромагнитные г. С.-Петербург 
Расходомеры-счетчики ВЗЛЕТ ТЭР 39735-08 4 года 34185 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.01.2014 
электромагнитные 
Расходомеры-счетчики ВЗЛЕТ ТЭР 39735-08 4 года 34185/1 ООО "ТЕХСЕРВИС", 01.01.2014 
электромагнитные г. С.-Петербург 
Расходомеры-счетчики ВЗЛЕТ ЭМ 30333-10 1 годи 40672 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.08.2015 
электромагнитные 4 года 
Расходомеры-счетчики ВЗЛЕТ ЭР 20293-10 1 годи 40673 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.08.2015 
электромагнитные 4 года 
Расходомеры-счетчики КАРАТ-550 47864-11 4 года 43905 ООО НПП "Уралтехноло- 26.09.2016 
электромагнитные гия", г.Екатеринбург 
Расходомеры-счетчики Малахит-РСВ 29648-07 4 года 28658/2 ООО НПК "ИР-Прибор", 01.08.2015 
электромагнитные г.Москва 
Расходомеры-счетчики РСМ-05 45070-10 4 года 40642 ООО НПФ "ТЭМ-прибор", 01.08.2015 
электромагнитные г.Москва 
Расходомеры-счетчики РСМ-05 48755-11 4 года 45015 ООО "Энергосберегающая 23.12.2016 
электромагнитные компания "ТЭМ", г.Москва 
Расходомеры-счетчики РСЦ 18215-08 4 года 33875 ООО "ВТК Пром", г.Киров 01.01.2014 
электромагнитные 
Расходомеры-счетчики РСЦ мод. П, Р, С 45536-10 4 года 41096 ООО "Магика-Прибор+", 01.08.2015 
электромагнитные г.Москва 
Расходомеры-счетчики РСЦ мод. П, Р, С 45536-10 4 года 41096/1 ООО "ВТК Пром", г.Киров 01.08.2015 
электромагнитные 
Расходомеры-счетчики ЭСКО-Р 46907-11 4 года 42762 ЗАО "Энергосервисная ком- 31.05.2016 


электромагнитные 
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пания 3Э", г.Москва 


27.29.01.02 


Наименование СИ Обозначение Һары MAN NE Гарт Изготовитель сракдеи 
реестра свид. ствия 
Расходомеры-счетчики ЭСКО-Р 46907-11 4года 42798 ООО "Поток-Т", г.Волжский 31.05.2016 
электромагнитные 
Системы измерительные АБСОЛЮТ- 42776-09 1год 37939 ЗАО "Инжиниринг групп", 01.01.2015 
УНИВЕРСАЛ г.Москва 
Системы контроля пробоот- 39738-08 4 года 34188 Научное учреждение "Ин- 01.01.2014 
бора конденсата пара ститут прикладных инфор- 
мационных технологий", 
г.Москва 
Счетчики воды крыльчатые СВК (СВК-15Х(Г), 44572-10 4 года- 40006 ООО "ГЕРРИДА", г.Казань 01.08.2015 
СВК-20Х(Г), СВК- для 
25Х(Г), СВК-32Х(Г)) гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики жидкости МА2301, УА2302, 16762-08 4 года 34950 ЗАО "ВЕГА-Прибор", 01.01.2014 
МА2304 г.Москва 
Счетчики жидкости КАРАТ-Импульс 40185-08 4 года - 34929 ОООНПП "Уралтехноло- 01.01.2014 
для гия", г.Екатеринбург 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики жидкости СЖУ 23602-08 3 года 33483 ОАО ИПФ "Сибнефтеавто- 01.12.2013 
матика", г.Тюмень 
Счетчики жидкости CK% 14189-08 3 roga 31649 НПО "НТЭС", г.Бугульма 01.06.2013 
Счетчики жидкости объем- ИОН1 37313-08 1 год 31016 ООО НПФ "Центрнефтеав- 01.04.2013 
ные томатика", г.Октябрьский 
Счетчики жидкости ротор- ЭМИС-ДИО 230 38302-08 1 год 32305 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 01.08.2013 
ные 
Счетчики жидкости с оваль- ДД 25-1,6СУ, ДД 40- 47921-11 1 год 44053 ООО ПКФ "ПриборКом- 03.10.2016 
ными шестернями унифи- 0,6СУ плект", г.Обнинск 
цированные 
Счетчики жидкости турбин- ТОР 6965-03 1год 15899 ОАО "Акционерная Компа- 01.11.2013 
ные ния ОЗНА", г.Октябрьский 
Счетчики жидкости турбин- ТОР.НТ 51980-12 1год 49027 ООО ИПП "Новые Техноло- 20.12.2017 
ные гии", г.Уфа 
Счетчики жидкости турбин- ТОР-Т 34071-07 1год 27015 ООО "Техснаб", 01.04.2017 
ные г.Октябрьский 
Счетчики жидкости ультра- ПРАМЕР-510 24870-09 4 года 34960 ЗАО "Промсервис", 01.05.2014 
звуковые г.Димитровград 
Счетчики ультразвуковые СУР-97 16860-07 4 года 29622 ООО "Самарская злектро- 01.11.2012 
акустическая лаборатория", 
г.Самара 
Счетчики ультразвуковые УЗС-1 15426-12 4 года 45585 ОООНПП "Сигма-С", 24.02.2017 
г.Самара 
Счетчики-расходомеры ЭМИС-ПЛАСТ 220, 44077-10 4года 39548 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 01.04.2015 
жидкости ЭМИС-ПЛАСТ 220Р 
Счетчики-расходомеры ЭМИС-ПЛАСТ 220, 44077-10 4 года 39548/1 ООО "ЭМИС Ино", 01.04.2015 
Жидкости ЭМИС-ПЛАСТ 220Р г.Челябинск 
Счетчики-расходомеры РМ-5 20699-11 1годи 43212 ООО "ТБН Энергосервис", 13.07.2016 
электромагнитные 4 года г.Москва 
Счетчики-расходомеры РЭВ-П "Фотон" 46025-10 З года 42038 ООО НТФ "Фотон", 28.12.2015 
электронные вихревые по- г. С.-Петербург 
гружные 
Установки для измерения Дм4 25811-03 1 год 16224 ООО "Реагент", г.Тюмень 01.10.2013 
дебита малогабаритные 
Установки поверочные рас- Поток ПУ-30, Поток 33732-08 1 год 32801 ЗАО НПО "Промприбор", 01.10.2013 
ходомерные ПУ-50, Поток ПУ- г.Калуга 
100, Поток ПУ-200 
Установки поверочные рас- Поток ПУ-30, Поток 33732-08 1 год 32801/1 ООО НПК "Энергоэффек- 01.10.2013 
ходомерные ПУ-50, Поток ПУ- тивный город", г.Москва 
100, Поток ПУ-200 
Установки трубопоршневые Сапфир М 23520-07 2 года 29701 ОАО НПП "Системнефте- 01.12.2012 
газ", г.Октябрьский 
Устройства сужающие Струя 38486-08 2 года 32537/1 ООО "НПП "Высокие инже- 01.09.2013 


нерные технологии", 
г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение Гарос. МПИ NE Cept Изготовитель Cpox ДӘЙ- 
реестра свид. ствия 
Устройства сужаюшие Струя 38486-08 2года 325372 ООО "НПФ "Струя", 01.09.2013 
г.Красногорск 
27.29.01.03 Измерения массового и обьемного расхода воды 
Наименование СИ Обозначение Це гес: MAN Ne серт Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Водосчетчики крыльчатые Росич ВКМ-15, BKM- 37303-08 б лет 31005 ООО "ПК Прибор", г.Москва 01.04.2013 
мокроходные 20 
Датчики расхода ДРС.Т 46911-11 3 года 42766 ООО "Завод нефтегазового 31.05.2016 
оборудования "ТЕХНОВЕК", 
г.Воткинск 
Датчики расхода воды вих БҮМЕТІС-1001 20365-03 4 года 14848 ЗАО "Даймет", г.Тюмень 01.08.2013 
ревье 
Датчики расхода воды вих БҮМЕТІС-1001 20365-03 4 года 14848/1 ОАО "Опытный завод "Элек- 01.08.2013 
ревые трон", г.Тюмень 
Измерители скорости вод- ИСВП-ГР-21М1 37923-08 2года 31767 ООО "Метеоприбор", г.Омск 01.06.2013 
ного потока 
Измерители скорости вод- ИСО-1 37922-08 2 года 31766 ООО "Метеоприбор", г.Омск 01.06.2013 
ного потока 
Имитаторы расхода Elkora 1-24 23147-02 2 года 12618 ООО Фирма "Водоавтома- 02.10.2017 
тика и метрология", 
г.Москва 
Калибраторы расхода Метран-551 44642-10 2 года 40172 ЗАО "Промышленная группа 01.08.2015 
"Метран", г.Челябинск 
Комплексы поверочные Взлет КПИ 14510-12 2 года 46946 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 26.06.2017 
Комплексы расходомерные КР 27870-09 З года 38444 ООО "Завод нефтегазового 01.01.2015 
оборудования "ТЕХНОВЕК", 
г.Воткинск 
Преобразователи измери- ПРК-01 24461-12 4 года 49423 Филиал ФГУП "НПО автома- 29.12.2017 
тельные для ультразвуко- тики" "ОКБ Автоматика", 
вых расходомеров г.Екатеринбург; ООО "Гори- 
зонт", г.Екатеринбург 
Преобразователи импульс- ИП-01 41557-09 б лет 36483 ОАО "Зеленоградский инно- 01.10.2014 
ные вационно-технологический 
центр", г.Москва 
Преобразователи импульс- ИП-01 41557-09 блет 36483/1 ОАО "Завод Протон-МИЭТ", 01.10.2014 
ные г.Москва 
Преобразователи расхода ИТЭМ 46604-11 4 года 42388 ООО "ЛОМО-Прибор", 01.04.2016 
г. С.-Петербург 
Преобразователи расхода Метран-305ПР 28383-09 4 года 37894 ЗАО "Промышленная группа 01.01.2015 
вихреакустические "Метран", г.Челябинск 
Преобразователи расхода Метран-305ПР 28383-11 4года 44119 ЗАО "Промышленная группа 11.10.2016 
вихреакустические "Метран", г.Челябинск 
Преобразователи расхода Метран-320 24318-03 3 roga 22497 ЗАО "Промышленная группа 01.08.2013 
вихреакустические "Метран", г.Челябинск 
Преобразователи расхода ВПС 19650-10 4 года 39366 ЗАО НПО "Промприбор", 01.04.2015 
вихревые электромагнитные г.Калуга 
Преобразователи расхода ДРК-ВМ 24425-03 4 года 14336 ЗАО "Флоукор", г.Москва 01.10.2013 
жидкости корреляционные 
вихревые малопотребляю- 
щие 
Преобразователи расхода ПРИМ 20893-11 1 годи 42362 ООО "Маяк-Д", г.Пермь 01.04.2016 
индукционные микропро- 4 года 
цессорные 
Преобразователи расхода ПРИМ 20893-11 1 годи 42362 ФГУП "ОКБ "Маяк", г.Пермь 01.04.2016 
индукционные микропро- 4 года 
цессорные 
Расходомеры жидкости РС-2М 37732-08 2 года 31642 ОООНПП "Турботрон", 01.06.2013 
г.Ростов-на-Дону 
Расходомеры жидкости РС-2М 37732-08 2года 31642/1 ОООНПО "Турбулентность- 01.06.2013 
Дон", г.Ростов-на-Дону 
Расходомеры жидкости РС-2М 37732-08 2 года 31642/2 ООО НПО "Компания Газо- 01.06.2013 
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вая Индустрия", г.Ростов-на- 
Дону 


27.29.01.03 


Наименование СИ Обозначение 5. MAN NE Cepte, Изготовитель Срок дойт 
реестра свид. ствия 
Расходомеры жидкости УРЖ2К 19094-10 2года 40765 ЗАО фирма "ТЕСС- 01.08.2015 
ультразвуковые двухка- Инжиниринг", г.Чебоксары 
нальные 
Расходомеры ультразвуко- Ривус 150 (Кмиз 41026-09 4 года 35816 ООО "Гидровижн", 01.08.2014 
вье 150) г. С.-Петербург 
Расходомеры ультразвуко- Ривус 500 (Кмиз 41331-09 4года 36212 ООО "Гидровижн", 01.10.2014 
вые 500) г. С.-Петербург 
Расходомеры ультразвуко- УЗР-2 29352-05 2года 20950 ОАО "НИИ энергетических 01.08.2015 
вые сооружений", г.Москва 
Расходомеры шариковые Шторм-ВА, Шторм- 5706-08 Поверка 30879 ОАО "Завод "Староруспри- 01.02.2013 
32М при вы- бор", г.Старая Русса 
пуске 
Расходомеры электромаг- Питерфлоу РС 46814-11 4года 42595 ЗАО "ТЕРМОТРОНИК", 12.05.2016 
нитные г. С.-Петербург 
Расходомеры электромаг- ЭЛТЕКО ЭМР 40627-11 4года 42761 ЗАО "Электротехническая 31.05.2016 
нитные компания", г.Москва 
Расходомеры-скоростемеры МКРС 14989-07 2года 26760 ООО ПНП "Сигнур", 01.03.2017 
микрокомпьютерные г.Москва 
Расходомеры-счетчики ЧЕМОО5-2 36941-08 4 года 30530 ЗАО "Центрприбор", 01.02.2013 
г.Москва 
Расходомеры-счетчики ПРАМЕР-52ХХ 43140-09 4 года 38382 ЗАО "Промсервис", 01.01.2015 
г.Димитровград 
Расходомеры-счетчики РС-СПА-М 23364-12 4и 2 года 45875 ООО "ЛОМО-Прибор", 26.03.2017 
г. С.-Петербург 
Расходомеры-счетчики УРС 002В 25342-07 4 года 29623 ЗАО "Альбатрос Инжини- 21.11.2017 
ринг РУС", г.Москва 
Расходомеры-счетчики тур- Турбоскад 27648-04 2 года 18677 ООО ЦПТР "АВАНТАЖ", 01.01.2015 
бинные г.Александров 
Расходомеры-счетчики ЧЕМООЛ 14315-00 2 года 7805/1 ОАО "АБС ЗЗиМ Автомати- 01.08.2015 
ультразвуковые зация", г.Чебоксары 
Расходомеры-счетчики Взлет РСЛ 22591-12 4 года 46943 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 26.06.2017 
ультразвуковые 
Расходомеры-счетчики Днепр-7 15206-07 2года 28014 ЗАО "Днепр", г.Сергиев По- 13.08.2017 
ультразвуковые сад 
Расходомеры-счетчики РСУ-003 43107-09 4 года 38349 ООО "Метрические систе- 01.01.2015 
ультразвуковые мы", г.Ростов-на-Дону 
Расходомеры-счетчики РУС-1 24105-11 4 года 43514 ОООНПО "Наука", 11.08.2016 
ультразвуковые г.Чебоксары 
Расходомеры-счетчики xo- ВСЭ 32075-11 5 лет 42570 ЗАО "Тепломер", г.Мытищи 25.04.2016 
лодной и горячей воды 
Расходомеры-счетчики xo- ВСЭ 32075-11 5 лет 42570 ООО "ПроектСтройМонтаж", 25.04.2016 
лодной и горячей воды г.Мытищи 
Расходомеры-счетчики Омега-Р 23463-07 1годи 30003 ЗАО НПП "Омега-Сенсор", 01.01.2013 
электромагнитные 4 года г.Москва 
Расходомеры-счетчики Омега-Р 23463-07 1годи 30003/1 ООО НПП "Омега Инжени- 01.01.2013 
электромагнитные 4 года ринг", г.Москва 
Расходомеры-счетчики ПРЭТ-01 51340-12 4года 48331 ООО "Теплотрон", 02.10.2017 
электромагнитные г. С.-Петербург 
Расходомеры-счетчики ЭМР 51448-12 4года 48380 ОООНПО "Наука", 22.10.2017 
электромагнитные г.Чебоксары 
Расходомеры-счетчики ЭСКО-РВ.08 28868-10 4 года 40084 ЗАО "Знергосервисная ком- 01.08.2015 
электромагнитные пания 39", г.Москва 
Расходомеры-счетчики ЭСКО-РВ.08 28868-10 4года 40084/1 ООО "Энергоавтоматика", 01.08.2015 
электромагнитные г.Казань 
Расходомеры-счетчики ЭСКО-РВ.08 28868-10 4года 40084/2 ООО "ТЭСКО", г.Красноярск 01.08.2015 
электромагнитные 
Расходомеры-счетчики ЭСКО-РВ.08 28868-10 4года 40084/3 ООО НПП "Омега Инжени- 01.08.2015 
электромагнитные ринг", г.Москва 
Расходомеры-счетчики ЭСКО-РВ.08 28868-10 4 года 40084/4 ООО "НПК "Альтернатива", 01.08.2015 
электромагнитные г.Тверь 
Системы автоматизирован- 49236-12 4 года 45725 МГУП "Мосводоканал" ПУ 06.03.2017 


ные коммерческого учета 
потребления воды (АС- 
КУПВ) 


"Мосводопровод", г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение етос, MAN NE сорт Изготовитель Срок дөй: 
реестра свид. ствия 
Системы измерений коли- СИ-УУ-ХВ/ГВ 36211-07 4 года - 29691 ЗАО "Акватехсервис", 01.12.2012 
чества воды на узле учета для г. С.-Петербург 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Системы измерительные СИРЕНА 30188-12 1год 45353 ООО "АСВэ", 02.02.2017 
расхода воды в трубопро- г.Новочеркасск 
водах ГРЭС 
Системы многоканальные РУПТ-МН-РС64 16815-08 2 года 30438 ООО СКБ "Приборы и cnc- 01.02.2013 
измерения уровня и разде- темы", г.Рязань 
ла жидких сред 
Счетчики воды ТЭМ 24357-08 4 года 32783 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 01.10.2013 
Счетчики воды крыльчатые Миномесс 42813-09 4 года - 37951 ООО "Миноль знергосбере- 01.01.2015 
для жение", г.Тюмень 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики воды крыльчатые ОХТА 47153-11 4года- 43034 ООО "Тайпит- 04.07.2016 
для Измерительные Приборы" 
гор.воды; (Тайпит-ИП), г. С.-Петербург 
6 лет - 
хол. 
Счетчики воды крыльчатые ОХТА М 50797-12 4 года - 47652 ООО "Тайпит- 10.08.2017 
многоструйные для Измерительные Приборы" 
гор.воды; (Тайпит-ИП), г. С.-Петербург 
6 лет - 
хол. 
Счетчики воды крыльчатые Росич ВКМ 46589-11 6 лет 42373 ООО "ПК Прибор", г.Москва 01.04.2016 
мокроходные 
Счетчики воды турбинные Миномесс 42812-09 4 года - 37950 ООО "Миноль знергосбере- 01.01.2015 
для жение", г.Тюмень 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики воды турбинные ОХТАТ 50798-12 4года- 47653 ООО "Тайпит- 10.08.2017 
для Измерительные Приборы" 
гор.воды; (Тайпит-ИП), г. С.-Петербург 
б лет - 
хол. 
Счетчики воды универсаль- ВД 45326-10 4 года 40931 ЗАО "Компания Верле", 01.08.2015 
ные г.Москва 
Счетчики воды электромаг- СВЭМ.М 11045-01 2 года 31098 ОАО ИПФ "Сибнефтеавто- 01.04.2013 
нитные матика", г.Тюмень 
Счетчики горячей воды ВСГ, ВСГд 23648-07 б лет 29523 ЗАО "Тепловодомер", 01.11.2012 
г.Мытищи 
Счетчики горячей воды ВСГН, ВСТН 26405-04 4 года 17056 ЗАО "Тепловодомер", 01.01.2014 
г.Мытищи 
Счетчики горячей воды ВСТ 23647-07 блет 29524 ЗАО "Тепловодомер", 01.11.2012 
г.Мытиши 
Счетчики жидкости \А2305М 20263-08 4года- 33677/1 ЗАО "ВЕГА-Прибор", 01.01.2014 
для г.Москва 
гор.воды; 
6 лет - 
для хол.; 
4 года - 
для 
др.жидко- 
стей 
Счетчики жидкости акусти- АС-001 22354-08 4 года 30258 ЗАО "Центрприбор", 01.02.2013 
ческие г.Москва 
Счетчики жидкости акусти- АС-001 22354-08 4 года 30258/1 ОАО "Завод "Староруспри- 01.02.2013 
ческие бор", г.Старая Русса 
Счетчики крыльчатые ropa- СЧВГ, СчВХ 51357-12 4 года - 48349 ОАО "Завод "Автоприбор", 02.10.2017 
чей и холодной воды для г.Владимир 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
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Наименование СИ Обозначение Noroc- МПИ Ne сарту Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Счетчики крыльчатые одно- ОСВХ и ОСВУ 32538-11 4 года- 44335 ООО "ПК Прибор", г.Москва 31.10.2016 
струйные холодной и горя- для 
чей воды гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики крыльчатые хо- СВМ-40С 29542-05 4года- 21456/1 ООО ПКФ "Бетар", 01.04.2013 
лодной и горячей воды для г.Чистополь 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики крыльчатые хо- СКБ 26343-08 4 года - 32124 ОАО "Завод "Водоприбор", 01.07.2013 
лодной и горячей воды для г.Москва 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики крыльчатые хо- СКВХ и СКВУ 49447-12 4 года- 46038 ООО ПК "КАН", г.Краснодар 10.04.2017 
лодной и горячей воды для 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики крыльчатые хо- СХ-15 "Водомеръ", 46822-11 4 года - 42665 ОАО "Завод "Водоприбор", 19.05.2016 
лодной и горячей воды СГ-15 "Водомеръ" для г.Москва 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики расхода газа тур- ТЗ 45127-10 8 лет 40720 ООО "Промучет", 01.08.2015 
бинные г.Домодедово 
Счетчики скоростные СКВГОО 3/15 и CKB- 42803-09 4 года - 37979 ОАО "Улан-Удэнское прибо- 01.01.2015 
крыльчатые горячей водыи 3/15 для ростроительное производ- 
холодной ВОДЫ гор.воды; ственное объединение", 
5 лет - г.Улан-Удэ 
хол. 
Счетчики скоростнье СКВ/ СКВГ90/ CKB- 27361-09 4 года - 35776 ОАО "ВПО "Точмаш", 01.08.2014 
крыльчатые холодной nro- АМ/ СКВГ90-АМ/ для г.Владимир 
рячей воды СКВ-ГК/ СКВГ90-ГК/ гор.воды; 
СКВГ150-ГК блет- 
хол. 
Счетчики турбинные холод- ВХ, ВХС 38999-08 б лет 33248 ОАО "Завод "Водоприбор", 01.11.2013 
ной воды г.Москва 
Счетчики турбинные холод- ВСТ-ХиВСТ-У 49448-12 4года- 46039 ООО ПК "КАН", г.Краснодар 10.04.2017 
ной и горячей воды для 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики турбинные холод- СВМТ (СВМТ-50, 28747-05 4 года - 20059 ООО ПКФ "Бетар", 01.01.2015 
ной и горячей воды СВМТ-50Д) для г.Чистополь 
гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики турбинные холод- СТВХи СТВУ 32540-11 4года- 44334 ООО "ПК Прибор", г.Москва 31.10.2016 
ной и горячей воды для 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХд 23649-07 б лет 29522 ЗАО "Тепловодомер", 01.11.2012 
г.Мытищи 
Счетчики холодной воды ВСХН, ВСХНд 26164-03 б лет 16684 ЗАО "Тепловодомер", 01.01.2014 
г.Мытищи 
Счетчики холодной воды ВТВ 38022-08 б лет 31878 ЗАО "Компания Верле", 01.07.2013 
г.Москва 
Счетчики холодной воды КВМ 28464-12 блет 46573 ОАО "Завод "Водоприбор", 18.05.2017 
комбинированные г.Москва 
Счетчики холодной воды BOX, ВДХ-И (крыль- 19653-07 4 года - 26756 ООО "Производственно- 20.04.2017 
крыльчатые, турбинные; хо- чатые), ВДТХ, ВДТХ- для торговая компания "Спец- 
лодной и горячей воды И (турбинные), ВДГ, гор.воды; техприбор", г.Сергиев Посад 
крыльчатые, турбинные ВДГ-И (крыльчатые), 6 лет - 
ВДТГ, ВДТГ-И (тур- хол. 


бинные) 
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Наименование СИ Обозначение МЕТО МПИ Ne барту Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Счетчики холодной воды СВХ-25, СВХ-32, 49480-12 4 года - 46057 ООО "Кредо", г.Челябинск 10.04.2017 
крыльчатые, холодной nro- СВХ-40, СВХ-50, для 
рячей воды (универсаль- СВУ-25, СВУ-32, гор.воды; 
ные) крыльчатые СВУ-40, СВУ-50 блет- 
хол. 
Счетчики холодной воды ВМХм 47103-11 блет 43029 ОАО "Завод "Водоприбор", 16.06.2016 
турбинные г.Москва 
Счетчики холодной и горя- ЕТК/ЕТУ/ Водоучет 19727-03 4года- 15126 ЗАО "Компания Верле", 01.07.2013 
чей воды для г.Москва 
гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- МТК/ММК/МТУУ/ Bo- 19728-03 4 года - 15125 ЗАО "Компания Верле", 01.07.2013 
чей воды доучет для г.Москва 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- Берегун 33541-12 4 года- 47878 ООО "СУ-29", г.Москва 20.08.2017 
чей воды для 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- ВМХ и ВМГ 18312-03 4года- 14058 ОАО "Завод "Водоприбор", 01.06.2013 
чей воды для г.Москва 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- ВСКМ 90 32539-11 4 года- 44337 ООО "ПК Прибор", г.Москва 31.10.2016 
чей воды для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- ВСХ, ВСХд, ВСГ, 51794-12 блет 48840 ЗАО "Тепловодомер", 20.11.2017 
чей воды ВСГд, ВСТ г.Мытищи 
Счетчики холодной и горя- ПУЛЬС 47244-11 4 года - 43231 ООО "Аква-С", г.Реутов 19.07.2016 
чей воды для 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- САЯНЫ-Т 37730-12 4года- 46297 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 23.04.2017 
чей воды для 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- CBM (СВМ-25, CBM- 22484-02 4 года - 11704/1 ООО ПКФ "Бетар", 01.07.2013 
чей воды 25Д, СВМ-32, СВМ- для г.Чистополь 
32Д, СВМ-40, СВМ- гор.воды; 
40Д) 6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- СХ (СХИ) - "Ново- 37951-08 4 года - 31792 ООО "ЭВК-Сервис", 01.06.2013 
чей воды алексеевский", СГ для г.Москва 
(СГИ) - "Новоалек- гор.воды; 
сеевский" блет- 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- СХВ (СХВ-15, СХВ- 16078-05 4 года - 20909 ООО ПКФ "Бетар", 01.01.2015 
чей воды 15Д, СХВ-20, СХВ- для г.Чистополь 
20Д), СГВ (СГВ-15, гор.воды; 
СГВ-15Д, СГВ-20, блет- 
СГВ-20Д) хол. 
Счетчики холодной и ropa- ETKI (ЕТУІ) ВИНД- 39392-08 4 года - 33834 ОАО "Бологовский арматур- 01.01.2014 
чей воды крыльчатые ЭКС для ный завод", г.Бологое 
гор.воды; 
блет- 
хол. 


88 


27.29.01.03 


Наименование СИ Обозначение Әле МПИ Ne cepte Изготовитель Срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Счетчики холодной и ropa- МУІҒ-К 26382-12 4года- 47126 ООО "Спутник", 09.07.2017 
чей воды крыльчатые для г. С.-Петербург 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- ҮУ/ҒК2, WFW2 37584-08 4 года - 31295/1 ООО "ИТЭЛМА Билдинг 01.05.2013 
чей воды крыльчатые для Системс", г.Москва 
гор.воды; 
б лет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- ҮУ/ҒКЗ, WFW3 37583-08 4 года - 31294/1 ООО "ИТЭЛМА Билдинг 01.05.2013 
чей воды крыльчатые для Системс", г.Москва 
гор.воды; 
б лет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- ЛИДЕР УВС-15Х, 47204-11 4 года- 43213 ООО "Урал Прибор", 13.07.2016 
чей воды крыльчатые ЛИДЕР УВС-15Г, для г.Верхняя Пышма 
ЛИДЕР УВС-20Х, гор.воды; 
ЛИДЕР УВС-20Г блет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- ЛИДЕР УСК-20Х, 50129-12 4 года- 46864 ООО "Урал Прибор", 26.06.2017 
чей воды крыльчатые ЛИДЕР УСК-20Г, для г.Верхняя Пышма 
ЛИДЕР УСК-25Х, гор.воды; 
ЛИДЕР УСК-25Г, блет - 
ЛИДЕР УСК-32Х, хол. 
ЛИДЕР УСК-32Г, 
ЛИДЕР УСК-40Х, 
ЛИДЕР УСК-40Г, 
ЛИДЕР УСК-50Х, 
ЛИДЕР УСК-50Г 
Счетчики холодной и ropa- МЕТЕР ВК 39016-08 Б лет - 33265 ООО "Метер", 01.11.2013 
чей воды крыльчатые для г. С.-Петербург 
гор.воды; 
блет- 
для хол. 
Счетчики холодной и ropa- МЕТЕР СВ 38760-08 4 года - 32870 ООО "Метер", 01.10.2013 
чей воды крыльчатые для г. С.-Петербург 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- МЕТЕР СВ 48411-11 4года- 44695 ООО "Метер", 08.12.2016 
чей воды крыльчатые для г. С.-Петербург 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- МС15 30845-11 4 года - 42249 ООО "Мультисистема", 04.03.2016 
чей воды крыльчатые для г.Москва 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- НОРМА СВК 49316-12 4года- 45855 ООО "Норма Измеритель- 26.03.2017 
чей воды крыльчатые для ные Системь" (НИС), 
гор.воды; г. С.-Петербург 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной и горя- Пульсар 36935-08 4года- 30525 ОООНПП "Тепловодохран", 01.02.2013 
чей воды крыльчатые для г.Рязань 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- СВ-15Х "КАСКАД", 31125-06 5 лет 42593 ООО "ПФ "КАСКАД", 12.05.2016 
чей воды крыльчатые СВ-15Г "КАСКАД" г. С.-Петербург 
Счетчики холодной и горя- СВК 13869-08 4 года - 33284 ОАО "Арзамасский прибо- 01.12.2013 
чей воды крыльчатые для ростроительньи завод", 
гор.воды; г.Арзамас 
блет- 
хол. 
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Счетчики холодной и ropa- СВУ-15, СВХ-15, 46597-11 4годаи 42381 ООО "Кредо", г.Челябинск 01.04.2016 
чей воды крыльчатые СВГ-15, СВУ-20, 6 лет 
СВХ-20, СВГ-20 
Счетчики холодной и ropa- Тритон 43682-10 5 лет 39085 ООО "Лиом плюс", 01.04.2015 
чей воды крыльчатые г. С.-Петербург 
Счетчики холодной и ropa- Тритон-М 49152-12 5 лет 45592 ООО "Лиом плюс", 24.02.2017 
чей воды крыльчатые уни- г. С.-Петербург 
версальные 
Счетчики холодной и горя- МСХ- 24097-02 4года- 13834 ООО фирма "Ценнер- 01.02.2013 
чей воды многоструйные "Алексеевский", для Водоприбор Лтд.", г.Москва 
МСГ-"Алексеевский", гор.воды; 
МСТ-"Алексеевский" 6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- МЕТЕР ВТ 39017-08 5лет- 33266 ООО "Метер", 01.11.2013 
чей воды турбинные для г. С.-Петербург 
гор.воды; 
6 лет - 
для хол. 
Счетчики холодной и горя- СВТ 19521-07 4года- 30006 ОАО "Арзамасский прибо- 01.01.2013 
чей воды турбинные для ростроительный завод", 
гор.воды; г.Арзамас 
6 лет - 
хол. 
Счетчики-расходомеры КСР 23443-07 4 года 30177 ЗАО НПО "Промприбор", 01.01.2013 
г.Калуга 
Счетчики-расходомеры ЭМИС-МАСС 260 42953-09 4 года 38092 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 01.01.2015 
массовые 
Счетчики-расходомеры ЭМИС-МАСС 260 42953-09 4 года 38092/1 ООО "ЭМИС Ино", 01.01.2015 
массовые г.Челябинск 
Счетчики-расходомеры ЭЛМЕТРО-Фломак 47266-11 4 года 43241 ОАО ИПФ "Сибнефтеавто- 19.07.2016 
массовые матика", г.Тюмень 
Счетчики-расходомеры ЭЛМЕТРО-Фломак 47266-11 4 года 43256 ООО "ЭлМетро Групп", 19.07.2016 
массовые г.Челябинск 
Счетчики-расходомеры СЭМ-01 22324-09 4 года 35222 ООО "Фирма "Системы 01.06.2014 
электромагнитные электроники и медицины", 
г.Новосибирск 
Счетчики-расходомеры СЭМ-01 22324-09 4 года 35222/1 ОАО "Бердское специаль- 01.06.2014 
электромагнитные ное конструкторское бюро 
"ВЕГА", г.Бердск 
Счетчики-расходомеры РЭВ-П "Фотон" 22211-07 З года 27054 ООО НТФ "Фотон", 12.10.2017 
электронные вихревые по- г. С.-Петербург 
гружные 
Установки Пролив-М 16962-03 1 год 32283 ГНЦ РФ ОАО "НИИТепло- 01.08.2013 
прибор", г.Москва 
Установки для поверки рас- ОПУС-01 45746-10 1 год 41393 ЗАО "НПО "Тепловизор", 01.08.2015 
ходомеров и счетчиков жид- г.Москва 
кости 
Установки для поверки рас- ОПУС-01 45746-10 1 год 41393/1 ЗАО "Тепловизор Пром", 01.08.2015 
ходомеров и счетчиков жид- г.Москва 
кости 
Установки для поверки рас- ОПУС-02-600 40070-08 1 год 34665 ЗАО "НПО "Тепловизор", 01.01.2014 
ходомеров и счетчиков жид- г.Москва 
кости 
Установки для поверки рас- ОПУС-02-600 40070-08 1 год 34665/1 ЗАО "Тепловизор Пром", 01.01.2014 
ходомеров и счетчиков жид- г.Москва 
кости 
Установки поверочные ВЗЛЕТ ПУ 47543-11 1 год 43614 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 22.08.2016 
Установки поверочные МЕРАКС УП 42575-09 1 год 37642 ООО "МежРегионАкадем- 01.01.2015 
Стандарт", г. С.-Петербург 
Установки поверочные (ӨЛЕ) 26633-09 1год 38710 ОАО "Арзамасский прибо- 01.01.2015 
ростроительный завод", 
г.Арзамас 
Установки поверочные УПР-АТ 50508-12 1год 47305 ЗАО "Аргоси", г.Москва 12.07.2017 
Установки поверочные УПСЖ 150 24630-08 1 год 33495 ООО "ОКБ "Гидродинами- 01.12.2013 
ка", г.Киров 
Установки поверочные УПСЖ-АТ 49020-12 1год 45451 ЗАО "Аргоси", г.Москва 20.02.2017 
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Установки поверочные aB- УПРС 52183-12 1 год 49249 ООО "ИПФ "Нептун", г.Киров 20.12.2017 

томатизированнье 

Установки поверочные ав- УПСЖ 43499-09 1 год 38729 ООО "ОКБ "Гидродинами- 01.01.2015 

томатизированные ка", г.Киров 

Установки поверочные ne- Каскад-2П 25742-09 1год 35772 ООО фирма "Ценнер- 01.08.2014 

реносные Водоприбор Лтд.", г.Москва 

Установки поверочные ne- Каскад-2П 25742-09 1год 35772/1 ЗАО НПО "Промприбор", 01.08.2014 

реносные г.Калуга 

Установки поверочные пе- УПСЖ ЗПМ 40391-09 1 год 34965 ООО "ОКБ "Гидродинами- 01.05.2014 

реносные ка", г.Киров 

Установки поверочные УПМ 45711-10 1год 41364 ООО "Промсервис", г.Ливны 01.08.2015 

средств измерений обьема 

и массы 

Установки поверочные П1262 37072-08 1 год 33666 ОАО "ВПО "Точмаш", 01.03.2013 

счетчиков воды г.Владимир 

Установки поверочные тру- ИВС-Прувер 51068-12 1 годи 47964 ООО "Инвестстрой", 06.09.2017 

бопоршневые 2 года г.Москва 

Установки поверочные тру- ОСЗВ 44252-10 1 годи 39682 ООО "Системы Нефть и Газ 01.04.2015 

бопоршневые двунаправ- 2 года Балтия" (ОСЗВ), 

ленные г.Калининград 

Установки стационарные Прувер С-0,05 26293-04 2 года 16787/1 ООО "Роснефтемаш", 01.01.2015 

трубопоршневые повероч- г.Октябрьский 

ные 

Установки трубопоршневые НАФТА-ПРУВЕР 47680-11 2 года 43766 ОАО "Нефтеавтоматика", 05.09.2016 
г.Уфа 

Установки трубопоршневые НАФТА-ПРУВЕР-500 51344-12 2 года 48336 ОАО "Нефтеавтоматика", 02.10.2017 
г.Уфа 

Установки трубопоршневые Сапфир МН 41976-09 2 года 37467 ООО "СистемНефтеГаз" 01.01.2015 
(СНГ), г.Октябрьский 

Установки трубопоршневые Сапфир НГИ 51927-12 1 год 48926 ООО "НПП "Нефтегазинжи- 30.11.2017 
ниринг", г.Уфа 

Установки трубопоршневые ОЗНА-Прувер С-0,05 31455-06 2 года 43434 ЗАО "ОЗНА-Измерительные 03.08.2016 

поверочные стационарные мод. 100, 280, 500, системы"/ ОАО "Акционер- 

1100 ная компания ОЗНА", 

г.Октябрьский 

Установки эталонные на ба- OGSB 44963-10 1 год 40504 ООО "Системы Нефть и Газ 01.08.2015 

зе мерника и объемного Балтия" (ОСЗВ), 

счетчика г.Калининград 

Устройства для поверки УПВА-Т 39214-08 1 год 33470 ООО "Корпорация ИМС", 01.12.2013 

вторичной измерительной г.Москва 

аппаратуры узлов учета 

нефти и нефтепродуктов 

Устройства микровычисли- Тура-Д-5102 43968-10 З года 39375 ОАО "Опытный завод "Элек- 01.04.2015 

тельные трон", г.Тюмень 

Устройства поверки вторич- УПВА-Эталон 45409-10 1 год 41055 Межрегиональное ОАО 01.08.2015 


ной аппаратуры систем из- 
мерений количества и пока- 
зателей качества нефти, 
нефтепродуктов и газа 


27.29.01.04 Измерения 


"Нефтеавтоматика", г.Уфа 


массового и объемного расхода нефти и нефтепродуктов, пульпы, криогенных 
жидкостей, жидких металлов 


Наименование СИ Обозначение файла MAN ЕЧ Изготовитель Дана 
Блоки вычисления расхода ГАММА-9 44256-10 1 год 39662 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.04.2015 
Вычислители расхода, ко- АКОНТ 43506-09 4 года 38738 ЗАО НИЦ "Инкомсистем", 01.01.2015 
личества и знергосодержа- г.Казань 
ния природного и попутного 
нефтяного газов 
Измерители многофункцио- ТСО 40124-08 2 года 34729 ООО "Валком", 01.01.2014 


нальные 


г. С.-Петербург 
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Колонки маслораздаточные 367М5, 367М5Э (ко- 4665-08 1 год 33865 ЗАО завод "АСО "Красная 01.01.2014 
и колонки маслораздаточ- лонки) и 367М5Д и звезда", г.Череповец 
ные с дистанционным 367М5ДЭ (колонки с 
управлением дистанционным 
управлением) 
Комплексы аппаратно- Поток-ПСНМ 27503-10 1год 39311 ЗАО "ПермСпецНефтеМаш" 01.04.2015 
программные измеритель- (ПСНМ), г.Пермь 
ные 
Комплексы измерительно- ВЕКТОР-02 43724-10 1год 39076 ЗАО "ИПФ Вектор", 01.04.2015 
въчислительнье г.Тюмень 
Комплексы измерительно- ЗОДИАК 37416-08 1 год 31611 ЗАО ИПФ "Турбулент", 01.04.2013 
вычислительные г.Омск 
Комплексы измерительно- ИВК "МЕРА-ММ" 40605-09 З года 35235 ОАО "Нефтемаш", г.Тюмень 01.06.2014 
вычислительные 
Комплексы измерительно- ИВК "МЕРА-ММ" 40605-09 З года 35235/1 ЗАО "Нижневартовскрем- 01.06.2014 
вычислительные сервис", г.Нижневартовск 
Комплексы измерительно- Идель 51985-12 1 год 49033 Межрегиональное ОАО 20.12.2017 
вычислительные "Нефтеавтоматика", г.Уфа 
Комплексы измерительно- Микротзк 44582-10 1 год 40099 ООО НПП "Томская элек- 01.08.2015 
вычислительные тронная компания" (ТЭК), 
г.Томск 
Комплексы измерительно- ОКТОПУС-Л 43239-09 1 год 38453 ООО "Корпорация ИМС", 01.01.2015 
вычислительные (ОСТОРО5-І) г.Москва 
Комплексы измерительно- СУРГУТ-УНм 25706-08 1год 33399 ООО СК "Автоматизация 01.12.2013 
вычислительные технологических систем", 
г.Тюмень 
Комплексы измерительно- ТКЕІ-5В 19767-12 2 года 49070 ООО "ТРЭИ ГМБХ", г.Пенза 20.12.2017 
вычислительные на базе 
устройств программного 
управления 
Комплексы измерительно- Осіорив (Октопус) 22753-12 1год 47925 ООО "Корпорация ИМС", 29.08.2017 
вычислительные сбора и г.Москва 
обработки информации сис- 
тем учета нефти и нефте- 
продуктов 
Комплексы измерительные ACH 22762-12 1год 46646 ОАО "Промприбор", г.Ливны 01.06.2017 
Комплексы измерительные ACH 31305-11 1 год 43228 ОАО "Промприбор", г.Ливны 19.07.2016 
Комплексы измерительные КСИП-З 29658-12 1год 47931 ООО "СпиртПриборСервис", 29.08.2017 
г.Москва 
Комплексы измерительные БАКУС 2006 34570-10 1 год 41571 ООО "Завод Агрохимпро- 01.08.2015 
автоматического учета ал- дукт", п.г.т.Редкино 
коголя 
Комплексы программно- 26298-04 2 года 16805 Межрегиональное ОАО 01.05.2014 
технические автоматизиро- "Нефтеавтоматика", г.Уфа 
ванной системы управления 
технологическим процессом 
нефтеперекачиваюшей 
станции ПТК "Идель" АСУ 
ТП НПС 
Комплексы топливозапра- ТЗк-100ХХХХММ 43723-10 1год 39075 ООО "Деловой союз 2000", 01.04.2015 
вочные дер.Борисово 
Комплексы топливозапра- ТЗк-100ХХХХМХ 37991-08 1 год 31893 ООО "Деловой союз 2000", 01.07.2013 
вочные г.Серпухов 
Контроллеры измеритель- ТКЕІ-5В-ОШ-Т 43420-09 2 года 38722 ООО "ТРЭИ ГМБХ", г.Пенза 01.01.2015 
ные для учета нефти и неф- 
тепродуктов в резервуарах 
Лаборатории метрологиче- ЛМСН 50727-12 1 год 47579 ООО НПО "Измерения сы- 30.07.2017 
ские передвижные измере- рой нефти", г.Бугульма 
ний сърой нефти и нефтя- 
ного газа 
Лаборатории поверочные ППЛ-ТРК 22914-02 1 год 31096 ОАО "Казанский опытный 09.07.2017 
передвижные завод "Эталон", г.Казань 
Преобразователи расхода ЭРВИП 48879-12 2 года 45264 ООО ИПП "Новые Техноло- 19.01.2017 
ЖИДКОСТИ гии", г.Уфа 
Преобразователи расхода ЏЦЅЕСНО II АСТАВІЅ 36937-08 4 года 30527 ЗАО "НПФ Теплоком", 01.02.2013 


ультразвуковые 
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г. С.-Петербург 


27.29.01.04 


Наименование СИ Обозначение 6 МПИ NE гори Изготовитель рок дой: 
реестра свид. ствия 
Приборы вторичные счетчи- Пульсар-3.1М 24325-03 1 год 14186 ООО "ПТП "Эра-1", г.Омск 01.10.2013 
ков объема жидкости 
Расходомеры ОЕМ 3030 32562-09 З года 35224 ООО "Кроне-Автоматика", 01.06.2014 
г.Самара 
Расходомеры жидкости Парус мод. СУ-01, 37081-08 4 года 30865 ООО "Пантер", г.Краснодар 01.03.2013 
ультразвуковые СУ-02 
Расходомеры жидкости УРЖ2КМ-В 38162-08 4 года 32162 ЗАО фирма "ТЕСС- 01.08.2013 
ультразвуковые Инжиниринг", г.Чебоксары 
Расходомеры многофазные МФРМ 44908-10 2 года 40457 ЗАО "НПК ВТ", 01.08.2015 
г.Новосибирск 
Расходомеры ультразвуко- (ҒМ500 29975-09 З года 37667 ООО "Кроне-Автоматика", 01.01.2015 
вые пос.Стромилово 
Расходомеры ультразвуко- ПИР 45257-10 4 года 40883 ООО "Технологии ПИР", 01.08.2015 
вые г.Москва 
Расходомеры ультразвуко- Стримлюкс 39725-08 2 года 34174 ООО "Энергоаудит-2000", 01.01.2014 
вые (Ѕігеатіих) г.Москва 
Расходомеры-счетчики жид- НОРД-О 45741-12 1 годи 46561 ООО "Вест-Метрология", 18.05.2017 
кости и газа З года г.Злынка 
Расходомеры-счетчики жид- ЭТАЛОН-РМ 50660-12 4 года 47468 ООО "НПП "Эталон Энерго", 25.07.2017 
кости ультразвуковые мно- г.Чебоксары 
голучевые 
Расходомеры-счетчики РСВ-012 49961-12 4 года 46644 ООО "Интертехника", 01.06.2017 
ультразвуковые г.Белгород 
Расходомеры-счетчики ВЗЛЕТ ППД 33984-12 2 года 46638 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.06.2017 
злектромагнитнье 
Регистраторы параметров РПРТ 32525-10 1 год 40065 ООО "АВП Технология", 01.08.2015 
работы тепловоза г.Москва 
Системы измерений коли- К-АТ-ММ 39821-08 4года 34299 ЗАО "Аргоси", г.Москва 01.01.2014 
чества жидкости и газа 
Системы измерений коли- К-АТ-ММ/Ғ5 50171-12 4года 46877 ЗАО "Аргоси", г.Москва 26.06.2017 
чества жидкости и газа 
Системы измерений коли- 37301-08 1 год 31003 ОАО "Сургутнефтегаз", 01.04.2013 
чества и параметров нефти г.Сургут 
сырой для ОАО "Сургут- 
нефтегаз" 
Системы измерений коли- СИКН-ВЕКТОР 44193-10 1 год 39651 ЗАО "ИПФ Вектор", 01.04.2015 
чества и показателей каче- г.Тюмень 
ства нефти 
Системы измерений коли- 32531-07 1 год 30183 ЗАО "ИПФ Вектор", 01.01.2013 
чества и показателей каче- г.Тюмень 
ства нефти "СИКН-ВЕКТОР" 
Системы измерений массы УИП-9602 16553-03 1 год 15521 ООО Предприятие "Инфор- 01.08.2013 
светлых нефтепродуктов мационно-измерительная 
техника", г.Королев 
Системы измерения массы СИМОН-2 34967-07 2 года 28073 ЗАО "Авиатех", г.Арзамас 09.07.2017 
и объема нефтепродуктов в 
резервуаре 
Системы измерительные Альбатрос ТанкСу- 38119-08 2 года 32139 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.07.2013 
первайзер 
Системы измерительные БАКУС 34716-07 1 год 27640 ЗАО "Комплексный Монито- 01.05.2017 
ринг Энергетических сис- 
тем" (ЗАО "КОМЭНС”), 
г.Москва 
Системы измерительные БАКУС-ЛР 46714-11 1 год 42580 ЗАО "Комплексный Монито- 25.04.2016 
ринг Энергетических сис- 
тем" (ЗАО "КОМЭНС”), 
г.Москва 
Системы измерительные ИГЛА 22495-12 З года 48360 ООО "НПФ "Спецтехноло- 22.10.2017 
гии", г.Мытищи 
Системы измерительные ПОТОК АЛЬФА 46116-10 2 года 41859 ООО "Инженерное бюро 01.08.2015 
Альфа", г.Москва 
Системы измерительные СДМ 24365-08 2 года 32789 ОАО "Арзамасский прибо- 01.10.2013 
ростроительный завод", 
г.Арзамас 
Системы измерительные Крон 49371-12 4 года 45886 ЗАО "Аргоси", г.Москва 26.03.2017 


блочно-модульные 
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Наименование СИ Обозначение Ма ын МПИ Ne сорт Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Системы измерительнье Нефтосервер-5 43725-10 1 год 39077 ЗАО "ЭЛСИ ПЛЮС", 01.04.2015 
для автоматизированного г. С.-Петербург 
управления технологиче- 
скими процессами и учета 
массы светлых нефтепро- 
дуктов в резервуарных пар- 
ках автозаправочных стан- 
ций и нефтебаз 
Системы измерительные УЛЬТРАФЛОУ-1000 45087-10 1год 40675 ОАО "Арзамасский прибо- 01.08.2015 
параметров нефте-водо- ростроительный завод", 
газовой смеси г.Арзамас 
Системы измерительные УЛЬТРАФЛОУ-1000 45087-10 1год 40675/1 ООО "Индустриальная ком- 01.08.2015 
параметров нефте-водо- пания", г.Москва 
газовой смеси 
Системы измерительные УЛЬТРАФЛОУ-2000 47092-11 1 год 43017 ОАО "Арзамасский прибо- 16.06.2016 
параметров нефте-водо- ростроительный завод", 
газовой смеси г.Арзамас 
Системы измерительные УЛЬТРАФЛОУ-2000 47092-11 1год 43018 ООО "Индустриальная ком- 16.06.2016 
параметров нефте-водо- пания", г.Москва 
газовой смеси 
Системы измерительные УЛЬТРАФЛОУ-400 47160-11 1год 43044 ООО "Индустриальная ком- 04.07.2016 
параметров нефте-водо- пания", г.Москва 
газовой смеси 
Системы измерительные УЛЬТРАФЛОУ-400 47160-11 1год 43045 ОАО "Арзамасский прибо- 04.07.2016 
параметров нефте-водо- ростроительный завод", 
газовой смеси г.Арзамас 
Системы измерительные АСН-Д-100 (АСН-Д- 38804-08 1год 32954 ООО "Нью-ДОС", г.Москва 01.10.2013 
узлов налива нефтепродук- 100К1, АСН-Д-100К2, 
тов АСН-Д-100КЗ, АСН- 
Д-100К4) 
Системы измерительные АСН-Д-100 (АСН-Д- 38804-08 1год 32954/1 ООО "Техуниверсал", 01.10.2013 
узлов налива нефтепродук- 100К1, АСН-Д-100К2, г.Ликино-Дулево 
тов АСН-Д-100КЗ, АСН- 
Д-100К4) 
Системы измерительные ша ит 51058-12 2 года 47952 ООО "НАФТАМАТИКА", 29.08.2017 
установок штанговых глу- г.Москва 
бинных насосов 
Системы информационно- АСУС 35139-08 1 год 33276 ЗАО "РТСофт", 01.11.2013 
измерительные учета спир- г.Черноголовка 
та 
Системы обработки инфор- Пульсар-С1 20030-08 1 год 34208 ООО "ПТП "Эра-1", г.Омск 01.01.2014 
мации 
Системы спиртоизмери- АБСОЛЮТ 34569-10 1 год 39568 ООО "ИНПРОМТЭКС", 01.04.2015 
тельные г.Москва 
Счетчики жидкости СЖ (СЖ-ППО, СЖ- 44417-10 2 года 39960 ОАО "Промприбор", г.Ливны 01.08.2015 
ППВ, СЖ-ППТ) 
Счетчики жидкости массо- МАСК 12182-09 2 года 37654 ООО "Маск-Н", г.Москва 01.01.2015 
вые 
Счетчики жидкости массо- МАСК 12182-09 2 года 37654/1 ООО "Бугульминский опыт- 01.01.2015 
вые ный завод нефтеавтомати- 
ки" (БОЗНА), г.Бугульма 
Счетчики жидкости с оваль- ДД-25-1,6 СУ, ДД-40- 36651-07 1 год 30159 ОАО "Малоярославецкий 01.01.2013 
ными шестернями унифи- 0,6 СУ опытно-производственный 
цированные акционерный завод" (ОАО 
"МОПАЗ”), г.Малоярославец 
Счетчики кольцевые РИНГ 27699-09 2 года 36647 НПО "Новые технологии 01.11.2014 
эксплуатации скважин" 
(НПО "НТЭС”), г.Бугульма 
Счетчики нефти турбинные МИГ 26776-08 1 год 34944 ООО "Бугульминский опыт- 01.01.2014 
ный завод нефтеавтомати- 
ки" (БОЗНА), г.Бугульма 
Счетчики турбинные Норд-М 5638-02 1год 27061 ООО "Бугульминский опыт- 01.04.2017 
ный завод нефтеавтомати- 
ки" (БОЗНА), г.Бугульма 
Счетчики-расходомеры мас- МИР 48964-12 4 года 45371 ООО НТФ "Бюро Аналити- 02.02.2017 


совые 
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ческих Комплексных Сис- 
тем" (БАКС), г.Самара 


27.29.01.04 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- MAN Ne cept: Изготовитель рок дой: 
реестра свид. ствия 
Установки автоматизиро- Спутник-ОЗНА-ВМ1 38675-08 4 года 32764/1 ЗАО "ОЗНА-Измерительные 01.10.2013 
ванные измерительные системы", г.Октябрьский 
Установки блочные измери- ЦИКЛОН 39734-08 4года 34184 НПО "Новые технологии 01.01.2014 
тельные эксплуатации скважин" 
(НПО "НТЭС”), г.Бугульма 
Установки групповые трех- АГТЗУ"НРС 25(40)- 33540-08 1год 32237 ЗАО "Нижневартовскрем- 01.08.2013 
фазные замерные автома- 8(10,14)-400-400, сервис", г.Нижневартовск 
тизированные НРС 25(40)-8(10,14)- 
800-800, НРС 25(40)- 
8(2,6)-1500-1500" 
Установки для измерений УИСН 50358-12 1 год 47157 ООО "Системы Нефть и Газ 09.07.2017 
количества сырой нефти и Балтия", г.Калининград 
попутного нефтяного газа 
Установки для измерений УИСН 50358-12 1год 47158 ООО "Домодедовский опыт- 09.07.2017 
количества сырой нефти и ный машиностроительный 
попутного нефтяного газа завод", г.Домодедово; ООО 
"ИМС Индастриз", г.Москва 
Установки для исследова- УИПН 41553-09 1год 36479 ОАО "Акционерная Компа- 01.10.2014 
ния пластовых нефтей ния ОЗНА", г.Октябрьский 
Установки измерительные АТ 42777-09 2 года 37917 ООО "Производственная 01.01.2015 
Компания "Аргоси", г.Москва 
Установки измерительные МЕРА 25995-12 3 года 46536 ОАО "ГМС Нефтемаш", 18.05.2017 
г.Тюмень 
Установки измерительные МЕРА-ММ 36648-07 3 года 30156 ОАО "Нефтемаш", г.Тюмень 01.01.2013 
Установки измерительные МЕРА-ММ.х2 43733-10 З года 38984 ОАО "Нефтемаш", г.Тюмень 01.04.2015 
Установки измерительные МЕРА-ММ.х2.С 46041-10 З года 42045 ОАО "ГМС Нефтемаш", 28.12.2015 
г.Тюмень 
Установки измерительные ОЗНА-Импульс 26011-08 2 года 34215/1 ЗАО "ОЗНА-Измерительные 01.01.2014 
системы", г.Октябрьский 
Установки измерительные ОЗНА-МАССОМЕР 34745-12 4 года 46257 ЗАО "ОЗНА-Измерительные 20.04.2017 
системы", г.Октябрьский 
Установки измерительные ПНС 40208-08 1год 34933 ООО "Уралнефтегазспец- 01.01.2014 
монтаж", г.Уфа 
Установки измерительные Сатурн 43431-09 4 года 38765 ЗАО "Аргоси", г.Москва 01.01.2015 
Установки измерительные Сатурн-С 50170-12 4 года 46876 ЗАО "Аргоси", г.Москва 26.06.2017 
Установки измерительные Сатурн-Т 47580-11 4 года 43633 ЗАО "Аргоси", г.Москва 24.08.2016 
Установки измерительные СПЕКТР 42884-09 3 года 38134 НПО "Новме технологии 01.01.2015 
зксплуатации скважин" 
(НПО "НТЭС”), г.Бугульма 
Установки измерительные Спутник МАССА 46374-11 4 года 42138 ОАО "Завод "Нефтегаз- 14.02.2016 
маш", г.Саратов 
Установки измерительные Спутник-Массомер 45469-10 2года 41075 ООО "Октябрьский завод 01.08.2015 
нефтепромыслового обору- 
дования" (ООО "ОЗНПО"), 
г.Октябрьский 
Установки измерительные Спутник-Массомер 51492-12 2 года 48453 ООО ИПП "Новые Техноло- 22.10.2017 
НТ гии", г.Уфа 
Установки измерительные ссм 41701-09 4 года 36643 ЗАО "Аргоси", г.Москва 01.11.2014 
Установки измерительные Т-ГЗУ 51640-12 3 года 48610 ООО "Завод нефтегазового 29.10.2017 
оборудования "ТЕХНОВЕК", 
г.Воткинск 
Установки измерительные Электрон-М 45100-10 3 года 40688 ОАО "Опытный завод "Элек- 01.08.2015 
трон", г.Тюмень 
Установки измерительные Спутник-М 27737-09 2 года 38456 ОАО ИПФ "Сибнефтеавто- 01.01.2015 
групповые матика", г.Тюмень 
Установки измерительные "Нара АТ-ХХ" 41835-09 3 roga 36833 3AO "Hapa", r.CepnyxoB 01.12.2014 
групповые автоматизиро- 
ваннье 
Установки измерительные АГЗУ-120М 45188-10 4 года 40756 ООО "Бугульминский опыт- 01.08.2015 
групповые автоматизиро- ный завод нефтеавтомати- 
ванные ки" (БОЗНА), г.Бугульма 
Установки измерительные Нара АТм-ХХ 47044-11 1год 42961 ЗАО "Нара", г.Серпухов 16.06.2016 


групповые автоматизиро- 
ванные 
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27.29.01.04 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- MAN NS cepte Изготовитель Срок дой 
реестра свид. ствия 
Установки измерительные Спутник-АТ-М1 41327-09 4 года 36208 ЗАО "Аргоси", г.Москва 01.10.2014 
групповые автоматизиро- 
ваннье 
Установки измерительные Спутник-АТ-М2 50169-12 4 года 46875 ЗАО "Аргоси", г.Москва 26.06.2017 
групповые автоматизиро- 
ваннье 
Установки измерительные Злектрон 24759-12 5 лет 46671 ОАО "Опытный завод "Злек- 01.06.2017 
групповые автоматизиро- трон", г.Тюмень 
ваннье 
Установки измерительные ОЗНА-МАССОМЕР-К 43673-10 4 года 38966/1 ЗАО "ОЗНА-Измерительные 01.04.2015 
комбинированные системы", г.Октябрьский 
Установки измерительные УЗМ 27867-09 2 года 37558 ОАО ИПФ "Сибнефтеавто- 01.01.2015 
мобильнье матика", г.Тюмень 
Установки массоизмери- АСМА-Т 14055-09 1год 35767 ООО "Серафимовский опыт- 01.08.2014 
тельные транспортабель- ный завод автоматики и те- 
ные для нефтяных скважин лемеханики", 
пос.Серафимовский 
Устройства нефтегазоизме- ПРОБОС (РКОВО$) 45119-10 1год 40712 ООО "НПК Нефтегазси- 01.08.2015 
рительнье стем", г.Тюмень 
27.29.01.05 Прочие (Измерения расхода газов, жидкостей, пара и т.д.) 
Наименование СИ Обозначение Nemoc: MAN Ne cept: Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Комплексы измерительно- ИВК-УППМ 46600-11 1 год 42384 ООО "ИМС Индастриз", 01.04.2016 
вычислительные г.Москва 
Комплексы измерительно- кво 47986-11 4 года 44117 ООО "Метрологический 11.10.2016 
вычислительные расхода и центр СТП", г.Казань 
количества жидкостей и га- 
зов 
Комплексы измерительные КСИП-2В и КСИП-2С 21655-07 1 год 29706 ООО "СпиртПриборСервис", 01.12.2012 
г.Москва 
Расходомеры электромаг- Метран-370 32246-08 2 года 30873 ЗАО "Промышленная группа 01.03.2013 
нитные "Метран", г.Челябинск 
Регистраторы ТУРА-ТД0004 38645-08 4 года 32734 ООО "Магика-Прибор", 01.10.2013 
г.Москва 
Регистраторы ТУРА-ТД0004 38645-08 4 года 32734/1 ОАО "Опытный завод 01.10.2013 
"Электрон", г.Тюмень 
Системы измерений коли- К-АТ-ММ/Р/РІК 46883-11 4года 42734 ЗАО "Аргоси", г.Москва 27.05.2016 
чества жидкости и газа 
Системы измерительные АЛКО-1 20020-12 1год 48697 ОАО "Арзамасский прибо- 12.11.2017 
ростроительный завод 
им.П.И.Пландина", 
г.Арзамас 
Установки поверочные Mma- МПУ "СЭМ" 27632-10 1год 39091 ООО "Фирма "Системы 01.04.2015 
логабаритные электроники и медицины", 
г.Новосибирск 
27.29.02 Измерения уровня, объема, вместимости 
Наименование СИ Обозначение Narog: МПИ Ме серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Автоматы торговые дози- КПК01 50994-12 1год 47869 ООО "Камская промышлен- 20.08.2017 
руюшие для отпуска питье- ная компания", г.Пермь 
вой воды 
Автотопливозаправшики 5635-0000010 (АТЗ- 16612-08 2 года 31816 ЗАО "Смоленский автоагре- 01.06.2013 
7-433362), 56351- гатный завод АМО ЗИЛ", 
0000010 (АТЗ-7- г.Смоленск 
432932) 
Автотопливозаправшики 5636МЕ, 563601 и 25743-08 2 года 31119 ООО "Воскресенский завод 01.04.2013 
5645330 "Машиностроитель", 
г.Воскресенск 
Автотопливозаправщики 5646 24210-10 2 года 40193 ОАО "Завод "Строммаши- 01.08.2015 
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на", г.Челябинск 


27.29.02 


Наименование СИ Обозначение Noroc- МПИ Ne барту Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Автотопливозаправщики 5668-0000010 и их 23199-08 2 года 34203 ООО "Энергомаш", 01.01.2014 
мод. пос.Мисяш 
Автотопливозаправщики 66131 38695-10 2 года 39310 ОАО "Завод Старт", 01.04.2015 
г.Далматово 
Автотопливозаправшики 66131-0000010-21 50130-12 2года 46865 ОАО "Завод Старт", 26.06.2017 
г.Далматово 
Автотопливозаправшики 6619 35977-10 1год 41359 ООО "Уральский завод 01.08.2015 
спецтехники", г.Усть-Катав 
Автотопливозаправшики 6622 36988-08 1 год 30881 ЗАО ПТП "РосСпецМаш", 01.02.2013 
г.Миасс 
Автотопливозаправщики АТЗ 43519-09 2 года 38751 ООО "НПО "АВТОМАШ", 01.01.2015 
г.Балашиха 
Автотопливозаправщики БЦМ-112.6 мод. 41548-09 2 года 36474 ЗАО "Бецема", 01.10.2014 
56474-06 г.Красногорск 
Автотопливозаправщики БЦМ-167 мод. 56476 37959-08 2 года 31778 ЗАО "Бецема", 01.06.2013 
г.Красногорск 
Автотопливозаправщики БЦМ-221 мод. 45281-10 2 года 40898 ЗАО "Бецема", 01.08.2015 
56475-04, БЦМ-221.1 г.Красногорск 
мод. 56475-05 
Автотопливозаправщики БЦМ-232 мод. 45712-10 2 года 41347 ЗАО "Бецема", 01.08.2015 
56476-03 г.Красногорск 
Автотопливозаправщики ТАЦ 5675-0000010 34939-09 1 год 36487 ООО "НТЦ "Таганай-Авто", 01.10.2014 
г.Миасс 
Автотопливозаправщики УСТ-54533С, УСТ- 48860-12 1 год 45239 ООО "УралСпецТранс", 19.01.2017 
545330 г.Миасс 
Автотопливозаправщики АТЗ-6; АТЗ-8; АТЗ-9; 42716-09 2 года 37885 ОАО "Алексеевка ХИМ- 01.01.2015 
для транспортирования АТЗ-10М; АТЗ-12; МАШ", г.Алексеевка 
нефтепродуктов АТЗ-14; АТЗ-15М; 
АТЗ-17М; АТЗ-20 
Автотопливозаправщики, 5608 (автотопливо- 45017-10 1год 40583 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.08.2015 
автоцистерны заправщики), 56081 с.Грабово 
(автоцистерны) и их 
мод. 
Автотопливозаправщики, 56133 (автотопливо- 44415-10 1 год 39958 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.08.2015 
автоцистерны заправщики), 56133- с.Грабово 
01 (автоцистерны) и 
их мод. 
Автотопливозаправщики, 56215 (автотопливо- 36451-07 1 год 29987 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.01.2017 
автоцистерны заправщики), 56215- с.Грабово 
011 (автоцистерны) 
Автотопливозаправщики, 56216 (автотопливо- 17009-08 1 год 33490 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.12.2013 
автоцистерны заправщики), 56216- с.Грабово 
011 (автоцистерны) 
и их вариантные ис- 
полнения 
Автоцистерны 5668-0000010-01 и 23200-08 2 года 34205 ООО "Знергомаш", 01.01.2014 
их мод. пос.Мисяш 
Автоцистерны 6619A, 66191 и их 51292-12 1год 48325 ООО "Уральский завод 02.10.2017 
мод. спецтехники", г.Усть-Катав 
Автоцистерны 664810, 664820 40794-09 1 год 35524 ЗАО "Чебоксарское пред- 01.07.2014 
приятие "СЕСПЕЛЬ", 
г.Чебоксары 
Автоцистерны 664814, 664824 50126-12 1 год 46859 ЗАО "Чебоксарское пред- 26.06.2017 
приятие "СЕСПЕЛЬ", 
г.Чебоксары 
Автоцистерны АЦ 43520-09 2года 38752 ООО "НПО "АВТОМАШ", 01.01.2015 
г.Балашиха 
Автоцистерны БЦМ-112 мод. 27638-10 2 года 41360 ЗАО "Бецема", 01.08.2015 
56474, БЦМ-112.1 г.Красногорск 
мод. 56474-01, БЦМ- 
112.2 мод. 56474-02, 
БЦМ-112.4 мод. 
56474-04, БЦМ-112.5 
мод. 56474-05 
Автоцистерны БЦМ-162 и их мод. 36571-07 2 года 30142 ЗАО "Бецема", 01.01.2013 


г.Красногорск 


97 


27.29.02 


Наименование СИ Обозначение м МПИ NS сорт Изготовитель срок дей“ 
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Автоцистерны БЦМ-165 и их мод. 36570-07 2года 30141 ЗАО "Бецема", 01.01.2013 
г.Красногорск 
Автоцистерны БЦМ-173 мод. 56477 40131-08 2года 34736 ЗАО "Бецема", 01.01.2014 
г.Красногорск 
Автоцистерны БЦМ-174 мод. 40183-08 2года 34927 ЗАО "Бецема", 01.01.2014 
56475-01 г.Красногорск 
Автоцистерны БЦМ-177 мод. 6621- 41549-09 2года 36475 ЗАО "Бецема", 01.10.2014 
01 г.Красногорск 
Автоцистерны БЦМ-177.1 мод. 51463-12 2года 48395 ЗАО "Бецема", 22.10.2017 
6621-02, БЦМ-177.2 г.Красногорск 
мод. 6621-03 
Автоцистерны БЦМ-229 мод. 45282-10 2 года 40899 ЗАО "Бецема", 01.08.2015 
56476-01, БЦМ-229.2 г.Красногорск 
мод. 56476-04 
Автоцистерны ТАЦ 5675-0000011 34954-09 1 год 36486 ООО "НТЦ "Таганай-Авто", 01.10.2014 
г.Миасс 
Автоцистерны АЦ и автото- АТЗ 51793-12 1год 48839 ООО "НПП "АВТОМАШ", 20.11.2017 
пливозаправщики г.Балашиха 
Автоцистерны для нефте- НЕФАЗ-5633, 19860-07 1 год 30187 ОАО "Нефтекамский авто- 01.01.2013 
продуктов НЕФАЗ-66052, завод", г.Нефтекамск 
НЕФАЗ-66054 
Автоцистерны для нефте- НЕФАЗ-6606, 13636-08 1год 34657 ОАО "Нефтекамский авто- 01.01.2014 
продуктов НЕФАЗ-66061, завод", г.Нефтекамск 
НЕФАЗ-66062, 
НЕФАЗ-66066, 
НЕФАЗ-8602 
Автоцистерны, автотопли- 36133 (автоцистер- 12540-08 1 год 34213 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.01.2014 
возаправщики ны), 36133-011 (ав- с.Грабово 
тотопливозаправщи- 
ки) и их мод. 
Автоцистерны, автотопли- 46123-011 (автоцис- 12670-09 1 год 36175 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.10.2014 
возаправшики терны), 46123-013 с.Грабово 
(автотопливоза- 
правщики) и их мод. 
Автоцистерны, автотопли- 56131 (автоцистер- 42574-09 1 год 37641 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.01.2015 
возаправшики ны), 56132 (автотоп- с.Грабово 
ливозаправцики) и 
их мод. 
Автоцистерны, автотопли- 56131-011 (автоцис- 38657-08 1 год 32746 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.10.2013 
возаправшики терны), 56132-013 с.Грабово 
(автотопливоза- 
правщики) 
Автоцистерны, автотопли- 56141 (автоцистер- 36979-08 1 год 30664 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.02.2017 
возаправшики ны), 56142 (автотоп- с.Грабово 
ливозаправщики) и 
их мод. 
Автоцистерны, автотопли- 56151 (автоцистер- 40825-09 1 год 35756 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.08.2014 
возаправшики ны), 56152 (автотоп- с.Грабово 
ливозаправщики) и 
их мод. 
Автоцистерны, автотопли- 56161 (автоцистер- 35942-07 1 год 29332 ОАО "ГрАЗ" (Грабовский за- 01.10.2017 
возаправшики ны), 56162 (автотоп- вод спецавтомобилей), 
ливозаправщики) и с.Грабово 
их мод. 
Автоцистерны, автотопли- 56241 (автоцистер- 46712-11 1год 42578 ОАО "Грабовский автомо- 25.04.2016 
возаправшики ны), 56242 (автотоп- бильный завод" (ГРАЗ), 
ливозаправцики) и с.Грабово 
их модификации 
Автоцистерны, автотопли- 6625 (автоцистер- 40389-09 1 год 34963 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.05.2014 
возаправшики ны), 6625-011 (авто- с.Грабово 
топливозаправщики) 
и их мод. 
Автоцистерны, автотопли- 56091 (автоцистер- 38223-08 1 год 32249 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.08.2013 
возаправщики и их модифи- ны), 56091-01 (авто- с.Грабово 
кации топливозаправщики) 
Аспираторы А-01 46009-10 1 год 42009 ОАО "КОТ", г. С.-Петербург 25.11.2015 
Аспираторы ПУ 14531-08 1 год 32117 ЗАО "Химко", г.Москва 01.07.2013 
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Аспираторы УПРВ-1-20 47043-11 1год 42946 ООО "НТЦ "РАДЭК", 16.06.2016 
г. С.-Петербург 
Аспираторы автоматические Проба-24 27703-09 1 год 36166 ООО "ЭПМГГО", 01.10.2014 
г. С.-Петербург 
Аспираторы воздуха авто- АВА 1 29895-11 1 год 42104 ООО "НИКИ МЛТ", 09.02.2016 
матические одноканальные г. С.-Петербург 
Аспираторы воздуха авто- АВА 3-240/180-01 20370-05 1 год 22350 ОАО "НИКИ МЛТ", 01.08.2015 
матические трехканальные г. С.-Петербург 
Аспираторы малорасходные БРИЗ-1 25646-03 1 год 15930 ООО "Медицина и Эколо- 01.01.2014 
для отбора проб воздуха гия", г.Екатеринбург 
Аспираторы малорасходные БРИЗ-2 33873-07 1 год 26778 ООО "Медицина и Эколо- 10.04.2017 
для отбора проб воздуха гия", г.Екатеринбург 
Аспираторы полуавтомати- АПХ-03 43716-10 1 год 39068 ЗАО "НПФ "Сервэк", 01.04.2015 
ческие химические г. С.-Петербург 
Аспираторы полуавтомати- АПХ-03 43716-10 1 год 39068/1 ООО "Экотест", 01.04.2015 
ческие химические г. С.-Петербург 
Аспираторы сильфонные АМ-0059 19028-09 6 мес. 36279 ЗАО "НПФ "Сервэк", 01.10.2014 
г. С.-Петербург 
Аспираторы сильфонные АМ-5М 17958-98 6 мес. 34947 ОАО "Завод горноспаса- 01.01.2014 
тельного оборудования", 
г.Екатеринбург 
Аспираторы сильфонные АМ-5П 39098-08 6 мес. 33406 ЗАО "Промбезопасность", 01.12.2013 
г.Екатеринбург 
Бюретки 1 26769-08 Поверка 33745 ООО "МиниМедПром", 01.01.2014 
при вы- г.Дятьково 
пуске 
Бюретки 2-го класса точно- 7575-12 Первич- 47562 ОАО "Химлаборприбор", 30.07.2017 
сти ная по- г.Клин 
верка до 
ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Бюретки к комплектам обо- КГА 1-1, КГА 2-1, КГА 20530-00 Поверка 9118 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2015 
рудования для газовых ана- 4-2 при вы- г.Клин 
лизов пуске 
Бюретки кальциметра вме- 921-85 Поверка 18184 ОАО "Химлаборприбор", 01.10.2014 
стимостью 250 мл 2-го клас- при вы- г.Клин 
са точности пуске 
Бюретки специальные газо- БСГ 9368-83 Поверка 14316 ОАО "Химлаборприбор", 01.04.2013 
вье при вы- г.Клин 
пуске 
Датчики топлива с компен- ДТК22-1, ДТК22-2, 41301-09 2 года 36182 ОАО "Техприбор", 01.10.2014 
сатором ДТК22-3 г. С.-Петербург 
Датчики уровня РУПТ-АМ 28945-10 2года 40196 ООО СКБ "Приборы и cnc- 01.08.2015 
темы", г.Рязань 
Датчики уровня акустиче- ЭХО-АС-01 14891-95 1год 8451 ООО ПНП "Сигнур", 01.04.2015 
ские г.Москва 
Датчики уровня буйковые ЦДУ-01 21285-10 4 года 39566 ЗАО "ДС Контролз", 01.04.2015 
цифровые г.Великий Новгород 
Датчики уровня буйковые ЦДУ-01 серии 12400 47982-11 4года 44120 ЗАО "ДС Контролз", 11.10.2016 
цифровые г.Великий Новгород 
Датчики уровня емкостные ДУЕ-1 10788-08 2 года 32785 ОАО "Завод "Староруспри- 01.10.2013 
бор", г.Старая Русса 
Датчики уровня топлива LLS 20160, LLS 47045-11 2 года 42958 OOO "Омникомм Техноло- 16.06.2016 
20230 гии", г.Щелково 
Датчики уровня топлива Стрела 50661-12 2 года 47469 ООО ГК "САПСАН", 25.07.2017 
г.Челябинск 
Датчики уровня ультразву- ДТУ-2 43225-09 2 года 38477 ООО "Л Кард", г.Москва 01.01.2015 
ковые 
Датчики-измерители уровня РИС 121У 38800-08 2 года 33150 ОАО "Теплоприбор", 01.10.2013 
г.Рязань 
Дозаторы к прибору для от- 38161-08 Поверка 32161 ООО "МиниМедПром", 01.08.2013 
меривания серной кислоты при вы- г.Дятьково 
пуске 
Дозаторы лабораторные Аквастеп 41451-09 1 год 36269 ООО "Сканлаб", г.Орехово- 01.10.2014 


Зуево 
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Дозаторы лабораторные ав- АТП-1д 41455-09 1 год 36273 ООО "Сканлаб", г.Орехово- 01.10.2014 
томатические Зуево 
Дозаторы пипеточные одно- Блэк 41939-09 1год 36987 ЗАО "Термо Фишер Сайен- 01.12.2014 
и многоканальные тифик", г. С.-Петербург 
Дозаторы пипеточные одно- Блэки Лайт 48868-12 1год 45247 ЗАО "Термо Фишер Сайен- 19.01.2017 
канальные объемов 20 мкл, тифик", г. С.-Петербург 
200 мкл, 5-50 мкл 
Дозаторы поршневые ДП-2,4; ДП-1,0 29414-10 1 год 41862 ЗАО "ИНСОВТ", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 
Измерители объема ИО-1М 24806-09 1 год 35377 ЗАО "НПФ "Сервэк", 01.07.2014 
г. С.-Петербург 
Измерители уровня бескон- ИУБ-1К 26117-08 1 год 34718 ЗАО "НТЦ ЗкоФизПрибор", 01.01.2014 
тактные г.Москва 
Измерители уровня емкост- ЭСКОРТ ТД-500 49899-12 2 года 46580 ООО "Сакура-Эскорт", 18.05.2017 
ные г.Казань 
Измерители уровня моря Прилив-2Д 37032-08 1 год 30594 ЗАО НПП "МАРС", г.Гатчина 01.02.2013 
Колбы исп. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а 25280-08 Поверка 32115 ООО "МиниМедПром", 01.07.2013 
при вы- г.Дятьково 
пуске 
Колбы 1-го и 2-го классов исп. 1, 2, 2а, 3,4 4783-04 Поверка 18653 ОАО "Химлаборприбор", 01.01.2015 
точности при вы- г.Клин 
пуске 
Колбы 2-го класса точности 31192-11 Первич- 42594 ООО "Аппаратурщик", 12.05.2016 
ная по- дер.Слобода 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Колбы 2-го класса точности 31475-11 Первич- 44577 ООО "Фармстекло", г.Клин 08.12.2016 
ная по- 
верка до 
ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Колбы мерные с одной от- 167-12 Первич- 46863 ОАО "Завод химико- 26.06.2017 
меткой ная по- лабораторной посуды и 
верка до приборов "Дружная Горка", 
ввода в пос.Дружная Горка 
эксплуа- 
тацию 
Колбы стеклянные с гра- исп. 1, 2-1, 2-2, 3, 4- 19425-00 Поверка 7769 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2015 
дуированной горловиной 1, 4-2, 6, 9, 12 при вы- г.Клин 
вместимостью 50, 100, 200, пуске 
250, 330, 500, 750 и 1000 
см? 
Колонки для заправки cxn- КЗСГ 24794-08 1 год 31648 ООО НПФ "ТИМ", г.Псков 01.06.2013 
женньм газом автотранс- 
портных средств 
Колонки для заправки cxn- КЗСГ 24794-08 1 год 31648/1 ООО НПФ "ХОУП", г.Псков 01.06.2013 
женным газом автотранс- 
портных средств 
Колонки раздаточные cxn- НАРА LPG 1000 33612-09 1 год 34957 ЗАО "Нара", г.Серпухов 01.05.2014 
женного углеводородного 
газа 
Колонки топливораздаточ- 1КЭД "Ливенка", 18116-08 1 год 31040 ООО "Ливенка", г.Ливны 01.04.2013 
ные 2КЭД "Ливенка" 
Колонки топливораздаточ- Алтайка мод. 1КЭД, 51788-12 1 год 48833 ООО "АлтайСпецИзделия", 20.11.2017 
ные 2КЭД г.Барнаул 
Колонки топливораздаточ- АС 41344-09 1 год 36226 ООО "Айрон-Системс", 01.10.2014 
ные г.Барнаул 
Колонки топливораздаточ- АТ 45374-10 1 год 40976 ООО "Производственная 01.08.2015 
ные Компания "Аргоси", г.Москва 
Колонки топливораздаточ- ВМР 2000 15440-99 1 год 42023 КОИИ ООО "ТАТСУНО 21.12.2015 
ные РУС", г.Рязань 
Колонки топливораздаточ- Дженерал Пампс 32923-09 1 год 35766 ООО "Невская Звезда", 01.08.2014 


ные 
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реестра свид. ствия 
Колонки топливораздаточ- Дженерал Пампс-М 37410-09 1 год 35765 ООО "Невская Звезда", 01.08.2014 
ные г. С.-Петербург 
Колонки топливораздаточ- Нара 27M1 15319-10 1год 41358 ЗАО "Нара", г.Серпухов 01.08.2015 
ные 
Колонки топливораздаточ- Нара 4000 30841-11 1год 42128 ЗАО "Нара", г.Серпухов 14.02.2016 
ные 
Колонки топливораздаточ- Нара 5000 18216-11 1год 42127 ЗАО "Нара", г.Серпухов 14.02.2016 
ные 
Колонки топливораздаточ- Нара 7000 21250-10 1год 41357 ЗАО "Нара", г.Серпухов 01.08.2015 
ные 
Колонки топливораздаточ- Нара-28 17488-11 1год 42126 ЗАО "Нара", г.Серпухов 14.02.2016 
ные 
Колонки топливораздаточ- ПЕТРО-ДЗ 43118-09 4 года 38360 ООО "НТЦ "Измеритель", 01.01.2015 
ные г.Красногорск 
Колонки топливораздаточ- ПЕТРО-МЛ 32944-06 1 год 25627/1 ООО "НТЦ "Измеритель", 01.11.2013 
ные г.Красногорск 
Колонки топливораздаточ- ПК 50177-12 1год 46889 ЗАО "ПК-Электроникс", 26.06.2017 
ные г.Новосибирск 
Колонки топливораздаточ- ТОПАЗ 40785-09 1 год 35515 ООО "Топаз-сервис", 01.07.2014 
ные г.Волгодонск 
Колонки топливораздаточ- ТРОНИК 37672-08 1 год 31457 ЗАО "Нара", г.Серпухов 01.06.2013 
нье 
Колонки топливораздаточ- ТРОНИК I 37674-08 1 год 31470 ЗАО "Нара", г.Серпухов 01.06.2013 
ные 
Колонки топливораздаточ- ТРОНИК Н 37673-08 1 год 31469 ЗАО "Нара", г.Серпухов 01.06.2013 
ные 
Комплексы газонаполни- Дебют-1-С 23193-09 1 год 38708 ООО Фирма "Газприборав- 01.01.2015 
тельных колонок томатика", г.Москва 
Комплексы градуировки ре- Зонд 17906-08 1 год 33396 ООО НПП "Нефте- 01.12.2013 
зервуаров Стандарт", г.Екатеринбург 
Комплексы градуировки ре- МИГ 20570-08 1 год 32698 ЗАО "Метролог", г.Самара 01.10.2013 
зервуаров 
Комплексы диагностики КД-204 29168-05 1 год 20651 ООО НПП "Петролайн-А", 01.04.2015 
скважин г.Набережные Челны 
Комплексы для измерений ГЕОСТАР-111 37201-12 2 года 48432 ООО "СТК ГЕОСТАР", 12.10.2017 
параметров скважин г.Набережные Челны 
Комплексы измерительные ДУУ2М-БСД 37573-08 2 года 31343 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.05.2013 
Комплексы измерительные ДУУ6-БСД 34120-12 3 года 46952 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 26.06.2017 
Комплексы измерительные КСИП-2-М 20989-12 1 год 48837 ЗАО "Зкологический центр 20.11.2017 
ЗИХ", г.Москва 
Комплексы измерительные Нефтосервер-3 34560-07 1 год 27537 ЗАО "ЭЛСИ ПЛЮС", 17.07.2017 
для автоматизированного г. С.-Петербург 
управления отпуском неф- 
тепродуктов 
Комплексы измерительные КВАРТА-МП 49317-12 2 года 45856 ОАО "Злектромеханика", 26.03.2017 
объема и массы топлива г.Пенза 
тепловозов 
Комплексы измерительные КВАРТА-М 40817-09 2 года 35747 ОАО "Злектромеханика", 01.08.2014 
объема топлива тепловозов г.Пенза 
Комплексы измерительные Волна 50079-12 2 года 46769 ООО Фирма "АККРИС", 01.06.2017 
скважинные г.Москва 
Комплексы счетно- СДК 33803-12 2года 45766 ООО "Камышинский опыт- 15.03.2017 
дозирующие ный завод", г.Камышин 
Мензурки 50, 100, 250, 500, 26770-04 Поверка 17482 ООО "МиниМедПром", 01.05.2014 
1000 см? при вы- г.Дятьково 
пуске 
Мензурки вместимостью 50, 91-69 Поверка 14317 ОАО "Химлаборприбор", 01.04.2013 
100, 250, 500, 1000 мл при вы- г.Клин 
пуске 
Мерники металлические OGSB 49450-12 2 ropa 46041 ООО "Системы Нефть и Газ 10.04.2017 
Балтия", г.Калининград 

Мерники металлические o6- М1р-2, М1р-5, МІр- 5189-02 1год 31110 ОАО "Казанский опытный 29.10.2017 


разцовые 1-го разряда 


10, М1р-20, М1р-50, 
М1р-100, М1р-200, 
М1р-500, М1р-1000 


завод "Эталон", г.Казань 
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Мерники металлические ММТ 38647-08 2года 32736 ОАО "Содружество-92", 01.10.2013 
технические ст.Новотитаровская 
Мерники металлические МТ 46033-10 2 года 42031 ОАО "ТЭСМО", 22.12.2015 
технические г.Электросталь 
Мерники металлические МТШСМ и МТГСМ 37370-08 2 года 31026 ООО ПМК "Агромонтаж", 01.04.2013 
технические 1-го класса г.Пятигорск 
Мерники металлические МО-1р 47868-11 1год 43909 ЗАО "ИПФ Вектор", 26.09.2016 
эталонные 1-го разряда г.Тюмень 
Мерники образцовые 2-го М2р 21422-11 1 год 43409 ОАО "Казанский опытный 02.08.2016 
разряда завод "Эталон", г.Казань 
Мерники образцовые 2-го М2р-10-СШ, М2р-20- 47402-11 1 год 43428 ОАО "Казанский опытный 02.08.2016 
разряда со специальной СШ, М2р-50-СШ завод "Эталон", г.Казань 
шкалой 
Мерники стационарные ме- ММТ 48086-11 2 года 44256 ООО "СоюзХимМаш", 21.10.2016 
таллические технические пос.Пригородный 
Мерники технические 1-го М1КЛ-5, 10, 20, 50, 21345-07 1год 30000 ОАО "Казанский опытный 01.01.2013 
класса 100, 200, 250, 500, завод "Эталон", г.Казань 

750, 1000, 1500, 2000, 

2500, 3000, 5000, 

10000, БООН, 750Н, 

1000Н, 1500Н, 2000Н, 

2500Н, 3000Н, 5000Н, 

10000Н 
Мерники технические 1-го МЛКЛ-5, 10, 20, 50, 44511-10 1год 39972 ООО "Контур-М", г.Казань 01.08.2015 
класса 100, 200, 500, 750, 

1000, 1500, 2000, 

2500, 3000, 5000, 

10000, БООН, 750Н, 

1000Н, 1500Н, 2000Н, 

2500Н, 3000Н, 5000Н, 

10000Н 
Мерники эталонные 1-го МІР 47665-11 1год 43751 ООО "Контур-М", г.Казань 05.09.2016 
разряда 
Мерники эталонные 2-го М2р 18585-08 1год 34212 ОАО "Промприбор", г.Ливны 01.01.2014 
разряда 
Мерники эталонные 2-го М2р 18585-08 1год 34212/1 ООО "Промсервис", г.Ливны 01.01.2014 
разряда 
Мерники эталонные 2-го М2р 18585-08 1год 34212/22 ООО "Инструмент", г.Ливны 01.01.2014 
разряда 
Мерники эталонные 2-го М2Р-2-01, М2Р-5-01, 20835-05 1 год 20943 ООО "Контур-М", г.Казань 01.04.2015 
разряда М2Р-10-01, М2Р-10- 

01П, М2Р-10-СШ, 

М2Р-20-01, М2Р-20- 

01П, М2Р-20-СШ, 

М2Р-50-01, М2Р-50- 

01П, М2Р-50-СШ, 

М2Р-100-01, М2Р- 

100-01П, М2Р-200- 

01, М2Р-500-01, 

М2Р-1000-01, М2Р- 

1500-01, М2Р-2000- 

01, М2Р-2500-01, 

М2Р-3000-01, М2Р- 

5000-01 
Мерники эталонные 2-го М2р-10-01СШ, М2р- 22343-07 1 год 29552 ОАО "КОЭЗ "Прибор", 01.11.2012 
разряда со специальной 20-01СШ, М2р-50- г.Казань 
шкалой 01СШ 
Метроштоки МШС-1,5; МШС-2,0; 20265-08 1 год 31097 ООО "Контур-М", г.Казань 01.04.2013 

МШС-2,5; МШС-3,0; 

МШС-3,5; МШС-4,0; 

МШС-4,5; МШС-5,0; 

МШС-5,5; МШС-6,0 

(составные) 
Метроштоки ЭММШ 46592-11 1 год 42376 ООО "ЦЭСИ", г.Оренбург 01.04.2016 
Метроштоки составные МШС-4,2 18822-07 1год 30178 ПК НПО "Микрон", 01.01.2013 
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Метроштоки злектроннье ЭМ-0301 26920-11 1год 42926 ООО "САОН-Система", 16.06.2016 
г.Королев 
Микробюретки вместимо- 7788-80 Поверка 14318 ОАО "Химлаборприбор", 01.04.2013 
стью 10 мл при вы- г.Клин 
пуске 
Микрошприцы Аналитик-10, Анали- 36568-07 1 год 30139 ООО "Химаналитик", 01.01.2013 
тик-50 г.Дзержинск 
Микрошприцы МШ-10, МШ-50 8235-10 1год 41365 ОАО "Цвет", г.Дзержинск 01.08.2015 
и МШ-1М 
Микрошприцы МШ-10, МШ-50 8235-11 1 год 43030 ООО Торговый Дом "Цвет", 16.06.2016 
и МШ-1М г.Дзержинск 
Микрошприцы для газовой 5СЕ-Сготаіес 39206-08 1 год 33462 ЗАО СКБ "Хроматэк", 01.12.2013 
хроматографии г.Йошкар-Ола 
Насосы-пробоотборники НП-3М 18166-99 1год 17949 ЗАО "Крисмас+", 01.07.2014 
ручные г. С.-Петербург 
Осадкомеры автоматиче- КАПЛЯ 47080-11 2года 42998 ООО "АКВА НУБИС", 27.06.2016 
ские бесконтактные г.Красногорск 
Пипетки - рабочие эталоны 39194-08 Поверка 33449 ОАО "Химлаборприбор", 01.12.2013 
1-го разряда вместимостью при вы- г.Клин 
10, 25, 50, 100, 250, 500, пуске 
1000 см? для поверки ци- 
линдров 
Пипетки - рабочие эталоны 47677-11 Поверка 43763 ОАО "Химлаборприбор", 05.09.2016 
1-го разряда для поверки при вы- г.Клин 
отстойников пуске 
Пипетки 1-го и 2-го классов 7577-02 Поверка 13517 ОАО "Химлаборприбор", 01.01.2013 
точности при вы- г.Клин 
пуске 
Пипетки градуированные 2,3,4 24175-07 Первич- 30179 ООО "МиниМедПром", 02.10.2017 
ная по- г.Дятьково 
верка до 
ввода в 
зксплуа- 
тацию 
Пипетки прямые стеклянные ППС-01-20 25281-08 Поверка 32116 ООО "МиниМедПром", 01.07.2013 
(типа Сали) при вы- г.Дятьково 
пуске 
Пипетки с одной отметкой 26384-08 Поверка 34711 ООО "МиниМедПром", 01.01.2014 
(Мора) при вы- г.Дятьково 
пуске 
Полуприцепы- БЦМ-14 мод. 9605, 15681-08 2года 31809 ЗАО "Бецема", 01.06.2013 
топливозаправщики БЦМ-14.1 мод. г.Красногорск 
96051, БЦМ-14.1.1 
мод. 96051 
Полуприцепы- БЦМ-35 мод. 17720-03 2 года 16073 ЗАО "Бецема", 01.10.2014 
топливозаправщики 960501, БЦМ-35.1 г.Красногорск 
мод. 960501-01 
Полуприцепы- БЦМ-42 мод. 96052, 19684-12 2года 46556 ЗАО "Бецема", 18.05.2017 
топливозаправщики БЦМ-42.1 мод. г.Красногорск 
96052-01, БЦМ-42.2 
мод. 96052-02, БЦМ- 
42.3 мод. 96052-03 
Полуприцепы- БЦМ-44 мод. 96053, 17998-09 2 года 38709 ЗАО "Бецема", 01.01.2015 
топливозаправщики БЦМ-44.1 мод. г.Красногорск 
96053-01, БЦМ-44.4 
мод. 96053-02 
Полуприцепы- БЦМ-48 мод. 96054 17999-04 2 года 17380 ЗАО "Бецема", 01.10.2014 
топливозаправщики г.Красногорск 
Полуприцепы-цистерны 912506 43150-09 2 года 38392 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.01.2015 
с.Грабово 
Полуприцепы-цистерны 96221 19187-10 2 года 41109 ОАО "Завод ГРАЗ", п/о Гра- 01.08.2015 
бово 
Полуприцепы-цистерны 96222 34986-08 2 года 31445 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.06.2013 
с.Грабово 
Полуприцепы-цистерны 96222-01 46109-10 2 года 41849 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.08.2015 
с.Грабово 
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Полуприцепы-цистерны 96222-03 47666-11 2года 43752 ОАО "Завод ГРАЗ", 05.09.2016 
с.Грабово 
Полуприцепы-цистерны 96226 и их мод. 45016-10 2года 40582 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.08.2015 
с.Грабово 
Полуприцепы-цистерны 96227 и их мод. 18174-11 2года 42349 ОАО "Грабовский автомо- 18.03.2016 
бильный завод" (ГРАЗ), 
с.Грабово 
Полуприцепы-цистерны 96231 и их мод. 45018-10 2года 40584 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.08.2015 
с.Грабово 
Полуприцепы-цистерны 96232 37678-08 2года 31461 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.06.2013 
с.Грабово 
Полуприцепы-цистерны 964840, 964841, 40795-09 1год 35525 ЗАО "Чебоксарское пред- 01.07.2014 
964845, 964846 приятие "СЕСПЕЛЬ", 
г.Чебоксары 
Полуприцепы-цистерны 964842, 964843, 50127-12 1год 46860 ЗАО "Чебоксарское пред- 26.06.2017 
964844, приятие "СЕСПЕЛЬ", 
964847,964848, г.Чебоксары 
964849, 96484А, 
96484В, 964840, 
96484Е 
Полуприцепы-цистерны БЦМ-108 мод. 25999-03 2 года 16381 ЗАО "Бецема", 01.01.2015 
960511 г.Красногорск 
Полуприцепы-цистерны БЦМ-110 мод. 9605- 27013-04 2 года 17759 ЗАО "Бецема", 01.08.2015 
02, БЦМ-110.1 мод. г.Красногорск 
96051-01 
Полуприцепы-цистерны БЦМ-111 мод. 26892-04 2 года 17646 ЗАО "Бецема", 01.08.2015 
960511-01 г.Красногорск 
Полуприцепы-цистерны БЦМ-176 мод. 96057 40408-09 2года 34983 ЗАО "Бецема", 01.05.2014 
г.Красногорск 
Полуприцепы-цистерны БЦМ-180 мод. 43417-09 2 года 38719 ЗАО "Бецема", 01.01.2015 
960512, БЦМ-180.1 г.Красногорск 
мод. 960512-01 
Полуприцепы-цистерны УСТ 946511 и их мод. 51974-12 1 год 49021 ООО "УралСпецТранс", 20.12.2017 
г.Миасс 
Полуприцепы-цистерны УСТ 94651К и их 51286-12 1 год 48318 ООО "УралСпецТранс", 02.10.2017 
мод. г.Миасс 
Полуприцепы-цистерны для НЕФАЗ-9693, НЕ- 19861-08 2 года 32798 ОАО "Нефтекамский авто- 01.10.2013 
нефтепродуктов ФАЗ-96931 завод", г.Нефтекамск 
Полуприцепы-цистерны для ППЦ-28 47403-11 2 года 43429 Филиал ЗАО "Завод "Джи Ти 02.08.2016 
нефтепродуктов Сэвэн", г.Кузнецк 
Полуприцепы-цистерны для ППЦ-30 50011-12 2 года 46683 Филиал ЗАО "Завод "Джи Ти 01.06.2017 
нефтепродуктов Сэвэн", г.Кузнецк 
Полуприцепы-цистерны для ППЦ-32 47207-11 2 года 43216 Филиал ЗАО "Завод "Джи Ти 13.07.2016 
нефтепродуктов Сэвэн", г.Кузнецк 
Полуприцепы-цистерны для НЕФАЗ-9689 48774-11 2года 45112 ОАО "Нефтекамский авто- 29.12.2016 
светлых нефтепродуктов завод", г.Нефтекамск 
Полуприцепы-цистерны для НЕФАЗ-96891, НЕ- 22991-08 2года 33274 ОАО "Нефтекамский авто- 01.11.2013 
светлых нефтепродуктов ФАЗ-96892, НЕФАЗ- завод", г.Нефтекамск 
96893, НЕФАЗ-96894 
Полуприцепы-цистерны для ППЦ-24 46358-11 2 года 42112 ОАО "Медоборудование", 10.02.2016 
светлых нефтепродуктов г.Саранск 
Полуприцепы-цистерны для ППЦ-28 45197-10 2 года 40825 ОАО "Медоборудование", 01.08.2015 
светльх нефтепродуктов г.Саранск 
Полуприцепы-цистерны и ППЦ-16, ППЦ-18, 41932-09 2года 36980 ОАО "Алексеевка ХИМ- 01.12.2014 
прицепы-цистерны для ППЦ-20, ППЦ-22М, МАШ", г.Алексеевка 
транспортирования нефте- ППЦ-24М, ППЦ-26, 
продуктов ППЦ-28, ППЦ-30М, 
ППЦ-33М, ППЦ-37М, 
ППЦ-40М, ППЦ-45, 
ПЦ-5, ПЦ-7, ПЦ-8М, 
ПЦ-11, ПЦ-16, ПЦ-20 
Полуприцепы-цистерны, ав- ППЦ, АЦ, ПЦ 50012-12 1год 46684 ЗАО "Компания автоприце- 01.06.2017 
тоцистерны, прицепы- пов" (КАПРИ), п.г.т.Павлово 
цистерны 
Преобразователи магнит- ПМП 24715-03 2года 14703 ОООНПП "Сенсор", 01.10.2013 


ные поплавковые 
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Преобразователи расхода ИПРЭ-7 20483-07 3 roga 30004 OAO "Арзамасский прибо- 01.01.2013 
электромагнитные измери- ростроительньи завод", 
тельнье г.Арзамас 
Преобразователи уровня Сапфир-22 21233-07 2 года 26617 ООО СКБ "Приборы и сис- 01.02.2017 
буйковые темы", г.Рязань 
Преобразователи уровня Сапфир-22Р-ДУ, 28775-05 2года 38731 ОАО "Теплоприбор", 01.01.2015 
буйковые Сапфир-22Р-ДУ-Вн, г.Рязань 
Сапфир-22Р-ДУ-Ех 
Преобразователи уровня ПИУП 14362-94 1год 39306 ОАО "Теплоприбор", 01.04.2015 
буйковые измерительные г.Рязань 
пневматические 
Преобразователи уровня ПИУП-М 29859-05 2года 21568 ООО СКБ "Приборы и сис- 01.08.2015 
буйковые измерительные темы", г.Рязань 
пневматические 
Преобразователи уровня УБ-ЭМ, УБ-ЭМ1 17420-05 2 года 22735 ООО СКБ "Приборы и сис- 01.08.2015 
буйковые электрические темы", г.Рязань 
Приборы для отмеривания 4895-12 Первич- 46287 ОАО "Химлаборприбор", 23.04.2017 
жидкостей ная по- г.Клин 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Приборы эталонные Пульсар-01К 30072-12 1 год 46061 ООО "ПТП "Эра-1", г.Омск 10.04.2017 
Приемники измерительные к 21150-01 Первич- 45352 ОАО "Химлаборприбор", 02.02.2017 
прибору для определения ная по- г.Клин 
содержания эфирного масла верка до 
вводав 
эксплуа- 
тацию 
Прицепы-цистерны 860200 50128-12 1год 46861 ЗАО "Чебоксарское пред- 26.06.2017 
приятие "СЕСПЕЛЬ", 
г.Чебоксары 
Прицепы-цистерны 8638-012 и их мод. 44261-10 2года 39690 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.04.2015 
с.Грабово 
Прицепы-цистерны 86391 и их мод. 44413-10 2 года 39956 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.08.2015 
с.Грабово 
Прицепы-цистерны 86531 35744-07 2года 29028 ОАО "Завод ГРАЗ", 01.10.2017 
с.Грабово 
Прицепы-цистерны БЦМ-175 мод. 86412 40182-08 2года 34926 ЗАО "Бецема", 01.01.2014 
г.Красногорск 
Прицепы-цистерны БЦМ-230 мод. 86413 45713-10 2года 41348 ЗАО "Бецема", 01.08.2015 
г.Красногорск 
Прицепы-цистерны УСТ 94651Н, УСТ 49096-12 1 год 45545 ООО "УралСпецТранс", 20.02.2017 
94651С, УСТ 94651.) г.Миасс 
и их мод. 
Прицепы-цистерны и nony- ТАЦ 5675 41827-09 1 год 36825 ООО "НТЦ "Таганай-Авто", 01.12.2014 
прицепы-цистерны г.Миасс 
Пробирки исп. 1, 2 24177-07 Первич- 30181 ООО "МиниМедПром", 02.10.2017 
ная по- г.Дятьково 
верка до 
ввода в 
зксплуа- 
тацию 
Пробирки мерные лабора- исп. 1, 2, 2a 18886-99 Поверка 6963 ОАО "Химлаборприбор", 01.01.2015 
торные при вы- г.Клин 
пуске 
Пробоотборники ПП-100, ПП-100М 29667-08 2 года 32119 ЗАО "Спецприбор", г.Тула 01.07.2013 
Пробоотборники ПП-5 29666-08 2 года 32118 ЗАО "Спецприбор", г.Тула 01.07.2013 
Регистраторы параметров РПДА-ТМ 41519-10 1год 40063 ООО "АВП Технология", 01.08.2015 
движения магистрального г.Москва 
тепловоза 
Регистраторы параметров РПДА-Т 41513-10 1год 40064 ООО "АВП Технология", 01.08.2015 
движения маневрового теп- г.Москва 
ловоза 
Резервуары вертикальные PBC 48321-11 5 лет 44575 ООО "Фриз", 08.12.2016 


стальные 


п.г.т.Тлюстенхабль 
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Наименование СИ Обозначение Март МПИ NS Cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Резервуары горизонталь- РГСД 49861-12 5 лет 46557 ООО "Жатайский завод ме- 18.05.2017 
ные двустенные таллоконструкций", 
пос.Жатай 
Резервуары горизонталь- РГД-10 46318-10 5 лет 41922 Жатайский судоремонтно- 01.08.2015 
ные двустенные с кониче- строительный завод ОАО 
скими днищами "Ленское объединенное 
речное пароходство", 
пос.Жатай 
Резервуары горизонталь- РГД-20 46354-10 5 лет 41996 Жатайский судоремонтно- 01.08.2015 
ные двустенные с кониче- строительный завод ОАО 
скими днищами "Ленское объединенное 
речное пароходство", 
пос.Жатай 
Резервуары горизонталь- РГС-200 48949-12 5 лет 45360 ОАО "Уралстрой- 02.02.2017 
ные стальные Туймазыхиммаш", 
г.Туймазы 
Резервуары горизонталь- РГДС 50665-12 5лет 47473 ООО "ТехМонтажСпецСтрой", 25.07.2017 
ные цилиндрические дву- г.Пятигорск 
стенные стальные для неф- 
ти и нефтепродуктов 
Резервуары горизонталь- РД25 45715-10 5 лет 41350 ООО "Альянс-С", г.Курган 01.08.2015 
ные цилиндрические сталь- 
ные двустенные 
Резервуары металлические РМХН и их мод. 25723-08 5 лет 34209 ООО ПКФ "Промсервис", 01.01.2014 
для хранения нефтепродук- г.Пенза 
тов 
Резервуары стальные гори- РГ и РГД 36572-07 5 лет 30143 ООО "МиРТОМ", 01.01.2013 
зонтальные г.Пятигорск 
Резервуары стальные гори- СМК 31231-12 5 лет 46669 ЗАО "СпецМеталКонструк- 01.06.2017 
зонтальные ция", г.Химки 
Резервуары стальные гори- 2РТ 25406-03 5 лет 32848 ОАО "Паритет", г.Псков 01.10.2013 
зонтальные цилиндрические 
Резервуары стальные гори- РГ 25001-03 5лет 33283 ЗАО "ТК 122 ЭМЗ", 01.11.2013 
зонтальные цилиндрические г. С.-Петербург 
Резервуары стальные гори- РГД 23475-02 5 лет 13033 ООО "ТриАл", 01.01.2013 
зонтальные цилиндрические г. С.-Петербург 
Резервуары стальные гори- РГС 23613-02 5 лет 34006 ООО "ПТК-Трансстрой", 01.01.2014 
зонтальные цилиндрические г. С.-Петербург 
Резервуары стальные гори- РГС (РГС-5, РГС-15, 43119-09 5 лет 38361 ООО "Велес", г.Ставрополь 01.01.2015 
зонтальные цилиндрические РГС-20, РГС-50) 
Резервуары стальные гори- РТ 48154-11 5 лет 44348 ЗАО "АЗС Технология", 31.10.2016 
зонтальные цилиндрические г. С.-Петербург 
Резервуары стальные гори- СР 38655-08 4 года 32744 ООО "Кингисеппский завод 01.10.2013 
зонтальные цилиндрические металлоконструкций Пром- 
монтажстрой" (ООО "КЗМК 
ПМС"), г.Кингисепп 
Резервуары стальные гори- РСХН и их мод. 38991-08 5 лет 33240 ООО "ПромТехСервис", 01.11.2013 
зонтальные цилиндрические г.Пенза 
для хранения нефтепродук- 
тов 
Сигнализаторы уровня УЗС 15873-07 1 год 29621 ОАО "Союзцветметавтома- 01.11.2012 
ультразвуковые тика", г.Москва 
Системы газозаправочные СИ ГАЗ-1К 46821-11 1 год 42664 ООО "Технологические сис- 19.05.2016 
темы", г.Саратов 
Системы измерений уровня УМФЗОО 46326-10 2 года 41927 ООО "НИЦ МИ", г.Уфа 01.08.2015 
границ разделов фаз в мно- 
гокомпонентных средах 
Системы измерительно- Бук Т$-С 18111-05 1год 21563/1 ООО "Нефтепродукттехни- 01.04.2015 
управляющие АЗС ка", г.Москва 
Системы измерительно- 16554-02 1 год 42024 KONN ООО "ТАТСУНО 21.12.2015 
управляющие АЗС "ТАТСУ- РУС", г.Рязань 
НО С-БЕНЧ" 
Системы измерительные АЛКО-2 20053-12 1год 46035 ОАО "Арзамасский прибо- 10.04.2017 
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им.П.И.Пландина", 
г.Арзамас 
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Наименование СИ Обозначение ДЫ MAN м Изготовитель Cpok дви 
реестра свид. ствия 
Системы измерительнье АЛКО-3 26520-11 1год 43917 ОАО "Арзамасский прибо- 26.09.2016 
ростроительный завод 
им.П.И.Пландина", 
г.Арзамас 
Системы измерительные ГАММА/М 48967-12 2 года 45374 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 02.02.2017 
Системы измерительнье Поток Плюс 37267-08 2 года 30991 ООО "ИНПРОМТЭКС", 01.04.2013 
г.Москва 
Системы измерительные ЭРИС-300 48946-12 2 года 45357 ООО "ЗРИС", г.Чайковский 02.02.2017 
Системы учета молочной ЭКСА-СУМП-01 22204-07 1год 29628 ЗАО "Экспресс- 01.11.2012 
продукции Автоматизация", г.Москва 
Стаканы с меткой и стаканы 7576-00 Поверка 9391 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2015 
для отпуска напитков при вы- г.Клин 
пуске 
Стенды измерений пара- СИДР 28784-05 1 год 42927 ЗАО НПП "Тормозное обо- 16.06.2016 
метров двухкамерных ре- рудование и системы" 
зервуаров (ТОРМО), г.Екатеринбург 
Топливозаправщики аэро- 56163 52025-12 2 года 49064 ОАО "Грабовский автомо- 07.12.2017 
дромные бильный завод" (ГРАЗ), 
с.Грабово 
Трубки измерительные сис- 21149-11 Первич- 44578 ОАО "Химлаборприбор", 08.12.2016 
темы охлаждения к прибору ная по- г.Клин 
для определения содержа- верка до 
ния эфирного масла ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Уровнемеры ВК1700 32063-11 2 года 43740 ООО НПП "Автоматика-ВК", 05.09.2016 
г.Уфа 
Уровнемеры У1500М 45415-10 1год 41061 Уфимское наладочное 01.08.2015 
управление, филиал ОАО 
"Нефтеавтоматика", 
р.п.Курасково 
Уровнемеры У1500М-П!М 45414-10 1 год 41060 Уфимское наладочное 01.08.2015 
управление, филиал ОАО 
"Нефтеавтоматика", 
р.п.Курасково 
Уровнемеры У-25, У-25К, У-25С, 25090-08 2 года 34942 ЗАО "ПКБ "Акустика", 01.01.2014 
У-25Ф г.Екатеринбург 
Уровнемеры УЖ-2М 13405-08 1 год 30315 ОАО "Редкинское опытное 01.01.2013 
конструкторское бюро авто- 
матики" (ОАО "P ОКБА”), 
пос.Редкино-1 
Уровнемеры УПГ-1 17553-98 2 года 15517 ООО "Краус", г.Видное 01.08.2013 
Уровнемеры УРАН-ДУУ 34948-10 1год 39090 ФГУП "ФНПЦ НИИИС 01.04.2015 
им.Ю.Е.Седакова", г.Нижний 
Новгород 
Уровнемеры акустические УА-2 16966-10 2года 41370 ЗАО "Ресурс-прибор", 01.08.2015 
г.Обнинск 
Уровнемеры буйковые BW 25 48217-11 З года 44432 ООО "Кроне-Автоматика", 22.11.2016 
пос.Стромилово 
Уровнемеры магнитные no- УМП 37679-08 2года 31462 ООО "АвтоГазТранс", 01.06.2013 
плавковые г.Самара 
Уровнемеры натрия УИД-1М 48855-12 4года 45233 Протвинский филиал ФГУП 20.01.2017 
"НИИ НПО "Луч", г.Протвино 
Уровнемеры натрия гибкие ДИНАР 49445-12 4 года 46036 Протвинский филиал ФГУП 10.04.2017 
"НИИ НПО "Луч", г.Протвино 
Уровнемеры поплавковые ДУУ4М 31338-11 З года 43014 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 16.06.2016 
Уровнемеры поплавковые ДУУ4МА 39596-08 2 года 34033 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.01.2014 
Уровнемеры поплавковые УПП1 и УПП2 5583-04 1год 17952 ОАО Рязанское научно- 01.10.2014 
техническое предприятие 
"Нефтехиммашсистемы", 
г.Рязань 
Уровнемеры поплавковые УПБ 35248-07 2года 28397 ООО "КСР КЮБЛЕР РУС", 01.07.2017 
байпасные г.Москва 
Уровнемеры поплавковые УПО 41337-09 2 года 36219 ООО "Гидрометеоприбор", 01.10.2014 


однотросовые 


г. С.-Петербург 


107 


27.29.02 


Наименование СИ Обозначение м MAN NE сорт Изготовитель Вок дойт 
реестра свид. ствия 
Уровнемеры поплавковые УПТ 18589-99 2года 17951 ОАО Рязанское научно- 01.10.2014 
с токовым выходом техническое предприятие 
"Нефтехиммашсистемы", 
г.Рязань 
Уровнемеры поплавковые УПЦ 19174-06 2 года 23583 ООО "ГГИ Прибор", 09.07.2017 
цифровые г. С.-Петербург 
Уровнемеры радиоволно- ГАММА-РДУ1 31878-08 2 года 30259 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.02.2013 
вые 
Уровнемеры радиоволно- РДУ1 29098-08 2 года 30256 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.02.2013 
вье 
Уровнемеры радиоволно- РДУЗ 52031-12 4 года 49071 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 20.12.2017 
вье 
Уровнемеры радиоволно- УЛМ 16861-08 2 года 34656 ЗАО "ЛИМАКО", г.Тула 01.01.2014 
вые 
Уровнемеры радиолокаци- РЛУ-1М 45125-10 1 год 40718 Фирма ОАО "НПК "НИИ- 01.08.2015 
онные ДАР", г.Москва 
Уровнемеры тросиковые УТР1 52339-12 2 года 49421 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 29.12.2017 
радиоволновые 
Уровнемеры ультразвуко- Взлет УР 22590-12 4 года 46884 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 26.06.2017 
вые 
Уровнемеры ультразвуко- ГАММА-ДУУ2 21197-10 2 года 41105 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.08.2015 
вье 
Уровнемеры ультразвуко- УЗУМ-2 34559-07 1 год 27536 ЗАО "СПЭК", г. С.-Петербург 31.10.2017 
вые 
Уровнемеры ультразвуко- УЗУМ-2-П Ех 40392-09 1 год 34966 ЗАО "СПЭК", г. С.-Петербург 01.05.2014 
вые переносные 
Уровнемеры-регуляторы УРБ-П, УРБ-ПМ 14613-95 2 года 8320/1 ООО СКБ "Приборы и cnc- 01.08.2015 
буйковые пневматические темы", г.Рязань 
Установки для дозирования УВМ 47973-11 1 год 44128 ЗАО "Машиностроительная 11.10.2016 
и ввода жидких компонентов компания "Технэкс", 
г.Екатеринбург 
Установки для дозирования УОВМ 50136-12 1 год 46872 ЗАО "Машиностроительная 26.06.2017 
и ввода жидких компонентов компания "Технэкс", 
г.Екатеринбург 
Установки для поверки дат- УПД-ДТК22 40658-09 3 года 35334 ОАО "Техприбор", 01.07.2014 
чиков г. С.-Петербург 
Установки заправки сжи- УЗСГ-01 21435-08 1год 32113 ООО "Техно Проект", 01.07.2013 
женным газом автотранс- г.Псков 
портных средств 
Установки измерительные Нара-200 35464-11 1 год 42522 ЗАО "Нара", г.Серпухов 22.04.2016 
Установки измерительные Нара-300 36170-09 1 год 35771 ЗАО "Нара", г.Серпухов 01.08.2014 
Установки измерительные Нара-МобилЭко 38560-11 1 год 42523 ЗАО "Нара", г.Серпухов 22.04.2016 
Установки маслораздаточ- С235Д и С235ДЭ 25415-03 1 год 15730 ЗАО завод "АСО "Красная 01.01.2014 
ные с электроподогревом звезда", г.Череповец 
с дистанционным управле- 
нием 
Установки пробоотборные УПА-2 45212-10 1 год 40840 ООО "Мониторинг", 01.08.2015 
автоматические г. С.-Петербург 
Установки раздаточные УРЖ-20 33190-07 1 год 29700 ООО "Стройдорсервис", 01.12.2012 
ЖИДКОСТИ г.Москва 
Установки топливоразда- ТРОНИК М 40002-08 2 года 34570 ЗАО "Нара", г.Серпухов 01.01.2014 
точные 
Установки топливоразда- УТЭД 45523-10 1 год 41108 ООО "Ливенка", г.Ливны 01.08.2015 
точные 
Цилиндры исп. 1, З 24176-07 Первич- 30182 ООО "МиниМедПром", 02.10.2017 
ная по- г.Дятьково 
верка до 
ввода в 
зксплуа- 
тацию 
Цилиндры 2-го класса точ- исп. 1, 2, 4. 4784-02 Поверка 13498 ОАО "Химлаборприбор", 01.02.2013 
ности при вы- г.Клин 
пуске 
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Наименование СИ Обозначение Т6. МПИ NS cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Цилиндры измерительные исп. 1-с, 2-с, 2а 85-12 Первич- 46862 ОАО "Завод химико- 26.06.2017 
ная по- лабораторной посуды и 
верка до приборов "Дружная Горка", 
ввода в пос.Дружная Горка 
эксплуа- 
тацию 
Цилиндры к стендам для ЦТА 28989-05 Поверка 20331 ОАО "Химлаборприбор", 01.04.2015 
топливной аппаратуры при вы- г.Клин 
пуске 
Цилиндры мерные к прибо- 21151-01 Поверка 47294 ОАО "Химлаборприбор", 12.07.2017 
ру Росс-Майлса при вы- г.Клин 
пуске 
27.30 Измерения давления, вакуумные измерения 
Наименование СИ Обозначение Noroc: MAN НЕ Сарт Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Аппаратура бескабельная БТС-172-50, БТС- 45359-10 6 мес. 41011 ООО "БИТАС", г.Самара 01.08.2015 
телеметрическая скважин- 210-50 
ная 
Аппаратура бескабельная АБТС-ЭМ 45358-10 6 мес. 41010 ООО "БИТАС", г.Самара 01.08.2015 
телеметрическая скважин- 
ная с электромагнитным ка- 
налом связи 
Барографы метеорологиче- М-22А 4144-03 1год 14273/1 ОАО "Сафоновский завод 01.07.2014 
ские анероидные "Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Барографы метеорологиче- М-22А 4144-03 1 год 1427322 ФГБУ "НПО "Тайфун" (ЦКБ 13.08.2017 
ские анероидные ГМП), г.Обнинск 
Барометры кварцевые МД-20 30594-12 1 год 48229 ФГБУ "НПО "Тайфун", 26.09.2017 
г.Обнинск 
Барометры образцовые пе- БОП-1М 26469-04 1 год 16959/1 ООО "Предприятие "Баро- 01.08.2014 
реносные метр", г.Москва 
Барометры образцовые пе- БОП-1М 26469-04 1 год 16959/2 ОАО "Аэроприбор-Восход", 01.08.2014 
реносные г.Москва 
Барометры рабочие сете- БРС-1М 16006-97 1годи 14091 ООО "Предприятие "Баро- 01.09.2013 
вые 3 года метр", г.Москва 
Барометры рабочие сете- БРС-1М 16006-97 1годи 14091/1 ОАО "Аэроприбор-Восход", 01.09.2013 
вые 3 года г.Москва 
Барометры-анероиды М-110 3745-73 1 год 15435 ОАО "Сафоновский завод 01.04.2015 
"Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Барометры-анероиды KOH- M-67 3744-73 2 года 15436 OAO "Сафоновский завод 01.08.2015 
трольные "Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Барометры-анероиды ме- БАММ-1 5738-76 1год 15434 ОАО "Сафоновский завод 01.04.2015 
теорологические "Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Блоки связи с датчиками БС-ДД 50728-12 1 год 47535 ООО "НПО САУТ", 30.07.2017 
давления г.Екатеринбург 
Вакуумметры ионизацион- ВИ-18 37034-08 1 год 30596 ФГУП "НИИВТ 01.02.2013 
ные им.С.А.Векшинского", 
г.Москва 
Вакуумметры комбиниро- Мерадат-ВИТ 41616-09 1год 36570 ООО "Мерадат", г.Пермь 01.11.2014 
ваннье 
Вакуумметры компрессион- ВКТА 36402-07 2 года 29887 ООО "УРАЛПРИБОР", 01.01.2013 
ные г.Новоуральск 
Вакуумметры сопротивле- ВТС-18-2 41803-09 1 год 36911 ФГУП "НИИВТ 01.12.2014 
ния им.С.А.Векшинского", 
г.Москва 
Вакуумметры термопарные ВТТ-18-2 37033-08 1 год 30595 ФГУП "НИИВТ 01.02.2013 
им.С.А.Векшинского", 
г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение Дос, MAN Ne cepta Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Датчики гидростатического ВН1235.200 49555-12 2 года 46086 ООО "Бриг", г.Саров 13.04.2017 
давления 
Датчики давления 415 36555-07 3 года 30036 OOO "Пьезозлектрик", 01.01.2013 
г.Ростов-на-Дону 
Датчики давления DMP, ОМО, DS, 44736-10 2 roga 40260 OOO "БД Сенсорс РУС", 01.08.2015 
ОМК, ХАСТ, ОМ, и 5 лет г.Москва 
ОР$, НМР, НУ 
Датчики давления ИА 15863-08 3 roga 34229/1 OOO "Промавтоматика- 01.01.2014 
Capos", r.CapoB 
Датчики давления LMP, LMK 44735-10 2 года 40259 ООО "БД Сенсорс РУС", 01.08.2015 
и 5 лет г.Москва 
Датчики давления $13000 44955-10 3 года 40531 ОАО "НИИ физических из- 01.08.2015 
мерений" (НИИФИ), г.Пенза 
Датчики давления Turbo Ном РЗ 51409-12 3 года 48354 ОООНПО "Турбулентность- 01.10.2017 
Дон", с.Чалтырь 
Датчики давления АМ-2000 35035-08 3 roga 34765 OOO "АМ - Все измерения", 01.01.2014 
г.Челябинск 
Датчики давления ДАГ-530 21901-01 1 год 46816 ООО "Дитангаз", г.Нижний 08.06.2017 
Новгород 
Датчики давления ДАЭ-107 50189-12 Первич- 46907 ОАО "НИИ физических из- 20.06.2017 
ная по- мерений" (НИИФИ), г.Пенза 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Датчики давления ДД 46540-11 4 года 42315 ЗАО "НПК "ВИП", 17.03.2016 
г.Екатеринбург 
Датчики давления ДД 46540-11 4 года 42315 ФГУП "ПО "Маяк", г.Озерск 17.03.2016 
Датчики давления ДДВ 011 51916-12 2 года 48912 ОАО "НИИ физических из- 30.11.2017 
мерений" (НИИФИ), г.Пенза 
Датчики давления ДДМ 47463-11 2года 43533 ООО "НПП "Промышленная 15.08.2016 
Автоматика" (ПРОМА), 
г.Казань 
Датчики давления ДМ5007 14753-11 2года 43961 ОАО "Манотомь", г.Томск 28.09.2016 
и 3 года 
Датчики давления ДМ5007-3151 35264-07 2 года 28417 ОАО "Манотомь", г.Томск 12.09.2017 
Датчики давления Дон 17, Дон 17Ех 24315-08 2 года 30809 ЗАО НПК "Зталон", 01.04.2013 
г.Волгодонск 
Датчики давления ИД 23992-02 2года 13633 ООО "ТБН Энергосервис", 01.01.2013 
г.Москва 
Датчики давления Кварц-2 21842-01 1 год 32406 ЗАО "Термоавтоматика", 01.08.2013 
г.Мытиши 
Датчики давления КУРАНТ 42840-09 2 года 38028 ООО "Метроник", г.Москва 01.01.2015 
Датчики давления Метран-100 22235-08 З года 31378 ЗАО "Промышленная группа 01.06.2013 
"Метран", г.Челябинск 
Датчики давления Метран-150 32854-09 4 года 34868 ЗАО "Промышленная группа 01.05.2014 
"Метран", г.Челябинск 
Датчики давления Метран-22 45030-10 2 года 40651 ЗАО "Промышленная группа 01.08.2015 
и 3 года "Метран", г.Челябинск 
Датчики давления Метран-43, Метран- 45029-10 З года 40650 ЗАО "Промышленная группа 01.08.2015 
43 Ех "Метран", г.Челябинск 
Датчики давления Метран-55 18375-08 2 года 34341 ЗАО "Промышленная группа 01.01.2014 
и 3 года "Метран", г.Челябинск 
Датчики давления Метран-75 48186-11 3 года 44364 ЗАО "Промышленная группа 11.11.2016 
и5лет "Метран", г.Челябинск 
Датчики давления МИДА-13П 17636-06 3 года 44075 ЗАО "Микроэлектронные 30.09.2016 
датчики и устройства" 
(МИДАУС), г.Ульяновск 
Датчики давления МИДА-15 50730-12 4 года 47538 ЗАО "Микрозлектроннье 30.07.2017 
датчики и устройства" 
(МИДАУС), г.Ульяновск 
Датчики давления МК 42769-09 1 год 37903 ООО НПФ "Персей", 01.01.2015 
г.Раменское 
Датчики давления МС20 27229-11 4года 44904 ЗАО "Манометр-Сервис", 21.12.2016 
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г.Москва 


27.30 


Наименование СИ Обозначение ЫДЫ MAN Ne ceptu Изготовитель Срокдви 
реестра свид. ствия 
Датчики давления МС2000 17974-11 4года 44899 ЗАО "Манометр-Сервис", 21.12.2016 
г.Москва 
Датчики давления MC3000 29580-10 3 roga 40274 ЗАО "Манометр-Сервис", 01.08.2015 
г.Москва 
Датчики давления МТ100 49083-12 2года 45550 ООО Энгельсское ПО 22.02.2017 
и 3 года "СИГНАЛ", г.Энгельс 
Датчики давления МТ100М 46325-10 2года 41978 ООО "Гидрогазкомплект", 01.08.2015 
и 3 года г.Москва 
Датчики давления МТ101 32239-12 2года 45281 ООО Энгельсское ПО 24.01.2017 
и 3 года "СИГНАЛ", г.Энгельс 
Датчики давления МТ-ЖКХ 49699-12 3 года 46228 ООО "Гидрогазкомплект", 20.04.2017 
и 5 лет г.Москва 
Датчики давления РАДОН-ВБ 18612-10 2 года 40919 ООО НПП "ИНТОР", 01.08.2015 
г.Новочеркасск 
Датчики давления РПГ 32045-06 2 года 26835 ООО "Сенсор", г.Москва 27.07.2017 
Датчики давления CMX 35013-07 2 года 28112 OOO "Манометр-Белгород", 08.06.2017 
n 3 roga г.Шебекино 
Датчики давления CTK1 37216-08 1 год 30808/1 ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" 01.04.2013 
им.М.В.Проценко", 
г.Заречный 
Датчики давления ТЖИУ.406 18510-08 2года 33359 ФГУП "ВНИИ автоматики 01.12.2013 
им.Н.Л.Духова" (ВНИИА), 
г.Москва 
Датчики давления ТЖИУ406-М100-АС 47462-11 4 года 43532 ФГУП "ВНИИ автоматики 15.08.2016 
и5лет им.Н.Л.Духова" (ВНИИА), 
г.Москва 
Датчики давления ЭЛЕМЕР-100 39492-08 3 roga 33807 ООО НПП "Злемер", 01.01.2014 
и 5 лет пос.Менделеево 
Датчики давления взрыво- ДВГ 38913-08 2 года 33060 ОАО ЭОКБ "Сигнал" 01.11.2013 
зашишенные газовье им.А.И.Глухарева, г.Знгельс 
Датчики давления и абсо- КЭР-АИ 38019-08 2года 31876 ООО "КамЭнергоРемонт- 01.07.2013 
лютного давления Автоматика", с.Бетьки 
Датчики давления и темпе- ФОН 38553-08 2года 32614 ООО "BBH машины", 01.09.2013 
ратуры г.Новочеркасск 
Датчики давления измери- ДДТ, СДНР 41859-09 1год 36908 ОАО "Завод "Староруспри- 01.12.2014 
тельнье бор", г.Старая Русса 
Датчики давления коррози- > Метран-49 19396-08 2 года 32273 ЗАО "Промышленная группа 01.08.2013 
онно-стойкие "Метран", г.Челябинск 
Датчики давления малога- КОРУНД 47336-11 2и4 года 43374 ООО "СТЭНЛИ", г.Москва 01.08.2016 
баритные 
Датчики давления стацио- СДД 01 40834-09 2 года 35538 ООО "Информационные 01.08.2014 
нарные горные технологии", 
г.Екатеринбург 
Датчики давления тензо- ЛХ-412 50197-12 Первич- 46915 ОАО "НИИ физических из- 20.06.2017 
метрические ная по- мерений" (НИИФИ), г.Пенза 
верка до 
ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Датчики давления универ- ДДУ 44952-10 2 года 40528 ООО "Гидрогазкомплект", 01.08.2015 
сальные г.Москва 
Датчики давления, перепа- КЭР-АИП 38020-08 2 года 31877 ООО "КамЭнергоРемонт- 01.07.2013 
да давления и абсолютного Автоматика", с.Бетьки 
давления 
Датчики динамического дав- Р501 45223-10 1 год 40918 ООО "ГлобалТест", г.Саров 01.08.2015 
ления 
Датчики динамического дав- Р52001 51006-12 1 год 47894 ООО "ГлобалТест", г.Саров 22.08.2017 
ления 
Датчики избыточного дав- ДДВ 017 44385-10 2 года 39860 ОАО "НИИ физических из- 01.04.2015 
ления мерений" (НИИФИ), г.Пенза 
Датчики избыточного дав- ДДИ-1 24076-08 2 года 30790 ФГУП "ПО "Октябрь", 01.04.2013 
ления г.Каменск-Уральский 
Датчики избыточного дав- МИДА-ДИ-12П и 17635-03 2 года 15034 ЗАО "Мидаус", г.Ульяновск 01.07.2013 
ления МИДА-ДИ-12П-Ех 
Датчики избыточного дав- СТЭК-1 (СТЭК-1Х) 45695-10 4 года 41373 ООО "СТЭК", г.Пенза 01.08.2015 


ления 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ NS сорт Изготовитель Срок дй 
реестра свид. ствия 
Датчики избыточного дав- ТКН 48583-11 1год 44900 ООО "НПП "Резонанс", 21.12.2016 
ления и 4 года г.Челябинск 
Датчики избыточного, ДДМ-0,3, ДДМ-03- 42756-09 2 года 37902 ООО "НПП "Промышленная 01.01.2015 
вакуумметрического, абсо- МИ Автоматика" (ПРОМА), 
лютного и дифференциаль- г.Казань 
ного давления с электриче- 
ским выходным сигналом 
Датчики избыточного, ДДМ-03-Ех, ДДМ-03- 45005-10 2 года 40596 ООО "НПП "Промышленная 01.08.2015 
вакуумметрического, абсо- МИ-Ех Автоматика" (ПРОМА), 
лютного и дифференциаль- г.Казань 
ного давления с злектриче- 
ским выходным сигналом 
Датчики импульсного дав- ДИДО01 36777-08 1 год 30326 ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 01.02.2013 
ления г.Саров 
Дифманометры стрелочные ДСП-80 РАСКО, 37049-08 1 год 34043 ОАО "Саранский приборо- 01.01.2014 
показывающие ДСП-80В РАСКО строительный завод", 
г.Саранск 
Задатчики разрежения Метран-503 Воздух 25940-03 1 год 22389 ЗАО "Промышленная группа 01.01.2014 
"Метран", г.Челябинск 
Измерители абсолютного и МБГО-2 39837-08 1 год 34294 ООО "Электронно- 01.01.2014 
дифференциального давле- информационное приборо- 
ния газа строение" (ЗЛИПС), 
пос.Краснообск 
Измерители гидрологиче- ГМУ-2 21088-04 1 год 38678 ЦКБ ГМП ГУ НПО "Тайфун", 01.01.2015 
ские г.Обнинск 
Измерители давления мно- АДН, АДР 26300-08 2 года 34139 ООО КБ "АГАВА", 01.01.2014 
гопредельные г.Екатеринбург 
Измерители давления мно- ПРОМА-ИДМ, ПРО- 28639-10 З года 39542 ООО "НПП "Промышленная 01.04.2015 
гофункциональные МА-ИДМ-4х Автоматика" (ПРОМА), 
г.Казань 
Измерители давления циф- ИДЦ-1М, ИДЦ-2 46121-10 1 год 41725 ОАО "HOBMA", г.Ростов-на- 01.08.2015 
ровые Дону 
Измерители параметров ИПР1 37729-08 1 год 31639 ЗАО НПЦ "Горноспасатель- 01.06.2013 
респираторов ные технологии", 
г.Екатеринбург 
Измерители параметров ИДС 24312-03 1год 14089 ЗАО НПП "Тормозное обо- 01.12.2013 
тормозных систем вагонов рудование и системы" 
малогабаритные (ТОРМО), г.Екатеринбург 
Измерители цифровые ЦИ5003 31156-12 2года 45689 ОАО "Манотомь", г.Томск 12.03.2017 
Калибраторы давления КД 39146-08 1 год 33356 ООО "Манометр-Стандарт", 01.12.2013 
г.Москва 
Калибраторы давления мно- МКД-М 40798-09 1 год 35497 ЗАО ЦПКБ "Теплоприбор", 01.07.2014 
гопредельные г.Казань 
Калибраторы давления Метран-504 Воздух 31057-09 1 год 38253 ЗАО "Промышленная группа 01.01.2015 
пневматические "Метран", г.Челябинск 
Калибраторы давления Метран-505 Воздух 42701-09 1 год 37904 ЗАО "Промышленная группа 01.01.2015 
пневматические "Метран", г.Челябинск 
Калибраторы давления пор- КД-201 45550-10 1 год 41188 ООО "УРАЛ-Метрология", 01.08.2015 
тативные г.Челябинск 
Калибраторы давления пор- Метран 501-ПКД-Р 22307-09 1 год 35565 ЗАО "Промышленная группа 01.07.2014 
тативные "Метран", г.Челябинск 
Калибраторы давления пор- Метран 502-ПКД- 26014-08 2 года 34135 ЗАО "Промышленная группа 01.01.2014 
тативные 10П "Метран", г.Челябинск 
Калибраторы давления пор- Метран-517 39151-12 1год 46423 ЗАО "Промышленная группа 15.05.2017 
тативные "Метран", г.Челябинск 
Калибраторы давления пор- ЭЛМЕТРО-Паскаль- 48184-11 2года 44362 ООО "ЭлМетро Групп", 11.11.2016 
тативные 02 И 1 год г.Челябинск 
Калибраторы-контроллеры Метран-530 43457-09 1год 38676 ООО НПФ "Специальная 01.01.2015 
давления Автоматика", г.Челябинск 
Калибраторы-контроллеры ЭЛМЕТРО-Паскаль 43456-09 1 год 38675 ООО "ЭлМетро Групп", 01.01.2015 
давления г.Челябинск 
Каналы измерения давле- Микон-101 22659-07 1год 27677 ООО "МИКОН", 08.06.2017 


ния программно- 
аппаратного комплекса 
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г.Набережные Челны 
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Наименование СИ Обозначение Март МПИ NE Cepte Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Каналы измерения давле- Микон-811 22658-02 1 год 11842 ООО "МИКОН", 09.07.2017 
ния установки вывода сква- г.Набережные Челны 
жин на режим автоматиче- 
ский 
Комплексы гидрологические ГМУ-4 47318-11 1год 43356 ЦКБ ГМП ГУ НПО "Тайфун", 01.08.2016 
г.Обнинск 
Комплексы для измерения ИПДЦ 6788-03 1год 26631 ООО "Манометр", г.Москва 01.06.2013 
давления цифровые 
Комплексы измерительные Крона-708 39340-08 1 год 33606 ООО НПК "КРОНА", г.Пенза 01.01.2014 
передвижных стендов 
Комплексы поверочные дав- ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 36734-08 2 года 30379 ООО НПП "Элемер", 01.02.2013 
ления и стандартных сигна- пос.Менделеево 
лов 
Комплексы стационарные СПК-1 40548-09 1 год 35193 ООО "Спецпроект", 01.06.2014 
поверочные для средств г. С.-Петербург 
измерений атмосферного 
давления 
Комплекты аппаратуры для ТЕСТ 48929-12 1 год 45332 ЗАО "Геотест", 24.01.2017 
статического зондирования г.Екатеринбург 
грунтов 
Комплекты поверителя 3a- КПЗД-01 19244-00 1 год 7472 ФГУП "Государственный Ря- 01.04.2015 
датчиков давления занский приборный завод" 
(ГРПЗ), г.Рязань 
Мановакуумметры МВ-20-60 37666-08 1 год 31373 ОАО "Второй Московский 01.06.2013 
приборостроительный за- 
вод", г.Москва 
Мановакуумметры грузо- МВП-2,5 1652-99 2года 7160/5 ООО "Шатковский приборо- 01.04.2015 
поршневые строительный завод", 
р.п.Шатки 
Мановакуумметры двух- МВ-1000, МВ-2500, 1846-93 Поверка 19625 ОАО "Химлаборприбор", 01.04.2015 
трубные МВ-6000 при вы- г.Клин 
пуске 
Мановакуумметры показы- МПА-Уф, МВПА-Уф, 32323-11 1 год 43460 ЗАО "ПО Физтех", г.Томск 05.08.2016 
ваюшие МПАФ-Кс, МВПАф- 
Кс 
Манометры ДМ-1-60 21641-04 1 год 19071 ЗАО "Медтехника", 01.04.2015 
г. С.-Петербург- 
Петродворец 
Манометры МТП-100/1-ВУМ 4734-75 1год 45380 ОАО "Манотомь", г.Томск 03.02.2017 
Манометры абсолютного ВК-316М 31236-11 2 года 43264 ОАО "Сафоновский завод 22.07.2016 
давления "Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Манометры абсолютного МПАК-15 24971-03 2 года 14963 ООО "Шатковский приборо- 01.08.2015 
давления строительный завод", 
р.п.Шатки 
Манометры автономнье МИКОН-207 19337-10 1 год 39543 ООО "МИКОН", 01.04.2015 
г.Набережные Челны 
Манометры глубинные Глум 51407-12 1 год 48352 ООО "ГИСАЛЛ", 01.10.2017 
г.Набережные Челны 
Манометры грузопоршне- МП 44230-10 2года 39638 ЗАО "ЭТАЛОН МЕТРОЛО- 01.04.2015 
вые ГИЯ", г.Челябинск 
Манометры грузопоршне- МП 52189-12 2года 49258 ООО "Альфапаскаль", 24.12.2017 
вые г.Челябинск 
Манометры грузопоршне- МП-0,4 3039-72 2 года 36499 ЗАО "Брянский завод "Эта- 01.10.2014 
вые лон", г.Брянск 
Манометры грузопоршне- МПК-0,4 19179-00 2года 7366 ООО "Арзамасская Альтер- 01.04.2015 
вые натива", р.п.Шатки 
Манометры дифференци- МДП4-СМ-Т (мано- 4043-74 1год 45381 ОАО "Манотомь", г.Томск 03.02.2017 
альные показывающие и метры) и МВП4-СМ- 
мановакуумметры показь- Т (мановакууммет- 
вающие ры) 
Манометры дифференци- ДСС иДСП 11433-09 1год 38252 ОАО "Теплоконтроль", 01.01.2015 
альные сильфонные само- г.Казань 
пишущие и показывающие 
Манометры дифференци- ДМЦ-01 15594-12 1 год 47539 ООО НПО "ЗКО-ИНТЕХ", 30.07.2017 


альные цифровые 


г.Москва 
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27.30 


Наименование СИ Обозначение 6. МПИ NS cepti Изготовитель Срок дейт 
реестра свид. ствия 

Манометры и вакуумметры MO n ВО 5768-67 1год 26633/1 ООО Энгельсское ПО 01.12.2014 
деформационные образцо- "СИГНАЛ", г.Энгельс 
вые с условными шкалами 
Манометры и вакуумметры MO n BO 43816-10 1 год 39158 ООО "Манометр", г.Энгельс 01.04.2015 
деформационные образцо- 
вые с условными шкалами 
Манометры и вакуумметры MO n ВО 20680-07 1год 26626/1 ООО Энгельсское ПО 01.12.2014 
деформационные образцо- "СИГНАЛ", г.Энгельс 
вые с условными шкалами 
класса точности 0,4 
Манометры и мановакуум- ДМ 2018, ДА 2018 15864-12 1год 46417 ОАО "Манотомь", г.Томск 15.05.2017 
метры показывающие 
Манометры и мановакуум- M, МВ 10032-08 1год 32274 ЗАО "Бастор", р.п.Базарный 01.08.2013 
метры показывающие Сызган 
Манометры избыточного МП 16026-97 2 года 2606/5 ООО "Шатковский приборо- 01.04.2015 
давления грузопоршневые строительный завод", 

р.п.Шатки 
Манометры избыточного МП-2,5 17973-98 2года 5774/3 ООО "Шатковский приборо- 01.08.2015 
давления грузопоршневые строительный завод", 

р.п.Шатки 
Манометры избыточного МП-250 18222-99 2 года 6116/3 ООО "Шатковский приборо- 01.08.2015 
давления грузопоршневые строительный завод", 

р.п.Шатки 
Манометры избыточного МП-2,5; МП-6; МП- 31703-06 2года 23844 ООО "Шатковский приборо- 01.08.2015 
давления грузопоршневые 60; МП-250; МП-600; строительный завод", 
класса точности 0,01 МП-2500 р.п.Шатки 
Манометры избыточного МП-2,5; МП-6; МП- 31703-06 2года 23844/1 ООО "Арзамасская Альтер- 01.11.2012 
давления грузопоршневые 60; МП-250; МП-600; натива", р.п.Шатки 
класса точности 0,01 МП-2500 
Манометры избыточного МП-2,5; МП-6; МП- 31703-06 2года 238442 ООО "Измерительные cnc- 01.11.2012 
давления грузопоршневые 60; МП-250; МП-600; темы. Метрология", 
класса точности 0,01 МП-2500 р.п.Шатки 
Манометры избыточного МП-6 16115-97 2года 2680/5 ООО "Шатковский приборо- 01.08.2015 
давления грузопоршневые строительный завод", 
классов точности 0,02 и 0,05 р.п.Шатки 
Манометры избыточного МПМ-60 21028-01 2года 9757/5 ООО "Шатковский приборо- 01.08.2015 
давления грузопоршневые строительный завод", 
малогабаритные р.п.Шатки 
Манометры избыточного 4042-10 1 год 39251 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.04.2015 
давления и мановакууммет- 
ры показывающие железно- 
дорожные 
Манометры избыточного МПФ, МВПф, МП-2ф 32324-11 1 год 43462 ЗАО "ПО Физтех", г.Томск 05.08.2016 
давления и мановакууммет- 
ры показывающие железно- 
дорожные 
Манометры избыточного МП-У, ВП-У и МВП-У 10135-10 1 год 39859 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.04.2015 
давления, вакуумметры и 
мановакуумметры показы- 
вающие 
Манометры избыточного МП-УМ, ВП-УМ, 49942-12 1 год 46626 ООО ПО "Прибор", 28.05.2017 
давления, вакуумметры и МВП-УМ, ДМ8010- г.Екатеринбург 
мановакуумметры показы- УМ, ДВ8010-УМ, 
вающие ДА8010-УМ 
Манометры избыточного МП-Уф, ВП-Уф, 43902-10 1год 39255/1 ЗАО "ПО Физтех", г.Томск 01.08.2015 
давления, вакуумметры и МВП-Уф, ДМ8010- 
мановакуумметры показы- УФ, ДВ8010-Уф, 
ваюшие ДА8010-Уф 
Манометры избыточного МТИФ, ВТИф, 34911-11 1год 43467 ЗАО "ПО Физтех", г.Томск 05.08.2016 
давления, вакуумметры и МВТИф 
мановакуумметры показы- 
вающие для точных изме- 
рений 
Манометры избыточного МТПСф-100-ОМ2, 40692-11 1год 43461 ЗАО "ПО Физтех", г.Томск 05.08.2016 


давления, вакуумметры и 
мановакуумметры показы- 
вающие судовые 
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ВТПСф-100-ОМ2, 
МВТПСф-100-ОМ2 


27.30 


Наименование СИ Обозначение а МПИ NS cepti Изготовитель срок дей- 
реестра свид. ствия 
Манометры избыточного МП...-У, ВП...-У, 10135-95 1 год 13634/1 ОАО "Теплоконтроль", 01.05.2013 
давления, вакуумметры, МВП...-У г.Казань 
мановакуумметры показы- 
ваюшие 
Манометры кварцевые МК-01 36193-07 1год 29645 ООО "ИНСЭНС", г.Москва 01.12.2012 
Манометры образцовые аб- МПА-15 4222-74 2 года 36498 ЗАО "Брянский завод "Зта- 01.10.2014 
солютного давления лон", г.Брянск 
Манометры показываюшие ДМГ-60 28902-05 1год 20195 ОАО "Саранский приборо- 01.08.2015 
строительный завод", 
г.Саранск 
Манометры показывающие ДМР 26559-04 1 год 17117 ОАО "Саранский приборо- 01.01.2015 
строительный завод", 
г.Саранск 
Манометры показывающие КМ, КВ и КМВ 25910-08 1 год 33357 ЗАО "Росма", пос.Вырица 01.12.2013 
Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ 25913-08 2 года 33358 ЗАО "Росма", пос.Вырица 01.12.2013 
Манометры показывающие МТП-60С-М1 и MTN- 4626-97 1 год 14786/1 ЗАО "Бастор", р.п.Базарный 01.08.2013 
с сильфонным разделите- 60С1-М1 Сызган 
лем 
Манометры показываюшие ДМ-2010Сг 24947-08 1 год 32704 ОАО "Теплоконтроль", 01.10.2013 
сигнализируюшие г.Казань 
Манометры самопишущие ДМ-2001 15176-11 1год 43651 ОАО "Приборы контроля и 26.08.2016 
регулирования техпроцес- 
сов" (Теплоконтроль), 
г.Сафоново 
Манометры скважинные ав- МИКОН-107 19336-09 1 год 35871 ООО "МИКОН", 01.09.2014 
тономные г.Набережные Челны 
Манометры цифровые ДМ 5001 13988-10 1год 40159 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.04.2015 
Манометры цифровые ДМ5002 26407-08 1год 34766 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.01.2014 
и 2 года 
Манометры цифровые ДМ5002М, 49867-12 1год 46419 ОАО "Манотомь", г.Томск 15.05.2017 
ДМ5002Вн и 2 года 
Манометры цифровые npe- МЦП-1М, МЦП-2М 40100-08 1 год, 34635 ООО "Предприятие "Баро- 01.01.2014 
цизионные 2и 3 года метр", г.Москва 
Манометры цифровые npe- МЦП-1М, МЦП-2М 40100-08 1 год, 34635/1 ОАО "Аэроприбор-Восход", 01.01.2014 
цизионные 2и 3 года г.Москва 
Манометры электронные ЭКМ 40713-09 3 года 35451 ООО НПП "ЭЛЕМЕР", 01.07.2014 
г.Москва 
Манометры, вакуумметры и ДМ 8009-Кс, ДВ 14546-95 1 год 44573 ЗАО "Сектор-М", г.Томск 05.12.2016 
мановакуумметры мем- 8009-Кс, ДА 8009-Кс 
бранные показывающие 
коррозионно-стойкие 
Манометры, вакуумметрыи ДМ 2029, ДВ 2029, 16279-97 1 год 2764 ОАО "Манотомь", г.Томск 03.08.2017 
мановакуумметры показы- ДА 2029 
вающие 
Манометры, вакуумметры и ДМ 8010, ДВ 8010, 14547-95 1 год 44574 ЗАО "Сектор-М", г.Томск 05.12.2016 
мановакуумметры показы- ДА 8010 
вающие 
Манометры, вакуумметры и МП...-У, ВП...-У, 44970-10 2 года 40156 ОАО "Теплоконтроль", 01.04.2015 
мановакуумметры показы- МВП...-У г.Казань 
вающие 
Манометры, вакуумметры и МПАА-Кс, ВП4А-Кси 11889-08 1 год 31133 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.05.2013 
мановакуумметры показь- МВПАА-Кс 
вающие 
Манометры, вакуумметры и МПА, ВПА, МВПА 37814-08 1 год 31535 ООО "Энергия", г.Псков 01.06.2013 
мановакуумметры показы- 
вающие 
Манометры, вакуумметры и МПА-Кс, ВПА-Кс и 50119-12 1 год 46815 ОАО "Манотомь", г.Томск 08.06.2017 
мановакуумметры показы- МВПА-Кс 
вающие 
Манометры, вакуумметры и ДМ 8008-ВУ, ДМ 14548-95 1 год 44571 ЗАО "Сектор-М", г.Томск 05.12.2016 


мановакуумметры показы- 
вающие виброустойчивые 


8008А-ВУ, ДВ 8008- 
ВУ, ДА 8008-ВУ, ДА 
8008А-ВУ 
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27.30 


Наименование СИ Обозначение М6. МПИ Ne cepte Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 

Манометры, вакуумметрыи ДМ 8032-ВУ, ДВ 33816-07 1 год 26625 ЗАО "Сектор-М", г.Томск 10.04.2017 
мановакуумметры показы- 8032-ВУ, ДА 8032- 
вающие виброустойчивые ВУ, ДМ 8032А-ВУ, 

ДА 8032А-ВУ 
Манометры, вакуумметрь и Метер ДМ 25264-08 2года 32947 ООО "Метер", 01.10.2013 
мановакуумметры показы- г. С.-Петербург 
ваюшие деформационные 
Манометры, вакуумметры и МЕТЕР ДМ 48581-11 2 года 44896 ООО "Метер", 21.12.2016 
мановакуумметры показы- г. С.-Петербург 
ваюшие деформационные 
Манометры, вакуумметры и МЕТЕР ДМ 48581-11 2 года 44897 ООО "МЕТЕР", дер.Новая 21.12.2016 
мановакуумметры показы- Мельница 
ваюшие деформационные 
Манометры, вакуумметры и МПТИ, ВПТИ и 26803-11 1год 44076 ОАО "Манотомь", г.Томск 30.09.2016 
мановакуумметры показы- МВПТИ 
вающие для точных изме- 
рений 
Манометры, вакуумметры и ДМ 2010Сг, ДВ 13535-93 1 год 14894 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.07.2013 
мановакуумметры показь- 2010Сг, ДА 2010Сг 
вающие сигнализирующие 
Манометры, вакуумметры и ДМ 5010Сг, ДВ 35487-07 2 года 28653 ОАО "Манотомь", г.Томск 12.09.2017 
мановакуумметры показы- 5010Сг, ДА 5010Сг 
вающие сигнализирующие 
Манометры, вакуумметры и ДМ 2005фСг1Ех, ДВ 39529-08 1 год 33808 ЗАО "ПО ФизТех", филиал, 01.01.2014 
мановакуумметры показы- 2005фсСг1Ех, ДА г.Томск 
вающие сигнализирующие 2005фСг1Ех 
взрывозащищенные 
Манометры, вакуумметры и 3485-05 1год 20078 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.04.2015 
мановакуумметры показы- 
вающие судовые 
Манометры, вакуумметры и МЕТЕР ДМ 02-М 38961-08 1 год 33149 ООО "Метер", 01.11.2013 
мановакуумметры показы- г. С.-Петербург 
вающие электроконтактные 
Манометры, вакуумметры, МТИ, ВТИ 1844-63 1 год 26632/1 ООО Энгельсское ПО 01.12.2014 
мановакуумметры для точ- "СИГНАЛ", г.Энгельс 
ных измерений 
Манометры, вакуумметры, МТИ, ВТИ 1844-63 1 год 39160 ООО "Манометр", г.Энгельс 01.04.2015 
мановакуумметры для точ- 
ных измерений 
Манометры, вакуумметры, МТ-И, МТО, ЭМТ-И 43458-09 2 года 38677 ООО ПК "Спецтехприбор", 01.01.2015 
мановакуумметры показы- (манометры), ВТ-И, г.Сергиев Посад 
вающие ЭВТ-И (вакууммет- 

ры), МВТ-И, ММТ, 

ЭМВТ-И 

(мановакуумметры) 
Манометры, вакуумметры, ДМ 8008-ВУф, ДВ 32325-11 1 год 43459 ЗАО "ПО Физтех", г.Томск 05.08.2016 
мановакуумметры показы- 8008-ВУф, ДА 8008- 
вающие виброустойчивые ВУф 
Манометры, вакуумметры, МПТИ-М1, ВПТИ-М1, 44641-10 2 года 40155 ОАО "Теплоконтроль", 01.04.2015 
мановакуумметры показы- МВПТИ-М1 г.Казань 
вающие для точных изме- 
рений 
Манометры, вакуумметры, ДМ 2005Сг, ДВ 4041-93 1 год 14895 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.07.2013 
мановакуумметры показы- 2005Сг, ДА 2005Сг, 
вающие сигнализирующие ДМ 2005Сг1Ех, ДВ 

2005Сг1Ех, ДА 

2005Сг1Ех 
Манометры, вакуумметры, ДМ 20050, ДВ 46423-11 1 год 42246 ЗАО "ПО Физтех", г.Томск 04.03.2016 
мановакуумметры показы- 20050, ДА 2005ф и 
вающие сигнализирующие ДМ 20100, ДВ 

20100, ДА 2010ф 
Манометры, вакуумметры, ДМ5012Сг, 43648-10 1 год 38960 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.04.2015 


мановакуумметры показы- 
вающие сигнализирующие 


116 


ДВ5012Сг, ДА5012Сг 


27.30 


Наименование СИ Обозначение Гато, МПИ NS cepta Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Манометры, вакуумметры, МП, ВП, МВП (пока- 37047-08 1 год 30600 ООО "НПЦ "Манометр", 01.03.2013 
мановакуумметры показы- зывающие), МПТИ, г.Саранск 
вающие; манометры, ВПТИ, МВПТИ (по- 
вакуумметры, мановакуум- казывающие точных 
метры показывающие точ- измерений) 
ных измерений 
Манометры, вакуумметры, MKW 19022-99 1 год 38964 ООО "Манометр", г.Энгельс 01.04.2015 
мановакуумметры с комби- 
нированными шкалами 
Манометры, вакуумметры, МТС, ВТС, МВТС 39685-08 1 год 34136 ОАО "Теплоконтроль", 01.01.2014 
мановакуумметры самопи- г.Казань 
шущие 
Манометры, вакуумметры, ДМ2005Сг, 30105-09 1 год 38255 ОАО "Теплоконтроль", 01.01.2015 
мановакуумметры сигнали- ДВ2005Сг, ДА2005Сг г.Казань 
зирующие 
Манометры, вакуумметры, МТУ 25709-03 2 года 38965 ООО "Манометр", г.Энгельс 01.04.2015 
мановакуумметры техниче- 
ские ударопрочные 
Манометры, вакуумметры, МПю и МП (показы- 47452-11 2 года 43466 ООО НПО "ЮМАС", 05.08.2016 
мановакуумметры, напоро- ваюцие), ЭкМю и г.Москва 
меры, тягомеры, тягонапо- ЭкМ (сигнализирую- 
ромеры, дифманометры по- шие) 
казывающие, сигнализи- 
руюшие 
Манометры, мановакуум- МТП-М, МВПТ-М 47337-11 2года 43375 ОАО "Теплоконтроль", 01.08.2016 
метры показывающие г.Казань 
Манометры, мановакуум- М-ЗВУ, МВ-ЗВУ, В- 10329-05 1 год 20080 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.04.2015 
метры, вакуумметры noka- ЗВУ 
зывающие виброустойчивые 
Манометры-термометры Фотон 39841-08 2 года 34340 ООО "НПЛ "Фотон", 01.01.2014 
с.Белоус 
Манометры-термометры САМТ-02 28689-05 1 год 19939 ООО ТНПВО "СИАМ", 01.08.2015 
глубинные г.Томск 
Манометры-термометры МИКОН-227 32957-06 1 год 25543 ООО "МИКОН", 13.04.2017 
магистральные автономные г.Набережные Челны 
Манометры-термометры ГС-АМТС 35702-07 2 года 28955 ООО "СТК ГЕОСТАР", 03.08.2017 
скважинные автономные г.Набережные Челны 
Манометры-термометры УМТ-01 28688-05 1 год 19938 ООО ТНПВО "СИАМ", 01.08.2015 
устьевые г.Томск 
Манометры-термометры ГС-АМТУ 35704-07 2 года 28957 ООО "СТК ГЕОСТАР", 03.08.2017 
устьевые автономные г.Набережные Челны 
Микробарометры электрон- ЭЦМБ-2 23268-02 1 год 32034 ООО "Золотые купола Не- 01.08.2013 
но-цифровые черноземья", г.Москва 
Микроманометры ММН-2400(5)-1,0 44171-10 2 года 39602 ООО "ЭПМГГО", 01.04.2015 
г. С.-Петербург 
Микроманометры жидкост- МКВК-250 22995-02 2 года 12276 ООО "Шатковский приборо- 01.04.2015 
ные компенсационные с строительный завод", 
микрометрическим винтом р.п.Шатки 
Микроманометры с прием- КПДМ-1 40757-09 1 год 35492 ИП Макарова Елена Влади- 01.07.2014 
ником статического и дина- мировна, г.Екатеринбург 
мического давления 
Модули давления сенсор- ВН1225.600 37719-08 1 год 31474 ЗАО "Объединение БИНАР", 01.06.2013 
ные измерительные г.Саров 
Модули давления эталон- Метран-518 39152-12 1 год 46416 ЗАО "Промышленная группа 15.05.2017 
ные "Метран", г.Челябинск 
Напоромеры, тягомеры, TAa- МЕТЕР НМ 38960-08 1 год 33148 ООО "Метер", 01.11.2013 
гонапоромеры с мембран- г. С.-Петербург 
ной коробкой 
Переносные поверочные ТЖИУ.422956.001 49940-12 1год 46624 ФГУП "ВНИИ автоматики 28.05.2017 
комплекты (калибраторы) им.Н.Л.Духова" (ВНИИА), 
г.Москва 
Периодомеры скважинные САП-1М/65М 43831-10 2 года 39153 ОООНПФ "Карбон", 01.04.2015 
автоматические г. С.-Петербург 
Преобразователи вторич- Радон РИЦ 18611-99 2 года 20197 ООО НПП "ИНТОР", 01.08.2015 


ные цифровые 


г.Новочеркасск 
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27.30 


Наименование СИ Обозначение м MAN Ne Cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Преобразователи давления Альбатрос р20 50673-12 4и2 года 47485 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 25.07.2017 
DELTA и Альбатрос 
р20 
Преобразователи давления ВЕГА 43194-09 2года 38414 ООО "Вектор-ПМ", г.Кунгур 01.01.2015 
Преобразователи давления КРТ9 24564-07 2года 29842 ЗАО "Орлэкс", г.Орел 01.12.2012 
Преобразователи давления КЭР 48319-11 1год 44518 ООО "КАМТЕХ-ЭНЕРГО", 05.12.2016 
г.Набережные Челны 
Преобразователи давления ПДТВХ-1 43646-10 2и4 года 38957 ООО НПП "Тепловодохран", 01.04.2015 
г.Рязань 
Преобразователи давления РПД-И, РПД-В, РПД- 44954-10 2 года 40530 ЗАО "РОСМА", 01.08.2015 
ИВ и РПД-Д г. С.-Петербург 
Преобразователи давления Сапфир-22Р 21091-11 2 года 42524 ОАО "Теплоприбор", 25.04.2016 
г.Рязань 
Преобразователи давления ТП-140Д и ТП- 35498-12 1 год 47893 ОООНПП "Петролайн-А", 22.08.2017 
140Д(М) г.Набережные Челны 
Преобразователи давления МС-П, МП-П, МАС-П, 25710-03 2года 26635 ООО "Манометр", г.Москва 01.01.2014 
и разрежения измеритель- МВС-П, ВС-П, ТС-П, 
ные с пневматическим ана- ТНС-П, НС-П 
логовым выходным сигна- 
лом 
Преобразователи давления 3051 14061-10 З roga 3925224 ЗАО "Промышленная группа 01.04.2015 
измерительные и 4 года "Метран", г.Челябинск 
Преобразователи давления UPT 37031-08 2года 30593 ООО "Валком", 01.02.2013 
измерительные г. С.-Петербург 
Преобразователи давления АИР-10 31654-09 3 года 35821 ОООНПП "Злемер", 01.08.2014 
измерительнье и 5 лет пос.Менделеево 
Преобразователи давления АИР-20/М2 46375-11 З года 42139 ООО НПП "ЗЛЕМЕР", 18.02.2016 
измерительные и 5 лет г.Москва 
Преобразователи давления ДД-И-1,00 19935-11 Библет 43121 ЗАО "НПК "ВИП", 07.07.2016 
измерительные г.Екатеринбург 
Преобразователи давления ИПД 42781-09 2 года 38029 ОООНПК "Микрофор", 01.01.2015 
измерительнье г.Москва 
Преобразователи давления Кристалл-22-Вн 33502-10 3 года 40160 ОАО "Теплоконтроль", 01.04.2015 
измерительнье г.Казань 
Преобразователи давления МДД 39158-08 4и2года 33373 ЗАО "НПК "ВИП", 01.12.2013 
измерительнье г.Екатеринбург 
Преобразователи давления МДД 39158-08 4и 2 года 33373/1 ЗАО "Спецприборкомплект", 01.12.2013 
измерительные г.Москва 
Преобразователи давления ОВЕН ПД100 47586-11 2 года 43648 ООО "Завод № 423", 26.08.2016 
измерительные г.Богородицк 
Преобразователи давления ОВЕН ПД200 44389-10 2 года 39862 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.04.2015 
измерительные 
Преобразователи давления ПД 45004-10 2 года 40595 ЗАО "ТИМОС", 01.08.2015 
измерительные г. С.-Петербург 
Преобразователи давления ПДИ-01 43631-10 1 год 38920 ООО НПП "Грант", г.Уфа 01.04.2015 
измерительные 
Преобразователи давления САПФИР-22ЕМ 46376-11 З года 42140 ООО НПП "ЭЛЕМЕР", 18.02.2016 
измерительные и 5 лет г.Москва 
Преобразователи давления Сапфир-22МП-ВН 33503-08 3 года 34683 ОАО "Теплоконтроль", 01.01.2014 
измерительнье г.Казань 
Преобразователи давления CHB 28313-11 1год 44520 ЗАО "НПК "ВИП", 05.12.2016 
измерительнье и 5 лет г.Екатеринбург 
Преобразователи давления ЭЛЕМЕР-АИР-30 37668-08 2года 31375 ОООНПП "Злемер", 01.06.2013 
измерительные пос.Менделеево 
Преобразователи давления Корунд 14446-09 2и4 года 37906 ООО "СТЭНЛИ", г.Москва 01.01.2015 
измерительные малогаба- 
ритные 
Преобразователи давления МТУ-04 26974-09 1 год 36555 ООО НПП "Грант", г.Уфа 01.10.2014 
измерительные с измерите- 
лем температуры 
Преобразователи давления ПДС-М 42892-09 Первич- 38099 ОАО "Научно- 01.01.2015 
измерительные струнные ная по- исследовательский институт 
модифицированные верка. энергетических сооружений" 
При хра- (ОАО "НИИЭС"), г.Москва 
нении 1 
и 2 года 
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27.30 


Наименование СИ Обозначение м MAN NS cepta Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Преобразователи давления ПДК 48585-11 б mec., 44903 ООО СКТБ "ЭлПА", г.Углич 21.12.2016 
кварцевые 1 год, 
2 года 
Преобразователи давления ПДК 37529-08 2года 31182 ООО "Валком", 01.05.2013 
корабельные г. С.-Петербург 
Преобразователи давления Сапфир-22МР 42768-09 2года 37905 ОАО "Теплоприбор", 01.01.2015 
микропроцессорные г.Рязань 
Преобразователи давления ПЭП 25606-08 2 года 31944 ЗАО НПП "Центравтомати- 01.07.2013 
пневматические ка", г.Воронеж 
Преобразователи давления Дельта 40123-08 1 год 34728 ОАО "Промприбор", г.Ливны 01.01.2014 
прецизионные 
Преобразователи давления ПДЭ-010, ПДЭ-010И 33587-12 1 год 47537 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 30.07.2017 
эталонные г.Москва 
Преобразователи избыточ- ПД-Р 40260-11 2и4 года 44258 ОАО "Саранский приборо- 28.10.2016 
ного давления строительный завод", 
г.Саранск 

Преобразователи избыточ- ПДТВХ-1 26038-08 2 года 33363 ООО НПП "Тепловодохран", 01.12.2013 
ного давления г.Рязань 
Преобразователи измери- Сапфир-22М, Сап- 42636-09 2 года 37737 ООО "Манометр", г.Москва 01.01.2015 
тельные фир-22МТ, Сапфир- 

22-Ех-М 
Преобразователи измери- Сапфир-22М, Сап- 44236-10 2 года 39639 ООО Энгельсское ПО 01.04.2015 
тельные фир-22МТ, Сапфир- "СИГНАЛ", г.Энгельс 

22Ех-М 
Преобразователи измери- Сапфир-22-ВН 33932-08 3 года 34682 ОАО "Теплоконтроль", 01.01.2014 
тельные взрывозашишен- г.Казань 
ные 
Преобразователи измери- ЗОНД-10 15020-07 2года 27314 НПП "Гидрогазприбор", 01.05.2017 
тельные давления г.Москва 
Преобразователи измери- ПТС-4И 24281-03 1год 14031 ОАО "Теплоприбор", 01.02.2013 
тельные для датчиков дав- г.Рязань 
ления 
Преобразователи измери- 13ДД11 24380-03 2года 14199 ОАО "Теплоприбор", 01.02.2013 
тельные разности давлений г.Рязань 
пневматические 
Преобразователи малога- МПЭ-МИ, МПЭ-МИ- 7266-05 1 год 20359 ОАО "Теплоконтроль", 01.04.2015 
баритные измерительные К, ДМЭ-МИ, ДМЭ- г.Казань 
(датчики) с компенсацией МИ-К, ДМЭУ-МИ, 
магнитных потоков ДМЭР-МИ, ДМЭР- 

МИ-К 
Преобразователи пневма- ДПП-1 13185-11 2 года 42682 ОАО "Теплоприбор", 23.05.2016 
тические разности давлений г.Рязань 
Преобразователи пневма- ДПП-2, ДПП-2РМ 13186-03 2 года 14864 ОАО "Теплоприбор", 01.07.2013 
тические разности давлений г.Рязань 
Преобразователи пульса- 27840-12 1 год 46030 ОАО ОКБ "Гидропресс", 10.04.2017 
ций давления г.Подольск 
Преобразователи разности ДМПК-100М, ДМПК- 13949-07 1 год 28347 ООО СКБ "Приборы и cnc- 01.07.2017 
давлений мембранные 100АМ темы", г.Рязань 
пневматические компенса- 
ционные 
Преобразователи электро- АСТРА-ЭП 30415-12 2года 45850 ООО инженерная фирма 26.03.2017 
пневматические аналоговые "МИАС", г.Воронеж 
Приборы для измерений n3- Ф1791 38492-08 2 года 32542 ОАО "Приборостроитель- 01.09.2013 
быточного давления и раз- ный завод "Вибратор", 
режения воздуха г. С.-Петербург 
Приборы контроля давле- 2100 36383-07 2 года 29872 ЗАО "НПП "Автоматика", 01.12.2012 
ния г.Владимир 
Приборы контроля давле- 2100 42634-09 2года 37707 ЗАО "НПП "Автоматика", 01.01.2015 
ния г.Владимир 
Приборы контроля измене- ПИК-01 43647-10 5лет 38959 ООО "НПФ АКМА", г.Москва 01.04.2015 
ний давления в трубопрово- 
дах 
Приборы контроля пара- Метеометр МЭС- 27468-04 1 год 28165 ЗАО "НПП "Электронстан- 01.01.2015 
метров воздушной среды 200А дарт", г. С.-Петербург 
Пробоотборники- СИМСП 20 40756-09 1 год 35491 ООО "Союзнефтегаздина- 01.07.2014 


измерители геофизические 


микк", г.Электросталь 
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27.30 


Наименование СИ Обозначение Гарос МПИ ЕР Изготовитель ВОК зи 
реестра свид. ствия 
Сигнализаторы давления ФГ-1007 21529-11 1год 44704 ЗАО "Сектор-М", г.Томск 09.12.2016 
Системы автоматического САРД "ИДЕЛЬ" 26299-04 2 года 16806 Межрегиональное ОАО 01.05.2014 
регулирования давления "Нефтеавтоматика", г.Уфа 
Системы измерительные АСИС 51408-12 1год 48353 ООО "НПП "Геотек", г.Пенза 01.10.2017 
Системы измерительные СИТОВ-ТОР 37669-08 1 год 31376 ЗАО НПП "Тормозное обо- 01.06.2013 
рудование и системь" 
(ТОРМО), г.Екатеринбург 
Системы измерительнье СИТОЛ-2э 23916-02 1год 13606 ЗАО НПП "Тормозное обо- 01.09.2014 
пневматического тормозного рудование и системы" 
оборудования локомотива (ТОРМО), г.Екатеринбург 
Системы измерительные СЕЙТРОНИК CNP- 49490-12 1 год 46033 ООО "Машиностроитель", 10.04.2017 
регистрируюшие ПГ-300 г.Пенза 
Стенды испытаний запас- СИЗР 20550-12 1год 47122 ЗАО НПП "Тормозное обо- 09.07.2017 
ных резервуаров рудование и системы" 
(ТОРМО), г.Екатеринбург 
Стенды контроля парамет- САИР 20549-00 1 год 47046 ЗАО НПП "Тормозное обо- 29.06.2017 
ров соединительных рука- рудование и системы" 
вов (ТОРМО), г.Екатеринбург 
Термогигробарометры ав- ТГБА-1 44721-10 1 год 40254 ООО "ЛОМО Метео", 01.08.2015 
томатизированные г. С.-Петербург 
Трубки напорные НИИОГАЗ и ПИТО 21099-11 1 год 44350 ООО НПО "ЗКО-ИНТЕХ", 31.10.2016 
г.Москва 
Тягомеры, напоромеры, TA- ТмСП-16СгВЗТ4, 11926-09 1 год 38254 ОАО "Теплоконтроль", 01.01.2015 
гонапоромеры взрывоза- нСП-16СгвВзта, г.Казань 
щищеннье ТНСП-16СгВЗТ4 
Тягомеры, напоромеры, TAa- ТмМП-52-М2 (тяго- 1491-93 1год 16046 ОАО "Саранский приборо- 01.01.2014 
гонапоромеры мембранные меры), НМП-52-М2 строительный завод", 
показываюшие (напоромеры), г.Саранск 
ТНМП-52-М2 (тяго- 
напоромеры) 
Тягомеры, напоромеры, тя- ТмМП-52-М2, НМП- 28514-05 1 год 19675 ОАО "Теплоконтроль", 01.11.2014 
гонапоромеры мембранные 52-М2, ТНМП-52-М2 г.Казань 
показываюшие 
Тягомеры, напоромеры, тя- ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ- 13950-94 1год 18600 ОАО "Саранский приборо- 01.01.2015 
гонапоромеры показываю- СВ (тягомеры), ДН- строительный завод", 
шие сигнализирующие С2, ДН-СН, ДН-СВ г.Саранск 
(напоромеры), ДГ- 
С2, ДГ-СН, ДГ-СВ 
(тягонапоромеры) 
Тягомеры, напоромеры, тя- ТМ (тягомеры), НМ 37815-08 1год 31536 ООО "НПЦ "Манометр", 01.06.2013 
гонапоромеры, дифмано- (напоромеры), ТНМ г.Саранск 
метры-тягомеры, дифмано- (тягонапоромеры), 
метры-напоромеры, дифма- ДТМ (дифманомет- 
нометры-тягонапоромеры ры-тягомеры), ДНМ 
мембранные показывающие (дифманометры- 
напоромеры), ДТНМ 
(дифманометры- 
тягонапоромеры) 
Тягомеры, напоромеры, тя- ТмМП, НМП, ТНМП, 48826-12 2 года 45180 ООО "НПЦ "Манометр", 16.01.2017 
гонапоромеры, дифмано- ДТмМП, ДНМП, г.Саранск 
метры-тягомеры, дифмано- ATHMAN 
метры-напоромеры, дифма- 
нометры-тягонапоромеры 
мембранные показываюшие 
Тягомеры, напоромеры, тя- ТмМП-100-М1 (тяго- 4204-11 2года 44902 ОАО "Саранский приборо- 21.12.2016 


гонапоромеры, дифмано- 
метры-тягомеры, дифмано- 
метры-напоромеры, дифма- 
нометры-тягонапоромеры 
мембранные показываюшие 
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меры), НМП-100-М1 
(напоромеры), 
ТНМП-100-М1 (тяго- 
напоромеры), 
ДТмМП-100-М1 
(дифманометры- 
тягомеры), ДНМП- 
100-М1 (дифмано- 


метры-напоромеры), 


ДТНМП-100-М1 
(дифманометры- 
тягонапоромеры) 


строительный завод", 
г.Саранск 


27.30 


Наименование СИ Обозначение 6. МПИ NS cepte Изготовитель ВОК peň- 
реестра свид. ствия 
Тягонапоромеры- ЗОНД-10-ДГ1031А 48185-11 2 года 44363 ООО "НПП "Гидрогазпри- 11.11.2016 
микроманометры цифровые бор", г.Москва 
автономные 
Установки диагностики тор- УДТМ 41004-09 1 год 35545 ООО "Агрозл", г.Рязань 01.08.2014 
мозов мобильные 
Установки для испытания УСОТ-ПС, (ИСТОК-3) 42635-09 1 год 37708 ООО "Перспективные Сис- 01.01.2015 
пневматического и элек- темы Транспорта", г.Москва 
тропневматического тормо- 
зов пассажирского состава 
Установки для испытания УСОТ-ПС, (ИСТОК-3) 42635-09 1год 37708/1 ЗАО "Отраслевой центр 01.01.2015 
пневматического и элек- внедрения новой техники и 
тропневматического тормо- технологий", г.Москва 
зов пассажирского состава 
Установки для поверки А2246 13556-08 2 года 30789 ОАО "Российские железные 01.04.2013 
электроманометров и элек- дороги" (РЖД), г.Москва 
тротермометров 
Установки компьютерные РКТВА-СКЗ 49270-12 1 год 45768 ЗАО "Пензенское конструк- 15.03.2017 
измерительно- торско-технологическое бю- 
регистрирующие ро арматуростроения" 
(ПКТЬА), г.Пенза 
Установки поверочные пре- УП-ДД 47166-11 1год 43122 ЗАО "НПК "ВИП", 07.07.2016 
образователей избыточного г.Екатеринбург 
давления 
Устройства зарядки и опро- УЗОТ-Радио 47941-11 1 год 44074 НТЦ "Вагон-Тормоз" - фи- 30.09.2016 
бования тормозов с регист- лиал ОАО "РЖД", 
рацией по радиоканалу г.Екатеринбург 
Устройства измерений па- УЗОТ-П 24443-03 1 год 14271 ЗАО НПП "Тормозное обо- 01.04.2015 
раметров тормозных систем рудование и системы" 
пассажирских составов (ТОРМО), г.Екатеринбург 
Устройства контроля возду- УКВР-2 14373-12 1 год 47078 ЗАО НПП "Тормозное обо- 26.06.2017 
хораспределителей рудование и системы" 
(ТОРМО), г.Екатеринбург 

Устройства контроля возду- УКВРП 17895-04 1 год 16897 ЗАО НПП "Тормозное обо- 01.11.2014 
хораспределителей пасса- рудование и системы" 
жирских вагонов (ТОРМО), г.Екатеринбург 
Устройства тензометриче- УТД-16 14978-11 1 год 42750 ООО НПП "Тензо- 30.05.2016 


ские для измерения давле- 
ния жидкости и газа 


27.31 
27.31.01 


Измеритель", г.Москва 


Измерения физико-химического состава и свойств веществ 


Физико-химические измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в том числе горючих, 


нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в том 
числе концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы 


Наименование СИ Обозначение ме MAN Ne CEPT Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 

рН-метры 2696 16546-97 1 год 43209 ООО "Замер", г.Москва 13.07.2016 

рн-метры pH-011 21799-09 1 год 35212 ООО "НПП "Техноприбор", 01.06.2014 
г.Москва 

рН-метры ИТ-1101 31297-06 1 год 2337311 ООО "Измерительная тех- 01.04.2015 
ника", г.Москва 

рН-метры МАРК-902 27453-11 1 год 43227 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 19.07.2016 
город 

рн-метры МАРК-903 36363-07 1 год 29851 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 01.12.2012 
город 

рн-метры ЗКСПЕРТ-рН 34127-07 1 год 27043 ООО "Зконикс-Зксперт", 01.04.2017 
г.Москва 

рН-метры и иономеры рН-150МИ и pX- 29671-09 1 год 36653 ООО НПО "Измерительная 01.11.2014 


150МИ, рХ-150.1МИ 
и рХ-150.2МИ 


техника ИТ", г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение ме МПИ NS Гарт Изготовитель Вок дй 
реестра свид. ствия 
рН-метры и иономеры рН-150МИ и pX- 29671-09 1 год 36653/1 ООО "Измерительная тех- 01.11.2014 
150МИ, рХ-150.1МИ ника", г.Москва 
и рХ-150.2МИ 
рН-метры промышленные рН-41 35021-07 1 год 28146 ЗАО "НПП "Автоматика", 24.08.2017 
г.Владимир 
рН-метры промышленные АТЛАНТ 2101 45165-10 1год 40733 ЗАО "АТРЭКО", г.Раменсков 01.08.2015 
рН-метры/иономеры Атон-101МП 21576-01 1год 29538 ОООНПП "Промышленная 01.11.2012 
электроника", г.Фрязино 
рН-метры/иономеры ИТАН 37675-08 1 год 31458 ООО НПП "Томьаналит", 01.06.2013 
г.Томск 
рН-метры/иономеры ТА-Ион 44074-10 1год 39545 ОООНПП "Томьаналит", 01.04.2015 
г.Томск 
рН-метры/иономеры Экотест-120 17659-03 1год 15898 ОООНПП "Эконикс", 01.01.2014 
г.Москва 
рН-метры/милливольтметры Марк-901 23927-08 1год 30440 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 01.02.2013 
портативнье город 
рН-метры- рН-410 n pH 420 36275-07 1 год 29725 ООО "НПО Аквилон", 29.10.2017 
милливольтметры г.Подольск 
рН-метры-термометры НИТРОН-рН 27376-09 1 год 37656 ОООНПП "Биомер", 01.01.2015 
п.г.т.Краснообск 
Автономные приборы Hesa- АПНК 51708-12 1 год 48700 ООО "НПЦ автоматизации 12.11.2017 
висимого аэрогазового кон- техники безопасности" 
троля (АТБ), г.Москва 
Анализаторы рН МАРК-9010 51491-12 1 год 48452 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 22.10.2017 
город 
Анализаторы рМа-205.2МИ 30973-06 1 год 23008/1 ООО "Измерительная тех- 01.08.2015 
ника", г.Москва 
Анализаторы АНКАТ 7655, АНКАТ 43122-09 1 год 38364 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.01.2015 
7655-01, АНКАТ г.Смоленск 
7655-02, АНКАТ 
7655-03, АНКАТ 
7655-04, АНКАТ 
7655-05, АНКАТ 
7655-06 
Анализаторы АНКАТ-7645 15780-02 1 год 13053 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.01.2013 
г.Смоленск 
Анализаторы Газотест 13810-03 1 год 146421 ФГУП НПП "Дельта", 01.01.2014 
г.Москва 
Анализаторы Газотест 13810-03 1год 14642/2 ЗАО "Полигаз Плюс", 01.01.2014 
г.Москва 
Анализаторы ПАН-Ав 47442-11 1год 43456 ОООНПП "Томьаналит", 03.08.2016 
г.Томск 
Анализаторы СИМ-11 26143-03 1год 16677 ФГУП СНИИМ, 01.04.2015 
г.Новосибирск 
Анализаторы СИМ-12 26144-03 1 год 16678 ФГУП СНИИМ, 01.08.2015 
г.Новосибирск 
Анализаторы СИМ-ЗБ 26137-03 1 год 16671 ФГУП СНИИМ, 01.04.2015 
г.Новосибирск 
Анализаторы СИМ-4 26138-03 1год 16672 ФГУП СНИИМ, 01.04.2015 
г.Новосибирск 
Анализаторы СИМ-5 26139-03 1год 16673 ФГУП СНИИМ, 01.04.2015 
г.Новосибирск 
Анализаторы СИМ-6 26140-03 1год 16674 ФГУП СНИИМ, 01.04.2015 
г.Новосибирск 
Анализаторы СИМ-7 26141-03 1год 16675 ФГУП СНИИМ, 01.04.2015 
г.Новосибирск 
Анализаторы СИМ-8 26142-03 1 год 16676 ФГУП СНИИМ, 01.04.2015 
г.Новосибирск 
Анализаторы ТА-Универсал 44075-10 1год 39546 ОООНПП "Томьаналит", 01.04.2015 
г.Томск 
Анализаторы ФАВ 51282-12 1год 48314 ООО "ТД "Уралхимэколо- 02.10.2017 
гия", г.Пермь 
Анализаторы (рудоконтро- РКС-КМ 37431-08 1 год 31227 ООО "ТЕХНОРОС", 01.05.2013 


лирующие станции) 
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г.Красноярск 
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Наименование СИ Обозначение ын МПИ NE гари Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Анализаторы азота, kucno- МЕТЭК-300, МЕТЭК- 52135-12 1 год 49175 ООО "МЕТЗКПРОМ", 13.12.2017 
рода и водорода 400, МЕТЭК-500, г.Ижевск 
МЕТЭК-600 
Анализаторы активного ВАКХ-2000 19652-00 1год 7968 ООО "Информаналитика", 29.10.2017 
хлора г. С.-Петербург 
Анализаторы активности АП-430 37433-08 1 год 31229 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.05.2013 
ионов потенциометрические г.Смоленск 
Анализаторы аэрозолей те- ПОТОК 49781-12 1 год 46382 ФГБУ "НПО "Тайфун", 05.05.2017 
левизионные г.Обнинск 
Анализаторы водорода АВ-1 23477-08 1 год 31034 ООО "НПК Электронные и 01.04.2013 
Пучковые Технологии", 
г. С.-Петербург 
Анализаторы водорода ам- АВП 29863-10 1 год 41164 ООО "НПФ "Альфа БАС- 01.08.2015 
перометрические СЕНС", г.Железнодорожный 
Анализаторы водорода ИнтеГаз 48329-11 1 год 44585 ЗАО "ИНТЕРА", г.Москва 08.12.2016 
и горючих газов 
Анализаторы вольтамперо- АВА-3 28236-09 1 год 37892 НПП "Буревестник", ОАО, 01.01.2015 
метрические г. С.-Петербург 
Анализаторы вольтамперо- АВС-1.1 45058-10 1 год 40638 ООО НТФ "Вольта", 01.08.2015 
метрические г. С.-Петербург 
Анализаторы вольтамперо- АКВ-07 МК 36276-07 1 год 29726 ООО "НПО Аквилон", 29.10.2017 
метрические г.Подольск 
Анализаторы вольтамперо- ТА-07 33451-06 2 года 26185 ООО "Техноаналит", г.Томск 01.01.2017 
метрические 
Анализаторы вольтамперо- ТА-Гар 44076-10 1 год 39547 ООО НПП "Томьаналит", 01.04.2015 
метрические г.Томск 
Анализаторы вольтамперо- Экотест-ВА 16997-03 1 год 15902 ООО "Эконикс-Эксперт", 01.06.2014 
метрические г.Москва 
Анализаторы газов в ме- МЕТАВАК 44508-10 2 года 39969 ООО НПО "ЗКСАН", 01.08.2015 
таллах г.Ижевск 
Анализаторы газов и жидко- АГЖЦ 39744-08 1 год 34194 ООО "Мониторинг", 01.01.2014 
стей г. С.-Петербург 
Анализаторы газортутные АГП-01-2М 49246-12 1 год 45738 ОАО "Завод "Уралгеофиз- 06.03.2017 
прибор", г.Екатеринбург 
Анализаторы горючих газов Эксимер-2 37963-08 1 год 31801 ООО "ЭКОВЭСТ", г.Нижний 01.06.2013 
и кислорода Новгород 
Анализаторы жесткости во- АКМС-1 49814-12 1 год 46542 ООО "ЛЮМЭКС-АвтоХим- 18.05.2017 
ды автоматические Контроль", г. С.-Петербург 
Анализаторы жидкостей 36945-08 1 год 30534 ЗАО "ДиаМорф", г.Москва 01.02.2013 
люминесцентные 
Анализаторы жидкости Флюорат-02 14093-04 1 год 34658 ООО "Люмэкс-Маркетинг", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Анализаторы жидкости кон- АЖК-31 43558-10 1 год 38987 ЗАО "НПП "Автоматика", 01.04.2015 
дуктометрические г.Владимир 
Анализаторы жидкости KOH- КАЦ-021М 28366-10 1 год 41569 ООО "НПП "Техноприбор", 01.08.2015 
дуктометрические г.Москва 
Анализаторы жидкости кон- МУЛЬТИТЕСТ КСЛ 36742-08 1 год 30269 ООО НПП "Семико", 01.02.2013 
дуктометрические лабора (КСЛ-101, КСЛ-111) г.Новосибирск 
торные 
Анализаторы жидкости мно- Экотест-2000 19027-10 1 год 40195 ООО НПП "Эконикс", 01.08.2015 
гопараметрические г.Москва 
Анализаторы жидкости мно- АТОН-801МП 25595-09 1 год 38727 Смоленский филиал "Смо- 01.01.2015 
гопараметровые многока- ленскатомтехэнерго" ОАО 
нальные "Атомтехэнерго", 
г.Десногорск 
Анализаторы жидкости тен- АЖТ-1 21455-01 1 год 10414 МЭИ - Московский энерге- 01.01.2013 
зиометрические тический институт (техниче- 
ский университет), г.Москва 
Анализаторы жидкости тен- ПАЖТ-1 41722-09 1 год 36715 МЭИ - Московский энерге- 01.11.2014 
зиометрические портатив- тический институт (техниче- 
ные ский университет), г.Москва 
Анализаторы загрязнения АЗЖ-975 29856-12 1 год 45275 Производственный коопера- 19.01.2017 
жидкостей тив "ЭЛДИ", г.Самара 
Анализаторы загрязнения ФОТОН-965 32924-08 1 год 31452 Производственный коопера- 01.06.2013 


жидкостей поточные 


тив "ЭЛДИ", г.Самара 
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Наименование СИ Обозначение Оро. МПИ МЕСЕ Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Анализаторы инфракрасные Инфралюм ФТ-10, 18342-08 1 год 30972/1 ООО "Люмзкс-Маркетинг", 01.04.2013 
Инфралюм ФТ-40 г. С.-Петербург 
Анализаторы инфракрасные ИНФРАСКАН-105и 46403-11 1 год 42165 ООО "ЭКАН" НПП, 01.03.2016 
ИНФРАСКАН-210 г. С.-Петербург 
Анализаторы инфракрасные СПЕКТРАН-119М 25511-09 1год 36042 ООО "ЛОМО Фотоника", 01.09.2014 
г. С.-Петербург 
Анализаторы ионного со- ПАИС-рН 51450-12 1год 48382 ООО "НПФ "Альфа BAC- 22.10.2017 
става потенциометрические СЕНС", г.Железнодорожный 
Анализаторы ионов аммо- АмА-2 40600-09 1 год 35230 ООО "ЛЮМЭКС-АвтоХим- 01.06.2014 
ния автоматические Контроль", г. С.-Петербург 
Анализаторы ионов ванадия ВА-2 41020-09 1 год 35810 ООО "ЛЮМЭКС-АвтоХим- 01.08.2014 
(М) автоматические Контроль", г. С.-Петербург 
Анализаторы ионов натрия АН-12 21798-07 1 год 29704 ООО "НПП "Техноприбор", 01.12.2017 
г.Москва 
Анализаторы ионов никеля АНик-2, АНик-2(в) 44082-10 1 год 39395 ООО "ЛЮМЭКС-АвтоХим- 01.04.2015 
(1) автоматические Контроль", г. С.-Петербург 
Анализаторы ионов хрома ХА-2, ХА-2(в) 43138-09 1 год 38380 ООО "ЛЮМЭКС-АвтоХим- 01.01.2015 
(МІ) автоматические Контроль", г. С.-Петербург 
Анализаторы качества мо- Лактан 1-4 М 46032-10 1 год 42025 ООО Внешнеторговая Про- 21.12.2015 
лока изводственная Компания 
"Сибагроприбор", 
пос.Краснообск 
Анализаторы качества мо- Термоскан-Мини 43255-09 1 год 38487 ООО Внешнеторговая Про- 01.01.2015 
лока изводственная Компания 
"Сибагроприбор", 
пос.Краснообск 
Анализаторы кислорода ТДК-3М 14382-10 1 год 41532 ООО "НПФ Циркон", 01.08.2015 
г.Москва 
Анализаторы кислорода в О2-МАДГ-2 25806-03 1 год 16219 ЗАО "НПФ "УРАН-СПб", 01.01.2014 
дымовых газах г. С.-Петербург 
Анализаторы кислорода АКПМ-1 46062-11 1 год 42068 ООО "НПФ "Альфа БАС- 25.01.2016 
промышленные многофунк- СЕНС", г.Железнодорожный 
циональные 
Анализаторы концентрации АУМ-101 11711-89 1 год 12084 ООО "Спецприбор", 09.07.2017 
солей в нефти лаборатор- г.Казань 
ные 
Анализаторы кулонометри- Эксперт-006 23192-02 1 год 12626 ООО "Эконикс-Эксперт", 01.02.2013 
ческие г.Москва 
Анализаторы массовой до- АМДФ-1А 44336-10 1 год 39832 ЗАО "НПК "Мера", 01.04.2015 
ли фосфолипидов г.Краснодар 
Анализаторы метана ДМ-01, ДМ-02, 39972-08 1 год 34540 ОАО "Пергам-Инжиниринг", 01.01.2014 
ДМ-03 г.Москва 
Анализаторы многоканаль- МАЭС 21013-11 1год 42605 ООО "ВМК- 18.05.2016 
ные атомно-эмиссионных Оптоэлектроника", 
спектров г.Новосибирск 
Анализаторы многопара- АТОН-201МП 25600-09 1 год 38728 Смоленский филиал "Смо- 01.01.2015 
метровые портативные ленскатомтехэнерго" ОАО 
"Атомтехэнерго", 
г.Десногорск 
Анализаторы молока виско- Соматос-В 47396-11 1 год 43422 ЗАО "Фирма экологических 02.08.2016 
зиметрические исследований "КОСТИП", 
г.Москва 
Анализаторы молока виско- Соматос-М.хх 25333-08 1 год 31888 ЗАО "КОСТИП", г.Москва 01.07.2013 
зиметрические 
Анализаторы мутности aB- СКАТ-1 49968-12 1 год 46654 ООО "ЛЮМЭКС-АвтоХим- 01.06.2017 
томатические Контроль", г. С.-Петербург 
Анализаторы мутности жид- ИКО-17 47156-11 1 год 43038 ООО НТЦ "Промприбор", 04.07.2016 
ких сред г. С.-Петербург 
Анализаторы натрия МАРК-1002 35364-10 1 год 40774 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 01.08.2015 
город 
Анализаторы нитрит-ионов АНИТ-2, АНИТ-2(в) 43527-09 1 год 38759 ООО "ЛЮМЭКС-АвтоХим- 01.01.2015 
автоматические Контроль", г. С.-Петербург 
Анализаторы общего азота ТОПАЗ 40599-09 1 год 35229 ООО "Информаналитика", 01.06.2014 


и общего углерода эле- 
ментные 
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Наименование СИ Обозначение Е МПИ Ne cept Изготовитель Вок дөй 
реестра свид. ствия 
Анализаторы общего и op- АТОС 43713-10 1год 39065 ООО "Практик-НЦ", г.Москва 01.04.2015 
ганического углерода 
Анализаторы остаточного ВАКХ-2000С 38152-08 1 год 32152 ООО "Информаналитика", 01.08.2013 
активного хлора г. С.-Петербург 
Анализаторы петрографи- 5ІАМ5-620 26569-09 1 год 35618 ООО "СИАМС", 01.08.2014 
ческих свойств каменных г.Екатеринбург 
углей автоматизированные 
Анализаторы пламенно- ФПА 36554-07 1 год 30047 ООО "НПО Аквилон", 01.01.2013 
фотометрические универ- г.Подольск 
сальные 
Анализаторы проточно- ПИАКОН-21 51412-12 1 год 48399 ЗАО НПО "Гранит-НЭМП", 12.10.2017 
инжекционные ионометри- г. С.-Петербург 
ческие 
Анализаторы проточно- ПИАКОН-11 35944-07 1 год 29334 ЗАО НПО "Гранит-НЭМП", 01.06.2017 
инжекционные флюоримет- г. С.-Петербург 
рические 
Анализаторы проточно- ПИАКОН-03 33961-07 2года 26856 ЗАО НПО "Гранит-НЭМП", 01.06.2017 
инжекционные фотометри- г. С.-Петербург 
ческие 
Анализаторы проточно- ПИАКОН-12 46840-11 1 год 42669 ЗАО НПО "Гранит-НЭМП", 19.05.2016 
инжекционные хемилюми- г. С.-Петербург 
несцентные 
Анализаторы пыли ДАСТ 39722-08 1 год 34171 ООО "Мониторинг", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Анализаторы пыли ИКП-5 32943-06 1 год 25626 ООО "Мониторинг", 03.08.2017 
г. С.-Петербург 
Анализаторы размеров час- ЛАСКА-Т 49187-12 1 год 45665 ООО "БиоМедСистем", 02.03.2017 
тиц лазернье г. С.-Петербург 
Анализаторы размеров час- Микросайзер, мод. 15544-10 1год 39724 ООО "ВА Инсталт", 01.04.2015 
тиц лазерные 201А, 2018, 201С, г. С.-Петербург 
2010 
Анализаторы растворенного МАРК-501 41979-09 1 год 37537 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 01.01.2015 
водорода город 
Анализаторы растворенного МАРК-509 38995-08 1 год 33244 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 01.11.2013 
водорода город 
Анализаторы растворенного АРК-51 43250-09 1 год 38482 ЗАО "НПП "Автоматика", 01.01.2015 
кислорода г.Владимир 
Анализаторы растворенного МАРК-302 24997-08 1 год 32085 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 01.08.2013 
кислорода город 
Анализаторы растворенного МАРК-303 38221-08 1 год 32247 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 01.08.2013 
кислорода город 
Анализаторы растворенного МАРК-404 32762-12 1 год 45887 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 26.03.2017 
кислорода город 
Анализаторы растворенного МАРК-409 44752-10 1 год 40381 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 01.08.2015 
кислорода город 
Анализаторы рентгеновские БРА-18 31298-08 2 года 34808 НПП "Буревестник", ОАО, 01.01.2014 
энергодисперсионные г. С.-Петербург 
Анализаторы рентгеноф- АРФ-7 42902-09 2 года 38126 НПП "Буревестник", ОАО, 01.01.2015 
луоресцентные г. С.-Петербург 
Анализаторы рентгеноф- МАРФ-003 38816-08 1 год 33041/1 ГОУ ВПО "Уральский госу- 01.10.2013 
луоресцентнье мод. а, б,в дарственный технический 
университет - УПИ", 
г.Екатеринбург 
Анализаторы рентгено- МАРФ-003 38816-08 1 год 33041/2 ООО "НПК Атом Электро- 01.10.2013 
флуоресцентные мод. а, 6, в никс", г.Екатеринбург 
Анализаторы рентгено- Х-Арт М 33421-12 1 год 46759 ЗАО "Комита", 01.06.2017 
флуоресцентные г. С.-Петербург 
Анализаторы рентгено- МетЭксперт 38946-08 1 год 33122 ЗАО "Южполиметалл- 01.11.2013 
флуоресцентные портатив- Холдинг", г.Москва 
ные 
Анализаторы рентгено- Призма (Призма- 20864-06 1 год 24087 ЗАО "Южполиметалл- 01.06.2016 
флуоресцентные энерго- ЭКО, АДК Призма) Холдинг", г.Москва 
дисперсионные 
Анализаторы рентгено- Призма-М (Аи) 31842-06 1 год 24085 ЗАО "Южполиметалл- 01.06.2016 


флуоресцентные знерго- 
дисперсионнье 


Холдинг", г.Москва 
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Анализаторы рентгено- ПРИМ-1РМ 31691-06 1 год 23891 ЗАО "Южполиметалл- 01.06.2016 

флуоресцентные энерго- Холдинг", г.Москва 

дисперсионные 

Анализаторы рентгено- РЕАН мод. 01.К, 42889-09 1год 38096 ЗАО "Научные приборы", 01.01.2015 

флуоресцентные энерго- 02.К, 03.К, 01.Н, г. С.-Петербург 

дисперсионные 02.Н, 03.Н 

Анализаторы ртути РА-915-, РА-915М 18795-09 1год 37556 ООО "Люмзкс-Маркетинг", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 

Анализаторы ртути Юлия-5К 20972-10 1год 40031 ООО НПО "Метрология+", 01.08.2015 
г.Казань 

Анализаторы ртути Юлия-5КМ 26332-04 1год 33864 ООО НПО "Метрология+", 01.01.2014 
г.Казань 

Анализаторы с ртутно- Спектр-5 (анализа 13743-09 1 год 36968 МОП ОАО "Союзцветметав- 01.12.2014 

гидридной системой торы) РГС-1, РГС-1- томатика", г.Москва 

1 (система) 

Анализаторы серы рентге- АСЭ-2 32301-08 1 год 32236 НПП "Буревестник", ОАО, 01.08.2013 

новские энергодисперсион- г. С.-Петербург 

ные 

Анализаторы содержания АГХ-3 28870-12 1год 47128 ООО "ЛЮМЭКС-АвтоХим- 09.07.2017 

гипохлорита натрия автома- Контроль”, г. С.-Петербург 

тические 

Анализаторы содержания РА-915А 49324-12 1год 45863 ООО "ЛЮМЗКС-АвтоХим- 26.03.2017 

ионов ртути автоматические Контроль", г. С.-Петербург 

Анализаторы содержания АН-2 47681-11 1год 43767 ООО "Нефтехимавтомати- 05.09.2016 

нефтепродуктов в воде ла- ка-СПб", г. С.-Петербург 

бораторные 

Анализаторы содержания АНАТ-2 и АНАТ-2(в) 50454-12 1 год 47182 ООО "ЛЮМЗКС-АвтоХим- 09.07.2017 

нитрат-ионов автоматиче- Контроль", г. С.-Петербург 

ские 

Анализаторы состава веще- РеСПЕКТ 17518-07 1год 29534 ООО "НИПП "Грин Стар Ин- 01.11.2012 

ства струментс", г.Москва 

Анализаторы состава веще- РеСПЕКТ 17518-07 1 год 29534/1 ООО "Предприятие "Толо- 01.11.2012 

ства конников", г.Москва 

Анализаторы спектральные ЭМИС-2 51115-12 1 год 48015 НПП "Буревестник", ОАО, 11.09.2017 
г. С.-Петербург 

Анализаторы термодинами- ААК-1 48328-11 1 год 44584 ООО "Обнинский Центр 08.12.2016 

ческой активности кисло- Науки и Технологий", 

рода г.Обнинск 

Анализаторы титрометри- АТЛ 111/11-01 (мод. 33185-11 1 год 43015 ООО Торговый Дом "Цвет", 16.06.2016 

ческие лабораторные 111, 11-01) г.Дзержинск 

Анализаторы углерода и МЕТАВАК-СЗ 40818-09 1 год 35748 ООО НПО "ЗКСАН", 01.08.2014 

серы г.Ижевск 

Анализаторы углерода и МЕТЭК-200 52134-12 1 год 49174 ООО "МЕТЗКПРОМ", 13.12.2017 

серы г.Ижевск 

Анализаторы фенолов as- ФЛЮОРАТ-АФ-2 44083-10 1 год 39396 ООО "ЛЮМЭКС-АвтоХим- 01.04.2015 

томатические Контроль", г. С.-Петербург 

Анализаторы фотометриче- ГРАН-152 22979-02 1 год 29699 ООО "НПП "Техноприбор", 01.12.2017 

ские счетные механических г.Москва 

примесей 

Анализаторы фрагментов 27438-10 1 год 40862 ООО "СИАМС", 01.08.2015 

микроструктуры твердых г.Екатеринбург 

тел 

Анализаторы хлора Лантан 40816-09 1 год 35746 ООО "Горизонт", 01.08.2014 
г.Екатеринбург 

Анализаторы цифровые АКП-1Ц 38388-08 1 год 32413 ООО "Аналитнаучцентр", 01.08.2013 

рентгенорадиометрические г.Москва 

технологических продуктов 

в потоке 

Анализаторы электрохими- ЭКОТЕСТ-АВЛ 43214-09 1 год 38470 ООО НПП "Эконикс", 01.01.2015 

ческие лабораторные г.Москва 

Анализаторы-сигнализа- АСВ-2 22708-08 1 год 32786 ООО "Мониторинг", 01.10.2013 

торы взрывоопасности г. С.-Петербург 

Анализаторы-сигнализа- АСВ-1 20851-06 1 год 25656 ООО "Мониторинг", 20.02.2017 


торы взрывоопасности пор- 
тативные 
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Анализаторы-течеискатели АНТ-ЗМ 39982-08 1 год 34550 ОАО "ГосНИИхиманалит", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Аппаратура комплексного АКК-6-01 Сосна 40146-08 1год 34696 БФ "Сосновгеология" ФГУГП 01.01.2014 
каротажа "Урангео", г.Иркутск 
Аппаратура контроля эф- КРУГ 47094-11 1год 43020 ООО "Информационные 16.06.2016 
фективности работы газоот- Горные Технологии" (Ингор- 
сасывающих установок и тех), г.Екатеринбург 
дегазационных систем 
Аппараты рентгеновские СПЕКТРОСКАН 22525-07 2 года 27158 ЗАО НПО "СПЕКТРОН", 20.04.2017 
для спектрального анализа МАКС г. С.-Петербург 
Блоки питания и сигнализа- БПС-21М 47232-11 1год 43189 ФГУП СПО "Аналитприбор", 15.07.2016 
ции г.Смоленск 
Бутирометры стеклянные 1-6; 1-40; 2-0,5 786-90 Поверка 21319 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2015 
при вы- г.Клин 
пуске 
Буферные растворы - рабо- БР-рН 45143-10 Первич- 40783 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.08.2015 
чие эталоны рн 2-го разряда ная по- г.п.Менделеево 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Бюретки Гемпеля к газоана- 21147-01 Первич- 45453 ОАО "Химлаборприбор", 20.02.2017 
лизатору ГК-1 ная по- г.Клин 
верка до 
ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Газоанализаторы 2GAS 48232-11 1 год 44448 ООО "ВЕСКОМ", 22.11.2016 
г.Челябинск; ООО "АйТиМо- 
торс", г.Челябинск 
Газоанализаторы 3.02П 21781-07 1год 26757 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 27.07.2017 
Газоанализаторы 310А 28587-09 1год 38704 ЗАО "Оптак", г. С.-Петербург 01.01.2015 
Газоанализаторы АВГ-4 27861-08 1год 33878 ЗАО "Альфа-динамика 01.01.2014 
Химавтоматика", г.Москва 
Газоанализаторы АВГ-4 27861-08 1год 33878/1 ЗАО "Компания "Новгород- 01.01.2014 
ский завод ГАРО", г.Великий 
Новгород 
Газоанализаторы АВГ-4 27861-08 1год 33878/2 ООО "Альфа-динамика", 01.01.2014 
г.Москва 
Газоанализаторы АГМ-505 46396-11 1 год 42248 ООО "НПЦ "Аналитех", 04.03.2016 
г.Нижний Новгород 
Газоанализаторы АГМ-510 46395-11 1 год 42247 ООО "НПЦ "Аналитех", 04.03.2016 
г.Нижний Новгород 
Газоанализаторы АКВТ 33444-12 1 год 45355 ФГУП СПО "Аналитприбор", 02.02.2017 
г.Смоленск 
Газоанализаторы АМТ-03 26053-03 6 мес. 16379 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.12.2013 
г.Смоленск 
Газоанализаторы АНКАТ-310 29681-05 1 год 21420 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.08.2015 
г.Смоленск 
Газоанализаторы АНКАТ-410 33443-12 1 год 45354 ФГУП СПО "Аналитприбор", 02.02.2017 
г.Смоленск 
Газоанализаторы АНКАТ-500 34943-07 1 год 28028 ФГУП СПО "Аналитприбор", 08.06.2017 
г.Смоленск 
Газоанализаторы Анкат-7631М 26373-04 1год 16916 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.01.2014 
г.Смоленск 
Газоанализаторы АНКАТ-7664М 29710-08 1год 34528 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.01.2014 
г.Смоленск 
Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро 47449-11 1год 43452 ФГУП СПО "Аналитприбор", 03.08.2016 
г.Смоленск 
Газоанализаторы АНКАТ-7670 30844-11 1год 42592 ФГУП СПО "Аналитприбор", 12.05.2016 
г.Смоленск 
Газоанализаторы АСКОН-02 24782-04 1 год 18559 ООО "АВЕСТА-ТЕХНО", 01.01.2015 
г.Тула 
Газоанализаторы ВХЛ1-4 12020-07 1 год 29535 ОАО НПО "Химавтоматика", 01.11.2012 


г.Москва 
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Газоанализаторы Гамма ЕТ, Гамма 22331-07 1год 29537 ООО "ЭТЭК", г.Москва 01.11.2012 
ЕТ-01 

Газоанализаторы ГАММА-100 27813-11 1 год 42346 ФГУП СПО "Аналитприбор", 18.03.2016 
г.Смоленск 

Газоанализаторы ГАММА-100А 45897-10 1 год 41576 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.08.2015 
г.Смоленск 

Газоанализаторы ГИАМ-29 16391-97 1год 13283 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.06.2013 
г.Смоленск 

Газоанализаторы ГИАМ-315 27735-04 1 год 18851 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.01.2015 
г.Смоленск 

Газоанализаторы Гиацинт 20629-00 1 год 25618 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.12.2016 
г.Ангарск 

Газоанализаторы ГИАЦИНТ-МК 51336-12 1 год 48327 ООО "НПП ОКБА", г.Ангарск 02.10.2017 

Газоанализаторы ГРАНИТ 40641-09 1 год 35367 ООО НПФ "Инкрам", 01.07.2014 
г.Москва 

Газоанализаторы ГРАНТ 37507-08 1 год 31251 ОАО "Союзцветметавтома- 01.05.2013 
тика", г.Москва 

Газоанализаторы ГТВ-1101В3-А 28375-07 1год 29426 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.11.2017 
г.Смоленск 

Газоанализаторы ГТВ-1101М-А 28376-11 1год 42567 ФГУП СПО "Аналитприбор", 25.04.2016 
г.Смоленск 

Газоанализаторы ГТМ-5101В3-А 36032-07 1 год 29425 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.11.2017 
г.Смоленск 

Газоанализаторы ГТМ-5101М-А 28245-08 1 год 34007 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.01.2014 
г.Смоленск 

Газоанализаторы ГТХ-4М 40822-09 1 год 35752 ЗАО "ЗНАЛ", г.Москва 01.08.2014 

Газоанализаторы ДАГ-500 18225-99 1год 14697 ООО "Диагностика, тестиро- 01.07.2014 
вание и производство газо- 
анализаторов" (Дитгаз), 
г.Нижний Новгород 

Газоанализаторы ДАГ-500 18225-99 1 год 14697/1 ООО "Дитангаз", г.Нижний 01.07.2014 
Новгород 

Газоанализаторы ДАГ-510 28679-05 1 год 20026/1 ООО "Дитгаз", г.Нижний 01.04.2015 
Новгород 

Газоанализаторы ДАГ-510 28679-05 1 год 43411 ООО "Дитангаз", г.Нижний 02.08.2016 
Новгород 

Газоанализаторы Диск-ТК 20849-11 1 год 45172 ЗАО "ЭНАЛ", г.Москва 29.12.2016 

Газоанализаторы ЕН1000 27631-10 1 год 39087 ЗАО "ЭНАЛ", г.Москва 01.04.2015 

Газоанализаторы ЕН2000 48823-11 1 год 45173 ЗАО "ЭНАЛ", г.Москва 29.12.2016 

Газоанализаторы ЕНЗ000 47367-11 1год 43330 ЗАО "ЗНАЛ", г.Москва 29.07.2016 

Газоанализаторы ЕТ-200 35978-07 1 год 29532 ООО "ЭТЭК", г.Москва 01.11.2012 

Газоанализаторы ЕТ-909 18663-08 1 год 33678 ООО "ЭТЭК", г.Москва 01.01.2014 

Газоанализаторы ИКТС-11 33556-12 1 год 45255 ЗАО "Проманалитприбор", 19.01.2017 
г.Бердск 

Газоанализаторы ИНФРАКАР 17438-08 1 год 33496 ЗАО "Альфа-динамика 01.12.2013 
Химавтоматика", г.Москва 

Газоанализаторы ИНФРАКАР 17438-08 1 год 33496/1 ООО "Альфа-динамика", 01.12.2013 
г.Москва 

Газоанализаторы ИНФРАКАР-А 22487-08 1 год 33277 ЗАО "Альфа-динамика 01.11.2013 
Химавтоматика", г.Москва 

Газоанализаторы ИНФРАКАР-А 22487-08 1 год 33277/1 ООО "Альфа-динамика", 01.11.2013 
г.Москва 

Газоанализаторы ИНФРАКАР-М 20624-08 1 год 33681 ЗАО "Альфа-динамика 01.01.2014 
Химавтоматика", г.Москва 

Газоанализаторы ИНФРАКАР-М 20624-08 1 год 33681/1 ООО "Альфа-динамика", 01.01.2014 
г.Москва 

Газоанализаторы К-100 21075-11 1год 45114 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 29.12.2016 

Газоанализаторы Каскад-М 46547-11 1год 42347 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 18.03.2016 

Газоанализаторы Каскад-Н 26385-04 1год 16927 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 01.07.2014 

Газоанализаторы КГА-8С 45116-10 1год 40702 ЗАО "Зкомон", г.Москва 01.08.2015 

Газоанализаторы Кедр 10129-03 1 год 16692 ОАО НПО "Химавтоматика", 01.04.2015 
г.Москва 

Газоанализаторы Кедр 1А 20371-08 1 год 34530 ЗАО "Альфа-динамика 01.01.2014 
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Газоанализаторы Кедр 1A 20371-08 1 год 34530/1 ООО "Альфа-динамика", 01.01.2014 
г.Москва 
Газоанализаторы Колион-1 16298-09 1год 38398 ООО Бюро аналитического 01.01.2015 
приборостроения "Хромдет- 
экология", г.Москва 
Газоанализаторы МАГ 38636-08 1 год 32725 ООО "Мониторинг", 01.10.2013 
г. С.-Петербург 
Газоанализаторы МАК-2000-0М5 44586-10 1год 40102 ООО НПФ "Энергопромком- 01.08.2015 
плект", г.Москва 
Газоанализаторы МГЛ-19 17541-09 1 год 35764 ЗАО "Оптак", г. С.-Петербург 01.08.2014 
Газоанализаторы МГЛ-19М 19930-11 1 год 43310 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 29.07.2016 
Газоанализаторы МГЛ-20 27454-09 1 год 36174 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 01.10.2014 
Газоанализаторы МСП-Сигма 40509-09 1 год 35268 ООО "Метео", 01.06.2014 
г. С.-Петербург 
Газоанализаторы Н-320 22830-08 1год 34714 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 01.01.2014 
Газоанализаторы ОАСЗ600М 38686-08 1 год 32775 ООО "Мониторинг", 01.10.2013 
г. С.-Петербург 
Газоанализаторы Ока-92, Ока-Т, 19520-10 1год 39881 ООО "Информаналитика", 01.04.2015 
Ока-92М, Ока-МТ, г. С.-Петербург 
Ока-92Т, Ока-92МТ, 
Ока-М 
Газоанализаторы ОНИКС 41627-09 1год 36665 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.11.2014 
г.Ангарск 
Газоанализаторы ОНИКС-МК 51710-12 1год 48702 ООО "НПП ОКБА", г.Ангарск 12.11.2017 
Газоанализаторы ОПТОГАЗ-500 31195-12 1год 48312 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 02.10.2017 
Газоанализаторы Палладий-3М 32916-11 1год 45019 ФГУП СПО "Аналитприбор", 23.12.2016 
г.Смоленск 
Газоанализаторы ПГА-200 27731-10 1год 39674 ЗАО "НПП "Электронстан- 01.04.2015 
дарт", г. С.-Петербург 
Газоанализаторы ПГА-300 30343-11 1год 43013 ЗАО "НПП "Злектронстан- 16.06.2016 
дарт", г. С.-Петербург 
Газоанализаторы ПКГ-4 26329-09 1 год 36737 ЗАО "Экологические сенсо- 01.11.2014 
ры и системы" (ЭКСИС), 
г.Москва 
Газоанализаторы ПКГ-4 26329-09 1 год 36737/1 ОАО "Практик-НЦ", г.Москва 01.11.2014 
Газоанализаторы Премьер 701 25810-03 1год 33474 Фирма ЗАО НПП "Лан Тек, 01.12.2013 
г.Москва 
Газоанализаторы ПЭМ-2М 19341-11 1год 42089 ЗАО "Проманалитприбор", 25.01.2016 
г.Бердск 
Газоанализаторы ПЭМ-4М2 41709-09 1 год 36688 ЗАО "Проманалитприбор", 01.11.2014 
г.Бердск 
Газоанализаторы Р-205 52325-12 1 год 49407 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 29.12.2017 
Газоанализаторы РОДОС 05 35857-07 1 год 29321 ООО НПФ "Родос", 17.07.2017 
г.Ульяновск 
Газоанализаторы Родос-М 23434-02 1 год 12991 ООО НПФ "РОДОС- 01.01.2013 
Электроникс", г.Ульяновск 
Газоанализаторы С-105 27864-04 1 год 19040 ЗАО "ОРТЕС", 01.11.2014 
г. С.-Петербург 
Газоанализаторы СВ-320 20589-12 1год 46269 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 23.04.2017 
Газоанализаторы Свет 10903-02 1год 35379 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.07.2014 
г.Ангарск 
Газоанализаторы сгозс 32808-09 1 год 36654 ЗАО "Злектронстандарт- 01.11.2014 
Прибор", г. С.-Петербург 
Газоанализаторы сгозс 32808-11 1 год 42928 ЗАО "Злектронстандарт- 16.06.2016 
Прибор", г. С.-Петербург 
Газоанализаторы СЕАН 31534-12 1год 46657 ООО Бюро аналитического 01.06.2017 
приборостроения "Хромдет- 
экология", г.Москва 
Газоанализаторы СЕНСИС 37369-08 1 год 31025 ООО "Дельта-С", г.Москва 31.10.2017 
Газоанализаторы Сирена 22996-05 1 год 22082 ЗАО "Экодатчик", г.Тула 01.11.2015 
Газоанализаторы СПЕКТР 46050-10 1 год 42055 ООО "Синкросс", г.Саратов 12.01.2016 
Газоанализаторы СПУТНИК-1 48479-11 1 год 44865 ЗАО ПО "Электроточпри- 21.12.2016 


бор", г.Омск 
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Газоанализаторы ТЕСТ-1 36106-07 1 год 29499 ООО "БОНЭР", 13.12.2017 
г.Новосибирск 

Газоанализаторы ТЕСТ-902-2М 49815-12 1 год 46544 ООО "ОКБ Тест", 18.05.2017 
г. С.-Петербург 

Газоанализаторы ТЕСТОГАЗ 40614-09 1 год 35244 ЗАО "Альфа-динамика 01.06.2014 
Химавтоматика", г.Москва 

Газоанализаторы ТЕСТОГАЗ 40614-09 1 год 3524411 ООО "Альфа-динамика", 01.06.2014 
г.Москва 

Газоанализаторы Флюорит-МК 37800-08 1 год 31582 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.06.2013 
г.Ангарск 

Газоанализаторы Флюорит-Ц 20628-00 1 год 25227 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.10.2016 
г.Ангарск 

Газоанализаторы ФЛЮОРИТ-ЦМ 49326-12 1 год 45867 ООО "НПП ОКБА", г.Ангарск 26.03.2017 

Газоанализаторы Хоббит-Т 18754-12 1год 46948 ООО "Информаналитика", 26.06.2017 
г. С.-Петербург 

Газоанализаторы Элан 20942-12 1год 45462 ООО НПО "ЗКО-ИНТЕХ", 20.02.2017 
г.Москва 

Газоанализаторы ЭССА 17424-09 1год 35211 ООО Бюро аналитического 01.06.2014 
приборостроения "Хромдет- 
экология", г.Москва 

Газоанализаторы автомати- ГКМ-03-ИНСОВТ 47158-11 1год 43042 ЗАО "ИНСОВТ", 04.07.2016 

ческого непрерывного изме- г. С.-Петербург 

рения концентраций кисло- 

рода, наркотического газа и 

температуры во вдыхаемых 

газовых смесях из дыха- 

тельных контуров аппаратов 

ИН и концентраций кисло- 

рода из контуров аппаратов 

ИВЛ 

Газоанализаторы аммиака СРА-К 39399-08 1 год 33842 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.01.2014 
г.Смоленск 

Газоанализаторы аммиака ГАММА-ХЗ 41935-09 1 год 36983 ООО НПФ "Инкрам", 01.12.2014 
г.Москва 

Газоанализаторы взрыво- СИГМА-1М 20692-07 1 год 28818 ООО "Политехформ-М", 31.10.2017 

опаснь газов и паров мно- г.Москва 

гоканальнье 

Газоанализаторы взрыво- Сигнал-4 38260-08 1 год 32256 ООО "Промприбор-Р", 01.08.2013 

опасных паров г.Москва 

Газоанализаторы водорода ГВ-01 41930-09 2 года 36978 ФГУП "THU РФ - Физико- 01.12.2014 
энергетический институт 
им.А.И.Лейпунского", 
г.Обнинск 

Газоанализаторы водорода ГРАНТ-СТВ 43931-10 1год 39297 ОАО "Союзцветметавтома- 01.04.2015 
тика", г.Москва 

Газоанализаторы водорода ИНВ-8 45166-10 1год 40734 ООО "НПФ Циркон", 01.08.2015 
г.Москва 

Газоанализаторы горючих TTA мод. РКЕСЕ 44416-10 1год 39959 ЗАО "Спецпожинжиниринг, 01.08.2015 

газов г.Москва 

Газоанализаторы диоксида ПКУ-4 41710-09 1 год 36689 ЗАО "Экологические сенсо- 01.11.2014 

углерода ры и системы" (ЭКСИС), 
г.Москва 

Газоанализаторы дистанци- ДОГА-М1 20372-08 1год 31818 ООО"НТО Сфера", 01.06.2013 

онные г.Сосновый Бор 

Газоанализаторы индиви- ДЕГА 38671-08 1год 32760 ООО Бюро аналитического 01.10.2013 

дуальные приборостроения "Хромдет- 
экология", г.Москва 

Газоанализаторы инфра- ПГА 17679-12 1год 47649 ЗАО "НПП "Электронстан- 10.08.2017 

красные дарт", г. С.-Петербург 

Газоанализаторы кислорода АДГ-МК 51789-12 1год 48834 ООО "НПП ОКБА", г.Ангарск 20.11.2017 

Газоанализаторы кислорода ГК 41929-09 2года 36977 ФГУП "THU РФ - Физико- 01.12.2014 
энергетический институт 
им.А.И.Лейпунского", 
г.Обнинск 

Газоанализаторы кислорода СГК 101М 51497-12 1год 48458 ООО "Бонэр-ВТ", 22.10.2017 
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Газоанализаторы кислорода ПГК-06 15936-08 1 год 30871 ЗАО "ИНСОВТ", 01.03.2013 
портативнье г. С.-Петербург 
Газоанализаторы кислорода Корвет-О2 23804-12 1год 45864 ООО "Корвет", 26.03.2017 
твердоэлектролитные г.Новосибирск 
Газоанализаторы кислорода Корвет-О2 23804-12 1год 45865 ООО "Бонэр-ВТ", 26.03.2017 
твердоэлектролитные г.Новосибирск 
Газоанализаторы кислорода ЭКОН 13520-09 1 год 35763 ЗАО "ЭКОН", г.Обнинск 01.08.2014 
твердоэлектролитные 
Газоанализаторы малога- М 01 23950-09 1 год 37560 ООО "НПЦ автоматизации 01.01.2015 
баритные термохимические техники безопасности" 
(АТБ), г.Москва 
Газоанализаторы микрокон- ГКЛ-01 40819-09 1 год 35749 ООО "Мониторинг", 01.08.2014 
центраций кислорода фото- г. С.-Петербург 
люминесцентные 
Газоанализаторы многока- СГАЭС-ТГМ 39984-08 1 год 34552 ЗАО "Электронстандарт- 01.01.2014 
нальные стационарные Прибор", г. С.-Петербург 
взрывозащищенные 
Газоанализаторы многока- МГСО-1 41635-09 1 год 36673 ООО "Метео", 01.11.2014 
нальные стационарные оп- г. С.-Петербург 
тические 
Газоанализаторы многоком- Автотест 15263-05 1 год 21437 ЗАО НПФ "Мета", 01.08.2015 
понентные г.Жигулевск 
Газоанализаторы многоком- Ангор-С 40610-09 1 год 35240 ООО "Информаналитика", 01.06.2014 
понентные г. С.-Петербург 
Газоанализаторы многоком- МАГ-6 46523-11 1 год 42291 ЗАО "Экологические сенсо- 17.03.2016 
понентные ры и системы" (ЗКСИС), 
г.Москва 
Газоанализаторы многоком- Монолит 26327-11 1 год 43899 ООО "Мониторинг", 26.09.2016 
понентные г. С.-Петербург 
Газоанализаторы многоком- Монолит-2 34681-07 1 год 27720 ООО "Мониторинг", 29.10.2017 
понентные г. С.-Петербург 
Газоанализаторы многоком- Полар 43924-11 1 год 43457 ООО "Промэкоприбор", 03.08.2016 
понентные г. С.-Петербург 
Газоанализаторы многоком- Полар-2 43923-11 1 год 43454 ООО "Промэкоприбор", 03.08.2016 
понентные г. С.-Петербург 
Газоанализаторы многоком- Протон 49325-12 1 год 45866 ООО "Промэкоприбор", 26.03.2017 
понентные г. С.-Петербург 
Газоанализаторы многоком- Эксперт 22967-12 1 год 46051 ООО "Мониторинг", 10.04.2017 
понентные г. С.-Петербург 
Газоанализаторы многоком- АДГ 27365-09 1 год 36649 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 01.11.2014 
понентные электрохимиче- 
ские 
Газоанализаторы много- ГИАМ-29М-1, ГИАМ- 44191-10 1 год 39649 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.04.2015 
функциональные 29М-2, ГИАМ-29М-3, г.Смоленск 
ГИАМ-29М-4 
Газоанализаторы на токсич- М02 32646-09 1 год 38452 ООО "НПЦ автоматизации 01.01.2015 
ные и горючие газы техники безопасности" 
(АТБ), г.Москва 
Газоанализаторы озона МедОзон-254/5 43416-09 1 год 38718 ООО "Медозон", г.Москва 01.01.2015 
Газоанализаторы озона Ф-105 25278-09 1 год 35792 ЗАО "ОРТЕС", 01.08.2014 
г. С.-Петербург 
Газоанализаторы озона Циклон-5 25597-09 1 год 35794 ЗАО "Оптак", г. С.-Петербург 01.08.2014 
Газоанализаторы оптиче- ОГС-ПГП и СГС-ПГП 49128-12 1год 45590 ООО "Пожгазприбор", 24.02.2017 
ские стационарные и газо- г. С.-Петербург 
анализаторы оптические 
стационарные взрывоза- 
шишенные 
Газоанализаторы отходя- Топогаз-01 21651-12 1год 49014 ООО Фирма "Энергокон- 20.12.2017 
ших топочных газов пере- троль", г.Москва 
носные 
Газоанализаторы перенос- АТЕСТ-1 31695-12 1год 45733 ООО "Фирма "Аэротест", 06.03.2017 
ные г.Люберцы 
Газоанализаторы перенос- Полярис Метан-СН4 44667-10 1 год 40178 ООО "ЭМИ", г. С.-Петербург 01.08.2015 
ные модели 1001 и 1011 
Газоанализаторы портатив- МСП-Сигма-МХ 48947-12 1год 45358 ЗАО "Метеоспецприбор", 02.02.2017 


ные 


г. С.-Петербург 
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Газоанализаторы стацио- ГСО-2, МГСО-2 48338-11 1год 44596 ЗАО "Метеоспецприбор", 08.12.2016 
нарные г. С.-Петербург 
Газоанализаторы стацио- ЭГС 32551-11 1год 44429 ЗАО "НПП "Электронстан- 22.11.2016 
нарнье дарт", г. С.-Петербург 
Газоанализаторы стацио- ЭРИС-ТУОС 44668-11 1год 43629 ООО "ЭРИС", г.Чайковский 24.08.2016 
нарные 
Газоанализаторы стацио- ЭРИС-ОПТИМА 48759-11 2года 45020 ООО "ЭРИС", г.Чайковский 23.12.2016 
нарные ПЛЮС 
Газоанализаторы стацио- ГСО-1 41316-09 1 год 36197 ООО "Метео", 01.10.2014 
нарные оптические г. С.-Петербург 
Газоанализаторы стацио- ССС-903 33549-12 1год 47481 ЗАО "Электронстандарт- 25.07.2017 
нарные со сменными сенсо- Прибор", г. С.-Петербург 
рами взрывозащищенные 
Газоанализаторы стацио- ГСО-2Ш 49969-12 1год 46655 ЗАО "Метеоспецприбор", 01.06.2017 
нарные шахтные г. С.-Петербург 
Газоанализаторы трассовые СПЕКТР-Л 51709-12 1год 48701 ООО "Синкросс", г.Саратов 12.11.2017 
Газоанализаторы ультра- ДОАС-М1 35465-07 1 год 28714 ООО "Обнинская фотоника", 01.08.2017 
фиолетовые трассовые г.Обнинск 
Газоанализаторы универ- ГАНК-4 24421-09 1год 36646 ООО "НПО "Прибор "ганк", 01.11.2014 
сальные г.Москва 
Газоанализаторы универ- ГАНК-4 ЕХ (ГАНК-4А 45748-10 1 год 41395 ООО "НПО "Прибор "ганк", 01.08.2015 
сальные ЕХ, ГАНК-4Р ЕХ, г.Москва 
ГАНК-4АР ЕХ, ГАНК- 
4С ЕХ) 
Газоанализаторы универ- СИГМА-03 38261-08 1 год 32257 ООО "Промприбор-Р", 01.08.2013 
сальные г.Москва 
Газоанализаторы универ- Дионисий-ХХХ 36944-08 1 год 30533 ООО "ФЕКС", г.Москва 01.02.2013 
сальные многокомпонент- 
ные 
Газоанализаторы фотоио- ФГ 20707-06 1 год 25657/1 ООО "НПФ АНАТЗК", 01.08.2015 
низационнье г.Москва 
Газоанализаторы хлора пе- Колион-701 18586-06 1год 25963 ООО Бюро аналитического 08.06.2017 
реносные приборостроения "Хромдет- 
экология", г.Москва 
Газоанализаторы хромато- > Хромопласт 49247-12 1 год 45740 ООО "Дельфа", г.Тверь 06.03.2017 
графические 
Газоанализаторы цикличе- СНГС-04М 51982-12 1 год 49029 ООО "СНГС-Гео", г.Саратов 20.12.2017 
ского действия 
Газоанализаторы- Сигнал-03 16003-07 1 год 28819 ООО "Политехформ-М", 31.10.2017 
сигнализаторы взрывоопас- г.Москва 
ных газов и паров стацио- 
нарные 
Газоанализаторы- ОК-101 14603-09 1 год 37982 ФГУП НПП "Дельта", 01.01.2015 
сигнализаторы кислорода г.Москва 
Газоанализаторы- ОК-101 14603-09 1 год 37982/1 ЗАО "Полигаз Плюс", 01.01.2015 
сигнализаторы кислорода г.Москва 
Газоопределители химиче- ГХ-Е 14975-10 6 мес. 40597 ЗАО "Промбезопасность", 01.08.2015 
ские и трубки индикаторные г.Екатеринбург 
Газоопределители химиче- ГХПВ-1М 16677-08 6 мес. и 31443 ООО НПП "Анкон", г.Пермь 01.06.2013 
ских промышленных выбро- поверка 
сов при вы- 
пуске 
Газосигнализаторы АВУС-ДГ 44880-10 1год 40414 ОАО "Авангард", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 
Газосигнализаторы АВУС-КОМБИ 41708-09 1 год 36687 ОАО "Авангард", 01.11.2014 
г. С.-Петербург 
Газосигнализаторы ГСМ-05 48872-12 1год 45256 ООО НПП "Томская элек- 19.01.2017 
тронная компания" (ТЭК), 
г.Томск 
Газосигнализаторы Джин-газ ГСБ-3М 15938-10 1год 39675 ЗАО "Фирма ВЕМ", г.Москва 01.04.2015 
Газосигнализаторы ИГС-ЗК 39376-08 1 год 33707 ОАО НПО "Химавтоматика", 01.01.2014 
г.Москва 
Газосигнализаторы СГИТЭ 26535-09 1год 36485 ООО "Санкт-Петербургский 01.10.2014 
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Газосигнализаторы СГИТЭм 44084-10 1год 39397 ООО "Санкт-Петербургский 01.04.2015 
Институт Теплознергетики", 
г. С.-Петербург 
Газосигнализаторы ТГС-3 15935-07 1год 30186 ОАО "Практик-НЦ", г.Москва 10.07.2017 
Газосигнализаторы ТГС-3 15935-07 1 год 30186/1 ЗАО "Экологические сенсо- 10.07.2017 
ры и системы" (ЭКСИС), 
г.Москва 
Газосигнализаторы автома- ГСА/АИГ 42547-09 1 год 37636 ОАО "ГоснИИхиманалит", 01.01.2015 
тические г. С.-Петербург 
Газосигнализаторы автома- ГСА-Д 50183-12 1год 46898 ОАО "ГосНИИхиманалит", 26.06.2017 
тические г. С.-Петербург 
Газосигнализаторы много- Гик 24427-08 1 год 31099 ЗАО "ИВЛА-ОПТ", 01.04.2013 
канальные г.Ульяновск 
Газосигнализаторы много- ГиК-2 43526-09 1 год 38758 ЗАО "ИВЛА-ОПТ", 01.01.2015 
канальные г.Ульяновск 
Газосигнализаторы много- ГиК-З 45105-10 1 год 40693 ЗАО "ИВЛА-ОПТ", 01.08.2015 
канальные г.Ульяновск 
Генератор нулевого воздуха ГНГ-01 26765-04 1 год 17477/1 ООО "Мониторинг", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Генераторы ГДП-102 17431-09 1 год 36969 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.12.2014 
г.Смоленск 
Генераторы влажного газа Родник-4М 48286-11 1 год 44503 ООО "НПП ОКБА", г.Ангарск 25.11.2016 
эталонные 
Генераторы газовых смесей ГГС-03-03 46598-11 1год 42382 ООО "Мониторинг", 01.04.2016 
г. С.-Петербург 
Генераторы метановоздуш- ГС-1 39723-08 1 год 34172 ООО "Фирма "Аэротест", 01.01.2014 
ных смесей г.Люберцы 
Генераторы микроконцен- ГК-500 34953-12 1 год 47570 ФГУП СПО "Аналитприбор", 30.07.2017 
траций кислорода г.Смоленск 
Генераторы озона ГС-024 23505-08 1год 33176 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 01.10.2013 
Генераторы паров ртути в ГПР-2 20695-00 1год 36171 ФГУ НПП "Геологоразвед- 01.10.2014 
воздухе ка", г. С.-Петербург 
Генераторы спирто- ГСВС-МЕТА-02 28513-09 1год 38135 ООО НПФ "МЕТА", 01.01.2015 
воздушных смесей г.Жигулевск 
Генераторы хлора ГРАНТ-ГХС 40210-08 1 год 34935 ОАО "Союзцветметавтома- 01.01.2014 
тика", г.Москва 
Генераторы хлористого Bo- ГРАНТ-НСІ 45139-10 1год 40781 ОАО "Союзцветметавтома- 01.08.2015 
дорода тика", г.Москва 
Датчики газовые оптические ЭГОС-О-СО2-Р 37082-08 1 год 30866 ЗАО "НПП "Злектронстан- 01.03.2013 
рудничнье дарт", г. С.-Петербург 
Датчики горючих газов ин- ИТС 39006-08 1 год 33255 ООО "НПЦ АТБ", г.Москва 01.11.2013 
теллектуальные стационар- 
ные 
Датчики горючих газов cra- ДМС 03 и ДМС 039 45747-10 1 год 41394 ООО "НПЦ АТБ", г.Москва 01.08.2015 
ционарные 
Датчики горючих и токсич- ИТС2 51279-12 1год 48310 ООО "НПЦ автоматизации 02.10.2017 
ных газов интеллектуаль- техники безопасности" 
ные стационарные (АТБ), г.Москва 
Датчики загазованности ДЗК-04 49157-12 1 год 45600 ООО НПП "Системотехника 24.02.2017 
НН", г.Нижний Новгород 
Датчики загазованности ДЗУ-ГЕРДА 51505-12 1год 48466 ООО НПП "СПМ", г.Москва 22.10.2017 
универсальные 
Датчики искробезопасные ИДИ 28259-04 1 год 19360 ООО "МНТЛ РИВАС", 01.01.2015 
инфракрасные г.Москва 
Датчики кислорода искробе- ДКИ 48953-12 1 год 45366 ООО "МНТЛ РИВАС", 02.02.2017 
зопасные г.Москва 
Датчики оксида углерода ДОУИ 33551-12 1 год 46052 ООО "МНТЛ РИВАС", 10.04.2017 
искробезопасные г.Москва 
Датчики оксида углерода СДОУ 01 46045-10 1 год 42050 ООО "Информационные 28.12.2015 
стационарные Горные Технологии" (Ингор- 
тех), г.Екатеринбург 
Датчики стационарные СД-1 44590-12 1год 46488 ООО "Фирма "Азротест", 14.05.2017 


г.Люберцы 
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Датчики термодинамиче- ДАК-02 40625-09 1 год 35351 ФГУП "ГНЦ РФ - Физико- 01.07.2014 
ской активности кислорода в энергетический институт 
свинцовосодержащих ме- им.А.И.Лейпунского", 
таллических расплавах г.Обнинск 
Датчики токсичных газов СДТГ 37260-10 1 год 42056 ООО "Информационные 12.01.2016 
стационарные Горные Технологии" (Ингор- 
тех), г.Екатеринбург 
Датчики-газоанализаторы ДАК 44255-10 1год 39685 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.04.2015 
г.Смоленск 
Датчики-газоанализаторы ДАК мод. ДАК-СО2- 50997-12 2года 47872 ФГУП СПО "Аналитприбор", 20.08.2017 
023, ДАК-СН4-024, г.Смоленск 
ДАК->СН-025, DAK- 
СО2-026, ДАК-СН4- 
027, ДАК->СН-028, 
ДАК-СНА4-029, ДАК- 
>СН-030, ДАК-СО2- 
031, ДАК-СН4-032, 
ДАК->СН-033 
Датчики-газоанализаторы ДАХ-М 44423-10 1 год 39966 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.08.2015 
г.Смоленск 
Датчики-газоанализаторы ДГС ЭРИС-200 44404-10 1 год 39868 ООО "ЗРИС", г.Чайковский 01.04.2015 
стационарнье 
Датчики-газоанализаторы ДАМ 24047-11 1год 43928 ФГУП СПО "Аналитприбор", 26.09.2016 
термомагнитные г.Смоленск 
Датчики-сигнализаторы ДАТ-М 32941-10 1год 39975 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.08.2015 
г.Смоленск 
Детекторы горючих газов ДГК 39600-08 2 года 34037 ООО "Компания Юг- 01.01.2014 
ВодоПрибор", г.Краснодар 
Детекторы углеводородных ДИД 1.000-Ех 22209-08 1 год 32289 ООО "Шибболет", г.Рязань 01.08.2013 
и токсичных газов инфра- 
красные дистанционные 
Дифрактометры рентгенов- ДР 39121-08 1 год 33340 ЗАО "НТЦ Зкспертцентр", 01.12.2013 
ские г.Москва 
Дифрактометры рентгенов- ДРОН 8 40594-09 2 года 35429 НПП "Буревестник", ОАО, 01.07.2014 
ские г. С.-Петербург 
Дифрактометры рентгенов- ДРОН-7 31927-11 2 года 42640 НПП "Буревестник", ОАО, 18.05.2016 
ские г. С.-Петербург 
Дымомеры 25МОКЕ 48383-11 1год 44649 ООО "ВЕСКОМ", 06.12.2016 
г.Челябинск, ООО "АйТиМо- 
торс", г.Челябинск 
Дымомеры АВГ-1Д 27860-04 1 год 19036 ЗАО "Альфа-динамика 01.01.2014 
Химавтоматика", г.Москва 
Дымомеры АВГ-1Д 27860-04 1год 19036/1 ЗАО "Компания "Новгород- 01.01.2014 
ский завод ГАРО", г.Великий 
Новгород 
Дымомеры АВГ-1Д 27860-04 1год 19036/2 ООО "Альфа-динамика", 01.01.2014 
г.Москва 
Дымомеры ИНФРАКАР Д 27801-04 1год 18803 ЗАО "Альфа-динамика 01.01.2014 
Химавтоматика", г.Москва 
Дымомеры ИНФРАКАР Д 27801-04 1год 18803/1 ООО "Альфа-динамика", 01.01.2014 
г.Москва 
Измерители ИКВЧ 19095-03 1 год 14193 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.02.2013 
г.Смоленск 
Измерители ИКВЧ-ВЗ 26335-04 1 год 16875 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.01.2014 
г.Смоленск 
Измерители деформации ИДК-3М 21636-01 1год 10620 ООО "ПЛАУН-системы", 01.05.2014 
клейковины г.Москва 
Измерители деформации ИДК-7 40544-09 1год 35206 ЗАО "Научприбор", г.Орел 01.06.2014 
клейковины 
Измерители диэлектриче- Ш2-12ТМ 30776-05 1 год 22774 ООО "Ангарское ОКБА", 01.01.2016 
ских параметров трансфор- г.Ангарск 
маторного масла 
Измерители дымности ОМД-21 31212-12 1год 49140 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 14.12.2017 
Измерители дымности от- МЕТА-01МП 44977-10 1год 40538 ООО НПФ "МЕТА", 01.08.2015 


работавших газов 
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реестра свид. ствия 
Измерители запыленности ИЗСТ-01 36151-12 1 год 48324 ООО "Горньй-ЦОТ", 02.10.2017 
стационарные г.Кемерово 
Измерители комбинирован- Портлаб 111, Порт- 43137-09 1год 38379 ООО "Сканлаб", г.Орехово- 01.01.2015 
ные лабораторные лаб 117, Портлаб Зуево 
840 СТАТ, Портлаб 
pH 100 
Измерители контракции ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ 49148-12 2года 45634 ОООНПП "Интерприбор", 24.02.2017 
(обьемных деформаций) г.Челябинск 
цемента 
Измерители концентрации ИКГ-6 27643-04 6 мес. 18672 ЗАО "ГАЛУС", 01.04.2015 
газов и 1 год г. С.-Петербург 
Измерители концентрации ИКГ-6М 40813-09 1 год 35743 ЗАО "ГАЛУС", 01.08.2014 
газов г. С.-Петербург 
Измерители концентрации ИКГ-9 32065-12 1 год 45273 ЗАО "ГАЛУС", 19.01.2017 
газов г. С.-Петербург 
Измерители концентрации ИКГ-8Р 25478-03 6 мес. 15728 ЗАО "ГАЛУС", 01.08.2014 
метана г. С.-Петербург 
Измерители массовой доли Магнит-704 10203-05 1 год 22419 ООО "ЗВУК", г. С.-Петербург 01.08.2015 
магнитных материалов в 
шлифовальных материалах 
Измерители объемной доли Иркут 20375-00 1 год 28686 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.08.2017 
газов в трансформаторном г.Ангарск 
масле 
Измерители пыли ИДИП-01ПМ 49685-12 1 год 46242 ОАО "КОТ", г. С.-Петербург 20.04.2017 
Измерители токсичности Биотокс-Ч 49902-12 1год 46583 ООО НТЦ "Экон", г.Королев 18.05.2017 
Измерители числа падения ИЧП1-2 30970-12 1год 48969 ОАО "Долгопрудненское на- 04.12.2017 
учно-производственное 
предприятие" (ДНПП), 
г.Долгопрудный 
Измерители-сигнализаторы ИРИС/ТАРАН-Тм 49880-12 4 года 46565 Протвинский филиал ФГУП 18.05.2017 
индуктивно-расходные "НИИ НПО "Луч", г.Протвино 
Иономеры НИТРОН 44250-10 1год 39680 ОООНПП "Биомер", 01.04.2015 
п.г.т.Краснообск 
Иономеры лабораторные И-160МИ 30272-05 1 год 2216011 ООО "Измерительная тех- 01.01.2015 
ника", г.Москва 
Источники газовых смесей ПИГС 44308-10 Поверка 39830 ООО "Мониторинг", 01.04.2015 
парофазные при вы- г. С.-Петербург 
пуске 
Источники микропотоков га- ИМ 15075-09 Поверка 36168 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.10.2014 
зов и паров при вы- г.Смоленск 
пуске 
Источники микропотоков га- ИМ 15075-09 Поверка 36168/1 ООО "Мониторинг", 01.10.2014 
зов и паров при вы- г. С.-Петербург 
пуске 
Источники микропотоков га- ИМ 15075-09 Поверка 36168/2 Муниципальное предпри- 01.10.2014 
зов и паров при вы- ятие "Региональный центр 
пуске экологического мониторин- 
га", г.Дзержинск 
Камеры испытательные га- КИГ-П1 25656-08 1 год 33269 ОАО "НПП "Алмаз", 01.11.2013 
зовые переносные г.Саратов 
Каналы измерительные ки- ОМС-1 49245-12 2 года 45737 ОАО "УКЗ", г.Екатеринбург 06.03.2017 
слорода 
Карбонатомеры КМ-04 50451-12 1год 47179 ООО "НПП "Геосфера", 09.07.2017 
г.Тверь 
Кислородомеры мембран- КМА-08М 16881-09 1 год 35378 ООО "НПП "Техноприбор", 01.07.2014 
ные автоматические г.Москва 
Кислородомеры промыш- АТЛАНТ 3100 45164-10 1 год 40732 ЗАО "АТРЭКО", г.Раменское 01.08.2015 
ленные 
Компараторы компьютер- рН-ТЕСТ 01 25808-03 1 год 16221 ФГУ "Уралтест", 01.12.2013 
ные г.Екатеринбург 
Комплексы автоматические УНИТОК-1 28667-10 1 год 40769 ООО НВЦ "УНИТОК", 01.08.2015 
контрольно-аналитические г.Екатеринбург 
Комплексы аналитические АСКЗА-М 50502-12 1 год 47299 ГПБУ "Мосэкомониторинг", 12.07.2017 


автоматического контроля 
загрязнений атмосферного 
воздуха 


г.Москва 
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Комплексы аналитические СТА 17933-09 1 год 37983 ООО "ИТМ", г.Томск 01.01.2015 
вольтамперометрические 
Комплексы аналитические ПЭЛ 49453-12 1 год 46045 ООО "НПФ "ДИЭМ", 10.04.2017 
мобильные г.Москва 
Комплексы аппаратно- Хроматэк-Кристалл 25878-03 1 год 16332 СКБ "Хроматэк", г.Йошкар- 01.01.2014 
программные для сбора и Ола 
обработки хроматографиче- 
ских данных 
Комплексы атомно- МАЭС 33011-11 1 год 44658 ООО "ВМК- 06.12.2016 
эмиссионного спектрального Оптозлектроника", 
анализа с анализатором г.Новосибирск 
Комплексы газоаналитиче- СГК-10М 48480-11 1год 44866 ЗАО "ЭНАЛ", г.Москва 21.12.2016 
ские 
Комплексы газоаналитиче- СГК-52 39001-08 1 год 33250 ЗАО "ЭНАЛ", г.Москва 01.11.2013 
ские 
Комплексы газоаналитиче- СГК-52М 50329-12 1год 47079 ЗАО "ЭНАЛ", г.Москва 26.06.2017 
ские 
Комплексы газоаналитиче- СОВ-1 25147-12 1год 48398 ООО "Пламя-Э", г.Москва 22.10.2017 
ские для контроля и учета 
вредных выбросов 
Комплексы измерительно- Вулкан 2005М 46126-10 1год 41681 ОООНПФ "Мета-хром", 01.08.2015 
вычислительные г.Йошкар-Ола 
Комплексы измерительные СКАТ 26524-09 1 год 35779 ЗАО "Оптак", г. С.-Петербург 01.08.2014 
Комплексы измерительные ФОРТ-301 40609-09 1 год 35239 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 01.06.2014 
Комплексы измерительные VESTRA Imaging 36369-07 2 года 29863 ООО "Митэла", г.Москва 01.12.2012 
анализа изображений мик System 
роструктур материалов 
Комплексы измерительные ПКЗ-Р 23436-08 1 год 31647 ЗАО НПФ "ДИЗМ", г.Москва 01.06.2013 
газоаналитические контроля 
загазованности атмосфер- 
ного воздуха - посты 
Комплексы программно- МультиХром 13473-04 1 год 17806 ЗАО "Амперсенд", г.Москва 01.01.2015 
аппаратные для автомати- 
зации хроматографического 
анализа 
Комплексы программно- МЕТА-ХРОМ 25150-03 1 год 15342 ООО НПФ "Мета-хром", 01.08.2014 
аппаратные для измерения г.Йошкар-Ола 
сигналов хроматографов 
Комплексы программно- КЭР ГАЗ 50712-12 1 год 47557 Филиал ООО "КЭР- 30.07.2017 
технические Инжиниринг" - "КЭР- 

Автоматика", г.Казань 
Комплексы универсальные УКР-1МЦ 13455-12 1год 48335 ООО "НПЭФ "Экон", 02.10.2017 
ртутеметрические г.Москва 
Комплексы универсальные УНИСПЕК-200 51733-12 1 год 48730 ООО "Нанотехнологии и 20.11.2017 
спектрометрические спектроскопия" (Наноспек), 

г.Казань 
Комплексы хроматографи- Гелий-микро 41299-09 1 год 36180 ООО НТФ "Бюро Аналити- 01.10.2014 
ческие ческих Комплексных Сис- 

тем" (БАКС), г.Самара 
Комплексы хроматографи- Хромос ГХ-1000 21064-08 1 год 34720 ООО "Хромос", г.Дзержинск 01.01.2014 
ческие газовые 
Комплексы хромато-масс- Кристалл МС 28030-08 1 год 30877 ЗАО СКБ "Хроматэк", 01.02.2013 
спектрометрические г.Йошкар-Ола 
Комплексы экологического МЭЛ 45579-10 1год 41183 Фирма ЗАО "СПЕКТР КСК", 01.08.2015 
мониторинга г.Москва 
Комплекты аппаратуры для КИТОЙ-2 18173-08 1год 34717 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.01.2014 
измерений параметров га- г.Ангарск 
зопылевых потоков 
Комплекты измерительные "Лаборатория газо- 45192-10 1 год 40760 ЗАО "НПФ "Сервэк", 01.08.2015 

вого анализа г. С.-Петербург 
"ШМЕЛЬ-ГЗ" 

Комплекты измерительные "Лаборатория газо- 45192-10 1 год 40760/1 ООО "Экотест", 01.08.2015 
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реестра свид. ствия 
Комплекты индикаторньх КИС-СГК 47472-11 Поверка 43526 ОАО "ГосНИИхиманалит", 11.08.2016 
средств санитарно- при вы- г. С.-Петербург 
гигиенического контроля пуске 
Кондуктометры ЭКСПЕРТ-002 23460-07 1год 30084 ООО "Эконикс-Эксперт", 01.01.2013 
г.Москва 
Кондуктометры ИТ-2201 46364-11 1год 42125 ООО "Измерительная тех- 14.02.2016 
ника", г.Москва 
Кондуктометры КС-1М 44169-10 1год 39582 ООО "Сибпромприбор- 01.04.2015 
Аналит", г.Барнаул 
Кондуктометры МАРК-603 30266-10 1 год 41127 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 01.08.2015 
город 
Кондуктометры ОС2-03 33473-06 1 год 26234 ЗАО НПК "Медиана- 12.09.2017 
Фильтр", г.Москва 
Кондуктометры СИРИУС-2 21739-06 1 год 25708 ООО Фирма "АКВАРОС", 01.12.2016 
г.Москва 
Кондуктометры автоматиче- КАЦ-037 20191-11 1год 43054 ООО "НПП "Техноприбор", 05.07.2016 
ские г.Москва 
Кондуктометры лаборатор- Анион 120НЕ 46061-11 1 год 42067 ООО НПП "Инфраспак- 25.01.2016 
ные Аналит", г.Новосибирск 
Кондуктометры лаборатор- КЛ-С-1 46635-11 1 год 42423 ООО "Сибпромприбор- 07.04.2016 
ные Аналит", г.Барнаул 
Кондуктометры переносные КПЦ-026 19838-00 1 год 22495 ООО "НПП "Техноприбор", 01.01.2016 
цифровые г.Москва 
Кондуктометры радиочас- КРАБ 23856-02 1 год 13494 ООО "Сенсор", г.Гатчина 01.10.2013 
тотные автогенераторные 
бесконтактные 
Кондуктомет- МАРК-1102 42965-09 1 год 38152 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 01.01.2015 
ры/концентратомеры город 
Кондуктометры-солемеры МАРК-602 25807-11 1 год 44867 ООО "Взор", г.Нижний Нов- 21.12.2016 
город 
Концентратомеры Биотестер-2М 46149-10 1 год 41703 ООО "СПЕКТР-М", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 
Концентратомеры КН-2м 44669-10 1 год 40180 ООО "Производственно- 01.08.2015 
экологическое предприятие 
"Сибэкоприбор", 
г.Новосибирск 
Концентратомеры КН-3 44670-10 1год 40181 ООО "Производственно- 01.08.2015 
экологическое предприятие 
"Сибэкоприбор", 
г.Новосибирск 
Концентратомеры бора НАР-12М 14177-11 2 года 44504 ОАО "НИИ технической фи- 25.11.2016 
зики и автоматизации" 
(НИИТФА), г.Москва 
Концентратомеры бора ОКБ-10 19953-11 2 года 44505 ОАО "НИИ технической фи- 25.11.2016 
зики и автоматизации" 
(НИИТФА), г.Москва 
Лаборатории аналитические АКВИЛОН 36550-07 1 год 30043 ООО "НПО Аквилон", 29.10.2017 
передвижные г. Подольск 
Лаборатории аналитические Алмаз 33538-12 1 год 46949 ЗАО "Радиан", г.Саратов 26.06.2017 
экологического контроля 
передвижные 
Лаборатории комплектные КЛАН-1 26145-03 1 год 16679 ФГУП СНИИМ, 01.04.2015 
для анализа и контроля ка- г.Новосибирск 
чества нефти и нефтепро- 
дуктов 
Масс-спектрометры МТИ-350Г 23457-08 1год 31646 ООО "УРАЛПРИБОР", 01.06.2013 
г.Новоуральск 
Масс-спектрометры МТИ-350Т 38604-08 2 года 32681 ФГУП "Уральский злектро- 01.10.2013 
химический комбинат" 
(УЭХК), г.Новоуральск 
Масс-спектрометры ТЕХМАС 40211-08 1год 34936 ООО "АтомТяжМаш", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Масс-спектрометры ЭМГ-20-1 и ЭМГ-20- 46363-11 1 год 42124 ЗАО "Меттек", 14.02.2016 
7 г. С.-Петербург 
Масс-спектрометры квадру- КМС-01/250 45516-10 1год 41138 ООО "Шибболет", г.Рязань 01.08.2015 
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Наименование СИ Обозначение М6. MAN NE Cept Изготовитель ВОКЕИ 
реестра свид. ствия 
Меры кислотности МрН-1,2 47547-11 Поверка 43618 ФГУП "ВНИИФТРИ", 22.08.2016 
при вы- г.п.Менделеево 
пуске 
Меры потока (течи гелие- Гелит 1, Гелит 2 13133-09 1год 38396 Саранский филиал ОАО 01.01.2015 
вые) и 2года "НИИТФА", г.Саранск 
Метанометры для горных МГМ-1 28364-08 1год 33672 ЗАО ПО "Электроточпри- 01.01.2014 
машин бор", г.Омск 
Метанометры малогабарит- МТ-121 14602-09 1год 37981 ФГУП НПП "Дельта", 01.01.2015 
ные г.Москва 
Метанометры малогабарит- МТ-121 14602-09 1год 37981/1 ЗАО "Полигаз Плюс", 01.01.2015 
ные г.Москва 
Метан-реле шахтные быст- МРШ.1.1Р, 45766-10 1 год 41413 ООО "Виста", г.Москва 01.08.2015 
родействуюшие МРШ.1.2Р, 
МРШ.1.ЗР 
Микрозонды-микроскопы РАМ-30р 52096-12 1 год 49144 ЗАО "Научные приборы", 14.12.2017 
рентгеновские аналитиче- г. С.-Петербург 
ские 
Модули сенсорные интел- ИСМ 47368-11 1год 43331 ОООНПФ "Инкрам", 29.07.2016 
лектуальные г.Москва 
Натриймеры АТЛАНТ 2105 46060-11 1год 42066 ЗАО "АТРЭКО", г.Раменское 25.01.2016 
Нитратомеры ИТ-1201 34117-07 1год 27003/1 ООО "Измерительная тех- 01.04.2015 
ника", г.Москва 
Нитратомеры портативные Нитрат-Тест 18800-05 1 год 20040 ООО "Петролазер", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 
Одориметры газа ОГ ОГ-05-00-00 49890-12 1год 46576 ОАО "ГипроНИИГаз", 18.05.2017 
г.Саратов 
Октанометры ОКТАН-ИМ 20807-07 1год 30184 ООО "Термэкс", г.Томск 01.01.2013 
Осмометры-криоскопы ОСКР-1 42519-09 2 года 37608 Индивидуальный предпри- 01.01.2015 
ниматель Кирсанов Влади- 
мир Иванович (ИП Кирсанов 
В.И.), г. С.-Петербург 
Плотномеры-спиртомеры ПЛОТ-3С-М, ПЛОТ- 25284-08 2 года 34945 ЗАО "Авиатех", г.Арзамас 01.01.2014 
3С-Б 
Посты экологические nepe- ПЭП-1-1 28903-09 1 год 34955 ОАО "Лига", г.Саратов 01.05.2014 
движнье 
Потенциостаты- ИПС 27937-09 1год 38559 ОООНТФ "Вольта", 01.01.2015 
гальваностаты г. С.-Петербург 
Преобразователи рН- Статус 18935-10 1год 41074 ООО "Петролазер", 01.08.2015 
метрические г. С.-Петербург 
Преобразователи газовые ДГО 23472-02 1год 13030 ЗАО "Электронстандарт- 01.10.2013 
оптические Прибор", г. С.-Петербург 
Преобразователи измери- ИГМ-10 38637-08 1 год 32726 ООО "ЭМИ", г. С.-Петербург 01.10.2013 
тельные 
Преобразователи измери- ПИ-03 36987-08 1 год 30880 ООО "Мониторинг", 01.02.2013 
тельные г. С.-Петербург 
Преобразователи измери- МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ 38683-08 1 год 32772 ООО НПП "Семико", 01.10.2013 
тельные анализаторов жид- г.Новосибирск 
кости электрохимические 
лабораторные 
Преобразователи измери- ПИП-ИСМ 48887-12 1год 45274 ОООНПФ "Инкрам", 19.01.2017 
тельные первичные содер- г.Москва 
жания газов в воздухе на 
основе модулей сенсорных 
интеллектуальных 
Преобразователи измери- П-216МИ 30977-06 1 год 23023/1 ООО "Измерительная тех- 01.04.2015 
тельные промышленные ника", г.Москва 
Преобразователи иономет- И500 и И510 36274-07 1 год 29724 ООО "НПО Аквилон", 29.10.2017 
рические г.Подольск 
Преобразователи канала ГПКЭИ 39743-08 6 мес. 34193 ООО "Мониторинг", 01.01.2014 
экспресс-информации газо- г. С.-Петербург 
аналитические 
Преобразователи промыш- ИТ-251 45120-10 1год 40713 ООО "Измерительная тех- 01.08.2015 
ленные ника", г.Москва 
Приборы УОСГ 16776-11 1 год 43224 ООО НПЦ "СКПнефть", 19.07.2016 
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Наименование СИ Обозначение Парос. MAN Ne сайта Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Приборы Эксперт 20367-00 1 год 42758 ООО "Фирма "АКА", 31.05.2016 
г.Москва 
Приборы газового контроля УПГК-ЛИМБ 18862-10 1год 39676 ЗАО "Испытательно- 01.04.2015 
универсальные метрологическая лаборато- 
рия", г. С.-Петербург 
Приборы для измерений ОКО-2 44278-10 2года 39711 ООО "ЛогиС", г.Раменское 01.04.2015 
геометрических размеров 
Приборы для измерения со- ВАД-40М 22051-01 1год 11110 ООО НПФ "Технологическая 01.11.2012 
держания воды аппаратура", г. С.-Петербург 
Приборы для измерения со- ВАД-40М 22051-01 1год 11110/1 ООО "НПФ "Микроаналити- 01.11.2012 
держания воды ческие системы", 
г. С.-Петербург 
Приборы для определения ПЧП-7 39628-08 1 год 34068 ООО "Биофизическая anna- 01.01.2014 
числа падения ратура", г.Москва 
Приборы для отбора проб ПА-20М 21782-11 1год 42959 ООО "Зкотех-Урал", 16.06.2016 
воздуха г.Екатеринбург 
Приборы для отбора проб ПА-300М 21783-11 1год 43311 ООО "Зкотех-Урал", 29.07.2016 
воздуха г.Екатеринбург 
Приборы для отбора проб ПА-40М 21456-11 1 год 43208 ООО "Зкотех-Урал", 13.07.2016 
воздуха г.Екатеринбург 
Приборы для тонкослойной Сорбфил 23965-08 1год 30849 ООО "ИМИД", г.Краснодар 01.04.2013 
хроматографии с денсито- 
метром 
Приборы комбинированные ТКА-ПКМ 24248-09 1 год 38006 ООО "НТП "ТКА", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Приборы комплексного кон- КОНВОЙ-2 39721-08 1 год 34170 ЗАО "ИНСОВТ", 01.01.2014 
троля параметров гиперба- г. С.-Петербург 
рической газовой среды 
Приборы контроля запы- ПКА-01 30979-11 1 год 44869 ООО "Горньй-ЦОТ", 21.12.2016 
ленности воздуха г.Кемерово 
Приборы контроля пыле- ПКП 43941-10 1 год 39335 ООО "Кузбасский регио- 01.04.2015 
взрывобезопасности горных нальный горный центр ох- 
выработок раны труда" (Горньй-ЦОТ), 
г.Кемерово 
Приборы контроля чистоты ПКЖ-904 11306-08 1 год 31354 ОАО "НИТИ-Тесар", 01.05.2013 
жидкости г.Саратов 
Приборы рентгенофлуорес- РЛП-З 24099-08 1 год 34260 ОАО "НИИ технической фи- 01.06.2013 
центные зики и автоматизации" 
(НИИТФА), г.Москва 
Приборы рентгенофлуорес- РЛП-ЗМ 45708-10 2 года 41419 ООО "Мекотех", г.Подольск 01.08.2015 
центные 
Приборы экологического БИОТОКС-10М 29986-05 1 год 21703 ООО "НЕРА-С", г.Москва 01.01.2015 
контроля 
Пробоотборники воздуха ОП 18860-10 1год 40086 ЗАО "Оптак", г. С.-Петербург 01.08.2015 
автоматические 
Пылеизмерители лазерные ЛПИ-05 47934-11 1 год 44066 ООО НТЦ "Промприбор", 03.10.2016 
г. С.-Петербург 
Пылемеры ЭКОМЕР 48253-11 1 год 44469 ЗАО "Проманалитприбор", 22.11.2016 
г.Бердск 
Пылемеры комбинирован- ОМПН-10,0 25599-09 1 год 35225 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 01.06.2014 
ные полуавтоматические 
Рабочие эталоны 1-го и 2-го ЕТ-950 48233-11 1 год 44449 ООО "ЭТЭК", г.Москва 22.11.2016 
разрядов - генераторы газо- 
вых смесей 
Рабочие эталоны 1-го раз- ГГС 45189-10 1 год 40757 ООО "Мониторинг", 01.08.2015 
ряда - генераторы газовых г. С.-Петербург 
смесей 
Рабочие эталоны 1-го раз- ИНФАН 46548-11 1 год 42345 ООО "Информаналитика", 18.03.2016 


ряда - генераторы повероч- 
ных газовых смесей мо- 
дульные 


г. С.-Петербург 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc MAN Ne cepte Изготовитель рок дөйт 
реестра свид. ствия 
Рабочие эталоны 1-го раз- ИМ-ВРЗ 50363-12 Первич- 47163 ООО "Мониторинг", 09.07.2017 
ряда - источники микропото- ная по- г. С.-Петербург 
ков газов и паров верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Рабочие эталоны 1-го раз- ИМ-РТ 46915-11 Поверка 42770 ООО "Мониторинг", 31.05.2016 
ряда - источники микропото- при вы- г. С.-Петербург 
ков паров пуске 
Рабочие эталоны активно- РЭАИ-бром 49026-12 Первич- 45459 ФГУП "ВНИИФТРИ", 20.02.2017 
сти ионов брома в водных ная по- г.п.Менделеево 
растворах верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Рабочие эталоны активно- РЭАИ-йод 49025-12 Первич- 45458 ФГУП "ВНИИФТРИ", 20.02.2017 
сти ионов йода в водных ная по- г.п.Менделеево 
растворах верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Рабочие эталоны активно- РЭАИ-нитрат 49027-12 Первич- 45460 ФГУП "ВНИИФТРИ", 20.02.2017 
сти нитрат-ионов в водных ная по- г.п.Менделеево 
растворах верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Рабочий эталон 1-го разря- ДГК-В 50724-12 1 год 47574 ООО "Мониторинг", 30.07.2017 
да - комплекс динамический г. С.-Петербург 
газосмесительный 
Регистраторы горючих газов РГГ 51034-12 1 год 47921 ООО "Энергодиагностика", 29.08.2017 
г.Москва 
Сигнализаторы Орт-02 27469-04 1 год 18582 ООО "Полиорт", г.Рязань 01.08.2015 
Сигнализаторы СКММ 24893-03 1 год 14979 ГУП "Москоллектор", 01.10.2013 
г.Москва 
Сигнализаторы СТМ10 11597-10 1год 40895 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.08.2015 
г.Смоленск 
Сигнализаторы СТМ-30 18334-12 1год 46900 ФГУП СПО "Аналитприбор", 26.06.2017 
г.Смоленск 
Сигнализаторы СТМ-30М 48888-12 1год 45276 ФГУП СПО "Аналитприбор", 19.01.2017 
г.Смоленск 
Сигнализаторы взрыво- Искра-1 24376-08 1 год 33867 ОАО "Автоматика", 01.01.2014 
опасности г.Воронеж 
Сигнализаторы взрыво- Сигнал-02 16000-07 1год 28820 ООО "Политехформ-М", 31.10.2017 
опасных газов и паров г.Москва 
Сигнализаторы газа Х22 24659-03 1 год 17572 ЗАО ПО "Злектроточпри- 01.01.2014 
бор", г.Омск 
Сигнализаторы газов СТГ-3 43130-09 1год 38372 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.01.2015 
шлейфовые г.Смоленск 
Сигнализаторы горючих ra- СГГ10-Б 41617-09 1 год 36655 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.11.2014 
зов г.Смоленск 
Сигнализаторы горючих га- СГГ-20 22208-12 1 год 45724 ФГУП СПО "Аналитприбор", 06.03.2017 
зов г.Смоленск 
Сигнализаторы горючих ra- СГГ-6М 47099-11 1 год 43025 ФГУП СПО "Аналитприбор", 16.06.2016 
зов г.Смоленск 
Сигнализаторы горючих га- СКГГ 45280-10 2 года 40897 ФГУП ПО "Машинострои- 01.08.2015 
зов тельный завод "Молния", 
г.Москва 
Сигнализаторы загазован- КОНсиКРЕТ 42820-09 1 год 37958 ООО "Коммерческая группа 01.01.2015 
ности "Арго", г.Саратов 
Сигнализаторы загазован- СЗЦ-1, СЗЦ-2 42576-09 1 год 37643 ООО "Производственно- 01.01.2015 
ности коммерческая фирма "Знер- 
госистемы", г.Саратов 
Сигнализаторы загазован- СИКЗ 21547-09 1 год 38136 ФГУП "НПП "Алмаз", 01.01.2015 


НОСТИ 
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Наименование СИ Обозначение ЫЫ MAN Ne cepts Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Сигнализаторы загазован- СИКЗ 21547-10 1 год 42048/1 ОАО "НПП "Алмаз", 28.12.2015 
ности г.Саратов 
Сигнализаторы загазован- СМ-1 16624-03 1год 14645 ООО "Малое НПП "Сатурн", 01.01.2014 
ности г.Москва 
Сигнализаторы загазован- СЗ-2 35782-08 1 год 32797 ООО "Центр Инновацион- 12.09.2017 
ности оксидом углерода ных технологий - Плюс" 
(ЦИТ-Плюс), г.Саратов 
Сигнализаторы загазован- СЗ-2 47261-11 1год 43239 ООО ПКФ "СарГазКом", 19.07.2016 
ности оксидом углерода г.Саратов 
Сигнализаторы загазован- СЗ-2С 44123-10 1год 39558 ООО "Центр Инновацион- 01.04.2015 
ности оксидом углерода ных технологий - Плюс" 
(ЦИТ-Плюс), г.Саратов 
Сигнализаторы загазован- СЗ-1 35781-07 1год 29065 ООО "Центр Инновацион- 12.09.2017 
ности природным газом ных технологий - Плюс" 
(ЦИТ-Плюс), г.Саратов 
Сигнализаторы загазован- СЗ-1 47262-11 1год 43240 ООО ПКФ "СарГазКом", 19.07.2016 
ности природным газом г.Саратов 
Сигнализаторы загазован- СЗ-1С 44121-10 1год 39556 ООО "Центр Инновацион- 01.04.2015 
ности природным газом ных технологий - Плюс" 
(ЦИТ-Плюс), г.Саратов 
Сигнализаторы загазован- СЗ-1-Б 47260-11 1год 43238 ООО ПКФ "СарГазКом", 19.07.2016 
ности природным газом бы- г.Саратов 
товье 
Сигнализаторы загазован- СЗ-ЗС 44411-10 1год 39875 ООО "Центр Инновацион- 01.04.2015 
ности сжиженным газом ных технологий - Плюс" 
(ЦИТ-Плюс), г.Саратов 
Сигнализаторы концентра- МАГ1 37967-08 1 год 31805 ООО НПП "ТАН-ИТ", 01.06.2013 
ции газов г.Саратов 
Сигнализаторы метана МГА-12 50670-12 1 год 47482 ООО "Малое НПП "Сатурн", 25.07.2017 
г.Москва 
Сигнализаторы метана СМС-7 28365-10 1 год 39677 ЗАО ПО "Злектроточпри- 01.04.2015 
бор", г.Омск 
Сигнализаторы метана СМС-8 41934-09 1 год 36982 ЗАО ПО "Электроточпри- 01.12.2014 
бор", г.Омск 
Сигнализаторы метана, со- СВГ Сигмет 31693-11 1 год 44873 ООО "Фирма "Аэротест", 21.12.2016 
вмещенные со светильни- г.Люберцы 
ком взрывобезопасным го- 
ловным 
Сигнализаторы метана, co- СМГВ 48234-11 1год 44450 ООО "Прокопьевский завод 22.11.2016 
вмещенные со светильни- "Светотехника", 
ком головным взрывобезо- г.Прокопьевск 
пасным 
Сигнализаторы оксида уг- БУГ 24945-08 1 год 31821 ФГУП "НПП "Алмаз", 01.06.2013 
лерода г.Саратов 
Сигнализаторы оксида уг- БУГ 24945-11 1 год 42088 ОАО "НПП "Алмаз", 25.01.2016 
лерода г.Саратов 
Сигнализаторы оксида уг- СОУ1 47100-11 1 год 43026 ФГУП СПО "Аналитприбор", 16.06.2016 
лерода г.Смоленск 
Сигнализаторы оксида уг- СОУ-1 19068-03 1 год 16702 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.12.2013 
лерода г.Смоленск 
Сигнализаторы оксида уг- СТГ-1 47101-11 1 год 43027 ФГУП СПО "Аналитприбор", 16.06.2016 
лерода и горючих газов г.Смоленск 
Сигнализаторы разлива САКС-1 43973-10 1 год 39380 ОАО "Союзцветметавтома- 01.04.2015 
серной кислоты тика", г.Москва 
Системы аварийного отклю- САОГ 22019-11 1 год 44874 ОАО "НПП "Алмаз", 21.12.2016 
чения газа г.Саратов 
Системы автоматизирован- 50366-12 5 лет 47166 ОАО "Союзатомприбор", 09.07.2017 


ные измерительные регио- 
нальные производственно- 
экологического мониторинга 
потенциально опасных 
предприятий и состояния 
окружающей среды (РАИС- 
ПЭМ) 


г.Москва 
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Системы автоматизирован- АСКВГ 42543-09 1 год 37632 ООО "НПО "Факел-М", 01.01.2015 

ные контроля выхлопных г.Москва 

газов 

Системы аналитические ОРТЕС-785-Н 44495-10 1год 39938 ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург 01.04.2015 

Системы газоаналитические ГАС ЕТ 43982-10 1год 39389 ООО "ЭТЭК", г.Москва 01.04.2015 

Системы газоаналитические СГА 37316-08 1год 31019 ЗАО "НПП "Электронстан- 01.04.2013 
дарт", г. С.-Петербург 

Системы газоаналитические СГАЭС-ТГ 28041-08 1 год 32288 ЗАО "Электронстандарт- 01.08.2013 
Прибор", г. С.-Петербург 

Системы газоаналитические СКВА-01 18168-10 1год 40771 ООО НПФ "Инкрам", 01.08.2015 
г.Москва 

Системы газоаналитические СКВА-02 37368-08 1год 31024 ООО НПФ "Инкрам", 01.04.2013 
г.Москва 

Системы газоаналитические СГМ ЭРИС-100 43790-12 1год 46693 ООО "ЭРИС", г.Чайковский 01.06.2017 

многофункциональные 

Системы газоаналитические Микон ТР 20198-11 1год 43734 ООО "Информационные 05.09.2016 

шахтные многофункцио- Горные Технологии" (Ингор- 

нальные тех), г.Екатеринбург 

Системы газоаналитические Микон Ш 48575-11 1год 44892 ООО "Информационные 21.12.2016 

шахтные многофункцио- Горные Технологии" (Ингор- 

нальные тех), г.Екатеринбург 

Системы газового контроля ГиК-4 51027-12 1год 47913 ЗАО "ИВЛА-ОПТ", 29.08.2017 
г.Ульяновск 

Системы для гидрохимико- 21475-01 1 год 10424 ЗАО НПО "Гранит-НЗМП", 27.07.2017 

физических измерений г. С.-Петербург 

Системы для тонкослойной ДенСкан 19834-11 1год 44356 ООО "НЦ "Ленхром", 31.10.2016 

хроматографии с денсито- г. С.-Петербург 

метром 

Системы измерительные 20201-06 1год 25237 ЗАО "Гранит-7", 17.07.2017 

химико-физических пара- г. С.-Петербург 

метров водной среды авто- 

матические 

Системы капиллярного Капель 17727-11 1 год 43903 ООО "Люмэкс-Маркетинг", 26.09.2016 

электрофореза г. С.-Петербург 

Системы контроля атмо- СКАПО 24048-09 1 год 34956 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.05.2014 

сферы промышленных объ- г.Смоленск 

ектов 

Системы контроля загазо- Газ-6 23534-08 1 год 33866 ООО Фирма "Газприборав- 01.01.2014 

ванности томатика", г.Москва 

Системы контроля загазо- ЭКО 30419-10 1год 42042 ОАО "НПП "Алмаз", 28.12.2015 

ванности г.Саратов 

Системы контроля парамет- СКПДС 48777-11 1 год 45117 ООО "Кузбасский регио- 29.12.2016 

ров дегазационной сети нальный горный центр ох- 
раны труда" (Горный-ЦОТ), 
г.Кемерово 

Системы контроля промыш- АСКПВ 42817-09 1 год 37955 ЗАО НПФ "ДИЭМ", г.Москва 01.01.2015 

ленных выбросов автомати- 

ческие 

Системы контроля уровня СКЗ-12-Ех-01.М 25713-03 1 год 36160 ООО НПП "Системы про- 01.10.2014 

загазованности мышленного мониторинга", 
г.Москва 

Системы масс- Гранат 45104-10 1 год 40692 ООО "ПФ Аналитик", 01.08.2015 

спектрометрические газо- г. С.-Петербург 

аналитические 

Системы многофункцио- Сгапсп МИС 37725-12 1 год 49431 ОООНПФ "Гранч", 29.12.2017 

нальные измерительные г.Новосибирск 

аэрогазового контроля, свя- 

зи, передачи информации и 

управления оборудованием 

Спектрометры ДФС-500 43730-10 1год 39082 ЗАО "ОКБ Спектр", 01.04.2015 
г. С.-Петербург 

Спектрометры ДФС-71 28897-10 1 год 40342 ЗАО "ОКБ Спектр", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 

Спектрометры атомно- КВАНТ.2 49077-12 1 год 45518 ООО "Кортэк", г. Москва 14.02.2017 


абсорбционные 
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Спектрометры атомно- KBAHT.Z 49077-12 1 год 45519 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 14.02.2017 
абсорбционные 
Спектрометры атомно- КВАНТ-2.ЭТА 14981-10 1год 39238 ООО "Кортэк", г.Москва 01.04.2015 
абсорбционные 
Спектрометры атомно- КВАНТ-7.ЭТА 14981-10 1 год 39238/1 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 01.04.2015 
абсорбционные 
Спектрометры атомно- КВАНТ-АФА 14153-07 1год 27963 ООО "Кортэк", г.Москва 21.11.2017 
абсорбционные 
Спектрометры атомно- МГА-915, МГА-915М, 17309-08 1 год 33492 ООО "Атомприбор", 01.12.2013 
абсорбционные МГА-915МД г. С.-Петербург 
Спектрометры атомно- СПЕКС ЛАЭС 31928-12 1 год 45762 ЗАО "Спектроскопические 14.03.2017 
эмиссионные с лазерным системы", г.Москва 
возбуждением 
Спектрометры рентгено- Фокус 18371-99 1год 24982 ООО "Институт рентгенов- 13.12.2017 
флуоресцентные ской оптики", г.Москва 
Спектрометры рентгено- Х-ЗРЕС (мод. 401, 49244-12 1 год 45736 ЗАО "Научные приборы", 06.03.2017 
флуоресцентные портатив- 501, 40Н, 50Н, М) г. С.-Петербург 
ные 
Спектрометры рентгено- БРА-135 51909-12 1 год 48900 НПП "Буревестник", ОАО, 27.11.2017 
флуоресцентные энерго- г. С.-Петербург 
дисперсионные 
Спектрометры универсаль- Clever А-17, Clever 45769-10 1 год 41452 ЗАО "ЭЛЕРАН", г.Москва 01.08.2015 
ные рентгенофлуоресцент- В-23, Сіеуег С-31 
ные 
Спектрометры эмиссионные МК 5001 41332-09 1 год 36213 ООО "Нординкрафт- 01.10.2014 
Сенсор", г.Череповец 
Спектрометры эмиссионные ИСКРОЛАЙН 47954-11 1 год 44091 ООО "Промоптоэлектрони- 10.10.2016 
ка", г. С.-Петербург 
Спектрометры эмиссионные ИСКРОН-2 39752-08 1 год 34273 ООО "Мониторинг", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Спектрометры эмиссионные МСА 37659-08 1 год 31483 ЗАО "Спектральная лабора- 01.06.2013 
тория", г. С.-Петербург 
Спектрометры эмиссионные МФС-8 "СЛ" 24603-09 1 год 35441 ЗАО "Спектральная лабора- 01.06.2014 
тория", г. С.-Петербург 
Спектрометры эмиссионные Папуас-4 21922-11 1год 43471 ООО "Спектроприбор-2", 05.08.2016 
пос.Курилово 
Спектрометры эмиссионные СПАС-01 40528-09 1год 35173 ООО "ИВС", г. С.-Петербург 01.06.2014 
Спектрометры эмиссионные ЭРИДАН 500 42888-09 1год 38095 ООО "Мониторинг", 01.01.2015 
с индуктивно связанной г. С.-Петербург 
плазмой 
Спиртомеры оптические ИКОНЭТ-ВС-П 24941-07 1 год 28975 ЗАО фирма "Сигма-Оптик 21.11.2017 
ЛТД", пос.Менделеево 
Спиртомеры оптические ИКОНЭТ-ВС-П 24941-07 1 год 28975/2 ОАО "Арзамасский прибо- 21.11.2017 
ростроительный завод", 
г.Арзамас 
Спиртомеры оптические ИКОНЭТ-М 18305-05 1 год 20842 ЗАО "Сигма-Оптик Лтд.", 01.08.2015 
пос.Менделеево 
Спиртомеры оптические Иконэт-МП 19880-07 1 год 28974 ЗАО фирма "Сигма-Оптик 21.11.2017 
ЛТД", пос.Менделеево 
Спиртомеры оптические Иконэт-МП 19880-07 1 год 289742 ОАО "Арзамасский прибо- 21.11.2017 
ростроительный завод", 
г.Арзамас 
Стандарт-титры СТ-ОВП-01 38680-08 Поверка 32769 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.10.2013 
при вы- г.п.Менделеево 
пуске 
Стандарт-титры для приго- СТ-рнН 45142-10 Первич- 40782 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.08.2015 
товления буферных раство- ная по- г.п.Менделеево 
ров - рабочих эталонов рН верка при 
1-го и 2-го разрядов вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Стандарт-титры для приго- > СТ-рН-03.3 31181-06 Поверка 23244 ОАО "Уральский завод хи- 01.04.2016 
товления буферных раство- при вы- мических реактивов" (ОАО 
ров - рабочих эталонов рН пуске "УЗХР"), г.Верхняя Пышма 


3-го разряда 
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Стандарт-титры для приго- > СТ-рН-04.3 33545-12 Первич- 46663 ЗАО НПИП "УРАЛХИМИН- 01.06.2017 
товления буферных раство- ная по- ВЕСТ", г.Уфа 
ров - рабочих эталонов рН верка при 
3-го разряда вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Стандарт-титры для приго- СТ-12 43928-10 Первич- 39294 ООО "ЭКОХИМ", 01.04.2015 
товления рабочих эталонов ная по- г. С.-Петербург 
РН 2-го и 3-го разрядов верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Станции контроля загрязне- МР-28 46549-11 1год 42341 ГУ "НПО "Тайфун" Феде- 18.03.2016 
ния атмосферного воздуха ральной службы по гидро- 
автоматические метеорологии и мониторин- 
гу окружающей среды, 
г.Обнинск 
Станции непрерывного эко- АСНЭМ-3 40814-09 1год 35744 ООО "НИЦ "ЭКОКОНТУР", 01.08.2014 
логического мониторинга г. С.-Петербург 
автоматические 
Счетчики аэрозольных час- АЗ-10 43180-09 1 год 38301 ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", 01.01.2015 
тиц г.Москва 
Счетчики аэрозольных yac- АССЧ 49170-12 1 год 45644 ООО "АзроНанотТех", 01.03.2017 
тиц г.Москва 
Счетчики азроионов мало- МАС-01 20429-11 1 год 42899 ООО "НТМ-Защита", 15.06.2016 
габаритные г.Москва 
Счетчики оптико- ОЭАС-05 41182-09 1 год 36030 ФГУП "НИФХИ (физико- 01.09.2014 
электронные аэрозольные химический) 
им.Л.Я.Карпова", г.Москва 
Течеискатели масс- Гелископ-1 36435-07 1 год 29923 ФГУП "ЦКБМ", 01.01.2013 
спектрометрические гелие- г. С.-Петербург 
вые 
Титраторы лабораторные АОТОТКАТЕ мод. 01 40498-09 1 год 35258 ООО "Сканлаб", г.Орехово- 01.06.2014 
автоматические и 02 Зуево 
Титраторы потенциометри- АТП 36278-07 1 год 29728 ООО "НПО Аквилон", 29.10.2017 
ческие автоматические г.Подольск 
Титраторы Фишера ЭКСПЕРТ-007М 39009-08 1 год 33258 ООО "Эконикс-Эксперт", 01.11.2013 
г.Москва 
Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП 37942-08 Поверка 31783 ООО "ИМПУЛЬС", 01.06.2013 
при вы- г. С.-Петербург 
пуске 
Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП 47031-11 1год 42934 ООО "ИМПУЛЬС", 16.06.2016 
г. С.-Петербург 
Трубки индикаторные С-2 27471-09 Поверка 36173 ЗАО "НПФ "Сервэк", 01.10.2014 
при вы- г. С.-Петербург 
пуске 
Трубки индикаторные С-2 27471-09 Поверка 36173/1 ООО "Экотест", 01.10.2014 
при вы- г. С.-Петербург 
пуске 
Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] 24321-08 Поверка 31054/1 ЗАО "Крисмас+", 01.04.2013 
при вы- г. С.-Петербург 
пуске 
и 1 год 
Установки УПГС-01Х 21457-09 1год 35780 ООО "Предприятие ЭМИМ", 01.08.2014 
г.Москва 
Установки кондуктометри- КПУ-1 31468-06 1 год 23577 ООО "Сибпромприбор- 17.07.2017 
ческие поверочнье Аналит", г.Барнаул 
Устройства измерительные ПВН 21148-11 Поверка 44357 ОАО "Химлаборприбор", 31.10.2016 
к приборам количественного при вы- г.Клин 
определения растворенной пуске 
воды в нефтепродуктах 
Устройства контроля sara- УКЗ-РУ 25664-08 1 год 32796 ООО "МИКРОМ", г.Саратов 01.10.2013 
зованности и режимов уни- 
версальные 
Устройства оповещения ЗВСРЗ Light исп. 45199-10 1 год 40827 ООО НПФ "Гранч", 01.08.2015 
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Фотометры пламеннье ПФА 31861-08 1 год 34948 ООО "ЮНИКО-СИС", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Хлоридомеры ХЛ-06, ХА-06 22200-07 1 год 27270 ООО "ЭЛП", г. С.-Петербург 17.07.2017 
Хроматографы "Хроматэк - Кри- 38303-08 1 год 32306 ЗАО СКБ "Хроматзк", 01.08.2013 
сталл 9000" г.Йошкар-Ола 
Хроматографы аналитиче- Кристаллюкс 4000М 24716-12 1 год 45461 ООО НПФ "Мета-хром", 20.02.2017 
ские газовые г.Йошкар-Ола 
Хроматографы газовые Кристалл 2000М 14516-12 2 года 46951 ЗАО СКБ "Хроматэк", 26.06.2017 
г.Йошкар-Ола 
Хроматографы газовые Луч-6.7 23889-02 1 год 34961 ООО НПК "Наука", г.Москва 01.05.2014 
Хроматографы газовые Маэстро ГХ 7820 40134-11 1 год 45110 ООО "ИНТЕРЛАР", г.Москва 29.12.2016 
Хроматографы газовые ав- АХТ 16948-08 1 год 31359 ООО "Микросенсорная тех- 01.05.2013 
томатические ника", г.Москва 
Хроматографы газовые ЦВЕТ-800 16904-08 1 год 30850 ОАО "Цвет", г.Дзержинск 01.04.2013 
аналитические 
Хроматографы газовые Цвет-800 16904-11 1 год 43011 ООО Торговый Дом "Цвет", 16.06.2016 
аналитические г.Дзержинск 
Хроматографы газовые ла- ЛХМ-2000М 24606-03 1 год 14654 ОАО "Хроматограф", 01.10.2013 
бораторные г.Москва 
Хроматографы газовые ла- Яуза-100 43972-10 1 год 39379 ОАО НПО "Химавтоматика", 01.04.2015 
бораторные г.Москва 
Хроматографы газовые пор- ФГХ 16615-07 1 год 30175/1 ООО НПФ "ЭКАН", г.Москва 26.12.2017 
тативные 
Хроматографы газовые пор- Хроматэк-Газохром 40812-09 2 года 35742 ЗАО СКБ "Хроматэк", 01.08.2014 
тативные 2000 г.Йошкар-Ола 
Хроматографы газовые Петрохром-4000 45170-10 1 год 40738 ООО НПФ "Мета-хром", 01.08.2015 
промышленные г.Йошкар-Ола 
Хроматографы газовые Хромат-900 39991-09 1 год 38455 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.01.2015 
промышленные г.Смоленск 
Хроматографы газовые Хромат-900-7 46817-11 1 год 42598 ФГУП СПО "Аналитприбор", 12.05.2016 
промышленные г.Смоленск 
Хроматографы газовые МАГ мод. КС 50.310- 51723-12 1 год 48714 ООО НТФ "БАКС", г.Самара 12.11.2017 
промышленные специали- 000 
зированные 
Хроматографы жидкостные Люмахром 30350-12 1 год 49032 ООО "Люмэкс-Маркетинг", 20.12.2017 
г. С.-Петербург 
Хроматографы жидкостные Стайер и Стайер-А 36277-07 1 год 29727 ООО "НПО Аквилон", 29.10.2017 
г.Подольск 
Хроматографы жидкостные ХАС 21 45473-10 1 год 41079 ООО "НПП "Хроматографи- 01.08.2015 
ческие аналитические сис- 
темы", г.Москва 
Хроматографы жидкостные Хромос ЖХ-301 21433-08 1 год 34721 ООО "Хромос", г.Дзержинск 01.01.2014 
Хроматографы жидкостные Олхром-А 46282-10 1 год 41913 ЗАО Институт хроматогра- 01.08.2015 
аналитические фии "ЭкоНова", 
г.Новосибирск 
Хроматографы жидкостные Милихром А-02, 47938-11 1 год 44071 ЗАО Институт хроматогра- 03.10.2016 
высокоэффективные Альфахром А-02 фии "ЭкоНова", 
(Аірһасһгот А-02) г.Новосибирск 
Хроматографы жидкостные ЦветЯуза 20706-11 1 год 45174 ОАО НПО "Химавтоматика", 29.12.2016 
и ионные аналитические г.Москва 
малогабаритные 
Хроматографы жидкостные Милихром-6 29367-09 1 год 35502 ЗАО "Научприбор", г.Орел 01.07.2014 
микроколоночные 
Хроматографы жидкостные ОРЛАНТ 27673-09 1 год 36651 ООО "МЕДИКАНТ", г.Орел 01.11.2014 
микроколоночные 
Хроматографы жидкост- Джетхром 44676-10 1 год 40187 ООО "Сканлаб", г.Орехово- 01.08.2015 
ные/ионные Зуево 
Хроматографы промышлен- ИНТЕРХРОМ-2003 24712-08 1 год 33871 ООО "Интерпромприбор", 01.01.2014 
ные г.Москва 
Хроматографы промышлен- Хроматэк - Кристалл 33907-12 1 год 46281 ЗАО СКБ "Хроматэк", 23.04.2017 
ные 7000 г.Йошкар-Ола 
Экспресс-анализаторы уг- АУС-8044, АН-8012, 28484-04 1 год 19684 ОАО "Черметавтоматика", 01.04.2015 
лерода и серы АС-8032 г.Москва 
Экспресс-анализаторы уг- АУС-8144, АН-8112, 28483-04 1 год 19683 ОАО "Черметавтоматика", 01.04.2015 


лерода и серы 


АС-8132 


г.Москва 


145 


27.31.01 


Наименование СИ Обозначение МЕТО МПИ Ne барту Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 

Электроды вспомогатель- ЭВЛ-1 36782-08 1год 30414 ООО "Петролазер", 01.02.2013 

ные лабораторные г. С.-Петербург 

Электроды для потенцио- Эср-00, Эс-00.0, Эк- 36552-07 1год 30045 ООО "НПО Аквилон", 29.10.2017 

метрических измерений 00.0 г.Подольск 

стеклянные 

Электроды ионоселектив- Вольта 45373-10 1год 40975 ООО НТФ "Вольта", 01.08.2015 

ные г. С.-Петербург 

Электроды ионоселектив- ИОНИКС 12964-06 1 год 26389 ООО "ИОНИКС альфа", 15.05.2017 

ные г.Москва 

Электроды ионоселектив- ИСЭл 41817-09 1 год 36815 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.12.2014 

ные г.Смоленск 

Электроды ионоселектив- ХС-001 47574-11 1год 43622 ООО "Сенсорные Системы", 24.08.2016 

ные г. С.-Петербург 

Электроды ионоселектив- Эком 12845-06 1 год 25269 ООО НПП "Эконикс", 01.10.2016 

ные г.Москва 

Электроды ионоселектив- Элис-1 23273-02 1 год 12924/1 ООО "Измерительная тех- 01.04.2015 

ные ника", г.Москва 

Электроды ионоселектив- Элис-2 24326-08 1 год 32239 ООО НПО "Измерительная 01.08.2013 

ные техника ИТ", г.Москва 

Электроды ионоселектив- Элис-2 24326-08 1 год 32239/1 ООО "Измерительная тех- 01.04.2015 

ные ника", г.Москва 

Электроды ионоселектив- ЭЛИТ 17515-03 1 год 15901 ООО "Нико Аналит", 01.10.2013 

ные г.Москва 

Электроды ионоселектив- ЭМ 38684-08 1 год 32773 ООО "Петролазер", 01.10.2013 

ные г. С.-Петербург 

Электроды нитрат- ЭМК-02 20374-11 1 год 44420 ООО "Петролазер", 22.11.2016 

селективные мембранные г. С.-Петербург 

комбинированные 

Электроды потенциометри- ЭПс 38120-08 1 год 32140 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.07.2013 

ческие стеклянные г.Смоленск 

Электроды промышленные ЭПв-5 33652-12 1 год 45463 ФГУП СПО "Аналитприбор", 20.02.2017 

вспомогательные г.Смоленск 

Электроды редоксметриче- ЭРП-1 29445-05 1 год 21027/1 ООО "Измерительная тех- 01.04.2015 

ские платиновые ника", г.Москва 

Электроды сравнения ЭСр-1 17908-02 1год 13717 ООО НПО "Измерительная 01.04.2013 
техника ИТ", г.Москва 

Электроды сравнения ЭСр-1 41623-09 1год 36661 ООО "Измерительная тех- 01.11.2014 
ника", г.Москва 

Электроды стеклянные ЭС-1 16393-08 1 год 31887 ООО НПО "Измерительная 01.07.2013 
техника ИТ", г.Москва 

Электроды стеклянные ЭС-1 41622-09 1 год 36660 ООО "Измерительная тех- 01.11.2014 
ника", г.Москва 

Электроды стеклянные ком- ЭСК-1 16767-08 1 год 31094 ООО НПО "Измерительная 01.04.2013 

бинированные техника ИТ", г.Москва 

Электроды стеклянные ком- ЭСК-1 16767-08 1 год 31094/1 ООО "Измерительная тех- 01.08.2014 

бинированные ника", г.Москва 

Электроды стеклянные ла- ЭСЛК-00.0 36551-07 1 год 30044 ООО "НПО Аквилон", 29.10.2017 

бораторные комбинирован- г.Подольск 

ные 

Электроды стеклянные ЭСТ 16080-08 1 год 31095 ООО НПО "Измерительная 01.04.2013 

твердоконтактные техника ИТ", г.Москва 

Электроды стеклянные ЭСТ 16080-08 1 год 31095/1 ООО "Измерительная тех- 01.04.2015 

твердоконтактные ника", г.Москва 

Электросолемеры ГМ-2007 42444-09 1год 37435 ОАО "Сафоновский завод 01.01.2015 
"Гидрометприбор", 
г.Сафоново 

Элементы чувствительные ЭТ (элементы)иДТ 15870-02 1 год 12323 ООО "Агропромтэкс", 01.12.2012 

и датчики термохимические (датчики) г.Смоленск 

Эталоны рабочие активно- РЭАИ-К 43472-09 Поверка 38950 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.01.2015 

сти ионов калия в водных при вы- г.п.Менделеево 

растворах пуске 

Эталоны рабочие активно- РЭАИ-Ма 43471-09 Поверка 38949 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.01.2015 

сти ионов натрия в водных при вы- г.п.Менделеево 

растворах пуске 
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Эталоны рабочие активно- РЭАИ-Ғ 43473-09 Поверка 38951 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.01.2015 
сти ионов фтора в водных при вы- г.п.Менделеево 
растворах пуске 
Эталоны рабочие активно- РЭАИ-СІ 43476-09 Поверка 38954 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.01.2015 
сти ионов хлора в водных при вы- г.п.Менделеево 
растворах пуске 
ЯМР-анализаторы АМВ-1006М 21805-11 1год 44683 ГНУ ВНИИ масличных куль- 06.12.2016 
тур им. В.С.Пустовойтова 
Россельхозакадемии 
(ВНИИМК), г.Краснодар 
ЯМР-анализаторы Хроматэк-Протон 24791-08 1 год 33346 ЗАО СКБ "Хроматэк", 01.12.2013 


20М 


г.Йошкар-Ола 


27.31.02 Измерения свойств твердых тел, сыпучих веществ, жидкостей, морской воды, нефти и неф- 
тепродуктов, газов, в том числе горючих, измерение плотности и сжимаемости веществ 
Наименование СИ Обозначение 2 MAN м Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 

Адгезиметры электронные АМЦ2 23783-02 1 год 13408/1 ООО "Инновационно- 01.11.2013 
производственный центр", 
г.Москва 

Анализаторы ИТ-2 39185-08 1 год 33440 ООО НТЦ "ИНОКС", 01.12.2013 
г.Новосибирск 

Анализаторы ИТ-3 39184-08 1 год 33439 ООО НТЦ "ИНОКС", 01.12.2013 
г.Новосибирск 

Анализаторы ИТ-5 39183-08 1 год 33438 ООО НТЦ "ИНОКС", 01.12.2013 
г.Новосибирск 

Анализаторы влажности Эвлас-2М 22077-12 1 год 46001 ООО Внешнеторговая Про- 10.04.2017 
изводственная Компания 
"Сибагроприбор", 
пос.Краснообск 

Анализаторы влажности ЭЛВИЗ-2 20592-06 1 год 24211 ОООНПП "Элиза", 12.10.2017 
пос.Краснообск 

Анализаторы влажности ве- АВ 36553-07 1 год 30046 ООО "НПО Аквилон", 01.01.2013 

совые г.Подольск 

Анализаторы концентрации АОЛ 101М 47545-11 1 год 43616 ООО "Спецприбор", 22.08.2016 

воды в нефти г.Казань 

Анализаторы молока виско- Соматос-Мини 39563-08 1 год 34009 ООО Внешнеторговая Про- 01.01.2014 

зиметрические изводственная Компания 
"Сибагроприбор", 
пос.Краснообск 

Анализаторы нефтепродук- ФЛЮОРАТ-АЕ-2 44674-10 1 год 40185 ООО "ЛЮМЭКС- 01.08.2015 

тов автоматические АвтоХимКонтроль", 
г. С.-Петербург 

Анализаторы рентгено- СПЕКТРОСКАН $ 26465-05 1 год 21436 ООО "НПО "Спектрон", 01.04.2015 

флуоресцентные энерго- г. С.-Петербург 

дисперсионные серы в неф- 

ти и нефтепродуктах 

Анализаторы светлых неф- АСМЕР-007 38659-08 1 год 32748 ООО "Тест-Гарант", г.Туапсе 01.10.2013 

тепродуктов 

Анализаторы серы волно- АСВ-1 46001-10 1год 42001 НПП "Буревестник", ОАО, 01.11.2015 

дисперсионные г. С.-Петербург 

Анализаторы серы рентге- СПЕКТРОСКАН SW- 47397-11 1 год 43423 ООО "НПО "Спектрон", 02.08.2016 

новские флуоресцентные 03 г. С.-Петербург 

волнодисперсионные 

Анализаторы серы рентге- СПЕКТРОСКАН SW 36098-07 1 год 29491 ООО "НПО "Спектрон", 01.11.2012 

нофлуоресцентные волно- г. С.-Петербург 

дисперсионные 

Анализаторы спиртосодер- Колос-2 45190-10 1год 40758 ОООНПП "Биомер", 01.08.2015 

жаших напитков п.г.т.Краснообск 

Анализаторы точек росы КОНГ-Прима-10 28228-10 1год 39678 ООО "НПФ "Вымпел", 01.04.2015 

интерференционные г.Саратов 

Анализаторы точки росы "Hygrovision-BL-mini" 49829-12 1 год 46430 ООО "НПФ "Вымпел", 11.05.2017 

КРАУ2.844.011 г.Саратов 
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Анализаторы точки росы "Hygrovision-BL-mini" 49829-12 1год 46431 ООО "НПО "Вымпел", 11.05.2017 
КРАУ2.844.011 г.Дедовск 
Анализаторы точки росы Нудгоміѕіоп-Ві. 44263-10 1 год 39699 ООО "НПФ "Вымпел", 01.04.2015 
г.Саратов 
Анализаторы точки росы по КОНГ-Прима-4П 26121-09 1 год 35762 ООО "НПФ "Вымпел", 01.08.2014 
влаге и углеводородам и 2 года г.Саратов 
Ареометры АБР-2М 38920-08 1 год 33143 ОАО "АЗИМУТ", г.Уфа 01.11.2013 
Ареометры - рабочие эта- 27442-04 4 года 18364 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2014 
лоны 1-го разряда г.Клин 
Ареометры для грунта АГ 9294-83 4 года 15525 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2013 
г.Клин 
Ареометры для кислот АК 2328-05 1 год; с 20538 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2015 
2010г. - г.Клин 
4 года 
Ареометры для молока АМ, АМТ 9296-07 4 года 47837 ОАО "Химлаборприбор", 24.08.2017 
г.Клин 
Ареометры для морской АМВ 9299-83: 1год;с 20809 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2015 
воды 2005 г. - г.Клин 
4 года 
Ареометры для нефти АНТ-1, АНТ-2, АН 9292-07 4 года 46891 ОАО "Химлаборприбор", 26.06.2017 
г.Клин 
Ареометры для нефти стек- 28386-07 4 года 46953 ОАО "Химлаборприбор", 26.06.2017 
ляннье г.Клин 
Ареометры для спирта АСП-1, АСП-2, АСП- 9293-07 4 года 46435 ОАО "Химлаборприбор", 11.05.2017 
3, АСПТ г.Клин 
Ареометры для электролита АЭ-1, АЭ-3 9295-83 4 года 15524 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2013 
г.Клин 
Ареометры общего назна АОН-1 1000 - 1060 26768-04 1 год 17480 ООО "МиниМедПром", 01.05.2014 
чения г.Дятьково 
Ареометры общего назна- АОН-1, АОН-2, АОН- 9298-06 4 года 43151 ОАО "Химлаборприбор", 11.07.2016 
чения 3, АОН-4, АОН-5 г.Клин 
Ареометры-гидрометры АЭГ 1019-05 1год;с 20537 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2015 
2010г.- г.Клин 
4 года 
Ареометры-сахаромеры АСТ-1, АСТ-2, АС-2, 9297-83 4 года 15523 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2013 
АС-3 г.Клин 
Вискозиметры для опреде- В3-246 8949-00 1год 8146/3 ООО "КМ", г. С.-Петербург 01.08.2013 
ления условной вязкости 
лакокрасочных материалов 
Вискозиметры для опреде- В3-246 36198-07 1 год 29658 ООО "Химприбор", г.Калуга 01.12.2012 
ления условной вязкости 
лакокрасочных материалов 
Вискозиметры капиллярные ВПЖ и ВНЖ 49590-12 4 года 46138 ОАО "Завод химико- 18.04.2017 
стекляннье лабораторной посуды и 
приборов "Дружная Горка", 
пос.Дружная Горка 
Вискозиметры капиллярные ВПЖ серии Га ех 44505-10 4 года 39997 ООО "НПО Лабтех", 01.08.2015 
стеклянные г.Москва 
Влагомеры АПС 49446-12 1 год 46037 ООО "Многопрофильный 10.04.2017 
НТЦ "БИАТ", г.Москва 
Влагомеры Фауна-М 21612-11 1год 43470 ООО фирма "Лепта", 05.08.2016 
г.Пушино 
Влагомеры древесины ста- СВД 41085-09 1 год 36128 ООО НПП "Томская элек- 01.09.2014 
ционарные тронная компания" (ТЭК), 
г.Томск 
Влагомеры нейтронные ВПН 50531-12 1год 47333 ОАО "НИИ технической фи- 20.07.2017 
зики и автоматизации" 
(НИИТФА), г.Москва 
Влагомеры нефти микро- МВН-1 28239-04 1год 19344 ООО НПП "Нефтесервис- 01.08.2015 
волновые прибор", г.Саратов 
Влагомеры нефти мобиль УДВН-1лм 32127-11 1 год 43229 ООО "НТП "Годсэнд- 19.07.2016 
ные Сервис", г.Фрязино 
Влагомеры нефти поточные ПВН-615.001 39100-09 1 год 37978 ЗАО "НПП "ГодТест", 01.01.2015 
г.Фрязино 
Влагомеры нефти поточные УДВН-1пм 14557-10 1 год 40939 ООО "НПП "Годсиб", 01.08.2015 
г.Фрязино 
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Влагомеры нефти поточные УДВН-1пм 14557-10 1год 40939/1 ООО "НТП "Годсэнд- 01.08.2015 
Сервис", г.Фрязино 

Влагомеры почвенные фо- АМГ-9 43705-10 1год 39098 ГУ "НПО "Тайфун", 01.04.2015 

тоэлектрические г.Обнинск 

Влагомеры строительных ВСМ-1 43613-10 1год 38892 ООО "ВНИРКОМ", г.Москва 01.04.2015 

материалов 

Влагомеры сырой нефти ВОЕСН 32180-11 1 год 44426 ООО "Бугульминский опыт- 22.11.2016 
ный завод нефтеавтомати- 
ки" (БОЗНА), г.Бугульма 

Влагомеры сырой нефти ВСН-2 24604-12 1 год 48716 ЗАО НПП "Нефтесервис- 12.11.2017 
прибор", г.Саратов 

Влагомеры сырой нефти ВСН-АТ 42678-09 1год 37792 ЗАО "Аргоси", г.Москва 01.01.2015 

Влагомеры сырой нефти ВСН-ПИК 38121-08 1год 32141 ЗАО "ПИК и Ко", г.Москва 01.07.2013 

Влагомеры сырой нефти ВСН-ПИК 51343-12 1год 48334 ООО "ПИК Сервис- 02.10.2017 
Комплект", г.Москва 

Влагомеры сырой нефти ВСН-Л 29868-12 1 год 48715 ЗАО НПП "Нефтесервис- 12.11.2017 

лабораторные прибор", г.Саратов 

Влагомеры сырой нефти по- УВСНП 44712-10 1год 40261 ООО "ИФК "Ресурс-Инвест", 01.08.2015 

точные универсальные г.Ижевск 

Влагомеры товарной нефти УДВН-1л 14556-11 1 год 43223 ООО "НТП "Годсэнд- 19.07.2016 

лабораторные Сервис", г.Фрязино 

Влагомеры трансформатор- ВТМ-МК 35935-07 1 год 29260 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.10.2017 

ного масла г.Ангарск 

Влагомеры эталонные ла- ЭУДВН-1л 47862-11 1 год 43902 ООО "Норма-Тест", г.Казань 26.09.2016 

бораторные товарной нефти 

Генераторы влажного газа ГВГ, мод. ГВГ-901, 42811-09 1 год 37949 ООО "Мониторинг", 01.01.2015 

гвг-902 г. С.-Петербург 

Генераторы влажного газа СЕВЕР-1 24093-02 1 год 31446 Восточно-Сибирский фили- 01.06.2013 
ал ФГУП "ВНИИФТРИ", 
г.Иркутск 

Генераторы влажного газа РОДНИК-6 40135-08 1 год 34740 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.01.2014 

зталоннье г.Ангарск 

Гигрографы М-21А 15114-96 1 год 2095/2 ОАО "Сафоновский завод 01.01.2015 
"Гидрометприбор", 
г.Сафоново 

Гигрографы М-21А 15114-96 1 год 2095/3 ФГБУ "НПО "Тайфун" (ЦКБ 13.08.2017 
ГМП), г.Обнинск 

Гигрометры ВОЛНА-5МК 40191-08 1год 34815 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.01.2014 
г.Ангарск 

Гигрометры ГТВ-002 51229-12 1год 48155 ООО "Инновационно- 13.09.2017 
технологический центр "Ра- 
дуга-БП", г.Москва 

Гигрометры ИВА-10М 49251-12 1год 45745 ОООНПК "Микрофор", 14.03.2017 
г.Москва 

Гигрометры ИВА-8 13560-11 1 год 42301 ОООНПК "Микрофор", 17.03.2016 
г.Москва 

Гигрометры ИВА-9 49912-12 1год 46498 ООО "НПК "Наука", г.Видное 18.05.2017 

Гигрометры М-19 15115-96 1 год 2096/2 ФГБУ "НПО "Тайфун" (ЦКБ 13.08.2017 
ГМП), г.Обнинск 

Гигрометры М-19-1 27137-04 1 год 18017 ООО "ЭПМ ГГО", 01.04.2015 
г. С.-Петербург 

Гигрометры кулонометриче- Байкал-2ВМ 24291-03 1год 14053 ОАО "Ангарское ОКБА", 01.09.2013 

ские г.Ангарск 

Гигрометры кулонометриче- Байкал-5Ц 13216-02 1год 28639 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.08.2017 

ские г.Ангарск 

Гигрометры кулонометриче- БАЙКАЛ-ВС 43309-09 З года 38576 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.01.2015 

ские г.Ангарск 

Гигрометры кулонометриче- БАЙКАЛ-МК 36201-07 1 год 29661 ООО "Ангарское-ОКБА", 01.12.2012 

ские г.Ангарск 

Гигрометры психрометриче- ВИТ 9364-08 2 года 31859 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.06.2013 

ские 

Измерители влажности ВИМС-2 43614-10 1 год 38893 ООО НПП "Интерприбор", 01.04.2015 


г.Челябинск 
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27.31.02 


Наименование СИ Обозначение ЫЫ MAN ДО Сара Изготовитель Срокдви: 
реестра свид. ствия 
Измерители влажности га- ИВГ-1 15501-12 1год 47937 ЗАО "Экологические сенсо- 29.08.2017 
зов ры и системы" (ЭКСИС), 
г.Москва 
Измерители влажности ra- ИВГ-1 15501-12 1год 47938 ОАО "Практик-НЦ", г.Москва 29.08.2017 
зов 
Измерители влажности и ИВТМ-7 15500-12 1год 49308 ЗАО "Экологические сенсо- 26.12.2017 
температуры ры и системы" (ЭКСИС), 
г.Москва 
Измерители влажности и ИВТМ-7 15500-12 1год 49309 ОАО "Практик-НЦ", г.Москва 26.12.2017 
температуры 
Измерители влажности ней- ИВН 44905-10 2года 40483 ОАО "НИИ технической фи- 01.08.2015 
тронные зики и автоматизации" 
(НИИТФА), г.Москва 
Измерители влажности Влагомер-МГ4 43674-10 1 год 38983 ООО "СКБ Стройприбор", 01.04.2015 
электронные г.Челябинск 
Измерители контракции ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ 44558-10 2 года 40049 ООО НПП "Интерприбор", 01.08.2015 
(объемных деформаций) г.Челябинск 
цемента 
Измерители плотности ас- ПАБ 39834-08 1 год 34328 ООО НПП "Интерприбор", 01.01.2014 
фальтобетона г.Челябинск 
Измерители плотности бес- ИПБ-1К 23816-08 1 год 32792 ЗАО "НТЦ ЭкоФизПрибор", 01.10.2013 
контактные г.Москва 
Измерители плотности виб- ВИП-328 38416-08 1 год 32459 ОАО НПП "ГЕРС", г.Тверь 01.09.2013 
рационные 
Измерители плотности жид- ВИП-2М и ВИП-2МР 27163-09 1 год 37920 ООО "Термэкс", г.Томск 01.01.2015 
костей вибрационные 
Колбы измерительные к 401-49 Поверка 46651 ОАО "Химлаборприбор", 01.06.2017 
вискозиметру ВУ (для опре- при вы- г.Клин 
деления условной вязкости) пуске 
Комплексы поверочные Конг 17286-05 1 год 43258 ООО "НПФ "Вымпел", 22.07.2016 
г.Саратов 
Комплексы стационарные СПК-3 40189-08 1 год 34770 ООО "Спецпроект", 01.01.2014 
поверочные для средств г. С.-Петербург 
измерений влажности воз- 
духа 
Комплексы стационарные СПК-4 40549-09 1 год 35194 ООО "Спецпроект", 01.06.2014 
поверочные для средств г. С.-Петербург 
измерений скорости и на- 
правления ветра 
Меры размера и счетной ММР мод. ММР-002, 51911-12 Первич- 48904 ФГУП "ВНИИФТРИ", 27.11.2017 
концентрации монодисперс- ММР-003, ММР-004, ная по- г.п.Менделеево 
ных частиц ММР-005, ММР-007, верка до 
ММР-01, ММР-02, ввода в 
ММР-04, ММР-05, зксплуа- 
ММР-09, ММР-10, тацию 
ММР-20, ММР-50, 
ММР-100 
Пикнометры стеклянные ПЖ 1, ПЖ2, MXK 3, 40214-08 Поверка 34827 ООО "МиниМедПром", 01.01.2014 
ПЖ 4 при вы- г.Дятьково 
пуске 
Пикнометры стеклянные ПЖ-2 16679-97 Поверка 47838 ОАО "Химлаборприбор", 24.08.2017 
при вы- г.Клин 
пуске 
Плотномеры 804 47933-11 2 года 44065 ООО "Пьезоэлектрик", 03.10.2016 
г.Ростов-на-Дону 
Плотномеры МД (МД-01, МД-02) 28944-08 1 год 33872 ОООНПП "Мератест", 01.01.2014 
г.Казань 
Плотномеры ПАЖ-303 12538-08 2года 33593 ОАО "Автоматика", 01.12.2013 
г.Воронеж 
Плотномеры Плот-3 20270-12 2годаи 1 47578 ЗАО "Авиатех", г.Арзамас 30.07.2017 
год 
Плотномеры асфальто- ПА-МГ4 45571-10 1 год 41218 ООО "СКБ Стройприбор", 01.08.2015 
бетона г.Челябинск 
Плотномеры газа ППГ 39851-08 1год 34642 ЗАО "Авиатех", г.Арзамас 01.01.2014 
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27.31.02 


Наименование СИ Обозначение Һары МПИ Ne cepte, Изготовитель Срок дей? 
реестра свид. ствия 
Преобразователи измери- ДВ2 25948-11 1год 42119 ЗАО "НТЦ "Диапром", 14.02.2016 
тельные влажности и тем- г.Москва 
пературы 
Преобразователи измери- ДВ2 25948-11 1год 42119 ОООНПК "Микрофор", 14.02.2016 
тельные влажности и тем- г.Москва 
пературы 
Преобразователи точки "КОНГ-Прима-2М" 49830-12 1год 46432 ООО "НПФ "Вымпел", 11.05.2017 
росы КРАУ2.848.015 г.Саратов 
Преобразователи точки "КОНГ-Прима-2М" 49830-12 1год 46433 ООО "НПО "Вымпел", 11.05.2017 
росы КРАУ2.848.015 г.Дедовск 
Приборы автоматические АЛП 16774-09 1год 35791 ООО НПЦ "СКПнефть", 01.08.2014 
лабораторные г.Уфа 
Приборы для измерения со- ВАД-40ММ 37321-08 1 год 30920 ООО "НПФ "Микроаналити- 01.04.2013 
держания воды ческие системы", 
г. С.-Петербург 
Приборы для измерения со- ВАД-40ММ 37321-08 1год 30920/1 ООО НПФ "Технологическая 01.04.2013 
держания воды аппаратура", г. С.-Петербург 
Приборы для измерения СОРБИ-М 38337-08 1год 32371 ЗАО "МЕТА", г.Новосибирск 01.08.2013 
удельной поверхности дис- 
персных и пористых мате- 
риалов 
Приборы для определения АГАМА-2РМ 39624-08 1 год 34064 ООО "ВНИР", г.Москва 01.01.2014 
водонепроницаемости 
Приборы для определения 04315 12765-08 1год 33679 ОАО "Литмашприбор", 01.01.2014 
газопроницаемости коло- г.Усмань 
кольного типа 
Приборы контроля пара- "Метеометр МСП- 40973-09 1 год 35643 ООО "Метео", 01.08.2014 
метров воздушной среды Метео" г. С.-Петербург 
Приемники-ловушки для ап- АКОВ 45128-10 Поверка 40721 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2015 
парата при вы- г.Клин 
пуске 
Психрометры аспирацион- МВ-4-2М, М-34-М 10069-11 З roga 43120 OAO "Сафоновский завод 07.07.2016 
ные "Гидрометприбор", 
г.Сафоново 
Радиозонды РЗМ-1, РЗМ-2 29262-05 Поверка 20722 ОАО "УПП "Вектор", 01.06.2013 
при вы- г.Екатеринбург 
пуске 
Радиозонды малогабарит- МРЗ-ЗА, МРЗ-ЗА-1, 11430-08 Поверка 33302 ОАО "Метео", 01.11.2013 
ные МРЗ-ЗАМ при вы- г.Екатеринбург 
пуске 
Радиозонды малогабарит- МРЗ-ЗАК1 33855-07 Первич- 26712 ОАО "Радий", г.Касли 05.03.2017 
ные ная по- 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Солемеры нефти автомати- САН-Л 51724-12 1 год 48717 ЗАО НПП "Нефтесервис- 12.11.2017 
ческие лабораторные прибор", г.Саратов 
Стенды для поверки АСПВ 48950-12 2 года 45361 ЗАО "Аргоси", г.Москва 02.02.2017 
средств измерений вязкости 
автоматизированные 
Термогигрометры ТГЦ-МГ4 мод. ТГЦ- 35319-07 1 год 28508 ООО "СКБ Стройприбор", 12.10.2017 
МГ4, ТГЦ-МГ4.01 г.Челябинск 
Термогигрометры ТЕМП-3.2 37833-08 1 год 31755 ООО НПП "Интерприбор", 01.06.2013 
г.Челябинск 
Установки воздушно- АСЭШ 47839-11 1 год 43988 ООО "ЭКАН" НПП, 03.10.2016 
тепловые г. С.-Петербург 
Установки воздушно- АВТУ-1 41848-09 1 год 36882 ООО НПП "Стандарт", 01.12.2014 
тепловые для измерений г.Липецк 
влажности зерна и зерно- 
продуктов 
Установки для измерения 42548-09 2 года 37637 ООО "ТюменНИИгипрогаз", 01.01.2015 


дебита газоконденсатных и 
нефтяных скважин мобиль- 
ные 


г.Тюмень 
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27.31.02 


Наименование СИ Обозначение ПЕ: МПИ Ne сайта Изготовитель Срокдви 
реестра свид. ствия 
Установки для контроля ка- АСТ-2М 31346-11 1год 43916 ООО "Электродиагност- 26.09.2016 
чества трансформаторного Железнодорожник", 
масла г.Новосибирск 
Установки измерительные ЭУВТ-1 47685-11 1год 43772 ФГУП "УНИИМ", 16.09.2016 
эталонные 1-го разряда г.Екатеринбург 
массовой доли влаги в 
твердых веществах и мате- 
риалах 
Установки измерительные ЭУВТ-1Т 47889-11 1год 44021 ФГУП "УНИИМ", 03.10.2016 
эталонные 1-го разряда г.Екатеринбург 
массовой доли влаги в 
твердых веществах и мате- 
риалах вакуумно-тепловые 
Установки измерительные ЭУТ-1Т 47887-11 1год 44019 ФГУП "УНИИМ", 03.10.2016 
эталонные 1-го разряда г.Екатеринбург 
массовой доли влаги в 
твердых вешествах и мате- 
риалах воздушно-тепловые 
Установки измерительные ЭУВТ-2Т 47888-11 1год 44020 ФГУП "УНИИМ", 03.10.2016 
эталонные 2-го разряда г.Екатеринбург 
массовой доли влаги в 
твердых веществах и мате- 
риалах вакуумно-тепловые 
Установки измерительные ЭУТ-2Т 47890-11 1год 44022 ФГУП "УНИИМ", 03.10.2016 
эталонные 2-го разряда г.Екатеринбург 
массовой доли влаги в 
твердых вешествах и мате- 
риалах воздушно-тепловые 
Установки пикнометриче- ПУ-ИС 51946-12 1год 48958 ООО "Инвестстрой", 04.12.2017 
ские г.Москва 
Установки стационарные УПП-АТ 51085-12 1 год 47984 ЗАО "Аргоси", г.Москва 11.09.2017 
пикнометрические 
Устройства для воспроиз- Тверца-3000 51560-12 З года 48526 ООО "Электронные техно- 22.10.2017 
ведения параметров катод- логии" (ЭЛТЕХ), г.Тверь 
ной защиты 
Устройства для воспроиз- Тверца-900 51559-12 З года 48525 ООО "Электронные техно- 22.10.2017 
ведения параметров катод- логии" (ЭЛТЕХ), г.Тверь 
ной защиты 
Экспресс-измерители влаж- ИВТП-12 29234-10 1 год 40863 Учреждение НИИ Строи- 01.08.2015 


ности и теплопроводности 


27.32 
27.32.01 


Теплофизические и температурные измерения 


тельной Физики Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук (НИИСФ 
РААСН), г.Москва 


Измерения количества теплоты реакций и фазовых переходов, коэффициента лучеиспуска- 


ния и лучепоглощения, измерения характеристик плазмы, теплопроводности и температуро- 
проводности газов, жидкостей и твердых тел 


Наименование СИ Обозначение Noroc: МПИ Ме серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 

Адаптеры измерительнье АДС97 38646-08 4 года 32735 ЗАО НПФ "Логика", 01.10.2013 
г. С.-Петербург 

Вычислители УВП-280 18379-09 4 года 36120 ООО "СКБ "Промавтомати- 01.09.2014 
ка", г.Москва 

Вычислители ЭЛЬФ и КАРАТ-307 45543-10 4 года 41103 ООО НПП "Уралтехноло- 01.08.2015 
гия", г.Екатеринбург 

Вычислители количества ВКТ-5 20195-07 4 года 28098 ЗАО "НПФ Теплоком", 13.04.2017 

теплоты г. С.-Петербург 

Вычислители количества ВКТ-7 23195-11 4года 42116 ЗАО "НПФ Теплоком", 10.02.2016 

теплоты г. С.-Петербург 

Вычислители количества Ирга-2.3 16701-08 3 года 31451 ООО "Глобус", г.Белгород 01.06.2013 

теплоты 

Вычислители расхода и ко- ВРС-Т 21916-08 2года 34519 ООО "Прис-Энергия", 01.01.2014 


личества теплоты 
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г.Казань 


27.32.01 


Наименование СИ Обозначение Гарос, MAN NS cept Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Въчислители тепловой ВТЭ-1 47174-11 4 года 43039 ООО "ПроектСтройМонтаж", 04.07.2016 
энергии г.Мытищи 
Вычислители тепловой ВТЭ-1 47174-11 4 года 43040 ЗАО "Тепломер", г.Мьтищи 04.07.2016 
знергии 
Датчики комплексные с Bbl- ГиперФлоу-3Пм 15646-08 1 год, 2 34529 ООО "НПФ "Вымпел", 01.01.2014 
числителем расхода и 3 года г.Саратов 
Измерители плотности ten- ИТП-МГ4.03/Х(У) 42424-09 1 год 37473 ООО "СКБ Стройприбор", 01.01.2015 
лового потока и темпера- "ПОТОК" г.Челябинск 
туры 
Измерители тепловой энер- ИНДИВИД 51791-12 10 лет 48836 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 20.11.2017 
гии 
Измерители теплопровод- ИТП-МГ4 30484-11 2 года 42274 ООО "СКБ Стройприбор", 04.03.2016 
ности г.Челябинск 
Измерители теплопровод- ИТС-1 34080-07 1 год 26995 ООО НПП "Интерприбор", 02.10.2017 
ности г.Челябинск 
Измерители теплопровод- МИТ-1 24693-08 2 года 34269 ООО НПП "Интерприбор", 01.01.2014 
ности материалов г.Челябинск 
Измерители теплопровод- ИТ-2 31490-06 1 год 23674 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.05.2016 
ности многоканальные 
Измерители-вычислители ЭЛТЕКО ИВ555 41636-09 4 года 36674 ЗАО "Электротехническая 01.11.2014 
компания", г.Москва 
Имитаторы термопреобра- МКЗ002 18854-99 2 года 29303 ООО предприятие "ЗИП- 29.10.2017 
зователей сопротивления Научприбор", г.Краснодар 
Калориметры бомбовые АБК-1 23230-02 1год 12653 ЗАО ИНПК "Русские Энерге- 27.07.2017 
тические Технологии", 
г.Москва 
Калориметры газовые НКС 28079-09 6 мес. 38312 ЗАО "Теплофизические 01.01.2015 
приборы", г. С.-Петербург 
Калориметры сгорания АБК-1В 42600-09 1 год 37870 ЗАО ИНПК "Русские Энерге- 01.01.2015 
бомбовые тические Технологии", 
г.Москва 
Калориметры сгорания ТАНТАЛ мод. ТА-5 29302-05 1 год 207942 ЗАО ИНПК "Русские Знерге- 27.07.2017 
бомбовые тические Технологии", 
г.Москва 
Комплексы измерительно- СПТ-ИК-ЭА-В 49951-12 4 года 46631 ООО "Знергоавтоматика", 01.06.2017 
вычислительные г.Уфа 
Комплексы измерительные ЭЛЬФ и ЗЛЬФ-ТС, 46059-11 4 года 42065 ООО НПП "Уралтехноло- 25.01.2016 
КАРАТ-307 и КАРАТ- гия", г.Екатеринбург 
307-ТС 
Комплексы информационно- UTG 45817-10 4 года 41481 ООО "РАЦИОНАЛ", г.Химки 01.08.2015 
измерительные 
Комплексы программно- Круг-2000/Т 16400-08 2 года 31447 ООО "НПФ "КРУГ", г.Пенза 01.06.2013 
технические 
Комплексы учета энергоно- ТЭКОН-20К 35615-10 4 года 40768 ООО "ИВП Крейт", 01.08.2015 
сителей г.Екатеринбург 
Комплексы учета энергоно- ТЭКОН-20К 35615-10 4 года 4076811 ЗАО "Промышленная группа 01.08.2015 
сителей "Метран", г.Челябинск 
Комплексы учета энергоно- ТЭКОН-20К 35615-10 4 года 40768/2 ООО "Крейг", 01.08.2015 
сителей г.Екатеринбург 
Комплексы учета энергоно- ТЭКОН-20К 35615-10 4 года 40768/3 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 01.08.2015 
сителей 
Преобразователи много- Ресурс-СЕН 15915-08 2 года 31008 ООО "Электрокомплект", 01.04.2013 
функциональнье г.Пенза 
Преобразователи много- Ресурс-СІН 15915-08 2года 31008/1 ООО НПП "Знерготехника", 01.04.2013 
функциональные г.Пенза 
Преобразователи много- Ресурс-СЕН 15915-08 2 года 31008/2 ОООНПП "Знерготехника", 01.04.2013 
функциональные г.Москва 
Преобразователи расчетно- ТВПС-1 47216-11 4 года 43176 ООО "Прософт-Системы", 15.07.2016 
измерительные г.Екатеринбург 
Преобразователи расчетно- ТЭКОН-19 24849-10 4 года 40764 ООО "ИВП Крейт", 01.08.2015 
измерительные г.Екатеринбург 
Преобразователи расчетно- ТЭКОН-19Б 35766-07 4 года 29050 ООО "ИВП Крейт", 09.07.2017 
измерительные г.Екатеринбург 
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27.32.01 


Наименование СИ Обозначение Гарос МПИ NS cepte Изготовитель срокдейе 
реестра свид. ствия 
Преобразователи термо- ТХА-0595, ТХК-0595 32456-11 1 год 44098 ООО "Теплоприбор- 10.10.2016 
злектрические взрывоза- Сенсор", г.Челябинск 
шишенные 
Приборы для измерения те- ПИТ-2 46920-11 1год 42787 ООО "ИЗТех", г.Москва 06.06.2016 
плопроводности 
Системы автоматизирован- СТАРТ КС 51348-12 4 года 48340 ЗАО "Ресурсная Инвестици- 02.10.2017 
ные информационно- онная Компания", г.Москва 
измерительные 
Системы автоматизирован- 36695-12 4 года 47131 ЗАО "Энергосервисная ком- 09.07.2017 
ные информационно- пания 39", г.Москва 
измерительные АСКУРДЭ 
"НИИ ИТ-ЭСКО" 
Системы измерительно- АСУТ-601 20435-09 3 roga 36172 МНТЦ "БИАТ", г.Москва 01.10.2014 
вычислительные 
Системы измерительно- АСУТ-601 20435-09 3 roga 36172/1 ОООНПФ "Гидроматик", 01.10.2014 
въчислительнье г.Москва 
Системы измерительно- АСУТ-601М 45895-10 4 года 41574 ООО "Многопрофильный 01.08.2015 
вычислительные НТЦ "БИАТ", г.Москва 
Системы измерительно- АСУТ-601М 45895-10 4 года 4157411 ООО "Тепло-информ", 01.08.2015 
въчислительнье г.Москва 
Системы измерительно- РТ-ИВС-УТЭТ 24096-08 1 год 31814 ОАО "Южная генерирующая 01.06.2013 
вычислительные по учету компания - ТГК-8" Филиал 
тепловой энергии и массы "Ростовская городская гене- 
теплоносителя рация", г.Ростов-на-Дону 
Системы измерительные ПОТОК 38404-08 4 года 32430 ООО "Телеформ ММС", 01.09.2013 
автоматизированные для г.Москва 
контроля и учета тепло- и 
водоресурсов 
Системы измерительные "ЛЭРС Учет" 39601-08 4 года 34038 ООО "Хабаровский Центр 01.01.2014 
автоматизированные кон- Знергоресурсосбережения", 
троля и учета потребления г.Хабаровск 
ресурсов 
Системы информационно- ГАММИ BEB- 48569-11 4 года 44886 ООО "Фирма "Гамми", 21.12.2016 
измерительнье ДИСПЕТЧЕР г.Казань 
Системы информационно- ИИС-Интелприбор 44205-10 4года 39661 ООО "Интелприбор", 01.04.2015 
измерительные г.Москва 
Системы информационно- Кливер 48565-11 4года 44880 ООО "Кливер", 21.12.2016 
измерительные г. С.-Петербург 
Системы информационно- Ресурс-Энергия 36683-08 4года 30247 ООО "Рубеж Сервис", 01.02.2013 
измерительные г.Братск 
Системы информационно- РУССА 47405-11 4года 43431 ОАО "Завод "Староруспри- 02.08.2016 
измерительные бор", г.Старая Русса 
Системы контроля парамет- КМПЦ РБМК 43094-09 1год 38308 Научное учреждение "Ин- 01.01.2015 
ров теплоносителя в период ститут прикладных инфор- 
ППР мационных технологий", 
г.Москва 
Счетчики СТД 41550-09 4 года 36476 ООО НПФ "Динфо", 01.10.2014 
г.Москва 
Счетчики СТД 41550-09 4 года 36476/1 ООО "ТЕРМО", 01.10.2014 
г. С.-Петербург 
Счетчики УВП-281 19434-09 4 года 36159 ООО "СКБ "Промавтомати- 01.10.2014 
ка", г.Москва 
Счетчики пара вихревые Метран-332 23603-09 3 roga 35501 ЗАО "Промышленная группа 01.07.2014 
"Метран", г.Челябинск 
Счетчики тепла Метран-400 (исп. А, 16463-09 4 года 35499 ЗАО "Промышленная группа 01.07.2014 
Б, В, Г, Д, Е) "Метран", г.Челябинск 
Счетчики тепла Метран-421 (исп. А, 25949-08 З года 34537 ЗАО "Промышленная группа 01.01.2014 
Б, В) "Метран", г.Челябинск 
Счетчики тепла и воды БҮМЕТІС-9416 26879-09 3 года 35793 ЗАО "Даймет", г.Тюмень 01.08.2014 
Счетчики тепловой знергии Строб-СТМ 20213-11 4 года 43915 ОООНПП "Строб", г.Ростов- 26.09.2016 
на-Дону 
Счетчики тепловой энергии СТС.М 48336-11 З года 44592 ОАО ИПФ "Сибнефтеавто- 08.12.2016 
матика", г.Тюмень 
Счетчики тепловой энергии СКМ-2 37307-08 4 года 31010 ООО "Энергостиль-М ", 01.04.2013 
и количества воды г.Москва 
Тепловычислители Взлет ТСРВ 27010-09 4 года 35190 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.06.2014 


154 


27.32.01 


Наименование СИ Обозначение м MAN Ne Сара Изготовитель Cpok деи 
реестра свид. ствия 
Тепловычислители ВТМ6 39015-08 4 года 33264 ОАО "Саранский приборо- 01.11.2013 
строительный завод", 
г.Саранск 
Тепловычислители ВТМ6 39015-08 4 года 33264/1 ООО НПЦ "Теплоучет", 01.11.2013 
г.Саранск 
Тепловычислители КЭР-Т 44529-10 4 года 40016 Филиал ООО "КОР- 01.08.2015 
Инжиниринг" - "КЭР- 
Автоматика", г.Казань 
Тепловычислители СПТ 943 (мод. 943.1, 28895-05 4 года 20236 ЗАО НПФ "Логика", 01.04.2015 
943.2) г. С.-Петербург 
Тепловычислители СПТ941 (мод. 29824-05 4 года 21537 ЗАО НПФ "Логика", 01.08.2015 
941.10, 941.11) г. С.-Петербург 
Тепловычислители СПТ941 (мод. 29824-05 4 года 21537/1 ОООНПП "Злеком", 01.08.2015 
941.10, 941.11) г.Екатеринбург 
Тепловычислители СПТ941 (мод. 29824-05 4 года 21537/2 ООО "ЭКС", г.Новосибирск 01.08.2015 
941.10, 941.11) 
Тепловычислители СПТ961 17029-08 4года 34520 ЗАО НПФ "Логика", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Тепловычислители СПТ961 35477-12 4 года 47977 ЗАО НПФ "Логика", 11.09.2017 
г. С.-Петербург 
Тепловычислители СПТ961М 23665-08 4 года 33489 ЗАО НПФ "Логика", 01.12.2013 
г. С.-Петербург 
Тепловычислители ТВ7 46601-11 4 года 42385 ОАО "Завод "Староруспри- 01.04.2016 
бор", г.Старая Русса 
Тепловычислители ТВ7 46601-11 4года 42385 ООО "РЭП", г. С.-Петербург 01.04.2016 
Тепловычислители Тепло-3В 43237-09 4года 38447 ООО "Фирма "СЗМ", 01.01.2015 
г.Новосибирск 
Тепловычислители ТМК-Н 27635-08 4 года 34715 ЗАО НПО "Промприбор", 01.01.2014 
г.Калуга 
Теплосчетчики ТКТ 28987-12 4года 46293 ООО "Семь Координат", 23.04.2017 
г.Черногорск 
Теплосчетчики ЗА-94 43231-09 4 года 38445/1 ЗАО "ВЕГА-Прибор", 01.01.2015 
г.Москва 
Теплосчетчики ВИС.Т 20064-10 4 года 39363 ЗАО "НПО "Тепловизор", 01.04.2015 
г.Москва 
Теплосчетчики ВИС.Т 20064-10 4 года 39363/1 ЗАО "Тепловизор Пром", 01.04.2015 
г.Москва 
Теплосчетчики Водолей-м 19440-12 3 года 47927 ООО "ЗРТЕС", г.Челябинск 29.08.2017 
Теплосчетчики ВР-97ТС 19190-07 3 года 29999 ООО "Фирма "Гамми", 01.01.2013 
г.Казань 
Теплосчетчики ДНЕПР-ТЕПЛОКОМ 24179-08 4 года 30439 ЗАО "НПФ Теплоком", 01.02.2013 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ДНЕПР-ТЕПЛОКОМ 24179-08 4 года 30439/1 ЗАО "Днепр", г.Сергиев Mo- 01.02.2013 
сад 
Теплосчетчики ИКТ 8961-П1 37434-08 4 года 31230 ООО "ЛОМО-Прибор", 01.05.2013 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ИКТ 9943-П1 44425-10 4 года 39968 ООО "ЛОМО-Прибор", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ИКТ 9943-ЭЗ 47047-11 З года 42956 ООО "ЛОМО-Прибор", 16.06.2016 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ИКТ 9961-Э5 50995-12 З года 47870 ООО "ЛОМО-Прибор", 20.08.2017 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ИМ2300Т 18759-09 3 roga 38706 ФГУП "ОКБ "Маяк", г.Пермь 01.01.2015 
Теплосчетчики ИМ2300Т 18759-09 3 года 38706/1 ООО "Маяк-Д", г.Пермь 01.01.2015 
Теплосчетчики ИНТЕЛЕКОН-Т 35352-12 4 года 45268 ООО НПП "Горизонт", 19.01.2017 
г.Екатеринбург; Филиал 
ФГУП "НПО автоматики" 
"ОКБ Автоматика", 
г.Екатеринбург 
Теплосчетчики Ирга-2.3С 16702-08 3 года 31808 ООО "Глобус", г.Белгород 01.06.2013 
Теплосчетчики Ирга-РВС 43726-10 4 года 39078 ООО "Глобус", г.Белгород 01.04.2015 
Теплосчетчики КАРАТ ТМК-10 21368-12 4 года 46042 ООО НПП "Уралтехноло- 10.04.2017 
гия", г.Екатеринбург 
Теплосчетчики КАРАТ ТМК-15 38151-10 З года 40766 ООО НПП "Уралтехноло- 01.08.2015 


гия", г.Екатеринбург 


155 


27.32.01 


Наименование СИ Обозначение Гарос, MAN NS cepti Изготовитель Срок дй: 
реестра свид. ствия 
Теплосчетчики КАРАТ ТМК-15 38151-10 3 года 40766/1 ЗАО "Промсервис", 01.08.2015 
г.Димитровград 
Теплосчетчики КАРАТ ТМК-15 38151-10 З года 407662 ООО "МежрегионгазИн- 01.08.2015 
вест", г.Казань 
Теплосчетчики КАРАТ-Компакт 28112-09 5 лет 37554 ООО НПП "Уралтехноло- 01.01.2015 
гия", г.Екатеринбург 
Теплосчетчики КМ-5 18361-10 4 года 40462 ООО "ТБН Энергосервис", 01.08.2015 
г.Москва 
Теплосчетчики КМ-9 38254-08 4 года 32188 ООО "ТБН Энергосервис", 01.08.2013 
г.Москва 
Теплосчетчики КСТ-22 25335-08 4 года 33477 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 01.12.2013 
Теплосчетчики ЛОГИКА 1941 49703-12 4 года 46291 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 23.04.2017 
Теплосчетчики ЛОГИКА 1941 49703-12 4 года 46292 ЗАО НПФ "Логика", 23.04.2017 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ЛОГИКА 1943 49702-12 4 года 46289 ЗАО НПФ "Логика", 23.04.2017 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ЛОГИКА 1943 49702-12 4 года 46290 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 23.04.2017 
Теплосчетчики ЛОГИКА 7961 44079-10 4 года 39392 ЗАО НПФ "Логика", 01.04.2015 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ЛОГИКА 7961 44079-10 4 года 393921 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 01.04.2015 
Теплосчетчики ЛОГИКА 8941 мод. 43409-09 4 года 38711 ЗАО НПФ "Логика", 01.01.2015 
8941-Э1...8941-Э5, г. С.-Петербург 
8941-В1...8941-ВЗ, 
8941-К1...8941-КЗ, 
8941-У1...8941-У4, 
8941-Т1...8941-Т5 
Теплосчетчики ЛОГИКА 8941 мод. 43409-09 4 года 38711/1 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 01.01.2015 
8941-Э1...8941-Э5, 
8941-В1...8941-В3, 
8941-К1...8941-КЗ, 
8941-У1...8941-У4, 
8941-Т1...8941-Т5 
Теплосчетчики ЛОГИКА 8943 43505-09 4 года 38737 ЗАО НПФ "Логика", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ЛОГИКА 8943 43505-09 4 года 387371 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 01.01.2015 
Теплосчетчики ЛОГИКА 8961 35533-08 4 года 33876 ЗАО НПФ "Логика", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ЛОГИКА 8961 35533-08 4 года 33876/1 ЗАО "Теплоэнергомонтаж", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ЛОГИКА 9943 29031-10 4 года 39837 ЗАО НПФ "Логика", 01.04.2015 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ЛОГИКА 9943 29031-10 4 года 39837/1 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 01.04.2015 
Теплосчетчики Малахит-ТС8 29649-05 4 года 21236/2 ООО НПК "ИР-Прибор", 01.08.2015 
г.Москва 
Теплосчетчики МКТС 28118-09 4 года 37646 ООО "Интелприбор", 01.01.2015 
г.Москва 
Теплосчетчики НЕВА-05 мод. 941 и 38787-08 4 года 32838 ЗАО "ВЕГА-Прибор", 01.10.2013 
943 г.Москва 
Теплосчетчики СИМАТ 61 34934-07 4 года 28019 ЗАО "Геолинк Консалтинг", 12.09.2017 
г.Москва 
Теплосчетчики Сириус-ТС 23476-02 2 года 13034 ООО "Мир", г.Казань 01.11.2012 
Теплосчетчики СПТ-941 Сибирь 44198-10 4 года 39656 ООО "ЭКС", г.Новосибирск 01.04.2015 
Теплосчетчики СПТ-943 Сибирь 34984-10 4 года 39565 ООО "ЭКС", г.Новосибирск 01.04.2015 
Теплосчетчики СПТ-961 Сибирь 34983-10 4 года 39564 ООО "ЭКС", г.Новосибирск 01.04.2015 
Теплосчетчики СПТ-К41 49357-12 4года 45869 ООО "ЭКС", г.Новосибирск 26.03.2017 
Теплосчетчики СПТ-К41 49357-12 4года 45870 ОООНПП "Злеком", 26.03.2017 
г.Екатеринбург 
Теплосчетчики СПТ-К43 49097-12 4 года 45546 ООО "ЭКС", г.Новосибирск 20.02.2017 
Теплосчетчики СПТ-К43 49097-12 4 года 45547 ООО НПП "Элеком", 20.02.2017 
г.Екатеринбург 
Теплосчетчики СПТ-К61 49358-12 4 года 45871 ОООНПП "Злеком", 26.03.2017 
г.Екатеринбург 
Теплосчетчики СПТ-К61 49358-12 4 года 45872 ООО "ЭКС", г.Новосибирс 26.03.2017 
Теплосчетчики СТ10 26632-11 4года 43226 ЗАО "Тепломер", г.Мытищи 19.07.2016 
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реестра свид. ствия 
Теплосчетчики СТ10 26632-11 4года 43254 ООО "ПроектСтройМонтаж", 19.07.2016 
г.Мытиши 
Теплосчетчики СТ10 26632-11 4года 43255 ООО "ПК Прибор", г.Москва 19.07.2016 
Теплосчетчики СТЗ 16117-08 4 года 30436 ЗАО "Тепловодомер", 01.02.2013 
г.Мытиши 
Теплосчетчики СТК 33876-12 4 года 46553 ООО ПКФ "Бетар", 18.05.2017 
г.Чистополь 
Теплосчетчики СТУ-1 26532-09 4 года 35381 ЗАО фирма "ТЕСС- 01.07.2014 
Инжиниринг", г.Чебоксары 
Теплосчетчики СТЭ-0115 23356-09 3 года 36971 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
"Зталон", г.Владимир 
Теплосчетчики Т-21 КОМБИК-Т 39411-08 4 года 33854 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 01.01.2014 
Теплосчетчики Т-21 мод. Компакт, 21678-09 4 года 36118 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 01.09.2014 
Комбик 
Теплосчетчики Т34 48334-11 4года 44590 ЗАО "ТЕРМОТРОНИК", 08.12.2016 
г. С.-Петербург; ОАО "Завод 
"Старорусприбор", г.Старая 
Русса 
Теплосчетчики Тепло-3Т 43238-09 4 года 38449 ООО "Фирма "СЗМ", 01.01.2015 
г.Новосибирск 
Теплосчетчики Теплокон 21497-11 4 года 43895 ООО НПП "Технэс-Прибор", 26.09.2016 
г.Челябинск 
Теплосчетчики ТеРосс-ТМ 32125-10 4 года 41865 ООО "Техно-Терм", 01.08.2015 
г.Раменское 
Теплосчетчики ТС СТЕПАН 26656-04 4 года 17212 ООО онпп "степ", 01.01.2014 
г.Обнинск 
Теплосчетчики ТС.ТМК-Н 21288-09 4 года 35768 ЗАО НПО "Промприбор", 01.08.2014 
г.Калуга 
Теплосчетчики ТС.ТМК-Н 21288-09 4 года 35768/1 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 01.08.2014 
Теплосчетчики ТС-07 20691-10 4 года 40772 ОАО "Арзамасский прибо- 01.08.2015 
ростроительный завод", 
г.Арзамас 
Теплосчетчики ТСК5 20196-11 4года 42757 ЗАО "НПФ Теплоком", 31.05.2016 
и 3 года г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ТСК? 48220-11 4года 44436 ЗАО "НПФ Теплоком", 22.11.2016 
и 3 года г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ТСК78 37311-08 4 года 31014 ЗАО "НПФ Теплоком", 01.04.2013 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ТСК78 37311-08 4 года 31014/1 ООО "Теплоком-ЮГ ", 01.04.2013 
г.Ростов-на- Дону 
Теплосчетчики тскв 38989-08 4 года 33238 ЗАО "НПФ Теплоком", 01.11.2013 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ТСЧВМ2 21795-08 4 года 32149 ОАО "Саранский приборо- 01.07.2013 
строительный завод", 
г.Саранск 
Теплосчетчики тт-9 50223-12 4 года 46944 ЗАО "ТЕРМОТРОНИК", 26.06.2017 
г. С.-Петербург 
Теплосчетчики ТЭМ-104 48753-11 4года 45013 ООО "Энергосберегаюшая 23.12.2016 
компания "ТЭМ", г.Москва 
Теплосчетчики ТЭМ-106 26998-09 4 года 37664 ООО НПФ "ТЭМ-прибор", 01.01.2015 
г.Москва 
Теплосчетчики ТЭМ-106 48754-11 4года 45014 ООО "Энергосберегаюшая 23.12.2016 
компания "ТЭМ", г.Москва 
Теплосчетчики ЭСКО-Т 23134-02 4 года 12608/1 ЗАО "Знергосервисная ком- 01.08.2013 
пания 33", г.Москва 
Теплосчетчики ЭСКО-Т 23134-02 4 года 12608/5 ООО "Энергосервис", 01.10.2013 
г.Протвино 
Теплосчетчики ЭСКО-Т 23134-02 4года 12608/6 ООО "Энергоавтоматика", 01.04.2015 
г.Казань 
Теплосчетчики ЭСКО-Т 23134-02 4года 12608/7 ООО "ТЭСКО", г.Красноярск 01.04.2015 
Теплосчетчики ЭСКО-Т 23134-02 4года 12608/8 ооо "Теплоимпульс", 01.04.2015 
г.Иошкар-Ола 
Теплосчетчики для откры- ТСШ-1М-02 15559-08 3 roga 34211 OOO "КОНТО-сервис", 01.01.2014 


тых и закрытых водяных 
систем теплоснабжения 


г.Томск 
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Теплосчетчики многока- ТМ-3Э 48235-11 4года 44451 ЗАО "Энергосервисная ком- 22.11.2016 
нальные пания 39", г.Москва 
Теплосчетчики многока- ТМ-3Э 48235-11 4 года 44754 ООО "Поток-Т", г.Волжский 22.11.2016 
нальные 
Теплосчетчики многока- ТМ-3Э 48235-11 4года 44755 ЗАО "СПБ-3Э-прибор", 22.11.2016 
нальные г. С.-Петербург 
Теплосчетчики многока- ТС-11 39094-08 4 года 33402 ОАО "Арзамасский прибо- 01.12.2013 
нальные ростроительный завод", 
г.Арзамас 
Теплосчетчики многока- ЭЛТЕКО ТС555 41822-09 4года 36820 ЗАО "Электротехническая 01.12.2014 
нальные компания", г.Москва 
Теплосчетчики ультразвуко- ЕКога С-30 23148-07 2года 29620 ООО Фирма "Водоавтома- 02.10.2017 
вые корреляционные тика и метрология", 
г.Москва 

Теплосчетчики- Взлет ТСР-М 27011-09 4 года 35189 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.06.2014 
регистраторы 
Теплосчетчики- МАГИКА мод. А, Б, 23302-08 1 год 34659 ООО "Магика-Прибор+", 01.01.2014 
регистраторы Д, Е,КР,Т и 4 года г.Москва 
Теплосчетчики- МАГИКА мод. А, B, 23302-08 1 год 34659/1 ООО "ВТК-Пром", г.Киров 01.01.2014 
регистраторы Д, Е,КР,Т и 4 года 
Теплосчетчики- МАГИКА мод. А, B, 23302-08 1 год 34659/2 ООО "Прибор-Импэкс", 01.01.2014 
регистраторы Д, Е,КР,Т и 4 года г.Москва 
Теплосчетчики- Омега-ТР 26226-10 4 года 40028 ЗАО НПП "Омега-Сенсор", 01.08.2015 
регистраторы г.Москва 
Теплосчетчики- Омега-ТР 26226-10 4 года 40028/1 ООО НПП "Омега Инжени- 01.08.2015 
регистраторы ринг", г.Москва 
Теплосчетчики- ЭНКОНТ 39324-08 4 года 33699 ООО "Эй-Си Злектроникс", 01.01.2014 
регистраторы г.Чебоксары 
Теплосчетчики- ЭСКО МТР-06 29677-10 4 года 41369 ЗАО "Знергосервисная ком- 01.08.2015 
регистраторы многоканаль- пания 39", г.Москва 
ные 
Теплосчетчики- ЭСКО МТР-06 29677-10 4 года 41369/1 ООО НПП "Омега Инжени- 01.08.2015 
регистраторы многоканаль- ринг", г.Москва 
ные 
Теплосчетчики- ЭСКО МТР-06 29677-10 4 года 41369/2 ООО "ТЭСКО", г.Красноярск 01.08.2015 
регистраторы многоканаль- 
ные 
Теплосчетчики- ЭСКО МТР-06 29677-10 4 года 41369/3 ООО "Альтернатива", 01.08.2015 
регистраторы многоканаль- г.Тверь 
ные 
Термографы компьютерные ИРТИС-200М, ИР- 23742-07 1 год 29469 ООО "ИРТИС/ІВТІХ", 01.11.2017 


портативные 


27.32.02 


ТИС-2000 


температур, параметров тепловых потоков 


г.Москва 


Измерения температур, в том числе низких (ниже 273,15 К) и высоких (более 3000 К), разности 


Наименование СИ Обозначение Ne Toc. MAN NS cept: Изготовитель срокдей” 
реестра свид. ствия 
Азрологические радиозонды АК2М, АК2с 52199-12 2года 49268 ООО "Азроприбор", 24.12.2017 
комплексного зондирования г.Москва 
Блоки БТС-М, БТС-МЛ2 49118-12 2года 45572 ФГУП НПП "ВНИИЭМ", 24.02.2017 
г.Москва 
Вставки термометрические ВТ 16662-08 1годи2 33994 ЗАО НПЦ "Навигатор", 01.01.2014 
года г.Москва 
Датчики температуры ДТ 41643-09 2года 36572 ЗАО "Информтехтранс", 01.11.2014 
г.Москва 
Датчики температуры ДТ 46879-11 2года 42729 ЗАО "НПК "ВИП", 27.05.2016 
г.Екатеринбург 
Датчики температуры ДТ 46879-11 2года 42781 ФГУП "ПО "Маяк", г.Озерск 27.05.2016 
Датчики температуры ДТМ 40782-09 1год 35888 ООО "Информационные 01.07.2014 
Горные Технологии" (Ингор- 
тех), г.Екатеринбург 
Датчики температуры ИКЛЖ.405212.022, 20105-07 1,5 года 26528 ООО "НПО ВНИИЭФ- 20.11.2017 
ИКЛЖ.405212.023 Волгогаз", г.Саров 
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Датчики температуры Кварц-ДТ-007 15019-95 1год 2004/1 ООО "Кварц-С", г.Ульяновск 01.02.2013 
Датчики температуры МК-Т 40054-08 2 года 34605 ООО НПФ "Персей", 01.01.2014 
г.Раменское 
Датчики температуры ПИМБ-901 25211-12 1,5 года 48875 ООО "НПО ВНИИЭФ- 30.11.2017 
ИЦФР.405212.002 Волгогаз", г.Саров 
Датчики температуры ТР, ТП 46867-11 1год 42713 ООО "Теплоприбор- 27.05.2016 
и 2 года Сенсор", г.Челябинск 
Датчики температуры ТС5008 14724-12 2года 46755 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.06.2017 
Датчики температуры взры- ДТВ 38873-08 2 года 33049 ОАО ЭОКБ "Сигнал 01.10.2013 
возащищенные газовые им.А.И.Глухарева", 
г.Энгельс-19 
Датчики температуры до- ДТД-001 41282-09 2 года 36237 ЗАО "Минимакс-94", 01.10.2014 
рожного покрытия г.Москва 
Датчики температуры и ДТВ-001 41283-09 1год 36238 ЗАО "Минимакс-94", 01.10.2014 
влажности воздуха г.Москва 
Датчики температуры ис- ИДТ 44231-10 1год 39732 ООО "МНТЛ РИВАС", 01.04.2015 
кробезопасные г.Москва 
Датчики температуры мно- МЦДТ 0922 47570-11 2 года 43612 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 15.08.2016 
гозонные цифровые 
Датчики температуры мно- ДТМ2 32476-12 З года 45664 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 02.03.2017 
готочечные 
Датчики температуры по- ГАММИ-ДТ-РЭМ01 39971-08 4 года 34539 ООО "Фирма "Гамми", 01.01.2014 
гружные, беспроводные г.Казань 
Зонды измерительные ИКЛЖ.405212.002 24965-12 1,5 года 48877 ООО "НПО ВНИИЭФ- 30.11.2017 
Волгогаз", г.Саров 
Зонды измерительные ИКЛЖ.405212.003 24966-12 1,5 года 48874 ООО "НПО ВНИИЭФ- 30.11.2017 
Волгогаз", г.Саров 
Излучатели ОИ АЧТ 50/1500 22249-08 1 год 32527 ЗАО "НПЛ "Метропир", 01.09.2013 
г. С.-Петербург 
Излучатели - протяженное ПЧТ-540/40/100 26476-10 1год 39453 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.04.2015 
черное тело 
Излучатели в виде модели АЧТ-165/40/100 41747-09 2 года 36755 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.12.2014 
абсолютно черного тела 
Излучатели в виде модели АЧТ-45/100/1100 40099-08 2 года 34679 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.01.2014 
абсолютно черного тела 
Излучатели в виде модели Кельвин АЧТ-200 48403-11 1 год 44675 ЗАО "Евромикс", г.Москва 06.12.2016 
абсолютно черного тела 
Измерители микроклимата ЭкоТерма-1 49002-12 1год 45427 ООО "ПКФ Цифровые при- 08.02.2017 
боры", г.Москва 
Измерители низкотемпера- ИНПН $Х-800 37930-08 1 год 31853 ИП Шатохин Валерий Нико- 01.06.2013 
турных показателей нефте- лаевич, г.Томск 
продуктов 
Измерители ПИД- ТРМ151 51098-12 З года 47997 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 11.09.2017 
регуляторы универсальнье 
программнье 
Измерители самопишущие ИС-103 22420-08 1 год 33625 ООО "ТЕХНО-АС", 01.01.2014 
г.Коломна 
Измерители температурные ИТ 36737-08 2 года 30382 ОАО "Элара", г.Чебоксары 01.02.2013 
Измерители температуры ИТ2 33784-07 1 год 26570 ФГБУ "НПО "Тайфун" (ЦКБ 13.08.2017 
ГМП), г.Обнинск 
Измерители температуры КУПОЛ 48385-11 2 года 44652 ОАО "Новосибирский авиа- 06.12.2016 
ремонтный завод" (НАРЗ), 
г.Новосибирск 
Измерители температуры МАГИСТР 51627-12 2 года 48597 ООО НТЦ "МАГИСТР-С", 29.10.2017 
г.Саратов 
Измерители температуры БИТ 0,1-001 40262-08 З года 34877 ОАО "Зеленоградский инно- 01.01.2014 
беспроводные вационно-технологический 
центр", г.Москва 
Измерители температуры ИТБ-1 47415-11 5 лет 43482 ОАО "Зеленоградский инно- 05.08.2016 
беспроводные вационно-технологический 
центр", г.Москва 
Измерители температуры ИТБ-1 47415-11 5 лет 43483 ООО "Электронные Прибо- 05.08.2016 


беспроводные 


ры и Системы", г.Москва 
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Измерители температуры Хранитель-1 37660-08 2 года 31484 ООО "НПФ "Экомед- 01.06.2013 
буксовые узлов пассажир- Комплекс", г. С.-Петербург 
ских вагонов 
Измерители температуры МИТ2 46432-11 1год 42266 ООО "ИЗТех", г.Москва 04.03.2016 
двухканальные прецизион- 
ные 
Измерители температуры и ИТВ 20857-07 1 год 30213 ЗАО НПП "Дана-Терм", 01.01.2013 
влажности микропроцес- пос.Менделеево 
сорные 
Измерители температурыи АС 47843-11 1 год 43993 ООО "Анрон", г.Томск 03.10.2016 
относительной влажности 
цифровые 
Измерители температуры МТК-30.ТРМ-200 42791-09 2года 37994 ЗАО "Системы телемехани- 01.01.2015 
интерфейсные ки и автоматизации", 

г.Москва 
Измерители температуры МИТ-12 41479-09 2года 36488 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.10.2014 
многоканальные 
Измерители температуры МИТ8 19736-11 1год 42745 ООО "ИЗТех", г.Москва 27.05.2016 
многоканальные прецизи- 
онные 
Измерители температуры Термоизмеритель 34205-07 1 год 27153 ООО "Производственно- 14.03.2017 
многоканальные прецизи- ТМ-12 экологическое предприятие 
онные "Сибэкоприбор", 

г.Новосибирск 
Измерители температуры Термоизмеритель 51628-12 1 год 48598 ООО "Производственно- 29.10.2017 
многоканальные прецизи- ТМ-12м экологическое предприятие 
онные "Сибэкоприбор", 

г.Новосибирск 
Измерители температуры МИТ-40 23170-09 1год 35999 ООО НПК "Приборист", 01.08.2014 
многоканальные програм- г.Протвино 
мируемые 
Измерители температуры ПРОМА-ИТМ, ПРО- 49824-12 З года 46424 ООО "НПП "Промышленная 11.05.2017 
многофункциональные МА-ИТМ-МИ-С Автоматика" (ПРОМА), 

г.Казань 
Измерители температуры ИТ 5-п/п-ЖД 44386-10 2 года 39865 ООО "НПК "РЭЛСИБ", 01.04.2015 
поверхности цифровые пе- г.Новосибирск 
реносные 
Измерители температуры ИТП 17124-08 1 год 34270 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.01.2014 
портативные 
Измерители температуры ИТПМ 19920-00 1год 8529 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.12.2015 
портативные микропроцес- 
сорные 
Измерители температуры ИТЦ 24777-03 1 год 14782 ООО "НПФ "Экомед- 01.05.2013 
цифровые Комплекс", г. С.-Петербург 
Измерители температуры СИМ-15 "Тегто" 43912-10 1год 39436 ФГУП СНИИМ, 01.04.2015 
цифровые г.Новосибирск 
Измерители теплофизиче- Теплограф 51094-12 2 года 47993 ОООНПП "Интерприбор", 11.09.2017 
ских величин г.Челябинск 
Измерители технологиче- ИТЦ 420 29086-05 2 года 20467 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 24.01.2017 
ские цифровые г.Москва 
Измерители-регистраторы МБУ 49557-12 2года 46088 ЗАО "МИУС", г.Тула 13.04.2017 
температуры программи- 
руемые 
Измерители-регуляторы ИР 19921-00 2 года 8530 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.12.2015 
Измерители-регуляторы 2ТРМО, 2ТРМ1, 17023-08 3 года 32528 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.09.2013 
микропроцессорные ТРМ1, ТРМ10, 

ТРМ12 
Измерители-регуляторы ТРМ101 39839-08 3 года 34332 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.01.2014 
микропроцессорные 
Измерители-регуляторы ТРМ148 39835-08 3 года 34338 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.01.2014 
микропроцессорнье 
Измерители-регуляторы ТРМ200, ТРМ201, 32478-11 З года 44793 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 15.12.2016 
микропроцессорнье ТРМ202, ТРМ210, 
ТРМ212 

Измерители-регуляторы ТРМ251 38551-08 2года 32612 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.09.2013 


программные 
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Измерители-регуляторы ИРП7700 42893-09 2года 38100 ОООНПП "Адамант", 01.01.2015 
промышленные г.Москва 
Измерители-регуляторы ИРТ-4 33213-06 1 год 25890 ЗАО "Экологические сенсо- 01.12.2016 
температуры ры и системы" (ЭКСИС), 
г.Москва 
Измерители-регуляторы ПТ200 23225-02 2года 12562 ИП Осипов Алексей Влади- 26.12.2017 
температуры мирович, г.Истра 
Измерители-регуляторы ПТ200 23225-02 2 года 12562/1 ИП Озорнин Михаил Нико- 26.12.2017 
температуры лаевич, г.Истра 
Измерители-регуляторы МПР51-ЩА 45298-10 З года 40938 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.08.2015 
температуры и влажности 
Измерители-регуляторы ЗлМетро-ТейР 38173-08 2 года 32047 ООО "ЭлМетро Групп", 01.08.2013 
технологические г.Челябинск 
Измерители-регуляторы ИРТ 1730 17156-07 2года 26524 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 05.03.2017 
технологические (милли- г.Москва 
вольтметры универсаль- 
ные) 
Измерители-регуляторы ИРТ 5900 20390-12 2 года 45894 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 26.03.2017 
технологические (милли- г.Москва 
вольтметры универсаль- 
ные) 
Измерители-регуляторы ТР400 38572-08 4года 32682 ООО "Измерительные тех- 01.10.2013 
универсальные нологии СПб", 
г. С.-Петербург 
Измерители-регуляторы ТРМ138В 39295-08 2года 33626 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.12.2013 
универсальные восьмика- 
нальные во взрывозащи- 
щенном исполнении 
Измерители-сигнализатор ИСТ 32608-12 2 года 45663 ОАО "ЦКБ автоматики" 02.03.2017 
температуры (ЦКБА), г.Омск 
ИК-Пирометры Термоскоп 26443-04 1 год 17002 ООО "Инфратест", 01.08.2014 
г.Екатеринбург 
ИК-Пирометры Термоскоп 10 40329-08 1 год 35103 ООО "Инфратест", 01.01.2014 
г.Екатеринбург 
ИК-Пирометры Термоскоп-004 23718-02 1 год 13307 ООО "Институт автоматики 01.08.2013 
и оптоэлектроники", 
г.Екатеринбург 
Калибраторы ИТ23 42958-09 1 год 38147 ООО "НПП "Измерительные 01.01.2015 
технологии", г.Саров 
Калибраторы радиационной АЧТ1 25989-08 2 года 34258 ЗАО НПП "Дана-Терм", 01.01.2014 
температуры в виде моде- пос.Менделеево 
лей абсолютно черных тел 
Калибраторы температуры КТ-1 29228-11 1год 44676 ООО "ИЗТех", 06.12.2016 
г.Солнечногорск 
Калибраторы температуры КТ-2 28811-12 1год 46219 ООО "ИЗТех", г.Москва 20.04.2017 
Калибраторы температуры КТ-3 50907-12 1год 47770 ООО "ИЗТех", г.Москва 24.08.2017 
Калибраторы температуры КТП-500 21590-06 1 год 26221 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 05.03.2017 
поверхностные г.Москва 
Калибраторы температуры КС 37366-08 1 год 30970 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.04.2013 
сухоблочные 
Калибраторы температуры КТ-110 26111-08 1год 31860 ООО НПП "Элемер", 01.06.2013 
эталонные пос.Менделеево 
Калибраторы температуры КТ-1100 26113-03 1год 16585 ООО НПП "Элемер", 01.06.2014 
эталонные пос.Менделеево 
Калибраторы температуры ЭЛЕМЕР-КТ-500 45007-10 1 год 40560 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 01.08.2015 
эталонные г.Москва 
Калибраторы температуры ЭЛЕМЕР-КТ-650 45032-10 1 год 40620 ООО НПП "ЭЛЕМЕР", 01.08.2015 
эталонные г.Москва 
Комплексы НЕВА-АСКДГ 49390-12 4 года 45913 ЗАО "НПФ "Энергосоюз", 26.03.2017 
г. С.-Петербург 
Комплексы волоконно- ВоТК-21х-1.55-у/40 52293-12 2 года 49372 ООО Инновационное пред- 27.12.2017 
оптические телеметриче- приятие "НЦВО-Фотоника", 
ские г.Москва 
Комплексы измерительно- ЭЛЕМЕР-ЕІ-4000 43466-09 2 года 38815 ООО НПП "ЭЛЕМЕР", 01.01.2015 


вычислительные на базе 
модулей 


г.Москва 
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Комплексы измерительно- NBK МАМопйог 52090-12 2 года 49137 ООО "ТемПротект", 14.12.2017 
вычислительные систем г.Краснодар 
контроля температуры рас- 
тительного сырья 
Комплексы измерительно- САУ ТП "СКАТ" 50591-12 1 год 47396 ЗАО "Промэнергомаш", 20.07.2017 
управляющие г. С.-Петербург 
Комплексы измерительные "ВО! Ревизор 31926-12 4 года 45747 ООО "Научно-Техническая 14.03.2017 
(ВОСВА., ІВДІ К-Т, Лаборатория Электронные 
ВОГК-ТЕ, ІВДІ К-3) Инструменты" (ЭлИн), 
г.Москва 
Комплексы измерительные “ВО! Ревизор мод. 36844-08 3 года 30474 ФГУ РНЦ "Курчатовский ин- 01.02.2013 
iBDLR-LS, ІВДІ К-Н5, ститут", г.Москва 
ІВДІ К-600, ІВПІ К-В, 
iBDLR-N, iBDLR-P, 
iBDLR-R, iBDLR-E 
Комплексы измерительные Термохрон Ревизор 30245-05 З года 22097 ООО "Научно-техническая 01.04.2015 
TCR-G, TCR-H, TCR- лаборатория "Злектроннье 
2 Инструменты", г.Москва 
Комплексы стационарные СПК-2 40377-09 1 год 35026 ООО "Спецпроект", 01.05.2014 
поверочные для средств г. С.-Петербург 
измерений температуры 
Комплекты термометров со- КТП-9201 46153-10 4 года 41730 ООО НПФ "Сенсорика", 01.08.2015 
противления г.Екатеринбург 
Комплекты термометров со- КТСМ, КТСП 38790-08 1 год 32948 ЗАО "Промышленная группа 01.10.2013 
противления и 2 года "Метран", г.Челябинск 
Комплекты термометров со- ТЭМ-110 40593-09 4 года 35428 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 01.07.2014 
противления 
Комплекты термометров co- КТПТР-01, КТПТР- 46156-10 4 года 41733 ЗАО "Термико", г.Москва 01.08.2015 
противления из платины 03, КТПТР-06, 
технические разностные КТПТР-07, КТПТР-08 
Комплекты термометров со- КТПТР-04, КТПТР- 39145-08 4года 33342 ЗАО "Термико", г.Москва 01.12.2013 
противления из платины 05, КТПТР-05/1 
технические разностные 
Комплекты термометров со- КТП 100-ИВК, КТП 41217-09 4 года 36044/1 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 01.09.2014 
противления платиновые 500-ИВК, КТП 1000- 
ИВК 
Комплекты термометров со- КТП 100-ИВК, КТП 41217-09 4 года 36044/2 ООО Малоярославецкий за- 01.09.2014 
противления платиновые 500-ИВК, КТП 1000- вод "ИВК-Саяны", 
ИВК г.Малоярославец 
Комплекты термометров со- КТСП 45368-10 4года 40977 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 01.08.2015 
противления платиновые г.Москва 
Комплекты термометров co- Рї 500 46019-10 4 года 42019 ЗАО "Тепломер", г.Мытищи 10.12.2015 
противления платиновых 
Комплекты термометров co- Рї 500 46019-10 4 года 42019 ООО "ПроектСтройМонтаж", 10.12.2015 
противления платиновых г.Мытиши 
Комплекты термометров со- КТСПР 001 41892-09 4 года 36933 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
противления платиновых "Эталон", г.Владимир 
для измерения разности 
температур 
Комплекты термометров со- КТСПР 002 41889-09 4 года 36930 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
противления платиновых "Эталон", г.Владимир 
для измерения разности 
температур 
Комплекты термопреобра- КТСП-0193, КТСП- 33010-12 4года 46324 ООО "Теплоприбор- 05.05.2017 
зователей сопротивления 0196, КТСМ-0193, Сенсор", г.Челябинск 
КТСМ-0196 
Комплекты термопреобра- КТСПР 9514, КТСМР 15195-01 1 год 10383 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.10.2016 
зователей сопротивления 9514 
для измерения разности 
температур 
Комплекты термопреобра- КТСПТВХ-В 24204-03 4 года 13968 ООО НПП "Тепловодохран", 01.01.2013 
зователей сопротивления г.Рязань 
платиновые 
Комплекты термопреобра- КСТВ 47133-11 4года 43085 ЗАО "НПК "ВИП", 05.07.2016 


зователей сопротивления 
платиновых 
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Комплекты термопреобра- ТСПТК 21839-12 4 года 46961 ООО "ПК "ТЕСЕЙ", 25.06.2017 
зователей сопротивления г.Обнинск 
платиновых 
Криостаты регулируемые КР-40-2 26147-09 2 года 35435 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.06.2014 
Модули ввода аналоговые МВАВ 31739-11 3 года 45043 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 21.12.2016 
измерительные 
Модули для измерений, УМКТ 24476-08 2 года 33638 ООО "ФЭА", г.Самара 01.12.2013 
контроля и регулирования 
температуры 
Модули температуры изме- ВН1225.700 39664-08 1 год 34052 ЗАО "Объединение БИНАР", 01.01.2014 
рительные сенсорные г.Саров 
Пирометры ПД-9 43280-09 1год 38646 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.01.2015 
Пирометры инфракрасные ПИТОН 101, 102, 34729-08 1 год 32816 ООО "Энергоаудит-2000", 01.10.2013 
103, 104, 105, 201, г.Москва 
202 
Пирометры инфракрасные P 43743-10 1 год 39022 ООО НПП "ЭЛЕМЕР", 01.04.2015 
г.Москва 
Пирометры инфракрасные С-300 19642-03 1 год 16177 ООО "ТЕХНО-АС", 01.01.2014 
г.Коломна 
Пирометры инфракрасные С-500 19643-08 1 год 34267 ООО "ТЕХНО-АС", 01.01.2014 
г.Коломна 
Пирометры оптоволоконные ПД-7 31893-06 1 год 24185 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.07.2016 
Пирометры портативные ПП-1 22674-07 1год 28884 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 13.08.2017 
Пирометры прецизионные ПД-4 29468-05 1 год 21097 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.08.2015 
Пирометры спектрального С-3000 36090-07 1 год 29565 ООО "ТЕХНО-АС", 01.11.2012 
отношения г.Коломна 
Пирометры частичного из- Луч 18606-99 1 год 6627 ООО Инженерно- 01.04.2015 
лучения Технологическая фирма 
"Рида-С", г.Самара 
Преобразователи ЕТ 39489-10 2 года 40217 ЗАО "ЭлеСи", г.Томск 01.08.2015 
Преобразователи ЕТ 39489-11 2 года 42816 ЗАО "ЗлеСи", г.Томск 09.06.2016 
Преобразователи аналого- НПТ 44045-10 2 года 39439 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.04.2015 
вых сигналов измеритель- 
ные 
Преобразователи измери- ИКЛЖ.405511.001 24964-12 1,5 года 48878 ООО "НПО ВНИИЭФ- 30.11.2017 
тельные Волгогаз", г.Саров 
Преобразователи измери- ИМ2315 26308-09 З года 36045/1 ФГУП "ОКБ "Маяк", г.Пермь 01.09.2014 
тельные 
Преобразователи измери- ИМ2315 26308-09 З года 360452 ООО "НПП Интромаг", 01.09.2014 
тельные г.Пермь 
Преобразователи измери- ИП 0104, ИПМ 0104 29258-05 2 года 20720 ООО НПП "ЭЛЕМЕР", 26.12.2016 
тельные г.Москва 
Преобразователи измери- ПИ 01 41886-09 2 года 36927 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
тельные "Эталон", г.Владимир 
Преобразователи измери- ПИ Т, ПИ ТЕхі, ПИ С, 47756-11 2 года 43848 ООО НПО "Вакууммаш", 16.09.2016 
тельные ПИ СЕхі г.Ижевск 
Преобразователи измери- пс 45512-10 2 года 41134 ООО "Сибакс", 01.08.2015 
тельные г.Екатеринбург 
Преобразователи измери- ПТПЗ 32090-08 1 год 30567 ЗАО "Электротехническая 01.02.2013 
тельные компания", г.Москва 
Преобразователи измери- ТТ 49409-12 2года 45937 ООО "Кроне-Автоматика", 26.03.2017 
тельные пос.Стромилово 
Преобразователи измери- W932 46439-11 2 ropa 42273 ООО НПФ "Сенсорика", 04.03.2016 
тельные г.Екатеринбург 
Преобразователи измери- ЭП 2718 19541-05 1 год 221411 ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" 01.04.2015 
тельные им.М.В.Проценко", 
г.Заречный 
Преобразователи измери- ТР 44808-10 2 года 40336 ООО НПФ "Сенсорика", 01.08.2015 
тельные регулирующие г.Екатеринбург 
Преобразователи измери- МС1218Ц 47138-11 2года 43089 ООО "НПП Электромехани- 05.07.2016 
тельные температуры ка", г.Воронеж 
Преобразователи измери- ПИТ-1У/ 51093-12 4года 47992 ФГУП "НПО автоматики" 11.09.2017 


тельные температуры 


"ОКБ Автоматика", 
г.Екатеринбург и ООО "Го- 
ризонт", г.Екатеринбург 
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Преобразователи измери- ИПТВ 16447-08 2года 32022 ОООНПП "Злемер", 01.08.2013 
тельные температуры и пос.Менделеево 
влажности 
Преобразователи напряже- ПНТ 25451-12 2года 47435 ООО НПФ "КонтрАвт", 23.07.2017 
ние-ток измерительные г.Нижний Новгород 
Преобразователи оптиче- ОПП-94 26849-09 1 год 38823 ОАО "Уфимское НПП "Мол- 01.01.2015 
ские пирометрические ния", г.Уфа 
Преобразователи сигналов НПСИ 43742-10 2 года 39021 ООО НПФ "КонтрАвт", 01.04.2015 
г.Нижний Новгород 
Преобразователи сигналов Теркон 23245-08 1 год 31202 ООО "Термэкс", г.Томск 01.05.2013 
ТС и ТП прецизионные 
Преобразователи сопротив- АМК8-1К 36822-08 1 год 30367 ООО "КБ ТЕЗАР", 01.02.2013 
ления измерительные мно- г.Протвино 
гоканальные 
Преобразователи темпера- Метран-280, Метран- 23410-08 1 год 32615 ЗАО "Промышленная группа 01.09.2013 
туры 280-Ех и 2 года "Метран", г.Челябинск 
Преобразователи темпера- РОСА-10 27728-09 2 года 37492 ООО НПП "ЗЛЕМЕР", 01.01.2015 
туры и влажности измери- г.Москва 
тельные 
Преобразователи темпера- ПТИ-01 43754-10 1 год 39028 ООО НПП "Грант", г.Уфа 01.04.2015 
туры измерительные 
Преобразователи темпера- Цитрон-100МП 37538-08 1 год 31195 ОАО "Теплоконтроль", 01.05.2013 
туры измерительные г.Казань 
Преобразователи темпера- ПТС-М-90-В1 42894-09 Первич- 38101 ОАО "Научно- 01.01.2015 
туры измерительные струн- ная по- исследовательский институт 
ные модифицированные верка. энергетических сооружений" 
При хра- (ОАО "НИИЭС"), г.Москва 
нении 1 
и 2 года 
Преобразователи темпера- ПТС-ТС-90-В1 24953-03 Первич- 14913/1 ООО "НПП "Стромир-КИА", 01.06.2013 
туры измерительные струн- ная по- г.Москва 
ные с термометром сопро- верка. 
тивления При хра- 
нении 
2 года 
Преобразователи темпера- 13ТД73 46075-11 3 roga 42081 OAO "Теплоконтроль", 25.01.2016 
туры пневматические C си- r.Ka3aHb 
ловой компенсацией 
Преобразователи темпера- ТСМУ 031, ТСПУ 46611-11 5лети2 42399 ЗАО СКБ "Термоприбор", 07.04.2016 
туры программируемые 031, ТХАУ 031, ТХКУ года г.Москва 
031, ТННУ 031 
Преобразователи темпера- ТХА(К), ТХК(Г), 15421-06 3 roga 25750 ЗАО "Термико", г.Москва 01.12.2016 
туры термозлектрические (ТХА-1, ТХА-3, ТХА- 
5, ТХА-8, ТХА-9, 
ТХК-1, ТХК-3, ТХК-4, 
ТХК-7, ТХК-8, ТХК-9, 
ТХК-10) 
Преобразователи темпера- ТХА-18 23912-08 3 roga 32638 ЗАО "Термико", г.Москва 01.10.2013 
туры термоэлектрические 
Преобразователи темпера- ТХА-2, ТХА-11, TXA- 17465-09 2 года 35434 ЗАО "Термико", г.Москва 01.06.2014 
туры термозлектрические 12, ТХА-13, ТХК-2, 
ТХК-11, ТХК-12, ТХК- 
4-3 
Преобразователи темпера- ТХА-6, ТХК-6, TXA- 21602-06 З года 25751 ЗАО "Термико", г.Москва 01.12.2016 
туры термозлектрические 15 
Преобразователи темпера- ТХАК-50.6, ТХКК- 23914-08 3 года 33050 ЗАО "Термико", г.Москва 01.10.2013 
туры термозлектрические 50.6 (взрывозаши- 
кабельные, взрывозаши- шенные), ТХАК-50, 
шенные ТХКК-50 
Преобразователи темпера- ТТПП-53, ТТПР-53 39339-08 3 года 33624 ЗАО "Термико", г.Москва 01.01.2014 
туры термоэлектрические 
платиновье 
Преобразователи термо- 90 мод. 1020, 1030, 49524-12 2 года 46070 Обособленное подразделе- 10.04.2017 


электрические 
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Преобразователи термо- ДТП 28476-10 1год 39451 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.04.2015 
электрические и 2 года 
Преобразователи термо- КТК-01, КТК-02, КТІ- 20260-00 2 года 8788 ООО "НТЛ-Прибор", 24.08.2017 
электрические 01, КТІ-02 г.Москва 
Преобразователи термо- КТК-03, КТІ-03 20259-00 2 года 8787 ООО "НТЛ-Прибор", 24.08.2017 
электрические г.Москва 
Преобразователи термо- Метран-2000 38549-08 1 год 32610 ЗАО "Промышленная группа 01.09.2013 
электрические и 2 года "Метран", г.Челябинск 
Преобразователи термо- ТВР, ТПП, ТПР 50956-12 2годаи 47825 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 24.08.2017 
электрические первич- г.Подольск 
ная по- 
верка 
Преобразователи термо- ТДи ТДМ 38468-08 2 года 32509 ООО НПП "Системы KOH- 01.09.2013 
электрические троля", г.Пермь 
Преобразователи термо- ТНН, ТЖК 34997-12 2 года 46964 ООО НПО "Вакууммаш", 25.06.2017 
злектрические и 3 года г.Ижевск 
Преобразователи термо- ТП 18524-10 4 года, 39756 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 01.04.2015 
электрические 2 года г.Москва 
и 6 мес. 
Преобразователи термо- ТП008 34736-07 2года 27817/1 ЗАО "Измерительные сис- 01.06.2013 
электрические темы и технологии", 
г.Мытиши 
Преобразователи термо- ТП-А 27922-09 Поверка 36536 ООО "Обнинская термо- 01.11.2014 
электрические при вы- электрическая компания", 
пуске г.Обнинск 
Преобразователи термо- ТП-К, ТП-М, ТП-І 26588-08 2года 34754 ООО "Обнинская термо- 01.01.2014 
электрические электрическая компания", 
г.Обнинск 
Преобразователи термо- ТПІ.005(004) 18059-98 1 год 5897 ЗАО НПЦ "Навигатор", 01.01.2015 
злектрические г.Москва 
Преобразователи термо- ТП-5, ТП-В 26589-08 1 год 34753 ООО "Обнинская термо- 01.01.2014 
электрические электрическая компания", 
г.Обнинск 
Преобразователи термо- ТПК005 18058-98 1 год 5896 ЗАО НПЦ "Навигатор", 01.01.2015 
электрические г.Москва 
Преобразователи термо- ТПП 2 821 004, ТПР 13375-04 2 года 18415 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.11.2014 
электрические 2 821 005, ТПР 2 821 
006, ТПП 5 182 002, 
ТПР 5 182 003, ТПР 
5 182 004 
Преобразователи термо- ТПП(ТПР)/1-0679 19822-11 1 год 42288 ЗАО НПК "Эталон", 14.03.2016 
электрические г.Волгодонск 
Преобразователи термо- ТПП, ТПР 25180-03 1 год 15235/1 ООО НПО "Вакууммаш", 01.06.2013 
электрические г.Ижевск 
Преобразователи термо- ТПП-0192, ТПР- 32632-11 1 год 45132 ООО "Теплоприбор- 29.12.2016 
электрические 0192, ТПР-0292, Сенсор", г.Челябинск 
ТПП-0392, ТПР- 
0392, ТПР-0492, 
ТПР-0792 
Преобразователи термо- ТПП-1к-П, ТПП-2к-П, 45782-10 1 год 41465 ООО "Теплоприбор- 01.08.2015 
электрические ТПР-1к-П, ТПР-2к-П, Сенсор", г.Челябинск 
ТХА-1к-П, ТХА-2к-П, 
ТНН-1к-П, ТНН-2к-П, 
ТПП-П, ТНН-П, ТХА- 
п 
Преобразователи термо- ТППТ, ТПРТ 19255-10 1 год 39458 ООО "ПК "ТЕСЕЙ", 01.04.2015 
злектрические г.Обнинск 
Преобразователи термо- ТХА "Метран-200" 19985-00 1год 12221/1 ЗАО "Промышленная группа 01.08.2015 
электрические "Метран", г.Челябинск 
Преобразователи термо- ТХА (ТХК, ТНН, 34081-12 2года 47202 ЗАО НПК "Эталон", 09.07.2017 
электрические ТЖК, КТХА, КТХК, г.Волгодонск 
КТНН, КТЖК)/1- 
XXXX 
Преобразователи термо- ТХА 0006, ТХК 0006 24334-03 2 года 14122 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.09.2013 


электрические 
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Преобразователи термо- ТХА 0007, ТХК 0007 24335-03 2 года 14123 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.09.2013 
электрические 
Преобразователи термо- ТХА 001, ТХА 002, 14461-06 2годаи 23443/2 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
электрические ТХК 001, ТХК 002 и первич- "Эталон", г.Владимир 

ТХК 003 ная по- 

верка 

Преобразователи термо- ТХА 001, ТХА 002, 38242-08 2 года 32218 ЗАО СКБ "Термоприбор", 01.08.2013 
злектрические ТХК 002 г.Москва 
Преобразователи термо- ТХА 9310, ТХК 9310 14559-95 2 года 1499 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.12.2015 
электрические 
Преобразователи термо- ТХА 9312, ТХК 9312 14590-95 2 года 1505 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.12.2015 
электрические 
Преобразователи термо- ТХА 9415 14561-95 2 года 1501 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.12.2015 
электрические 
Преобразователи термо- TXA 9416, ТХК 9416 15197-96 2 года 2124 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.04.2016 
электрические 
Преобразователи термо- TXA 9419, ТХК 9419, 18093-99 1 год 5986 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.10.2014 
электрические ТХА 9425, ТХА 9426 
Преобразователи термо- ТХА 9420, ТХК 9420 36955-08 3 года 30557 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.02.2013 
электрические 
Преобразователи термо- ТХА 9608, ТХК 9608 24336-03 2 года 14124 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.09.2013 
электрические 
Преобразователи термо- ТХА(К); TXK(L); 43741-10 1год 39020 ООО "Теплоконтроль", 01.04.2015 
электрические ТПП(5); ТПР(В) г.Омск 
Преобразователи термо- ТХА, КТХА, ТХК, 50428-12 2 и4 года 47239 ООО "Теплоприбор- 09.07.2017 
злектрические КТХК, ТЖК, КТЖК, Сенсор", г.Челябинск 

ТНН, КТНН 
Преобразователи термо- ТХА, ТХК, ТЖК 46538-11 2года 42313 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 17.03.2016 
электрические 
Преобразователи термо- ТХА.ГПКШ.011, 22927-09 2года 35437 ООО "НПП Термокон", 01.06.2014 
электрические ТХА.ГПКШ.015, г.Королев 

ТХА.ГПКШ.017, 

ТХК.ГПКШ.011, 

ТХК.ГПКШ.015, 

ТХК.ГПКШ.017 
Преобразователи термо- ТХА/ТХК-10 36371-07 2года 29865 ООО "Роверо", г.Каменск- 01.12.2012 
злектрические Уральский 
Преобразователи термо- ТХА/ТХК-20 36370-07 2 года 29864 ООО "Роверо", г.Каменск- 01.12.2012 
электрические Уральский 
Преобразователи термо- ТХА-01 13480-02 1 год 13312/1 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические и 2 года г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХА-02 13482-02 2 года 133141 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХА-03 13484-02 2 года 13316/1 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХА-05 13990-02 2 года 13319/1 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХА-07 13992-09 2 года 38317 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 01.01.2015 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХА-08 16994-02 2 года 13321/1 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХА-08.000-01 44972-10 2 года 40533 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 01.08.2015 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХА-09 16995-02 1 год, 133221 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические с 2012 г. - г.Подольск 

2 года 

Преобразователи термо- ТХА-10 13994-09 2 года 38319 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 01.01.2015 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХА-11 45006-10 2 года 40559 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 01.08.2015 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХАв-0188, ТХКв- 20286-10 2 года 39454 ООО НПО "Вакууммаш", 01.04.2015 
электрические 0188 г.Ижевск 
Преобразователи термо- ТХАв-2088, ТХКв- 20285-10 2 года 39455 ООО НПО "Вакууммаш", 01.04.2015 
электрические 2088, ТХАв-2388, г.Ижевск 
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Преобразователи термо- ТХА-Пр.88 46076-11 1год 42082 Государственная корпора- 25.01.2016 
электрические ция по атомной энергии 
"Росатом", ОАО "Ордена 
Ленина НИКИ энерготехники 
им.Н.А.Доллежаля" (ОАО 
"НИКИЭТ"), г.Москва 
Преобразователи термо- ТХАс-1087, ТХКс- 42773-09 2 года 37928 ООО НПФ "Сенсорика", 01.01.2015 
электрические 1087 г.Екатеринбург 
Преобразователи термо- ТХАс-2088, ТХКс- 15635-09 2 года 35188 ООО НПФ "Сенсорика", 01.06.2014 
электрические 2088 г.Екатеринбург 
Преобразователи термо- ТХК "Метран-200" 19984-00 1 год 12220/1 ЗАО "Промышленная группа 01.08.2015 
электрические "Метран", г.Челябинск 
Преобразователи термо- ТХК 002.70 41279-09 Поверка 36234 ЗАО СКБ "Термоприбор", 01.10.2014 
электрические при вы- г.Москва 
пуске 
Преобразователи термо- ТХК 9311 14558-95 2 года 1498 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.12.2015 
электрические 
Преобразователи термо- ТХК 9414 14563-95 2 года 1504 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.12.2015 
электрические 
Преобразователи термо- ТХК-01 13481-12 2 года 48602 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХК-02 13483-02 2 года 13315/1 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХК-03 13485-02 2 года 13317/1 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХК-04 13486-02 2 года 13318/1 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХК-05 13991-02 2 года 133201 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 29.10.2017 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХК-07 13993-09 2 года 38318 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 01.01.2015 
злектрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТХК-10 13995-09 2 года 38320 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 01.01.2015 
электрические г.Подольск 
Преобразователи термо- ТПП 10-Е, ТПП 13-Е, 30752-11 1год 42783 ОАО "Екатеринбургский за- 06.06.2016 
электрические бескорпус- ТПР-Е вод по обработке цветных 
ные металлов" (ОАО "ЕЗ ОЦМ"), 
г.Екатеринбург 
Преобразователи термо- ТПП 10-У, ТПП 13-У, 37537-08 1год 31194 ЗАО "УРАЛИНТЕХ", 01.05.2013 
злектрические бескорпус- ТПР-У г.Екатеринбург 
нье 
Преобразователи термо- ГТХА-1, ГТХА-3, 37709-08 Поверка 31492 ООО "Роверо", г.Асбест 01.06.2013 
электрические в мягкой изо- ГТЖК-3 при вы- 
ляции пуске 
Преобразователи термо- TXA и ТХК Метран- 21970-11 3 года 44668 ЗАО "Промышленная группа 06.12.2016 
злектрические взрывоза- 250 "Метран", г.Челябинск 
шишенные 
Преобразователи термо- ТХА(ТХК)/1-1087 22926-07 1 год 29561 ЗАО НПК "Эталон", 01.11.2012 
электрические взрывоза- г.Волгодонск 
шишенные 
Преобразователи термо- ТХА-Ех, ТХК-Ех 31889-06 2года 45131 ООО НПО "Вакууммаш", 29.12.2016 
электрические взрывоза- г.Ижевск 
щищенные 
Преобразователи термо- TXA (ТХК)-2088-АС, 26392-09 2 года 38822 ЗАО НПК "Эталон", 01.01.2015 
электрические для атомных КТХА(КТХК)-АС, г.Волгодонск 
станций КТХА(КТХК)-0102- 
АС, КТХК-2488-АС, 
ТХА(ТХК)-2088-ОК- 
АС 
Преобразователи термо- ТПП-91, ТПР-91 12940-09 Поверка 35440 ООО "Теплоприбор Экс- 01.06.2014 
электрические и пакеты (преобразователи) и при вы- пресс Анализ", г.Челябинск 
преобразователей термо- ПТПП-91, ПТПР-91 пуске 
электрических (пакеты) 
Преобразователи термо- ТПП-91, ТПР-91 12940-09 Поверка 43257 ООО "Хераеус Электро- 22.07.2016 
электрические и пакеты (преобразователи) и при вы- Найт Челябинск", 
преобразователей термо- ПТПП-91, ПТПР-91 пуске г.Челябинск 


электрических 


(пакеты) 
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Преобразователи термо- КТХА, КТНН, KTXK, 36765-09 2и4 года 36243 ООО "ПК "ТЕСЕЙ", 01.10.2014 
электрические кабельные KTXK г.Обнинск 
Преобразователи термо- КТХАр, КТННр, 38463-08 1годи2 32504 ООО "Роверо", г.Асбест 01.09.2013 
злектрические кабельные КТЖКр года 
Преобразователи термо- ТПК-ТХА(К), ТПК- 33780-12 2годаи1 46464 ООО "Правдинский опытный 11.05.2017 
электрические кабельные ТНН(М) год завод источников тока", 
пос.Правдинский 
Преобразователи термо- ТХА-К, ТХК-К 23411-12 2годаи3З 46962 ООО НПО "Вакууммаш", 25.06.2017 
электрические кабельные года г.Ижевск 
Преобразователи термо- ТХА-К-ГП 28683-05 1 год 19988/1 ОАО ОКБ "Гидропресс", 01.08.2015 
электрические кабельные г.Подольск 
Преобразователи термо- КЭТНН 36735-08 Поверка 30380 ООО "ПК "ТЕСЕЙ", 01.02.2013 
злектрические кабельные при вы- г.Обнинск 
эталонные 3-го разряда пуске 
Преобразователи термо- ТХА Метран-261, 26223-03 1 год 22421 ЗАО "Промышленная группа 01.05.2014 
электрические многозонные ТХК Метран-262 "Метран", г.Челябинск 
Преобразователи термо- Роѕіїћегт 38947-08 Первич- 331234 ООО "Хераеус Электро- 20.11.2017 
электрические одноразового ная по- Найт Челябинск", 
применения верка при г.Челябинск 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- ПТПП (платиноро- 46775-11 1 год 42615 ООО "Фирма ВКВ", 18.05.2016 
электрические платиноро- дий-платиновые) и г.Волгодонск 
дий-платиновые ПТПП и ПТПР (платиноро- 
платинородиевые ПТПР диевые) 
Преобразователи термо- ППО 1442-00 1год 9150 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.04.2016 
электрические платиноро- 
дий-платиновые эталонные 
Преобразователи термо- ТПП Метран-211 24308-08 1год 32526 ЗАО "Промышленная группа 01.09.2013 
электрические платиноро- (платинородий- "Метран", г.Челябинск 
дий-платиновые, платино- платиновые), ТПР 
родиевые Метран-212 (плати- 
нородиевые) 
Преобразователи термо- ПРО 41201-09 2 года 36008 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.09.2014 
электрические платиноро- 
дий-платинородиевые эта- 
лонные 
Преобразователи термо- ПТАК 40537-09 2 года 35182 ООО "НТЛ-Прибор", 24.08.2017 
электрические с автомати- г.Москва 
ческой компенсацией 
Преобразователи термо- ЕВРАЗЛЭНС (пре- 46671-11 Первич- 42470 ООО "Евразийские прибо- 21.04.2016 
электрические со сменными образователи) ЕВ- ная по- ры" (ЕВРАЗПРИБОР), 
блоками разового примене- РАЗТЕМП (блоки) верка до г.Липецк 
ния ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- ТППО 19254-10 1 год 39457 ООО "ПК "ТЕСЕЙ", 01.04.2015 
злектрические зталоннье и 2 года г.Обнинск 
Преобразователи злектрон- КОРУНД-Т 38266-08 2 года 32224 ООО "СТЭНЛИ", г.Москва 01.08.2013 
ные для термометров со- 
противления 
Приборы вторичные много- СГрим 24203-03 2 года 13967 ООО "Предприятие АСМА", 01.05.2013 
функциональнье г.Тула 
Приборы для измерения и Термодат 17602-09 2 года 38820 ООО НПП "Системы KOH- 01.01.2015 
регулирования температуры троля", г.Пермь 
многоканальные 
Приборы для измерения ТЭТ 38811-08 2года 33036 ОАО "Приборы контроля и 01.10.2013 
температуры электронные регулирования техпроцес- 
сов" (Теплоконтроль), 
г.Сафоново 
Приборы контроля темпера- ПКТ-03 13553-02 2года 12290 ООО завод "Калининград- 01.11.2012 
туры газавтоматика", 
г.Калининград 
Приборы мониторинга Tem- МТСТЗ4 40781-09 3 года 35887 ОООНПЦ "Мирономика", 01.07.2014 


пературы сухих трансфор- 
маторов 
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реестра свид. ствия 
Приборы одноканальные уз- Ф1765-АД 24778-03 2 года 14736 ОАО "Приборостроитель- 01.08.2013 
копрофильнье ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Приборы показываюшие Сталь-4 16021-12 2года 46446 ООО "Теплоприбор-Юнит", 11.05.2017 
г.Челябинск 
Приборы приемно- ППКПУ "Кристалл- 25758-03 2года 16091 ОАО "Приборный завод 01.01.2014 
контрольные пожарные и 2С4" "Тензор", г.Дубна 
управления 
Приборы регистрирующие ДИСК 250M 26667-04 2 года 1731671 ООО "Теплоприбор-Юнит", 01.08.2014 
г.Челябинск 
Профилемеры метеороло- МТП-5 17795-98 1,5 года 30387 ООО "ПВК АТТЕХ", 01.02.2013 
гические температурные г.Долгопрудный 
Профилемеры метеороло- МТР-5 49208-12 2 года 45688 ООО "НПО "Атмосферные 12.03.2017 
гические температурные технологии" (АТТЕХ), 
г.Долгопрудный 
Регистраторы многоканаль- РМТ 18523-05 2 года; 19903 ООО НПП "Элемер", 01.08.2015 
ные технологические с 2010г. - пос.Менделеево 
З года 
Регистраторы температуры ТЛ-01 20642-00 4 года 9190 ЗАО НПО "Системотехника", 12.09.2017 
автономные г.Иваново 
Регуляторы микропроцес- МЕТАКОН серии 52275-12 2 года 49353 ООО НПФ "КонтрАвт", 27.12.2017 
сорные измерительные XXXX г.Нижний Новгород 
Регуляторы температуры РТ 51099-12 2года 47998 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 11.09.2017 
Регуляторы температуры РТ2М 24337-03 2года 14125 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.09.2013 
Регуляторы температуры РТЗЦ-10Х, РТЗЦ- 18599-10 1год 39033 ЗАО НПК "Эталон", 01.04.2015 
20Х, РТ2К г.Волгодонск 
Регуляторы температуры ТДи ТДС 18598-10 1год 39034 ЗАО НПК "Эталон", 01.04.2015 
г.Волгодонск 
Регуляторь-измерители Контур 24416-12 2 года 46024 ООО "Теплоприбор-Юнит", 10.04.2017 
универсальные г.Челябинск 
Системы автоматизирован- АСКТ-01 32477-11 4 года 44295 ООО Предприятие "Контакт- 31.10.2016 
ного контроля температуры 1", г.Рязань 
Системы автоматизирован- АСДКТ-01 38814-08 2года 33039 ООО "ЗЕРНОПРИБОР", 01.10.2013 
ные дистанционного кон- г.Краснодар 
троля температуры 
Системы дистанционного АСКТ-У 40984-09 3 roga 35994 ООО "АйТи-Сервис", 01.08.2014 
контроля температуры г.Воронеж 
Системы измерения и мони- С2000-ВТ 41389-09 1 год 36369 ЗАО НВП "Болид", 01.10.2014 
торинга температуры и от- и 2года г.Королев 
носительной влажности 
воздуха 
Системы измерения темпе- СКАТ-1 49038-12 4 года 45475 ОООНПП "Кипр", г.Воронеж 14.02.2017 
ратуры 
Системы измерительные Терм-12 (ИСТКЭ 44799-10 2года 40327 ООО "Центр Техавтомати- 01.08.2015 
температурного контроля Терм-12) ка", пос.Краснообск 
элеваторов 
Системы информационно- ИРС 50403-12 2 года 47214 ООО "Стройгеооснования", 09.07.2017 
регистрирующие г.Москва 
Системы информационно- ИРС-1 49710-12 4 года 46316 ОАО "ФУНДАМЕНТПРО- 05.05.2017 
регистрирующие ЕКТ", г.Москва 
Системы комплексного МСКУ 5000 23414-10 1 год 41640 ЗАО "НПФ "Система- 01.08.2015 
управления мультипроцес- Сервис", г. С.-Петербург 
сорные 
Системы контроля темпера- ЦМК-600 39542-08 2 года 33984 ООО "Олимпия", 01.01.2014 
турного режима зерна г.Ставрополь 
Системы многоточечного АДТ-01 39304-08 4 года 33634 ООО "Геолинк", г.Москва 01.12.2013 
измерения температуры 
Системы поверки термо- АСПТ 19973-06 1 год 23925 ООО НПП "ЭЛЕМЕР", 14.03.2017 
преобразователей автома- г.Москва 
тизированные 
Системы прогнозирования АСПС 29771-10 4 года 40340 ЗАО "ТеконТрейд", г.Москва 01.08.2015 
самосогревания зерна ав- 
томатические 
Системы телеметрические ТМС-Новомет 51826-12 2года 48789 ЗАО "Новомет-Пермь", 19.11.2017 


г.Пермь 
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Наименование СИ Обозначение Март MAN NS cepte Изготовитель Срок дөй: 
реестра свид. ствия 
Системы термометрии Грейн 36855-08 4 года 30483 ООО "Научно- 01.02.2013 
исследовательская лабора- 
тория автоматизации проек- 
тирования" (ООО "НИЛ 
АП”), г.Таганрог 
Системы термометрии ком- КАСТ-01 50251-12 4года 46985 ООО "Комплектэлектро", 25.06.2017 
плексные автоматизирован- г.Москва 
ные 
Системы термометрии эле- РоМакс-2 37135-08 4года 30682 ООО "РоМакс", г.Курск 01.04.2013 
ваторов 
Системы цифровые автома- АСПС-Ц 32463-12 4 года 45301 ЗАО "ТеконТрейд", г.Москва 24.01.2017 
тические прогнозирования 
самосогревания раститель- 
ного сърья 
Тепловизоры ЗАТ мод. Но! па, S- 37131-08 1 год 34259 ООО "Энергоаудит-2000", 01.01.2014 
120, 5-160, 5-280, г.Москва 
НУ-6800, С-90, 5- 
180, $-380 
Теплорегистраторы КАРАТ 30485-10 4 года 41145 ООО НПП "Уралтехноло- 01.08.2015 
гия", г.Екатеринбург 
Термогигрометры ИВА-6 46434-11 1 год 42268 ООО НПК "Микрофор", 04.03.2016 
г.Москва 
Термогигрометры ИВА-6 46434-11 1 год 42268 ЗАО "НТЦ "Диапром", 04.03.2016 
г.Москва 
Термографы метеорологи- М-16А 3460-03 1 год 15276/1 ОАО "Сафоновский завод 01.07.2014 
ческие с биметаллическим "Гидрометприбор", 
чувствительным элементом г.Сафоново 
Термографы метеорологи- М-16А 3460-03 1 год 15276/2 ФГБУ "НПО "Тайфун" (ЦКБ 13.08.2017 
ческие с биметаллическим ГМП), г.Обнинск 
чувствительным элементом 
Термометры ASTM 2С, ASTM 7С, 46370-11 З года 42134 ОАО "Термоприбор", г.Клин 14.02.2016 
ASTM 8C 
Термометры - рабочие əta- ТМО 43462-09 2года 38812 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.01.2015 
лоны 2-го разряда и 3 года 
Термометры биметалличе- БТ 26221-08 2 года 33636 ЗАО "Росма", пос.Вырица 01.12.2013 
ские и 3 года 
Термометры биметалличе- МЕТЕР ТБ 28637-10 2 года 39037 ООО "Метер", 01.04.2015 
ские г. С.-Петербург 
Термометры биметалличе- ТБ 42438-09 2 года 37483 ООО "БД", г.Москва 01.01.2015 
ские 
Термометры биметалличе- 46078-11 3 года 42084 ОАО "Теплоконтроль", 25.01.2016 
ские показываюшие г.Казань 
Термометры биметалличе- ТБЛ, ТБН 34300-11 2года 43065 ЗАО "ПО Физтех", г.Томск 05.07.2016 
ские показываюшие 
Термометры биметалличе- ТБПю, ТБП 51087-12 3 года 47986 ООО НПО "ЮМАС", 11.09.2017 
ские показывающие г.Москва 
Термометры газовые noka- ТГП-100Эк 43461-09 1 год 38811 ОАО "Приборы контроля и 01.01.2015 
зывающие электроконтакт- регулирования техпроцес- 
ные сов" (Теплоконтроль), 
г.Сафоново 
Термометры газовые пока- ТГП-100Эк-М 46020-10 1год 42020 ОАО "Приборы контроля и 10.12.2015 
зывающие электроконтакт- регулирования техпроцес- 
ные сов" (Теплоконтроль), 
г.Сафоново 
Термометры для измерения ТП-22 2851-72 Згода 13978 OAO "Термоприбор", г.Клин 01.02.2013 
температуры спирта (старое 
наименование «Термомет- 
ры ртутные стекляннье») 
Термометры для кипятиль- СП-75 1764-80 2года 17016 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.01.2014 
ника "Титан" 
Термометры для рефриже- ТП-11 2293-04 3 roga 19389 OAO "Термоприбор", г.Клин 01.10.2014 
раторов 
Термометры для специаль- СП-73 2534-80 Згода 45687 ОАО "Термоприбор", г.Клин 12.03.2017 


ных поверочных лаборато- 
рий 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc- MAN NS cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 

Термометры для установок, СП-28, СП-29, СП- 1331-11 3 года 44297 ОАО "Термоприбор", г.Клин 31.10.2016 
определяющих качество 30, СП-31, СП-32, 
нефтепродуктов СП-33, СП-34 
Термометры жидкостные СП-95, СП-96 1879-04 4 ropa 18041 OAO "Термоприбор", г.Клин 01.08.2014 
стеклянные специальные 
Термометры жидкостные TT n TT-B 26306-08 3 года 33635 ЗАО "Росма", пос.Вырица 01.12.2013 
стеклянные технические 
Термометры инфракрасные > Бесконт 36436-07 1 год 29924 ООО "Бесконт", г.Москва 01.01.2013 
Термометры инфракрасные Кельвин 16957-07 1год 27667 ЗАО "Евромикс", г.Москва 24.08.2017 
Термометры инфракрасные Кельвин КБ ДИПОЛЬ 24852-08 1 год 32814 ООО КБ "Диполь", г.Москва 01.10.2013 
Термометры контактные ТК-5 41002-09 1 год 35996 ООО "ТЕХНО-АС", 01.08.2014 
цифровые г.Коломна 
Термометры лабораторные 4661-91 3 года 43474 ОАО "Термоприбор", г.Клин 05.08.2016 
стеклянные со взаимозаме- 
няемыми конусами 
Термометры лабораторные ЛТ-300 45379-10 1год 40986 ООО "Термэкс", г.Томск 01.08.2015 
электронные 
Термометры максимальные СП-82 828-90 З года 15773 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.11.2013 
дезкамерные 
Термометры малогабарит- ТМП-2 23722-02 1 год 13311 ООО "Электронно- 01.04.2013 
ные полупроводниковые информационное приборо- 

строение" (ЗЛИПС), 

пос.Краснообск 
Термометры малогабарит- ТМЦЭ-2В 16943-98 1 год 16947 ГНУ Сибирский физико- 01.01.2015 
ные цифровые электронные технический институт аг- 

рарных проблем СО 

РАСХН, пос.Краснообск 
Термометры манометриче- ТГМ 26222-08 2 года 33637 ЗАО "Росма", пос.Вырица 01.12.2013 
ские 
Термометры манометриче- ТГП-100-М1, ТГП- 46079-11 З года 42085 ОАО "Теплоконтроль", 25.01.2016 
ские 100Эк-М1, ТКП-100- г.Казань 

М1, ТКП-100Эк-М1 

Термометры манометриче- ТКП-60С, ТКП-100С 16942-00 2 года 7540 ОАО "Приборы контроля и 01.04.2015 
ские конденсационные по- регулирования техпроцес- 
казывающие сов" (Теплоконтроль), 

г.Сафоново 
Термометры манометриче- ТКП-160Сг-М2 11704-04 1 год 18998 ОАО "Приборы контроля и 01.01.2015 
ские конденсационные по- регулирования техпроцес- 
казывающие сигнализи- сов" (Теплоконтроль), 
рующие г.Сафоново 
Термометры манометриче- ТКП-160Сг-МЗ 49666-12 1 год 46221 ОАО "Теплоконтроль", 20.04.2017 
ские конденсационные по- г.Сафоново 
казывающие сигнализи- 
рующие 
Термометры манометриче- ТКП-60/3М, ТКП- 10221-91 1 год 14783/1 ЗАО "Бастор", р.п.Базарный 01.09.2013 
ские показывающие вибро- 60/3М2 (Базарный Сызган 
устойчивые Сызган - только ТКП- 

60/3М2) 

Термометры манометриче- ТКП-60/3М 29518-10 2года 39598 ОАО "Теплоконтроль", 01.04.2015 
ские показывающие вибро- г.Казань 
устойчивые 
Термометры манометриче- ТГП-160Сг, TKN- 35290-10 2 года 39867 ОАО "Теплоконтроль", 01.04.2015 
ские показывающие сигна- 160Сг г.Казань 
лизирующие 
Термометры манометриче- ТМ 2030 Сг 18846-09 2 года 36582 ОАО "Манотомь", г.Томск 01.12.2014 
ские показывающие сигна- 
лизирующие 
Термометры манометриче- ТКП-100Эк 28700-05 1 год 19991 ОАО "Приборы контроля и 01.04.2015 
ские показывающие элек- регулирования техпроцес- 
троконтактные сов" (Теплоконтроль), 

г.Сафоново 
Термометры манометриче- 46066-11 3 года 42072 ОАО "Теплоконтроль", 25.01.2016 
ские самопишущие г.Казань 
Термометры метеорологи- ТМ1 274-05 3 года 20741 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.04.2015 


ческие стеклянные 
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Наименование СИ Обозначение Мт МПИ Ne сорт Изготовитель Срок дй: 
реестра свид. ствия 
Термометры метеорологи- ТМ10 1042-05 Згода 21604 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.08.2015 
ческие стекляннье 
Термометры метеорологи- ТМ2 1059-05 Згода 21115 OAO "Термоприбор", г.Клин 01.08.2015 
ческие стекляннье 
Термометры метеорологи- ТМЗ 280-05 3 года 21116 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.08.2015 
ческие стеклянные 
Термометры метеорологи- ТМ4 1051-05 Згода 21114 OAO "Термоприбор", г.Клин 01.04.2015 
ческие стекляннье 
Термометры метеорологи- ТМ5 282-10 3 года 41150 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.08.2015 
ческие стеклянные 
Термометры метеорологи- ТМ6 1008-05 Згода 21606 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.08.2015 
ческие стекляннье 
Термометры метеорологи- ТМ8 281-10 3 года 41149 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.08.2015 
ческие стеклянные 
Термометры метеорологи- ТМ9 466-10 3 года 41148 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.08.2015 
ческие стеклянные 
Термометры многоканаль- ТМ 5100 20579-09 2года 36021 ОООНПП "Злемер", 01.09.2014 
ные пос.Менделеево 
Термометры почвенные АМ-34 19335-09 2 года 36241 ЦКБ ГМП ГУ НПО "Тайфун", 01.10.2014 
г.Обнинск 
Термометры почвенные АМТ-5 33679-09 2года 36242 ЦКБ ГМП ГУ НПО "Тайфун", 01.10.2014 
г.Обнинск 
Термометры ртутные стек- ТЛ-7, ТЛ-7А 308-84 З года 13164 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.08.2013 
лянные 
Термометры ртутные стек СП-77 918-89 3 года 44792 ОАО "Термоприбор", г.Клин 15.12.2016 
лянные для аккумуляторов 
Термометры ртутные стек СП-8 1067-57 Згода 14916 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.06.2013 
лянные для газоанализато- 
ров 
Термометры ртутные стек ТЛ-3 2294-85 З года 45191 ОАО "Термоприбор", г.Клин 20.01.2017 
лянные лабораторные 
Термометры ртутные стек ТЛ-4 303-91 3 года 47043 ОАО "Термоприбор", г.Клин 29.06.2017 
лянные лабораторные 
Термометры ртутные стек ТЛ-5 299-11 З года 42782 ОАО "Термоприбор", г.Клин 06.06.2016 
лянные лабораторные 
Термометры ртутные стек ТЛ-6М 298-92 З года 45658 ОАО "Термоприбор", г.Клин 02.03.2017 
лянные лабораторные 
Термометры ртутные стек СП-21 3177-11 З года 42708 ОАО "Термоприбор", г.Клин 27.05.2016 
лянные отсчетные 
Термометры сигнализи- мод. ТГП-16СгВЗТ4, 46067-11 З года 42073 ОАО "Теплоконтроль", 25.01.2016 
рующие взрывозащищен- ТКП-16СгВЗТ4 г.Казань 
ные 
Термометры складские ТС-ТА 258-08 2 года 31879 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.06.2013 
Термометры складские ТС-ТАМ 37665-08 2 года 31489 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.06.2013 
Термометры сопротивления ДТС 28354-10 2года 39452 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.04.2015 
Термометры сопротивления ИС 164Б-2 49391-12 2года 45914 ОАО "Загорский оптико- 26.03.2017 
механический завод" 
(ЗОМЗ), г.Сергиев Посад 
Термометры сопротивления Метран-2000 38550-08 2года 32611 ЗАО "Промышленная группа 01.09.2013 
"Метран", г.Челябинск 
Термометры сопротивления ТП-1187, ТМ-1187 44806-10 1год 40334 ООО НПФ "Сенсорика", 01.08.2015 
и 2 года г.Екатеринбург 
Термометры сопротивления ТС и ТСР 41202-09 2 года 36009 ООО НПП "Системы KOH- 01.09.2014 
троля", г.Пермь 
Термометры сопротивления ТС004 16661-08 1 год 33995 ЗАО НПЦ "Навигатор", 01.01.2014 
и 2 года г.Москва 
Термометры сопротивления ТС005 14763-08 1год 33996 ЗАО НПЦ "Навигатор", 01.01.2014 
и 2 года г.Москва 
Термометры сопротивления ТСМ 012, ТСП 012 43587-10 2 года 39031 ЗАО СКБ "Термоприбор", 01.04.2015 
и 3 года г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение Nerac- МПИ Ne арте Изготовитель рок дөй 
реестра свид. ствия 
Термометры сопротивления ТСМ 319М, ТСП 43586-10 2 года 39030 ЗАО СКБ "Термоприбор", 01.04.2015 
319М, ТСМ 320М, и 3 года г.Москва 
ТСП 320м, ТСМ 
321М, ТСП 321М, 
ТСМ 322М, ТСП 
322М, ТСМ 323М, 
ТСП 323М 
Термометры сопротивления ТСМ 9417, ТСП 42956-09 2года 38115 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.01.2015 
9417, ТСМ 9423, 
ТСМ 9501, ТСП 
9501, ТСП 9502 
Термометры сопротивления ТСМ 9620, ТСМ 9623 40324-08 З года 35098 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.01.2014 
Термометры сопротивления ТСМ-01 13996-08 2 года 32064 ФГУП НИИ НПО "Луч" отде- 01.08.2013 
ление "Техно-Луч", 
г.Подольск 
Термометры сопротивления ТСМ-02 13998-08 2 года 32063 ФГУП НИИ НПО "Луч" отде- 01.08.2013 
ление "Техно-Луч", 
г.Подольск 
Термометры сопротивления ТСМ-05 14453-08 2года 32061 ФГУП НИИ НПО "Луч" отде- 01.08.2013 
ление "Техно-Луч", 
г.Подольск 
Термометры сопротивления ТСГ(Р), ТСМ(С) 41480-09 1 год 36489 ООО "Теплоконтроль", 01.10.2014 
г.Омск 
Термометры сопротивления ТСП-01 13997-08 2 года 32065 ФГУП НИИ НПО "Луч" отде- 01.08.2013 
ление "Техно-Луч", 
г.Подольск 
Термометры сопротивления ТСП-0193, TCN- 40163-08 2 года 34755 ООО "Теплоприбор- 01.01.2014 
1293, ТСП-1393, и 3 года Сенсор", г.Челябинск 
ТСП-1193, ТСП- 
1195, ТСП-0395, 
ТСП-0196, ТСП- 
0397, ТСМ-0193, 
ТСМ-1293, ТСМ- 
1193, ТСМ-1393, 
ТСМ-0196, ТСМ- 
0395 
Термометры сопротивления ТСП-02 13999-08 2года 32062 ФГУП НИИ НПО "Луч" отде- 01.08.2013 
ление "Техно-Луч", 
г.Подольск 
Термометры сопротивления ТСП-03 14454-08 1год 32066 ФГУП НИИ НПО "Луч" отде- 01.08.2013 
и 2года ление "Техно-Луч", 
г.Подольск 
Термометры сопротивления ТСП-04 14455-08 2года 32067 ФГУП НИИ НПО "Луч" отде- 01.08.2013 
ление "Техно-Луч", 
г.Подольск 
Термометры сопротивления ТСП-05 14456-08 2года 32060 ФГУП НИИ НПО "Луч" отде- 01.08.2013 
ление "Техно-Луч", 
г.Подольск 
Термометры сопротивления ТСП-06 14457-08 2года 32068 ФГУП НИИ НПО "Луч" отде- 01.08.2013 
ление "Техно-Луч", 
г.Подольск 
Термометры сопротивления ТСПр-10, ТСМр-10 37710-08 2года 31493 ООО "Роверо", г.Асбест 01.06.2013 
Термометры сопротивления ТЭМ-100 40592-09 4 года 35427 ЗАО "ТЭМ", г. С.-Петербург 01.07.2014 
Термометры сопротивления ТСП 002-08 (плати- 41888-09 З года 36929 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
взрывозащищенные плати- новые) и ТСМ 0618- "Эталон", г.Владимир 
новые и медные 08 (медные) 
Термометры сопротивления мод. ТСП-1088-АС, 43453-09 2 года 38821 ЗАО НПК "Эталон", 01.01.2015 
для атомных станций (ТСП-1088-ОК-АС), г.Волгодонск 
ТСП-1287-АС, ТСП- 
8043-АС, ТСП-1388- 
АС, ТСМ-1088-АС 
(ТСМ-1088-ОК-АС), 
ТСМ-1287-АС, ТСМ- 
13 88-АС, ТСМ-8043- 
А 
Термометры сопротивления ТМТ-7, ТМТ-8, ТМТ- 40416-09 2 года 35059 ЗАО "Термико", г.Москва 01.05.2014 


из меди технические 


11, ТМТ-12, ТМТ-15 


173 


27.32.02 


Наименование СИ Обозначение 06 MAN NS cepte Изготовитель Вок дейт 
реестра свид. ствия 

Термометры сопротивления ТС 18131-09 2 года 36850 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 01.12.2014 
из платины и меди г.Москва 
Термометры сопротивления ТПТ-20, ТПТ-26, 39838-08 3 года 34331 ЗАО "Термико", г.Москва 01.01.2014 
из платинь и меди техниче- ТПТ-30, ТПТ-31, 
ские ТМТ-26 
Термометры сопротивления ТПТ-1, ТПТ-17, ТПТ- 46155-10 4 года 41732 ЗАО "Термико", г.Москва 01.08.2015 
из платины технические 19, ТПТ-21, ТПТ-25Р 
Термометры сопротивления ТПТ-7, ТПТ-8, ТПТ- 39144-08 4 года 33341 ЗАО "Термико", г.Москва 01.12.2013 
из платины технические 11, ТПТ-12, ТПТ-13, 

ТПТ-14, ТПТ-15 
Термометры сопротивления ТСМ 40417-09 1год 35060 ООО НПК "Приборист", 01.05.2014 
медные г.Протвино 
Термометры сопротивления ТСМ 0618 41890-09 2 года 36931 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
меднье "Зталон", г.Владимир 
Термометры сопротивления ТСМ.ГПКШ.035, 40619-09 2года 35438 ООО "НПП Термокон", 01.06.2014 
медные ТСМ.ГПКШ.036, г.Королев 

ТСМ.ГПКШ.037, 

ТСМ.ГПКШ.038 
Термометры сопротивления ПТС-100 32675-06 2 года 25246/1 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
образцовые 3-го разряда "Эталон", г.Владимир 
Термометры сопротивления 90 мод. 2004, 2105, 41742-09 2года 36750/2 ООО со стопроцентным 01.12.2014 
платиновые 2109, 2522, 2523, иностранным капиталом 

2810, 2815, 2830 Фирма "ЮМО", г.Москва 
Термометры сопротивления ТП 100-ИВК, ТП 500- 39799-08 2и 4 года 34266/1 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 01.01.2014 
платиновые ИВК, ТП 1000-ИВК 
Термометры сопротивления ТП 100-ИВК, ТП 500- 39799-08 2и4года 34266/2 ООО Малоярославецкий за- 01.01.2014 
платиновые ИВК, ТП 1000-ИВК вод "ИВК-Саяны", 

г.Малоярославец 

Термометры сопротивления ТСП 40418-09 1 год 35061 ООО НПК "Приборист", 01.05.2014 
платиновые г.Протвино 
Термометры сопротивления ТСП 001 41750-09 4 года 36758 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
платиновые "Эталон", г.Владимир 
Термометры сопротивления ТСП 002 41891-09 3 roga 36932 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
платиновые "Эталон", г.Владимир 
Термометры сопротивления ПТСВ 49400-12 2года 45925 ООО "КриоТерм", 26.03.2017 
платиновые вибропрочные И 1 год пос.Менделеево 
Термометры сопротивления ТСПВ 50256-12 1 год 46999 ООО "ИЗТех", г.Москва 25.06.2017 
платиновые вибропрочные 
Термометры сопротивления ПТСВ 32777-06 1 год 25347 ООО НПП "ЭЛЕМЕР", 05.03.2017 
платиновые вибропрочные г.Москва 
эталонные 
Термометры сопротивления ПТС-10М 11804-99 2 года 7165/1 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
платиновые эталонные "Эталон", г.Владимир 
Термометры сопротивления ТСП-ОМ 46372-11 2 года 42136 ЗАО НПК "Зталон", 14.02.2016 
платиновые эталонные 3-го г.Волгодонск 
разряда малогабаритные 
Термометры сопротивления ВТС 10008-99 2года 7164/1 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
платиновые эталонные вы- "Эталон", г.Владимир 
сокотемпературные 
Термометры сопротивления ТСПТ (платиновые, 36766-09 2и4 года 36244 ООО "ПК "ТЕСЕЙ", 01.10.2014 
платиновые, медные и их ТСМТ (медные) и г.Обнинск 
чувствительные элементы ЭЧПТ, ЭЧМТ (эле- 

менты) 
Термометры сопротивления ТСМУр, ТСПУр 40326-08 1год 35100 ООО "Роверо", г.Асбест 01.01.2014 
с унифицированным выход- 
ным сигналом 
Термометры сопротивления ЭТС 19484-09 2 года 37428 ООО "Владимирский завод 01.01.2015 
эталонные "Эталон", г.Владимир 
Термометры сопротивления ЭТС-100 19916-10 2 года 40341 ФГУП "ВНИИМ 01.08.2015 
эталонные им.Д.И.Менделеева", 

г. С.-Петербург 

Термометры специальные СП-1, СП-1а 4112-89 Згода 15775 OAO "Термоприбор", г.Клин 01.11.2013 
виброустойчивые 
Термометры стеклянные ТС-4, ТС-4М 16832-97 2года 3059 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.02.2013 
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Термометры стеклянные ТИН 11620-93 4 года 16721 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.12.2013 
для испытаний нефтепро- 
дуктов 
Термометры стеклянные ТН 2М 305-04 4 года 19390 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.10.2014 
для испытаний нефтепро- 
дуктов 
Термометры стеклянные ТН-1 300-04 4 года 17017 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.01.2014 
для испытаний нефтепро- 
дуктов 
Термометры стеклянные ТН-4М 304-88 3 года 13163 ОАО "Термоприбор", г.Клин 29.10.2017 
для испытаний нефтепро- 
дуктов 
Термометры стеклянные ТН-5 113-98 4 года 5507 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.11.2013 
для испытаний нефтепро- 
дуктов 
Термометры стеклянные ТН-8М 1128-89 2года 15774 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.11.2013 
для испытаний нефтепро- 
дуктов 
Термометры стеклянные ТН-3 301-04 4 года 18044 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.08.2014 
для испытания нефтепро- 
дуктов 
Термометры стеклянные тн-6 307-97 2 года; 3058 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.02.2013 
для испытания нефтепро- с 2008 г. - 
дуктов 3 года 
Термометры стеклянные ТН-7 306-97 2 года; 3057 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.02.2013 
для испытания нефтепро- с2008г.- 
дуктов 3 года 
Термометры стеклянные ТП-6 257-49 3 года 3356/1 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.11.2013 
жидкостные вибростойкие 
авиационные 
Термометры стеклянные СП-2 4657-12 2года 46720 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.06.2017 
керосиновые 
Термометры стеклянные ТЛ-2, ТЛ-2М 251-08 3 года 32946 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.10.2013 
лабораторные 
Термометры стеклянные ТЛ-2Г 39545-08 3 года 33987 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.01.2014 
лабораторные 
Термометры стеклянные ТЛ-2К 37832-08 2года 31754 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.06.2013 
лабораторные 
Термометры стеклянные ТЛ-2м, ТЛ-4м серии 28208-09 2 года 38103 ООО "НПО Лабтех", 01.01.2015 
лабораторнье "Labtex" г.Москва 
Термометры стеклянные 2850-04 3 roga 18806 OAO "Термоприбор", г.Клин 01.09.2014 
ртутные для точных изме- 
рений 
Термометры стеклянные СП-83 5221-12 3 года 46756 OAO "Термоприбор", г.Клин 01.06.2017 
ртутные максимальные 
Термометры стеклянные ТПК 4478-09 4года 35889 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.07.2014 
ртутные электроконтактные 
Термометры технические ТТи ТТ-В 52107-12 З года 49156 ООО "БРЕНД девелопмент", 14.12.2017 
жидкостные стеклянные г.Москва 
Термометры технические ТТ, ТТМ 276-12 2годаи3З 48601 ОАО "Термоприбор", г.Клин 29.10.2017 
стеклянные года 
Термометры цифровые ТЦ-1200 45039-10 1год 40617 ООО "ИЗТех", г.Москва 01.08.2015 
Термометры цифровые ma- TUM 9410 32156-06 2 года 24507 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 13.04.2017 
логабаритнье г.Москва 
Термометры цифровые Вапан 49717-12 2года 46323 ИП Панов А.Б., 05.05.2017 
портативные г. С.-Петербург 
Термометры цифровые ТЦЭ-005 40719-09 1год 35448 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 01.07.2014 
эталонные г.Москва 
Термометры электрокон- ТКП-100 50140-12 4и2 года 46827 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 18.06.2017 
тактные г.Москва 
Термометры электронно- АМТ-2 21055-01 1 год 30473 ЦКБ ГМП ГУ НПО "Тайфун", 01.02.2013 
цифровые г.Обнинск 
Термометры электронные ЕхТ-01 44307-10 2года 39787 ООО "Термэкс", г.Томск 01.04.2015 
Термометры электронные ЛТИ 39299-08 2 года 33630 ООО "Термэкс", г.Томск 01.12.2013 
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Термометры электронные ТГО-2МП 47726-11 1год 43815 ООО "Электронно- 16.09.2016 
информационное приборо- 
строение" (ЭЛИПС), 
пос.Краснообск 
Термометры электронные ТЭН-5 43635-10 1год 39032 ЗАО "ТЭРИФ-Н", г.Москва 01.04.2015 
Термометры-шупы АМ-6 22677-02 1год 118931 ФГБУ "НПО "Тайфун" (ЦКБ 13.08.2017 
ГМП), г.Обнинск 
Термоподвески ТП-001 21310-11 4года 44233 ОООНПП "Кипр", г.Воронеж 26.10.2016 
Термопреобразователи ИТ 17943-10 2года 40443 ЗАО "НПП "Автоматика", 01.08.2015 
г.Владимир 
Термопреобразователи из- ТМТУ, ТПТУ, ТХАУ, 37365-08 2года 30969 ЗАО "Термико", г.Москва 01.04.2013 
мерительные с унифициро- ПСМ, ПСП, ПСХА 
ванным выходным сигналом 
Термопреобразователи ко- ТПК 47069-11 2 года 42986 ООО "Валком", 27.06.2016 
рабельнье г. С.-Петербург 
Термопреобразователи с UTT 44818-10 2 года 40440 ООО "Валком", 01.08.2015 
унифицированньм выход- г. С.-Петербург 
ным сигналом 
Термопреобразователи с Метран-270, Метран- 21968-11 4 года 44146 ЗАО "Промышленная группа 21.10.2016 
унифицированньм выход- 270-Ех "Метран", г.Челябинск 
ным сигналом 
Термопреобразователи с Метран-2700 38548-08 1 год 32609 ЗАО "Промышленная группа 01.09.2013 
унифицированным выход- и 2года "Метран", г.Челябинск 
ным сигналом 
Термопреобразователи с ТСМУ 0104, ТСПУ 29336-05 6 мес. 20849 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 26.12.2016 
унифицированным выход- 0104, ТХАУ 0104, и 2года г.Москва 
ным сигналом ТХКУ 0104 
Термопреобразователи с ТСМУ 014, ТСМУ 46437-11 2года 42271 ЗАО СКБ "Термоприбор", 04.03.2016 
унифицированньм выход- 015, ТСПУ 014, г.Москва 
ным сигналом ТСПУ 015 
Термопреобразователи с ТСМУ 9313, ТСПУ 15762-07 2 года 30214 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.01.2013 
унифицированным выход- 9313 
ным сигналом 
Термопреобразователи с ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ, 42454-09 1 год 37606 ООО "Теплоприбор- 01.01.2015 
унифицированным выход- ТСМУ-Ех, ТСПУ-Ех, Сенсор", г.Челябинск 
ным сигналом ТХАУ-Ех 
Термопреобразователи с ТСМУ-055, ТСМУ- 15200-06 2 года 25254 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 24.01.2017 
унифицированньм выход- 205, ТСПУ-055, г.Москва 
ным сигналом ТСПУ-205, ТХАУ- 
205, ТХКУ-205 
Термопреобразователи с ТСМУ-10, ТСМУ-16 32091-08 1 год 30566 ЗАО "Злектротехническая 01.02.2013 
унифицированным выход- компания", г.Москва 
ным сигналом 
Термопреобразователи с ТСМУ-Л, ТСПУ-Л, 40903-09 2года 35616 ООО "Теплоприбор- 01.08.2014 
унифицированным выход- ТХАУ-Л, ТСМУ-Л-Ех, Сенсор", г.Челябинск 
ным сигналом ТСПУ-Л-Ех, ТХАУ-Л- 
Ех 
Термопреобразователи с ТСПУ (ТСМУ)/1- 36341-07 1 год 298234 ЗАО НПК "Эталон", 01.12.2012 
унифицированным выход- 0288, ТХАУ/1-0288 г.Волгодонск 
ным сигналом 
Термопреобразователи с ТСПУ (ТСМУ)/1- 36341-07 1 год 298232 ООО "Пьезозлектрик", 01.12.2012 
унифицированным выход- 0288, ТХАУ/1-0288 г.Ростов-на-Дону 
ным сигналом 
Термопреобразователи с УТП, УТС, УТП Ехі, 47757-11 2 года 43849 ООО НПО "Вакууммаш", 16.09.2016 
унифицированным выход- УТС Ехі, УТП Еха, г.Ижевск 
ным сигналом УТС Еха 
Термопреобразователи с УТСМ, УТСП, УТХА, 39801-08 2 года 34271 ООО НПО "Вакууммаш", 01.01.2014 
унифицированным выход- УТХК г.Ижевск 
ным сигналом 
Термопреобразователи с ТСПУ (ТСМУ)/1- 36340-07 1 год 29822 ЗАО НПК "Эталон", 01.12.2012 


унифицированным выход- 
ным сигналом взрывозащи- 
щенные 
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реестра свид. ствия 
Термопреобразователи с ТСМУ 9300, ТСПУ 15456-04 1 год 17282 ЗАО НПП "Дана-Терм", 01.04.2015 
унифицированным выход- 9300, ТХАУ 9300 пос.Менделеево 
ным сигналом постоянного 
тока 
Термопреобразователи co- Взлет ТПС 21278-11 4 года 43056 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 05.07.2016 
противления 
Термопреобразователи со- СП-01, СП-02, СМ- 20261-00 2 года 8789 ООО "НТЛ-Прибор", 24.08.2017 
противления 01, СМ-02 г.Москва 
Термопреобразователи со- ТП-9201, ТМ-9201 48114-11 2 года 44288 ОООНПФ "Сенсорика", 31.10.2016 
противления и 3 года г.Екатеринбург 
Термопреобразователи со- ТС012 34737-07 2 года 27818/1 ЗАО "Измерительные сис- 01.06.2013 
противления темы и технологии", 
г.Мытищи 

Термопреобразователи со- ТСМ 9201 14237-94 З года 1208 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.04.2015 
противления 
Термопреобразователи со- ТСМ 9203 14239-94 З года 1209 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.04.2015 
противления 
Термопреобразователи со- ТСМ 9418, ТСП 9418 15196-06 2 года 23954 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.05.2016 
противления 
Термопреобразователи со- ТСМ 9502 32438-06 2 года 24942 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.09.2016 
противления 
Термопреобразователи со- ТСМ и ТСП Метран- 50911-12 4 года 47775 ЗАО "Промышленная группа 24.08.2017 
противления 200 "Метран", г.Челябинск 
Термопреобразователи co- ТСМг и ТСПг 51307-12 2 года 48206 ООО "НПК "РЭЛСИБ", 21.09.2017 
противления г.Новосибирск 
Термопреобразователи со- ТСП 040 49909-12 З года 46495 ЗАО СКБ "Термоприбор", 18.05.2017 
противления г.Москва 
Термопреобразователи со- ТСП 9203 14238-94 З года 1210 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.04.2015 
противления 
Термопреобразователи со- ТСП 9506, ТСМ 17135-04 2 года 17567 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.08.2015 
противления 9506, ТСП 9507, 

ТСМ 9507, ТСП 9508 
Термопреобразователи со- ТСП 9721, ТСМ 9721 19919-00 2 года 8528 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.04.2015 
противления 
Термопреобразователи со- ТСП, ТСМ 50071-12 З года 46757 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.06.2017 
противления 
Термопреобразователи со- ТСП-01, ТСП-02, 49258-12 5 лет, 45750 ООО "Теплоприбор- 14.03.2017 
противления ТСП-03, ТСП-04, 3 года Сенсор", г.Челябинск 

ТСП-05, ТСП-06, и 1 год 

ТСП-07, ТСМ-01, 

ТСМ-02, ТСМ-03, 

ТСМ-04, ТСМ-05, 

ТСМ-06, ТСМ-07 
Термопреобразователи со- ТСПв, ТСМв 22251-11 2года 45133 ООО НПО "Вакууммаш", 29.12.2016 
противления г.Ижевск 
Термопреобразователи со- ТСПУ 9418, ТСМУ 17627-98 2 года 16540 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.07.2014 
противления взрывобезо- 9418 
пасные с унифицированным 
выходным сигналом 
Термопреобразователи co- Метран-250 21969-11 2и4 года 44669 ЗАО "Промышленная группа 06.12.2016 
противления взрывозаши- "Метран", г.Челябинск 
шенные 
Термопреобразователи со- СК-РТ100-ЕХЕ 51321-12 2года 48220 ООО "Кёль", г. С.-Петербург 21.09.2017 
противления взрывозащи- 
щенные 
Термопреобразователи co- ТСП(ТСМ)/1-1187 22812-07 1 год 29560 ЗАО НПК "Эталон", 01.11.2012 
противления взрывозащи- г.Волгодонск 
щеннье 
Термопреобразователи со- ТСП-Ех, ТСМ-Ех 31888-11 2 года 45130 ООО НПО "Вакууммаш", 29.12.2016 
противления взрывозаши- г.Ижевск 
щеннье 
Термопреобразователи со- ТСМ-0595, ТСП-0595 32458-11 2 года 44099 ООО "Теплоприбор- 10.10.2016 


противления взрывозаши- 
щённые 


Сенсор", г.Челябинск 
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Наименование СИ Обозначение Мат MAN Ne cepte Изготовитель Срок дойт 
реестра свид. ствия 

Термопреобразователи co- ТСП-2000, ТСМ-2000 46519-11 2и4 года 42286 ООО "КриоТерм", 14.03.2016 
противления из платины и пос.Менделеево 
меди 
Термопреобразователи co- ТСМУ 0618-10 21829-07 2 года 2652511 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
противления медные с уни- "Зталон", г.Владимир 
фицированным токовым вы- 
ходным сигналом 
Термопреобразователи со- 90 мод. 2020, 2030, 49521-12 2 года 46069 Обособленное подразделе- 10.04.2017 
противления платиновые 2050, 2120, 2130, ние "ЮМО-ТЕРМ" ООО 

2210, 2230, 2240, Фирмы "ЮМО", г.Москва 

2250, 2350, 2820 
Термопреобразователи co- ТСП.ГПКШ.035, 47522-11 2 года 43593 ОООНПП "Термокон", 15.08.2016 
противления платиновые ТСП.ГПКШ.036, г.Королев 

ТСП.ГПКШ.037, 

ТСП.ГПКШ.038, 

ТСП.ГПКШ.043 
Термопреобразователи co- ТСПТВХ 33995-07 4 года 26843 ООО НПП "Тепловодохран", 02.10.2017 
противления платиновые г.Рязань 
Термопреобразователи со- ТСП/1 и ТСМ/1 31551-12 2года 45652 ЗАО НПК "Эталон", 02.03.2017 
противления платиновые и г.Волгодонск 
медные 
Термопреобразователи со- ТС1700 36437-07 1год 29925 ОООНПП "Адамант", 01.01.2013 
противления платиновые и г.Москва 
медные технические 
Термопреобразователи со- ТСПУ 002-10 18697-04 3 roga 19710/1 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
противления платиновые с "Зталон", г.Владимир 
унифицированным токовым 
выходным сигналом 
Термопреобразователи со- ТСП Метран-200 26224-12 4 года 47774 ЗАО "Промышленная группа 24.08.2017 
противления с пленочными "Метран", г.Челябинск 
чувствительными элемен- 
тами 
Термопреобразователи со- ТСУ 002-09 34078-07 3 года 26993/1 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
противления с унифициро- "Эталон", г.Владимир 
ванным токовым выходным 
сигналом взрывозащищен- 
ные 
Термопреобразователи ТПУ 0304 50519-12 2,4года 47317 ООО НПП "ЭЛЕМЕР", 20.07.2017 
универсальные иб мес. г.Москва 
Термопреобразователи yac- ТЧК 012 18134-99 2 года 5996/2 ЗАО "Термоавтоматика", 01.12.2015 
тотные кварцевые г.Мытиши 
Терморегуляторы- ТП 30403-12 2года 46078 ООО "НПК "BAPTA", 13.04.2017 
измерители программируе- г. С.-Петербург 
мые 
Термостаты жидкостные ТЕРМОТЕСТ 39300-08 2года 33631 ООО "Термакс", г.Томск 01.12.2013 
Термостаты лабораторные ЛОИП ЛТ-920 42589-09 2года 37818 ЗАО "Лабораторное обору- 01.01.2015 

дование и приборы", 
г. С.-Петербург 

Термостаты паровые ТП-2 25916-03 2года 16299 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.06.2014 
Термостаты переливные ТПП-1 33744-07 2года 26548 ООО "ИЗТех", г.Москва 27.07.2017 
прецизионные 
Термостаты регулируемые ТР-1М 24473-08 2 года 33998 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.01.2014 
Установка для поверки тер- АРМ ПТС 22190-01 1год 11251 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 17.07.2017 
мопреобразователей сопро- 
тивления 
Установки УПСТ-2М 16173-02 1 год 13369 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.05.2013 
Установки теплометриче- УТМ-1 51893-12 1год 48873 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 30.11.2017 
ские 
Устройства дистанционного УДКТ-Г-А 28356-04 2 года 19493 ООО НПП "Кипр", г.Воронеж 01.11.2014 
измерения температуры 
Устройства дистанционного АИСТ 23511-08 З roga 32069 OOO "НТЦ Зернопромбезо- 01.08.2013 
контроля температуры пасность", г.Воронеж 
Устройства дистанционного АИСТ 23511-08 З года 32069/1 ООО "ПСП", г.Воронеж 01.08.2013 
контроля температуры 
Устройства дистанционного УДКТ-1200М 41033-09 1 год 35998 ОАО "Завод "Эталон", 01.08.2014 


контроля температуры 
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г.Воронеж 


27.32.02 


Наименование СИ Обозначение 6. MAN NE CEPTE Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Устройства для измерения и УКТ38-Ш4 40620-09 З года 35439 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.06.2014 
контроля температуры 
восьмиканальные 
Устройства компенсацион- УКПТП 17981-09 Поверка 38315 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 01.01.2015 
ные подключения термо- при вы- г.Подольск 
электрических преобразова- пуске 
телей 
Устройства подключения УПТП-01 17980-09 Поверка 38316 ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", 01.01.2015 
термоэлектрических преоб- при вы- г.Подольск 
разователей пуске 
Элементы термометриче- ЭЧП-001 41887-09 З года 36928 ООО "Владимирский завод 01.12.2014 
ские чувствительные плати- "Эталон", г.Владимир 
новые 
Элементы чувствительные ЧЭПТ 46154-10 4 года 41731 ЗАО "Термико", г.Москва 01.08.2015 
из платины технические 
Элементы чувствительные ЧЭМТ-1, ЧЭМТ-2 39800-08 2года 34268 ЗАО "Термико", г.Москва 01.01.2014 
медные технические 
Элементы чувствительные ТПИ-1 52106-12 б лет 49155 ФГУП "Сибирский НИ авиа- 14.12.2017 
платиновые термопреобра- ции им.С.А.Чаплыгина" 
зователей сопротивления (СибНИА), г.Новосибирск 
Элементы чувствительные ЭЧП (платиновые), 43465-09 1 год 38824 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.01.2015 
термометров сопротивле- ЭЧМ (медные) 
ния платиновые, медные 
27.33 Измерения времени и частоты 
27.33.01 Методы и средства воспроизведения и хранения времени и частоты 
Наименование СИ Обозначение Мов: MAN Ne сорт Изготовитель Орак дви: 
реестра свид. ствия 
Измерители временных OT- ИВО-2 37125-08 1 год 30691 ООО "Алто", г. С.-Петербург 01.04.2013 
клонений 
Измерители текущих значе- ИВЧ-1 42462-09 1 год 37528 ООО "Децима", г.Москва 01.01.2015 
ний времени и частоты 
электросети 
Источники первичные эта- Метроном версий 51953-12 2 года 48968 ООО "НТЦ Метротек", 04.12.2017 
лонные/серверы времени 200, 300, 600, 900, г.Москва 
1000, 2000, 3000 
Источники частоты и време- ССВ-1Г 39485-08 2 года 33952 ЗАО "НТЦ "КОМСЕТ", 01.01.2014 
ни/серверы синхронизации г.Москва 
времени 
Компараторы частотные ЧК7-51 13445-03 1 год 15308 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.12.2013 
г.Нижний Новгород 
Модули коррекции времени МКВ-02Ц 44097-10 2 года 39585 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.04.2015 
г. С.-Петербург 
Радиосерверы точного вре- РСТВ-01 40586-12 2 года 46152 ФГУП "ПО "Октябрь", 18.04.2017 
мени г.Каменск-Уральский 
Радиосерверы точного вре- РСТВ-01 40586-12 2 года 46153 ЗАО "НПФ Прорыв", 18.04.2017 
мени пос.Ильинский 
Радиочасы МИР РЧ-01 27008-04 2 года 17724 ООО "НПО "Мир", г.Омск 01.01.2015 
Радиочасы МИР РЧ-02 46656-11 4 года 42452 ООО "НПО "Мир", г.Омск 15.04.2016 
Установки для поверки ce- УПМС-1 38180-08 1 год 32070 ООО "Институт радиозлек- 01.08.2013 
кундомеров тронных систем", 
г.Екатеринбург 
Устройства синхронизации УСВ-2 41681-10 2 года 36645/2 ООО Завод "Промприбор", 01.04.2015 
времени г.Владимир 
27.33.02 Измерения интервалов времени 
Наименование СИ Обозначение NeToc: MAN ми Изготовитель ВОК дөй; 
реестра свид. ствия 
Аппаратура приемная МСС$2217 49190-12 1 год 45670 ООО "ХИТОН", г.Пермь 02.03.2017 
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Наименование СИ Обозначение ыы MAN Сарти Изготовитель Е 
реестра свид. ствия 
Аппаратура приемная МСС$2217 49190-12 1 год 45671 ООО "ГЛОНАСС Нева", 02.03.2017 
г. С.-Петербург 
Блоки коррекции времени ЭНКС-2 37328-08 2 года 31132 ЗАО "Инженерный центр 01.04.2013 
"Энергосервис", 
г.Архангельск 
Генераторы комплексной КПСРС 6.2 46904-11 1 год 42776 ООО "СТИВ", г.Видное 02.06.2016 
проверки системы регули- 
рования скорости 
Изделия ПС-161 45783-10 5 лет 41367 ОАО "Российский институт 01.08.2015 
ТСЮИ.461531.014 радионавигации и времени" 
(РИРВ), г. С.-Петербург 
Измерители временных от- ИВО-1 43342-09 1 год 38638 ООО "Алто", г. С.-Петербург 01.01.2015 
клонений 
Измерители постоянной Ф1849 49606-12 2 года 46164 ОАО "Приборостроитель- 18.04.2017 
времени релаксации ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Комплексы измерительно- Метроскоп 43315-09 4 года 38513 ЗАО "Метростандарт", 01.01.2015 
въчислительнье г.Москва 
Комплексы измерительно- СТВ-01 49933-12 5 лет 46524 ООО "АйСиБиКом", 18.05.2017 
вычислительные г.Москва 
Комплексы программно- Е-ресурс Е5.01 46554-11 4года 42323 ООО "ПО "Знергоресурс", 25.03.2016 
технические г. С.-Петербург 
Контроллеры цифровых ПКЦД 48095-11 2года 44265 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 31.10.2016 
датчиков портативные 
Линии задержки ЛЗТ-2 47457-11 1год 43508 ОАО "Лыткаринский завод 05.08.2016 
оптического стекла" (ЛЗОС), 
г.Лыткарино 
Маршрутизаторы каналов Рим 099.02 47271-11 10лет 43268 ЗАО "Радио и Микроэлек- 22.07.2016 
связи троника" (РиМ), 
г.Новосибирск 
Периодомеры многофунк- ВПСД 36487-07 1 год 29967 ОАО "ВНИИГ 01.01.2013 
циональные им.Б.Е.Веденеева", 
г. С.-Петербург 
Периодомеры специализи- ПСМ 25212-03 1 год 15316/1 ООО "НПП "Стромир-КИА", 01.07.2013 
рованные многофункцио- г.Москва 
нальные 
Периодомеры цифровые ПЦС-1 46573-11 1год 42352 ОАО "НПО "Прибор", 31.03.2016 
специализированные г. С.-Петербург 
Периодомеры-мультиметры МПП 41569-09 1 год 36530 ОАО "Научно- 01.11.2014 
портативные исследовательский институт 
энергетических сооружений" 
(ОАО "НИИЭС"), г.Москва 
Периодомеры-частотомеры МПЧ 40444-09 2 года 35086 ЗАО "Фирма "ЭПРО", 01.06.2014 
многоканальные г. С.-Петербург 
Приемники временной син- МАМІОВ-245 40005-08 5лет 34485 ЗАО "Конструкторское боро 01.01.2014 
хронизации навигационных систем" 
(НАВИС), г.Москва 
Секундомеры механические СОПпр и СОСпр 11519-11 1год 42780 ОАО "Златоустовский часо- 02.06.2016 
вой завод", г.Златоуст 
Секундомеры электронные СЧЕТ-1М 40929-09 1год 35655 ЗАО "ТАУ", г. С.-Петербург 01.08.2014 
Счетчики времени наработки СВН-2-01, СВН-2-02 10888-00 Поверка 8400/3 ООО "Восток-Амфибия", 06.04.2017 
при вы- г.Чистополь 
пуске 
Счетчики времени наработки СВН-2-01, СВН-2-02, 34060-07 Поверка 27007 ООО "Янтарь-Техприбор", 01.04.2017 
СВН-2-05 при вы- г.Орел 
пуске 
Таймеры цифровые много- MUT 3500 22911-02 1год 12280 ЗАО НПП "Дана-Терм", 01.04.2013 
режимные пос.Менделеево 
Устройства сбора и переда- ЭМИС-СИСТЕМА 50424-12 5лет 47235 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 09.07.2017 
чи данных - концентраторы 950/2 
данных 
Часы авиационные АЧС-1, АЧС-1М 29902-11 2года 43000 ОАО "Челябинский часовой 01.07.2016 
завод "Молния", г.Челябинск 
Часы технические 60 Чп 9497-02 1 год 12279 ОАО "Челябинский часовой 01.12.2012 
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завод "Молния", г.Челябинск 


27.33.03 


27.33.03 Измерения частоты сигналов 
Наименование СИ Обозначение АБЫ MAN месари Изготовитель Cpox НЕЙ: 
реестра свид. ствия 
Генераторы технической ГТЧ-03М-80 46103-10 2 года 41719 ООО "Даксон", 01.08.2015 
частоты г.Екатеринбург 
Измерители частот собст- Звук-110М 19043-99 1год 7330/1 ООО "ЗВУК", г. С.-Петербург 01.08.2015 
венных колебаний 
Измерители частот собст- Звук-130 29453-05 1год 21079 ООО "ЗВУК", г. С.-Петербург 01.07.2015 
венных колебаний 
Измерители частот собст- Звук-203М 18928-99 1год 7044/1 ООО "ЗВУК", г. С.-Петербург 01.08.2015 
венных колебаний 
Измерители частоты авто- АЗТК-М 47720-11 2 года 43808 ООО "ТИЭМ", г.Томск 16.09.2016 
циркуляции 
Измерители частоты про- ИЧС5-14 46629-11 1год 42415 ЗАО "ПОИСК", г.Ульяновск 07.04.2016 
мышленной сети 
Измерители частоты сигна- 51526-12 6 мес. 48495 ООО Фирма "Информтест", 22.10.2017 
лов на основе мезонинных г.Москва 
модулей 
Измерители частоты уни- ССД ФМД-422 43556-10 1 год 38827 ООО "НПФ "Ракурс", 01.04.2015 
версальные г. С.-Петербург 
Калибраторы частотные МСН-313 22297-01 1год 11407 ЗАО "Время-Ч", г.Нижний 01.04.2013 
Новгород 
Компараторы частотные Ч7-46 25114-03 1год 15185 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.04.2013 
г.Нижний Новгород 
Конверторы выносные АРК-КНВ4 51121-12 1 год 48021 ЗАО "ИРКОС", г.Москва 11.09.2017 
НАЛС.464344.057 
Меры частот собственных МЧСК 18594-99 1 год 6619/1 ООО "ЗВУК", г. С.-Петербург 01.08.2015 
механических колебаний 
Преобразователи измери- Е858А, Е858В, 18536-09 2года 35196 ООО "Фирма "Алекто- 01.06.2014 
тельные частоты перемен- Е858С Электроникс", г.Омск 
ного тока 
Преобразователи измери- ФЕ1858-АД 28653-05 2года 19842 ОАО "Приборостроитель- 01.01.2015 
тельные частоты перемен- ный завод "Вибратор", 
ного тока г. С.-Петербург 
Стандарты частоты Ч1-81 13442-03 1 год 15307 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.01.2014 
г.Нижний Новгород 
Стандарты частоты и вре- Ч1-83 13444-03 1 год 15306 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.01.2014 
мени г.Нижний Новгород 
Стандарты частоты и вре- Ч1-75А 27154-04 1 год 17912 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.04.2013 
мени водородные г.Нижний Новгород 
Стандарты частоты и вре- Ч1-76А 23671-02 1год 13351 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.11.2012 
мени водородные г.Нижний Новгород 
Стандарты частоты руби- 41-1014 35169-07 1 год 28294 ЗАО "Рукнар", г.Нижний 31.10.2017 
диевье Новгород 
Стандарты частоты руби- Ч1-2010 51871-12 1год 48850 ООО НТЦ "ЗРПА", г.Москва 30.11.2017 
диевые 
Тестеры-анализаторы па- МАКС-ЕМ 46699-11 2 года 42498 ЗАО НПП "КОМЕТЕХ", 21.04.2016 
кетных сетей г. С.-Петербург 
Установки для поверки ана- У5023М 43346-09 1 год 38548 ООО "Радиоэлектронные 01.01.2015 
логовых и цифровых часто- системы", г.Екатеринбург 
томеров 
Частотомеры Ц42304 24986-03 6 мес., 14996 ОАО "Злектроприбор", 01.08.2013 
1 год г.Чебоксары 
и 2года 
Частотомеры ЦД2100, ЦД2121 30999-11 2года 42813 ЗАО ПО "Электроточпри- 09.06.2016 
бор", г.Омск 
Частотомеры узкопрофиль- Ц1736М 37745-08 2года 31510 ОАО "Приборостроитель- 01.06.2013 
ные ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Частотомеры универсаль- Ч3-86 27901-11 1год 42353 ЗАО "НПФ "Техноякс", 31.03.2016 
ные г.Москва 
Частотомеры универсаль- Ч3-86А 45245-10 1год 40872 ЗАО "НПФ "Техноякс", 01.08.2015 
ные г.Москва 
Частотомеры универсаль- Ч3-89 47058-11 1год 42975 ЗАО "НПФ "Техноякс", 27.06.2016 
ные г.Москва 
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27.33.03 


Наименование СИ Обозначение МЕТО МПИ № серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Частотомеры цифровье ССЗ020 32357-11 4года 44427 ООО предприятие "ЗИП- 22.11.2016 
Научприбор", г.Краснодар 
Частотомеры цифровые ССЗ021 42943-09 2 года 38079 ООО предприятие "ЗИП- 01.01.2015 
щитовые Научприбор", г.Краснодар 
Частотомеры электронно- Ч3-С-7804/2 46636-11 1год 42424 ООО "Симикон", 07.04.2016 
счетные г. С.-Петербург 
Частотомеры-омметры низ- КТС-АПШ-032Г 46637-11 2года 42425 ЗАО "S&B", г. С.-Петербург 07.04.2016 
кочастотные многоканаль- 
нье 
27.33.04 Измерения параметров телефонной связи, в том числе сотовой 
Наименование СИ Обозначение Nerac MAN Сарт Изготовитель Срок дви: 
реестра свид. ствия 
Автоответчики АпСот АТ-9 49100-12 2 года 45553 ООО "Аналитик ТелекомСи- 24.02.2017 
стемы", г.Москва 
Анализаторы интерфейсных АИСТ 47020-11 2 года 42916 ОАО "СУПЕРТЕЛ", 16.06.2016 
сигналов телекоммуникаций г. С.-Петербург 
Анализаторы систем связи АпСот ТОА-9 41787-09 2 года 36798 ООО "Аналитик ТелекомСи- 01.12.2014 
стемы", г.Москва 
Анализаторы телефонных АпСот ТОА-5 16233-02 1 год 13300 ООО "Аналитик ТелекомСи- 01.11.2012 
каналов стемы", г.Москва 
Аппаратура П-340 ККТЧ, П-340 48896-12 4 года 45286 ОАО НИИ "Солитон", г.Уфа 24.01.2017 
ККТН, П-340 ККТВ 
Аппаратура повременного АПУС АЛС 41214-09 1 год 36073 ООО "Компания "АЛС и 01.09.2014 
учета соединений ТЕК", г.Саратов 
Приборы кросса пК-60, ПКП-60 48737-11 1 год 45085 ООО "КБ Связь", г.Москва 23.12.2016 
Приборы по паспортизации ЗА-М 36196-12 1 год 47080 ЗАО НПЦ "Спектр", 29.06.2017 
сетей синхронной цифровой г.Самара 
иерархии 
Системы измерений дли- СИДС "Протон-ССС" 22300-08 2 года 31502 ООО НПП "Спецстрой- 01.06.2013 
тельности соединений Связь", г.Таганрог 
Системы измерений дли- СИДС "Сокол" 40051-08 2 года 34572 ЗАО "Сокол-АТС", 01.01.2014 
тельности соединений г.Белгород 
Системы измерений дли- СИДС "Цифровая 45371-10 2 года 40973 ООО "Пульсар-Телеком", 01.08.2015 
тельности соединений коммутационная г.Пенза 
станция "Альфа" 
Системы измерений дли- СИДС DMS-100 36263-07 2 года 29801 ЗАО "РОН-ТЕЛЕКОМ", 01.12.2012 
тельности соединений г.Трехгорный 
Системы измерений дли- СИДС М-200 22301-12 2года 48970 ООО "MTA", г. С.-Петербург 04.12.2017 
тельности соединений 
Системы измерений дли- СИДС МЕАХ61 32129-11 2года 45120 ЗАО "МЕС Нева Коммуника- 29.12.2016 
тельности соединений Сигма ционные Системы", 
г. С.-Петербург 
Системы измерений дли- СИДС 512000 45020-10 2года 40585 ЗАО "ИскраУралТел", 01.08.2015 
тельности соединений у5 8513000 УЗ г.Екатеринбург 
Системы измерений дли- СИДС 5МТ 48897-12 2 года 45287 ООО НТЦ "Севентест", 24.01.2017 
тельности соединений г. С.-Петербург 
Системы измерений дли- СИДС ТРГАК-1000 52144-12 1 год 49222 ЗАО "ЭЛСИС-СПб", 18.12.2017 
тельности соединений г. С.-Петербург 
Системы измерений дли- СИДС АЛС 24431-03 2 года 14390 ООО "Компания "АЛС и 01.11.2013 
тельности соединений ТЕК", г.Саратов 
Системы измерений дли- СИДС АПП РИНО 22732-02 1 год 11883 ЗАО НПП "РИНО", 01.04.2013 
тельности соединений г.Обнинск 
Системы измерений дли- СИДС городской 45202-10 2 года 40830 ЗАО "Знвижн Груп", 01.08.2015 
тельности соединений АТС "МУуокеб г.Москва 
Switch" 
Системы измерений gnn- СИДСИСРИНО 22731-02 1 год; 11882 ЗАО НПП "РИНО", 01.04.2013 
тельности соединений с 2008 г. - г.Обнинск 
2 года 
Системы измерений дли- СИДС Квант 48143-11 2 года 44323 ООО "Квант-Интерком", 31.10.2016 


тельности соединений 
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г. С.-Петербург 


27.33.04 


Наименование СИ Обозначение ЫДЫ MAN Ne ceptu Изготовитель Е 
реестра свид. ствия 
Системы измерений дли- СИДС ОМЕГА 23891-02 2 года 13564/1 ЗАО "Раскат-телеком", 01.06.2014 
тельности соединений г.Москва 
Системы измерений дли- СИДС Протей- 40968-09 2 года 35656 ЗАО "ЗКРАН", 01.08.2014 
тельности соединений imSwitch5 r. С.-Петербург 
Системы измерений gnn- СИДСРТУ 41346-09 2года 36350 ООО "МФИ Софт", г.Москва 01.10.2014 
тельности соединений 
Системы измерений дли- СИДС СПАЙДЕР 39550-08 2 года 33954 ООО НТЦ "Севентест", 01.01.2014 
тельности соединений г. С.-Петербург 
Системы измерений дли- СИДС Тарификатор 47458-11 2 года 43509 ООО "Предприятие "ЭЛ- 05.08.2016 
тельности соединений АТС ЕС55-10 ТЕКС", г.Новосибирск 
Системы измерений дли- СИДС ЭЛКОМ 48239-11 2года 44455 ЗАО "Русская телефонная 22.11.2016 
тельности соединений компания", г. С.-Петербург 
Системы измерений дли- СИДС MediaSwitch 44881-10 2года 40415 ООО" "ИН-ТЕХНОЛОГИИ", 01.08.2015 
тельности соединений ком- г.Москва 
плекса оборудования 
Системы измерений дли- СМК-30 47550-11 2 года 43671 ООО "Пульсар-Телеком", 06.09.2016 
тельности соединений г.Пенза 
СИДС коммутационной 
станции 
Системы измерений дли- МиниКом ОХ-500 45085-10 2года 40669 ЗАО "Информтехника и 01.08.2015 
тельности соединений РМТС Связь", г.Москва 
СИДС цифрового коммута- 
тора 
Системы измерений дли- 50609-12 2года 47413 ООО "Инлайн Телеком Со- 23.07.2017 
тельности соединений услу- люшнс", г.Москва 
ги "Са! Collect" 
Системы измерений дли- СИДС РУБИН 48935-12 2года 45338 ООО "Вулкан", г.Москва 24.01.2017 
тельности соединений циф- 
рового коммутатора 
Системы измерений пере- ИСКРА 51751-12 2года 48752 ОАО "КБ "Искра", 20.11.2017 
дачи данньх г.Красноярск 
Системы измерения дли- СИДС "МиниКом ОХ- 27550-10 2 года 39125 ЗАО "Информтехника и 01.04.2015 
тельности соединений 500" Связь", г.Москва 
Системы измерения дли- СИДС ПАЛЛАДА 38086-08 2 года 31958 ООО "Компания "НЕВО- 01.07.2013 
тельности соединений АСС", г. С.-Петербург 
Системы измерения дли- СИДС Тарлон 37690-08 2 года 31499 ФГУП "ЛОНИИС", 01.06.2013 
тельности соединений г. С.-Петербург 
Считыватели-тарификаторы СТЭК-100 36529-07 1 год 30033 ЗАО АК "Дизайн-центр 01.01.2013 
электронных карт ИДИС", г.Москва 
Тарификаторы ИПМТТ 46164-10 2года 41706 ООО "ИНТАКС", г.Москва 01.08.2015 
Тарификаторы ИСТ 29476-05 1 год 21132 ЗАО "Интеллектуальные 01.08.2015 
системы и технологии", 
г.Пермь 
Тарификаторы оборудова- СИЭТ.6750 "Каскад" 45540-10 2 года 41100 ЗАО "СИЭТ", г.Новосибирск 01.08.2015 
ния доступа 
Тарификаторы таксофона УТЭК-002-65М 39358-08 1 год 33664 ЗАО "МФ Тариф", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Тарификаторы таксофонов ТМС-1517К4 23706-09 2 года 35308 ОАО "УПП "Вектор", 01.06.2014 
г.Екатеринбург 
Тарификаторы таксофонов КТ-98-01У 27730-04 1 год 18735 ООО "Драконъ", 01.04.2015 
универсальные г.Новосибирск 
Формирователи ІР- АМУЛЕТ-2 43833-10 2 года 39155 ФГУП "ЛОНИИС", 01.04.2015 
соединений г. С.-Петербург 
Формирователи ІР- АМУЛЕТ-М 36174-07 2 года 29566 ФГУП "ЛОНИИС", 01.11.2012 
соединений г. С.-Петербург 
Формирователи телефон- ВЕКТОР-СИДС 44248-10 2 года 39731 ООО "Координационно- 01.04.2015 
ных соединений информационное агентст- 
во", г.Москва 
Формирователи телефон- ПРИЗМА 26483-04 1 год 16969 ФГУП "ЛОНИИС", 01.08.2014 
ных соединений г. С.-Петербург 
Формирователи телефон- ПРИЗМА-М 43834-10 2 года 39156 ФГУП "ЛОНИИС", 01.04.2015 


ных соединений 


г. С.-Петербург 
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27.34.01.01 


27.34 Измерения злектрических и магнитных величин 
27.34.01 Измерения знергетических параметров 
27.34.01.01 Измерения силы тока, количества злектричества и зарядов 
Наименование СИ Обозначение ада МПИ Ne серти Изготовитель Cpox дви: 
реестра свид. ствия 
Амперметры ЭА2268 46787-11 1год 42627 ЗАО ПО "Электроточпри- 18.05.2016 
бор", г.Омск 
Амперметры и вольтметры E311 25628-03 1год 15961/1 ООО "ЗИП "Юримов", 01.01.2014 
г.Краснодар 
Амперметры и вольтметры ЕЗ49, ЕЗ50, ЕЗ51 52024-12 1 год 49062 ООО "Спецтехприбор", 07.12.2017 
г.Краснодар 
Амперметры и вольтметры ЕЗ49, ЕЗ50, ЕЗ51 52024-12 1 год 49063 ООО "ЗиП-Партнер", 07.12.2017 
г.Краснодар 
Амперметры и вольтметры M1611, М1611.1 и 7794-12 блет 46614 ОАО "Приборостроитель- 29.05.2017 
М1611.2 ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Амперметры и вольтметры M311 27193-09 1год 38013 ООО "ЗИП "Юримов", 01.01.2015 
г.Краснодар 
Амперметры и вольтметры Э 365 6736-01 1 год 10246/1 ОАО "Краснодарский ЗИП", 01.12.2012 
г.Краснодар 
Амперметры и вольтметры Ф1761-АД 24539-08 2 года 31409 ОАО "Приборостроитель- 01.06.2013 
дискретно-аналоговые ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Амперметры и вольтметры Ф1760 и Ф1760-АД 9937-12 блет 49218 ОАО "Приборостроитель- 18.12.2017 
оптоэлектронные ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Амперметры и вольтметры Ц1760-АД 27557-04 2 года 18503 ОАО "Приборостроитель- 01.08.2014 
переменного тока ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Амперметры и вольтметры Б1ОА 36699-08 1 год 30227 ОАО "Электроприбор", 01.02.2013 
постоянного тока с дискрет- г.Чебоксары 
но-аналоговым отсчетным 
устройством 
Амперметры и вольтметры К12А 38003-08 1 год 31835 ОАО "Электроприбор", 01.07.2013 
постоянного тока с цифро- г.Чебоксары 
вым и дискретно- 
аналоговым отсчетными 
устройствами 
Амперметры и вольтметры Ф1730 51130-12 2 года 48033 ОАО "Приборостроитель- 11.09.2017 
узкопрофильные ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Амперметры и вольтметры %1830 37468-08 2 года 31159 ОАО "Приборостроитель- 01.05.2013 
узкопрофильные ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Амперметры и вольтметры Ц17ЗОМ 37746-08 2 года 31511 ОАО "Приборостроитель- 01.06.2013 
узкопрофильные перемен- ный завод "Вибратор", 
ного тока г. С.-Петербург 
Амперметры и вольтметры 3010 27219-04 2 года 18053 ООО предприятие "ЗИП- 01.08.2014 
цифровые Научприбор", г.Краснодар 
Амперметры и вольтметры %1762-АД 24760-08 2 года 31938 ОАО "Приборостроитель- 01.07.2013 
цифровые ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Амперметры и вольтметры 3020 32358-11 4 года 44428 ООО предприятие "ЗИП- 22.11.2016 
цифровые шитовые Научприбор", г.Краснодар 
Амперметры и вольтметры 3021 42945-09 2года 38081 ООО предприятие "ЗИП- 01.01.2015 
цифровые шитовые Научприбор", г.Краснодар 
Амперметры лабораторные 9535М, Э536М, 49149-12 1год 45635 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 24.02.2017 
Э537М, 9538М, 
3539M 
Амперметры переменного АЗ-1 24579-03 1год 14460 ОАО "НПК "Ритм", 01.09.2013 
тока г.Краснодар 
Амперметры цифровые ТТ16 28004-09 1год 37021 ЗАО "Системы телемехани- 01.01.2015 
многоканальные ки и автоматизации" (ЗАО 
"СИСТЕЛ А”), г.Москва 
Амперметры, вольтметры ПрофКип-980А, 44217-10 2 года 39616 ЗАО "Прибор-Сервис", 01.04.2015 
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ПрофКип-980В 


г.Королев 


27.34.01.01 


Наименование СИ Обозначение ЦАРЕ. MAN Ne cepta Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Амперметры, вольтметры 942700, 942701, 37283-08 6 mec., 30904 ОАО "Электроприбор", 01.04.2013 
шитовые 942702, 942703, 1 год г.Чебоксары 
342704 n 2 roga 
Амперметры, вольтметры, М381, М381-1 6309-09 2года 36356 ОАО "Краснодарский ЗИП", 01.10.2014 
миллиамперметры, милли- г.Краснодар 
вольтметры и киловольт- 
метры 
Блоки контроля загрузки СКЗ-02 51540-12 2года 48506 ООО "ВИСТ Групп", 22.10.2017 
г.Москва 
Вольтамперфазометры ПАРМА ВАФ®-А(М) 39937-08 2 года 34433 ООО "Парма", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Вольтамперфазометры ПАРМА ВАФ®-Т 33521-06 2года 26270 ООО "Парма", 15.05.2017 
г. С.-Петербург 
Измерители диагностиче- ДИАКОР 39820-08 2 года 34315 ЗАО "Химсервис", 01.01.2014 
ские универсальные г.Новомосковск 
Измерители коэффициента КОЗФФИЦИЕНТ-З 46049-10 1год 42054 ФГУП "НИИ злектронно- 28.12.2015 
трансформации механических приборов" 
(НИИЗМП), г.Пенза 
Измерители мгновенньх 51523-12 6 мес. 48492 ООО Фирма "Информтест", 22.10.2017 
значений силы тока на ос- г.Москва 
нове мезонинных модулей 
Измерители напряжения и МоДата 3 35991-07 1 год 29291 ООО "Экспериментальный 01.11.2012 
тока завод импульсной техники", 
г.Москва 
Измерители параметров КОЭФФИЦИЕНТ 38752-08 1 год 32834 ФГУП "НИИ злектронно- 01.10.2013 
трансформаторов механических приборов" 
(НИИЗМП), г.Пенза 
Измерители потенциалов ОРИОН ИП-01 25029-03 1 год 15092 ООО "Завод газовой аппа- 01.10.2013 
цифровые ратуры "НС", г.Ставрополь 
Измерители силы постоян- КИТП-01 48315-11 5 лет 44565 ООО "Электронные техно- 06.12.2016 
ного тока логии" (ЭЛТЕХ), г.Тверь 
Измерители токов и дли- ИТДК 49661-12 З года 46212 ООО "Фирма "Измерения 20.04.2017 
тельностей кодов автомати- Телеметрия Диагностика", 
ческой локомотивной сигна- г.Новосибирск 
лизации 
Измерители цифровые ком- Е 051 28622-12 1 год 47442 ООО "Микроакустика", 23.07.2017 
бинированные г.Екатеринбург 
Источники постоянного тока Б5-79 47060-11 2года 42977 ЗАО "НПФ "Техноякс", 27.06.2016 
г.Москва 
Калибратор постоянного тока КПТ-01М (КПТ-01 22041-01 1год 39014 ФГУП "НИТИ 01.04.2015 
для зав.Мо 01) им.А.П.Александрова", 
г.Сосновый Бор 
Калибраторы тока для по- 10302 30118-05 1 год 21912 ООО "Эребус", г.Нижний 01.08.2015 
верки клещей токоизмери- Новгород 
тельных 
Клещи злектроизмеритель- МАЗ12, А315, 38141-08 1 год 31974 ООО "Энергоаудит-2000", 01.07.2013 
ные МАЗ16, УАЗ18 г.Москва 
Клещи электроизмеритель- КЭИ-0,6М 18698-05 1 год 20389/1 ОАО "НИИЭМ", г.Истра 01.08.2015 
ные 
Клещи электроизмеритель- КЭИ-1,0М; KƏN- 20981-05 1 год 20897/1 ОАО "НИИЭМ", г.Истра 01.08.2015 
ные 1,0МС; КЭИ-0,6М200 
и КЭИ-0,6МС200 
Микроамперметры и милли- М1360 и М1400 18547-05 2 года 19779 ЗАО ПО "Электроточпри- 01.04.2015 
амперметры бор", г.Омск 
Микроамперметры и милли- М1690А 18546-05 2 года 19781 ЗАО ПО "Электроточпри- 01.04.2015 
амперметры бор", г.Омск 
Микроамперметры и милли- М1692 44401-10 2 года 39855 ЗАО ПО "Электроточпри- 01.04.2015 
амперметры бор", г.Омск 
Микроамперметры и милли- М42304, М42305, 37282-08 6 mec., 30903 OAO "Злектроприбор", 26.12.2017 
вольтметры шитовые М42306, М4273М, 1 год г.Чебоксары 
М4277М, М4265М, и 2 года 
М42670, М42610, 
М42611, М42612 
Микроамперметры, милли- 142300, Ц42302, 37284-08 6 mec., 30905 ОАО "Электроприбор", 26.12.2017 
амперметры и вольтметры 142702, Ц42703, 1 год г.Чебоксары 
шитовые Ц42704 и 2года 
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Микроамперметры, милли- M4247, M4248, 37622-08 6 mec., 31367 OAO "Злектроприбор", 26.12.2017 
амперметры, амперметры и M42200, M42201, 1 год г.Чебоксары 
вольтметры М42243 и 2 года 
Микроамперметры, милли- M42300, M42301, 17057-08 6 mec., 30373 OAO "Злектроприбор", 29.10.2017 
амперметры, амперметрыи M42303 1 год г.Чебоксары 
вольтметры щитовые и 2 года 
Микроамперметры, милли- М4264М, M4272, 17055-08 б мес., 1 30372 ОАО "Злектроприбор", 29.10.2017 
амперметры, амперметры и M4276, M4278, годи 2 г.Чебоксары 
вольтметры щитовые М42607, М42608, года 
М42609 
Микроамперметры, милли- МД42 (микроампер- 28570-10 1 год 40423 ОАО "Электроприбор", 01.08.2015 
амперметры, амперметры, метры, миллиам- г.Чебоксары 
милливольтметры, вольт- перметры, ампер- 
метры и миллиамперметры, метры, милливольт- 
амперметры, вольтметры метры, вольтметры) 
и ЕД42 (миллиам- 
перметры, ампер- 
метры, вольтметры) 
Миллиамперметры и вольт- М1620.2-АД 39951-08 2 года 34445 ОАО "Приборостроитель- 01.01.2014 
метры ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Миллиамперметры, ампер- М42408, М42412, 40707-09 З года 35418 ОАО "Электроприбор", 01.07.2014 
метры, вольтметры щито- Ц42408, Ц42412 г.Чебоксары 
вые 
Миллиамперметры, милли- M42248 30296-05 1 год 42282 ОАО "Электроприбор", 14.03.2016 
вольтметры и вольтметры г.Чебоксары 
Модули измерения БАРС 46972-11 2 года 42865 ООО ПФ "Октан", г.Омск 15.06.2016 
Мультиметры В7-61 14539-95 3 года 1539/1 ОАО "Компания Импульс", 01.11.2014 
г.Краснодар 
Мультиметры В7-61 14539-95 3 roga 1539/2 ООО "РИП-Импульс", 01.12.2014 
г.Краснодар 
Мультиметры В7-62 14593-95 1 год 1540/3 ООО "РИП-Импульс", 01.08.2015 
г.Краснодар 
Мультиметры В7-63 17763-04 2 года 16865 ОАО "НПК "Ритм", 01.06.2014 
г.Краснодар 
Мультиметры В7-63/1, В7-63/2 36977-08 2года 30576 ОАО "НПК "Ритм", 13.12.2017 
г.Краснодар 
Мультиметры В7-64, В7-64/1 16688-97 З года; 3024/2 ООО "РИП-Импульс", 01.08.2015 
с 2000 г. - г.Краснодар 
1 год 
Мультиметры В7-64/2 39050-08 1 год 33181/1 ООО "РИП-Импульс", 01.08.2015 
г.Краснодар 
Мультиметры В7-80 28335-04 1год 19472/1 ОАО "Компания Импульс", 01.11.2014 
г.Краснодар 
Мультиметры В7-80 28335-04 1год 194722 ООО "РИП-Импульс", 01.12.2014 
г.Краснодар 
Мультиметры В7-87 41613-09 1 год 36563 ЗАО "НПК "Мера", 01.11.2014 
г.Краснодар 
Мультиметры Ресурс-ПЭ 33750-12 4года 47200 ООО "Электрокомплект", 09.07.2017 
г.Пенза 
Мультиметры Ресурс-ПЭ 33750-12 4года 47201 ОООНПП "Знерготехника", 09.07.2017 
г.Пенза 
Мультиметры ЭК0601 13808-03 2года 14561 ОАО "Электроприбор", 01.08.2013 
г.Чебоксары 
Мультиметры для измере- МП-02 46515-11 2года 42279 ЗАО "Мытицинский прибо- 14.03.2016 
ния поляризационного по- ростроительный завод", 
тенциала г.Мытиши 
Мультиметры многоканаль- ЭЛМЕТРО-Кельвин, 47848-11 1 год 44001 ООО "ЭлМетро Групп", 03.10.2016 
ные прецизионные Метран 514-ММП г.Челябинск 
Мультиметры цифровые МА16, УАЛТА, 36817-08 1год 30362 ООО "Энергоаудит-2000", 01.02.2013 
VA17B, УА19, МАЗВ г.Москва 
Мультиметры цифровые В7-58М 50977-12 1год 47851 ЗАО "ПрофКиП", г.Мытищи 24.08.2017 
Мультиметры цифровые МЦ-Щ2М 37701-08 2 года 31428 ЗАО "Институт знергетиче- 01.06.2013 
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Мультиметры цифровые ОММЕГА 110 (ОМ- 38862-09 1 год 36741 ООО "Профигрупп", 01.12.2014 
МЕГА 111, ОММЕГА г. С.-Петербург 
113, ОММЕГА 115) 
Мультиметры цифровые ЦММ1 50927-12 1 год 47792 ООО Фирма "Информтест", 24.08.2017 
г.Москва 
Мультиметры цифровые на 51522-12 6 мес. 48491 ООО Фирма "Информтест", 22.10.2017 
основе мезонинных моду- г.Москва 
лей 
Мультиметры цифровые V701 24595-03 1 год 14509 ООО КБ "КОРД", г.Нижний 01.07.2013 
специализированные Новгород 
Преобразователи аналого- ИТП-10 42440-09 2 года 37485 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.01.2015 
вых сигналов измеритель- 
ные универсальные 
Преобразователи измери- РЕСоп! 38411-08 1 год 32437 ООО "Пневмоконт", г.Пенза 01.09.2013 
тельные 
Преобразователи измери- ИП-40010, ИП-40040 40025-08 2 года 34505 ЗАО "НПП "Электронные 01.01.2014 
тельные информационные системы", 
г.Екатеринбург 
Преобразователи измери- МИР ПН-23, МИР 38015-08 блет 31920 ООО "НПО "Мир", г.Омск 01.07.2013 
тельные ПТ-24, МИР ПМ-26 
Преобразователи измери- АУ 5/4-200!М, ПНЗ 38970-08 1 год 33165 ЗАО НПО "Интротест", 01.11.2013 
тельные переменного тока г.Екатеринбург 
Преобразователи измери- БПТЗ-5Т, БПТЗ-10, 30904-08 2 года 33950 ФГУП "Уфимское приборо- 01.01.2014 
тельные переменного тока БПТЗ-100 строительное ПО" (УППО), 
г.Уфа 
Преобразователи измери- Е1842С 25178-08 2 года 31881 ООО "Фирма "Алекто- 01.07.2013 
тельные переменного тока Злектроникс", г.Омск 
Преобразователи измери- Е842А, Е842С 22145-12 1 год 46189 ООО "Фирма "Алекто- 20.04.2017 
тельные переменного тока Электроникс", г.Омск 
Преобразователи измери- МИР ПТ-02 30417-11 б лет 43472 ООО "НПО "Мир", г.Омск 05.08.2016 
тельные переменного тока 
Преобразователи измери- ПИ842 23834-02 3 года 13446 ООО "НПП Злектромехани- 01.02.2013 
тельные переменного тока ка", г.Воронеж 
Преобразователи измери- ПТ-1, ПТ2, БПТИ 25776-03 1год 16127 ФГУП "Уфимское приборо- 01.01.2015 
тельные переменного тока строительное ПО" (УППО), 
г.Уфа 
Преобразователи измери- ПТ3/3-10ТИ; ПТЗ/1- 42742-09 2 года 37850 ООО "Измеритель", г.Уфа 01.01.2015 
тельные переменного тока 10ТИ; ПТЗИ-БТИ; 
ПТЗ/1-2,5ТИ; ПТ3/3- 
10/ТП; ПТ3/1-10ТП; 
ПТЗ/1-5ТП; ПТЗИ- 
2,5ТП; ПТЗ-10Н; 
ПТЗ3-100Н 
Преобразователи измери- ЭП8554М (тока) и 44244-10 1год 39664 ОАО "Электроприбор", 01.04.2015 
тельные переменного тока и ЭП8555М (напряже- г.Чебоксары 
напряжения переменного ния) 
тока 
Преобразователи измери- ОМЬ-11 19814-11 блет 43469 ООО "НПО "Мир", г.Омск 05.08.2016 
тельные переменного тока 
короткого замыкания 
Преобразователи измери- ПИ854 (тока), ПИ855 23836-02 З года 13448 ООО "НПП Электромехани- 01.02.2013 
тельные переменного тока, (напряжения) ка", г.Воронеж 
преобразователи измери- 
тельные напряжения пере- 
менного тока 
Преобразователи измери- ПТН-Е2Н 42693-09 1год 37775 ОАО "Нефтеавтоматика", 01.01.2015 
тельные постоянного тока г.Уфа 
Преобразователи измери- ЕЗ4 35265-07 8 mec., 28418 ОАО "Электроприбор", 03.08.2017 
тельные постоянного тока и 1 год г.Чебоксары 
напряжения и 2 года 
Преобразователи измери- АУ 24507-09 1год 35422 ЗАО НПО "Интротест", 01.07.2014 
тельные тока г.Екатеринбург 
Преобразователи измери- РЕТ-ДТ 42651-09 2 года 37723 ООО "НПП "Динамика", 01.01.2015 
тельные токовые г.Чебоксары 
Преобразователи напряже- АЕОС 47618-11 блет 43707 ООО "Фирма "Алекто- 06.09.2016 
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Преобразователи napamet- ПП BAX 39140-08 2 года 33327 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.12.2013 
ров вольт-амперных харак- г. С.-Петербург 
теристик измерительных 
трансформаторов тока 
Преобразователи постоян- ПТНЧ 34892-07 2 года 27923 ООО "НПП Марс-Энерго", 17.07.2017 
ного тока и напряжения в г. С.-Петербург 
частоту 
Преобразователи силы пе- ДТТ 49800-12 1год 46402 ОАО "НИИЭМ", г.Истра 05.05.2017 
ременного тока измери- 
тельные 
Преобразователи силы пе- ДТР-01 27720-04 1 год 18721/1 ОАО "НИИЗМ", г.Истра 01.08.2015 
ременного тока измери- 
тельные разъемнье 
Преобразователи тока из- МСС-0824 36823-08 1 год 30368 ООО "КБ ТЕЗАР", 01.02.2013 
мерительные многоканаль- г.Протвино 
ные 
Преобразователи тока из- ВОПТ 42748-09 б лет 37856 ООО "Уникальные волокон- 01.01.2015 
мерительные оптические ные приборы", г.Москва 
Преобразователи электро- ТОПАЗ-139Т 24244-03 1 год 14000/1 ООО "Топаз-сервис", 01.06.2013 
измерительные показы- г.Волгодонск 
вающие 
Преобразователи электро- ЭП-0000 (ЭП-0200, 11051-87 1 год 14090 ОАО "Саранский приборо- 01.04.2013 
пневматические ЭП-0300) строительный завод", 
г.Саранск 
Приборы аналоговые шито- ЭА 2258М, ЭВ 40375-09 1год 35001 ЗАО ПО "Электроточпри- 01.05.2014 
вые 2259М бор", г.Омск 
Приборы аналоговые шито- ЭАб101, ЭВ6101 49422-12 2 года 45950 ЗАО "Метео-сервис", г.Омск 02.04.2017 
вье 
Приборы для измерения па- ВЕГА-500 46624-11 1 год 42408 ООО НПФ МИЭЭ "Приборы 07.04.2016 
раметров выключателей, Мосгосэнергонадзора", 
управляемых дифференци- г.Москва 
альным током (ВДТ) 
Приборы комбинированные АСК-4106, АСК- 40254-08 1 год 34863 ООО "ИРИТ", г.Москва 01.01.2014 
4106-, АСК-4176, 
АСК-4114, АСК-4174, 
АСК-4102, АСК-4172 
Приборы сравнения КНТ-03 24719-03 1год 14549 ООО Предприятие "Техника 01.09.2013 
метрологии для энергетики, 
Екатеринбург" (ООО Пред- 
приятие "ТМЕ"), 
г.Екатеринбург 
Приборы сравнения КНТ-05 37854-08 1 год 31672 ООО Предприятие "ТМЕ", 01.06.2013 
г.Екатеринбург 
Приборы сравнения КТ-01 18287-99 1год 6202/2 ООО Предприятие "Техника 17.07.2017 
метрологии для энергетики, 
Екатеринбург" (ООО Пред- 
приятие "ТМЕ"), 
г.Екатеринбург 
Приборы цифровые изме- РМ 37752-08 1 год 31517 ООО "Микроакустика", 01.06.2013 
рительные щитовые г.Екатеринбург 
Приборы щитовые цифро- Ко2П 38348-08 1 год 32326 ОАО "Электроприбор", 01.08.2013 
вые электроизмерительные г.Чебоксары 
Приборы щитовые цифро- Ш02.00 30298-11 2года 42299 ОАО "Электроприбор", 17.03.2016 
вые электроизмерительные г.Чебоксары 
Приборы шитовые цифро- ШО2П, щ72п, Щ96П, 50681-12 б лет 47501 ОАО "Электроприбор", 27.07.2017 
вые электроизмерительные Щ120П г.Чебоксары 
Приборы щитовые цифро- Ш10, Щ12 30696-11 1 год 42468 ОАО "Электроприбор", 21.04.2016 
вые электроизмерительные г.Чебоксары 
Приборы щитовые цифро- Щ20, Щ21, Щ22, Щ23 45994-10 2 года 41711 ОАО "Электроприбор", 01.08.2015 
вые электроизмерительные г.Чебоксары 
Приборы щитовые цифро- ШК96, ЩК120 42450-11 З года 43473 ОАО "Электроприбор", 05.08.2016 
вые электроизмерительные г.Чебоксары 
Приборы щитовые цифро- щпо2п, ЩП72П, 51021-12 блет 47907 ОАО "Электроприбор", 31.08.2017 
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Приборы шитовые цифро- ШМ96, ЩМ120 44886-12 б лет 45575 ОАО "Злектроприбор", 24.02.2017 
вые злектроизмерительнье г.Чебоксары 
многофункциональные 
Приборы электроизмери- ЭА2230, ЭА2231, 48447-11 1год 44733 ЗАО ПО "Электроточпри- 12.12.2016 
тельные ЭА2232, ЭА2233, бор", г.Омск 
ЭА2239, ЭВ2231, 
ЭВ2233 
Приборы электроизмери- ИТС-Ф1 49680-12 Б лет 46237 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 20.04.2017 
тельные цифровые (ампер- 
метры) 
Приборы электроизмери- ИМС-Ф1 49681-12 Б лет 46238 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 20.04.2017 
тельные цифровые (муль- 
тиметры) 
Приборы электроизмери- КМС-Ф1 52013-12 5 лет 49049 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 07.12.2017 
тельные цифровые (муль- 
тиметры) 
Приборы энергетика много- ПЭМ-А 39511-08 4 года 33943 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.01.2014 
функциональные г. С.-Петербург 
Сопротивления добавочные Р4201 15929-97 1год 2573/1 ОАО "Электроприбор", 01.10.2014 
г.Чебоксары 
Стенды для автоматизиро- DC-DC 38509-08 2года 32560 ООО НПФ "Промприбор", 01.09.2013 
ванной проверки модулей г.Нижний Новгород 
питания 
Стенды для автоматизиро- DC-DC 38509-08 2 года 32560/1 ЗАО "ИНКОТЕКС", г.Москва 01.09.2013 
ванной проверки модулей 
питания 
Стенды измерительные пе- СЭИТ-3 45683-10 1год 41327 ООО "Челэнергоприбор", 01.08.2015 
реносные для электромаг- г.Челябинск 
нитных испытаний силовых 
трансформаторов 
Стенды тестирования кабеля СТ04 43320-09 1 год 38527 ЗАО "Мехта", г.Климовск 01.01.2015 
Трансформаторы тока те 30489-09 8 лет 36865 Филиал ООО "АББ" в 01.12.2014 
г.Екатеринбурге, 
г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока Т-0,66 22656-07 4 года, 46343 ОАО "Самарский транс- 05.05.2017 
с2012г.- форматор", г.Самара 
8 лет 
Трансформаторы тока Т-0,66 29482-07 4 года 27647 ОАО "Армавирский злектро- 24.08.2017 
технический завод", 
г.Армавир 
Трансформаторы тока Т-0,66 36382-07 4 года 297971 ФБУ ИК-1 УФСИН России по 01.01.2014 
Костромской обл., 
г.Кострома 
Трансформаторы тока Т-0,66 47176-11 4 года 43142 ООО "Владимирское ПО 11.07.2016 
"Прогресс", г.Владимир 
Трансформаторы тока Т-0,66 М УЗЛІ 50733-12 4 года 47580 ФКУ ИК-1 УФСИН России по 30.07.2017 
Костромской обл., 
г.Кострома 
Трансформаторы тока ТБМО-110 УХЛ1 23256-11 4 года 42102 ОАО "Раменский электро- 09.02.2016 
технический завод Энергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия"), 
г.Раменское 
Трансформаторы тока ТБМО-220 УХЛ1 27069-11 4 года 42103 ОАО "Раменский электро- 09.02.2016 
технический завод Энергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия"), 
г.Раменское 
Трансформаторы тока ТВ 46101-10 глет 41717 ОАО "Свердловский завод 01.08.2015 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТВ-220 20644-11 4 года 44817 ОАО высоковольтного обо- 15.12.2016 
рудования "Электроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 
Трансформаторы тока ТВГ24 19109-11 4 года 43337 ОАО высоковольтного обо- 01.08.2016 
рудования "Әлектроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 
Трансформаторы тока ТВ-И 52014-12 8лет 49050 ООО "Инициатива", г.Рязань 07.12.2017 
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27.34.01.01 


Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 
Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 
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ТВК 
ТВЛ-0,66 


ТВЛ-10 


ТВЛ-20 


ТВЛМ 
ТВЛМ-6 


ТВЛ-СЭШ-35 


ТВ-СВЭЛ 


ТВ-СЭШ 


ТВТ 


ТВ-ТМ-35 


ТВ-ЭК 
ТГ-110 
ТГ-110% 
ТГ-220 
ТГ-220* 


ТГМ-110 УХЛ1 


ТГМ-220 УХЛ1 


ТГМ-35 УХЛ1 


ТГФ-11011 
ТГФ-22011* 
ТГФ-330 


ТГФ-330 1“ 


ТГФ-50011* 
ТГФМ-110 


ТГФМ-110 11* 


45370-10 


41169-09 


46562-11 


44399-10 


45040-10 


2472-12 


48680-11 


43582-10 


44632-10 


47065-11 


44949-10 


39966-10 


37465-08 


50371-12 


46278-10 


50644-12 


41965-09 


41966-09 


41967-09 


49114-12 


20645-12 


52262-12 


44699-10 


35872-12 


52261-12 


36672-08 


8 лет 
4 года 


4 года 


4 года 


8 лет 
8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


4 года 


8 лет 


б лет 

4 года 
4 года 
4 года 
4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 
4 года 
8 лет 


4 года 


4 года 
8 лет 


4 года 


40969 


35985 


42331 


39854 


40610 


46344 


44958 


38850 


40126 


42982 


40494 


40417 


31156 


47092 


41847 


47455 


37011 


37012 


37013 


45568 


47093 


49334 


40206 


47320 


49333 


30220 


ОАО "Самарский транс- 
форматор", г.Самара 

ООО "Энерго-Балт", 

г. С.-Петербург 

ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Электроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 

ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Электроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 

ОАО "Самарский транс- 
форматор", г.Самара 

ОАО "Самарский транс- 
форматор", г.Самара 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрощит"-ТМ Самара", 
г.Самара 

ООО "СВЭЛ - Измеритель- 
ные трансформаторы", 
г.Екатеринбург 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрощит"-ТМ Самара", 
г.Самара 

ООО "Тольяттинский 
трансформатор", г.Тольятти 
ООО "Завод трансформато- 
ров и магнитопроводов", 
г.Екатеринбург 

ООО "Электрощит-К"", 
пос.Бабынино 

ОАО "Энергомеханический 
завод", г. С.-Петербург 
ОАО "Энергомеханический 
завод", г. С.-Петербург 
ОАО "Энергомеханический 
завод", г. С.-Петербург 
ОАО "Энергомеханический 
завод", г. С.-Петербург 
ОАО "Раменский электро- 
технический завод Энергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия"), 
г.Раменское 

ОАО "Раменский электро- 
технический завод Энергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия"), 
г.Раменское 

ОАО "Раменский электро- 
технический завод Энергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия"), 
г.Раменское 

ОАО "Энергомеханический 
завод", г. С.-Петербург 
ОАО "Энергомеханический 
завод", г. С.-Петербург 
ОАО ВО "Электроаппарат", 
г. С.-Петербург 

ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Электроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 

ОАО ВО "Электроаппарат", 
г. С.-Петербург 

ОАО ВО "Электроаппарат", 
г. С.-Петербург 

ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Электроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 


01.08.2015 


01.09.2014 


25.03.2016 


01.04.2015 


01.08.2015 


05.05.2017 


20.12.2016 


01.04.2015 


01.04.2015 


27.06.2016 


01.08.2015 


01.08.2015 


01.05.2013 


05.07.2017 


01.08.2015 


23.07.2017 


01.01.2015 


01.01.2015 


01.01.2015 


24.02.2017 


05.07.2017 


26.12.2017 


01.08.2015 


20.07.2017 


26.12.2017 


01.02.2013 


27.34.01.01 


Наименование СИ Обозначение ПЕ: МПИ Ne cepta Изготовитель Cpok дви 
реестра свид. ствия 
Трансформаторы тока ТГФМ-220 52260-12 8лет 49332 ОАО ВО "Электроаппарат", 26.12.2017 
г. С.-Петербург 
Трансформаторы тока ТГФМ-22011* 36671-12 4 года 45425 ОАО ВО "Злектроаппарат", 08.02.2017 
г. С.-Петербург 
Трансформаторы тока ТКЛМ-0,66 3066-10 блет 40272 ОАО "Самарский транс- 01.08.2015 
форматор", г.Самара 
Трансформаторы тока ТКЛП-0,66 45041-10 блет 40611 ОАО "Самарский транс- 01.08.2015 
форматор", г.Самара 
Трансформаторы тока ТКС-0,66, ТШС-0,66, 48673-11 4 года 44951 ОАО "Самарский транс- 20.12.2016 
ТРС-0,66 форматор", г.Самара 
Трансформаторы тока ТКС-0,66, ТШС-0,66, 48922-12 4года 45323 ОАО "Самарский транс- 24.01.2017 
ТРС-0,66 форматор", г.Самара 
Трансформаторы тока ТЛ-0,66 48672-11 4 года 44950 ОАО "Самарский транс- 20.12.2016 
форматор", г.Самара 
Трансформаторы тока ТЛ-10 4346-08 8лет 31939 ОАО "Свердловский завод 01.07.2013 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТЛК 42683-09 6лет 37736 ОАО "Самарский транс- 01.01.2015 
форматор", г.Самара 
Трансформаторы тока ТЛК-35 10573-09 8лет 35711 ОАО "Свердловский завод 01.08.2014 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТЛМ-10 48923-12 б лет 45324 ОАО "Самарский транс- 24.01.2017 
форматор", г.Самара 
Трансформаторы тока ТЛО-10 25433-11 8лет 43637 ООО "Электрощит-К"", 29.08.2016 
пос.Бабынино 
Трансформаторы тока ТЛО-24 36292-11 8лет 43640 ООО "Электрощит-К"", 29.08.2016 
пос.Бабынино 
Трансформаторы тока ТЛО-35 36291-11 8лет 43638 ООО "Электрощит-К"", 29.08.2016 
пос.Бабынино 
Трансформаторы тока ТЛП-10 30709-11 8лет 43635 ООО "Электрощит-К"", 29.08.2016 
пос.Бабынино 
Трансформаторы тока ТОГ-110 49001-12 10лет 45424 ФГУП "Комбинат "Злектро- 08.02.2017 
химприбор", г.Лесной 
Трансформаторы тока ТОГП-500 52015-12 блет 49051 ООО "ЗЭТО - Газовые Tex- 07.12.2017 
нологии", г.Великие Луки 
Трансформаторы тока ТОГФ-110 44640-11 б лет 42612 ООО "ЗЭТО - Газовые Tex- 18.05.2016 
нологии", г.Великие Луки 
Трансформаторы тока ТОГФ-220 46527-11 б лет 42295 ООО "ЗЭТО - Газовые Tex- 17.03.2016 
нологии", г.Великие Луки 
Трансформаторы тока ТОГФ-330 50370-12 блет 47091 ООО "ЗЭТО - Газовые Tex- 05.07.2017 
нологии", г.Великие Луки 
Трансформаторы тока ТОЛ-10 38395-08 б лет 32421 ОАО "Энергоучет", 01.08.2013 
г. С.-Петербург 
Трансформаторы тока ТОЛ-10 38395-08 б лет 32421/1 ЗАО "Энергоучет", 01.08.2013 
г. С.-Петербург 
Трансформаторы тока ТОЛ-10 Ш 36308-07 8 лет 29772 ОАО "Свердловский завод 01.12.2012 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТОЛ-10-ІМ 36307-07 8лет 29771 ОАО "Свердловский завод 01.12.2012 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТОЛ-20 36075-09 5 лет 37527 ОАО "Свердловский завод 01.01.2015 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТОЛ-35 21256-07 8 лет 29942 ОАО "Свердловский завод 01.01.2013 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТОЛК 18815-08 8 лет 30648 ОАО "Свердловский завод 01.03.2013 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТОЛК-10-1 36815-08 8лет 30360 ОАО "Свердловский завод 01.02.2013 


трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
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27.34.01.01 


Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


Ко серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 
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ТОЛ-НТЗ-10, TOJI- 


НТЗ-20, ТОЛ-НТЗ-35 


ТОЛ-СВЭЛ 


ТОЛ-СВЭЛ-35 Ш 


ТОЛ-СЭШ 


ТОЛ-СЭШ-10 


ТОЛ-СЭШ-10-ІУ 


ТОЛ-СЭШ-20 


ТОЛ-СЭШ-35 


ТОЛ-СЭШ-35-ІУ 


ТОП 0,66 


ТОП-0,66 УЗ, ТШП- 
0,66 УЗ 


ТПК-10 
ТПЛ-10с 


ТПЛК-10 


ТПЛ-НТЗ-10 


ТПЛ-СВЭЛ-10 


ТПЛ-СЭШ-10 


ТПОЛ 20, ТПОЛ 35 


ТПОЛ-10 


ТПОЛ-10М 


ТПОЛ-СВЭЛ 


ТР-0,66 
ТФЗМ 110 


ТФМ-110 


51679-12 


42663-09 


51517-12 


51623-12 


32139-11 


49991-12 


37543-08 


40086-08 


47124-11 


40110-08 


44142-11 


22944-07 


29390-10 


2306-07 


51678-12 


44701-10 


38202-08 


27414-04 


1261-08 


37853-08 


45425-10 


48671-11 


32825-11 


16023-97 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


5 лет 


4 года 


4 года 
8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


4 года 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


4 года 
12 лет 


8 лет 


48657 


37735 


48485 


48592 


43636 


46610 


31206 


34613 


43077 


34647 


45023 


29799 


40613 


29402 


48656 


40208 


32097 


18289 


31069 


31671 


41025 


44949 


45075 


13375 


ООО "Невский Трансфор- 
маторный Завод "Волхов", 
г.Великий Новгород 

ООО "СВОЛ - Измеритель- 
ные трансформаторы", 
г.Екатеринбург 

ООО "СВОЛ - Измеритель- 
ные трансформаторы", 
г.Екатеринбург 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрошит"-ТМ Самара", 
г.Самара 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрошит"-ТМ Самара", 
г.Самара 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрошит"-ТМ Самара", 
г.Самара 

ООО "Русский трансформа- 
тор", г.Самара 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрошит"-ТМ Самара", 
г.Самара 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрошит"-ТМ Самара", 
г.Самара 

ОАО "Электроприбор", 
г.Чебоксары 

ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Костромской обл., 
г.Кострома 

ОАО "Самарский транс- 
форматор", г.Самара 

ОАО "Самарский транс- 
форматор", г.Самара 

ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
ООО "Невский Трансфор- 
маторный Завод "Волхов", 
г.Великий Новгород 

ООО "СВОЛ - Измеритель- 
ные трансформаторы", 
г.Екатеринбург 

ООО "Русский трансформа- 
тор", г.Самара 

ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Злектроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 

ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
ООО "СВЭЛ - Измеритель- 
ные трансформаторы", 
г.Екатеринбург 

ОАО "Самарский транс- 
форматор", г.Самара 

ООО НПП "ИТРАН", 
г.Екатеринбург 

ОАО "Производственный 
комплекс ХК Электрозавод", 
г.Москва 


08.11.2017 


01.01.2015 


22.10.2017 


29.10.2017 


29.08.2016 


29.05.2017 


01.05.2013 


01.01.2014 


05.07.2016 


01.01.2014 


21.12.2016 


01.12.2012 


01.08.2015 


01.11.2012 


08.11.2017 


01.08.2015 


01.08.2013 


01.08.2015 


01.04.2013 


01.06.2013 


01.08.2015 


20.12.2016 


23.12.2016 


01.05.2013 


27.34.01.01 


Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


ТФМ-35-ІІ, ТФМ-35- 
11-1 


ТШ-0,66 


ТШ-15 


ТШ-20 


ТШВ 15, ТШВ 15Б 


ТШВ24 


ТШЛ 
ТШЛ-0,66с 


ТШЛ-10 


ТШЛ-20 


ТШЛ-20-1 


ТШЛМ-20 


ТШЛ-НТЗ-10 


ТШЛП-10 


ТШЛ-СВЭЛ 


ТШЛ-СВЭЛ-0,66 


ТШЛ-СЭШ 


ТШЛ-СЭШ-0,66 


ТШЛ-СЭШ-10 


ТШЛ-СЭШ-20 


ТШМС-0,66 


ТШН-0,66 


ТШП-0,66 


ТШП-0,66 


17552-10 


22657-12 


43986-10 


8771-09 


5719-08 


6380-09 


37900-08 


48924-12 


3972-03 


36053-07 


21255-08 


38356-08 


51675-12 


48925-12 


48852-12 


45246-10 


51624-12 


41433-09 


37544-08 


44631-10 


44657-10 


3728-10 


37610-08 


47512-11 


8 лет 


8 лет 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 
6 лет 


8 лет 


4 года 


8 лет 


4 года 


8 лет 


6 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


4 года 


6 лет 


4 года 


4 года 


40463 


46345 


39340 


35712 


34467 


37462 


31698 


45325 


14958 


29436 


32348 


32334 


48653 


45326 


45228 


40873 


48593 


36343 


31207 


40125 


40144 


41845 


31335 


43582 


ОАО "Производственный 
комплекс ХК Электрозавод", 
г.Москва 

ОАО "Самарский транс- 
форматор", г.Самара 

ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Электроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 

ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Электроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 

ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Электроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 

ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Электроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 

ОАО "АКБ Якорь-2", 
г.Москва 

ОАО "Самарский транс- 
форматор", г.Самара 

ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Злектроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 

ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
ООО "Энерго-Балт", 

г. С.-Петербург 

ООО "Невский Трансфор- 
маторный Завод "Волхов", 
г.Великий Новгород 

ОАО "Самарский транс- 
форматор", г.Самара 

ООО "СВОЛ - Измеритель- 
ные трансформаторы", 
г.Екатеринбург 

ООО "СВОЛ - Измеритель- 
ные трансформаторы", 
г.Екатеринбург 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрошит"-ТМ Самара", 
г.Самара 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрошит"-ТМ Самара", 
г.Самара 

ООО "Русский трансформа- 
тор", г.Самара 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрошит"-ТМ Самара", 
г.Самара 

ОАО высоковольтного обо- 
рудования "Әлектроаппа- 
рат", г. С.-Петербург 

ОАО "Самарский транс- 
форматор", г.Самара 

ОАО "Армавирский электро- 
технический завод", 
г.Армавир 

ОАО "Армавирский электро- 
технический завод", 
г.Армавир 


01.08.2015 


05.05.2017 


01.04.2015 


01.08.2014 


01.01.2014 


01.01.2015 


01.06.2013 
24.01.2017 


01.06.2013 


01.11.2012 


01.08.2013 


01.08.2013 


08.11.2017 


24.01.2017 


20.01.2017 


01.08.2015 


29.10.2017 


01.10.2014 


01.05.2013 


01.04.2015 


01.08.2015 


01.08.2015 


01.05.2013 


15.08.2016 
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27.34.01.01 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- MAN NS cepte Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 

Трансформаторь тока ТВ 37096-08 4 года 30628 ООО "Тольяттинский 01.03.2013 
встроенные трансформатор", г.Тольятти 
Трансформаторы тока ТВГ-110 22440-07 20лет 30127/1 ЗАО "Энергомаш (Екате- 01.01.2013 
встроенные ринбург) - Уралэлектротяж- 

маш", г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТВГ-220 39246-08 20лет 33539/1 ЗАО "Энергомаш (Екате- 01.12.2013 
встроенные ринбург) - Уралэлектротяж- 

маш", г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТВИМ 38859-08 8лет 32990 ЗАО "Производственный 01.10.2013 
встроенные комплекс ХК Злектрозавод", 

г.Москва 
Трансформаторы тока ТВЭ-35 44359-10 15 лет 39809 ЗАО "Знергомаш (Екате- 01.04.2015 
встроеннье ринбург) - Уралэлектротяж- 

маш", г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока галь- ТТГР 37896-11 4года 42732 ЗАО "Знергомера", 27.05.2016 
ванической развязки г.Ставрополь 
Трансформаторь тока из- ТВИ-110 30559-11 8лет 42280 ООО "TBN электра", 14.03.2016 
мерительные г.Москва 
Трансформаторы тока из- ТВИ-220 48364-11 8 лет 44626 ООО "ТВИ электра", 06.12.2016 
мерительные г.Москва 
Трансформаторы тока из- ТВИ-35 37159-08 4 года 32345 ООО "TBN электра", 01.04.2013 
мерительные г.Москва 
Трансформаторы тока из- ТТ671111.104 37897-08 4года 31695 ОАО "Концерн Знергомера", 01.06.2013 
мерительные г.Ставрополь 
Трансформаторы тока из- ТТ671111.104 48112-11 4 года 44286 ЗАО "Знергомера", 31.10.2016 
мерительные г.Ставрополь 
Трансформаторы тока из- ТЛЛ 44882-10 5лет 40418 ОАО "Свердловский завод 01.08.2015 
мерительные лабораторные трансформаторов тока" 

(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока из- ТТИ-200 37898-08 5 лет 31696 ООО Предприятие "Техника 01.06.2013 
мерительные лабораторные метрологии для энергетики, 

Екатеринбург" (ООО Пред- 

приятие "ТМЕ"), 

г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока из- ТТИ-5000.5 27007-04 5 лет 17736 ООО Предприятие "Техника 01.08.2014 
мерительные лабораторные метрологии для энергетики, 

Екатеринбург" (ООО Пред- 

приятие "ТМЕ"), 

г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока из- ТТИП 39854-08 4 года 34389 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.01.2014 
мерительные переносные г. С.-Петербург 
Трансформаторы тока клас- Т-0,66 51516-12 4 года 48484 ООО "Владимирское ПО 22.10.2017 
сов точности 0,5; 0,55; 1,0 "Прогресс", г.Владимир 
Трансформаторы тока ла- ТЛЛ-0,66 42505-09 5 лет 37516 ОАО "Свердловский завод 01.01.2015 
бораторные трансформаторов тока" 

(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТОЛ, ТОП, ТОЛК, 47959-11 8 лет 44102 ОАО "Свердловский завод 10.10.2016 
опорные ТЛК трансформаторов тока" 

(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока про- ТЛ, ТПОЛ, ТПЛ, 47958-11 8 лет 44101 ОАО "Свердловский завод 10.10.2016 
ходные ТПЛК трансформаторов тока" 

(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока ТФГ-110111 49295-12 4 года 45797 ООО "ПО "Энергомеханиче- 19.03.2017 

ский завод- 

Трансформатор", 

г. С.-Петербург 
Трансформаторы тока шин- ТШЛ, ТЛШ, ТНШЛ, 47957-11 8 лет 44100 ОАО "Свердловский завод 10.10.2016 
ные ТШП, ТНШ, ТШЛГ трансформаторов тока" 

(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока эле- ТРГ 49201-12 10лет 45680 ЗАО "Энергомаш (Екате- 02.03.2017 
газовые ринбург) - Уралэлектротяж- 

маш", г.Екатеринбург 
Трансформаторы тока эле- ТРГ-35 44617-10 10лет 40111 ЗАО "Энергомаш (Екате- 01.04.2015 


газовые 
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ринбург) - Уралэлектротяж- 
маш", г.Екатеринбург 


27.34.01.01 


Наименование СИ Обозначение уара MAN Ne cept: Изготовитель Срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Трансформаторы тока зта- > ИТТ-3000.5 19457-00 5 лет 7891/1 ООО Предприятие "Техника 17.07.2017 
лонные двухступенчатые метрологии для энергетики, 
Екатеринбург" (ООО Пред- 
приятие "ТМЕ"), 
г.Екатеринбург 
Установки МИКРОН 51467-12 1 год 48415 ООО "НПП ЭнергоЭлектро- 12.10.2017 
и 3 года ника", г.Екатеринбург 
Установки поверочные УПТВ-3-10 40573-09 1 год 35284 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.06.2014 
трехфазные высоковольт- г. С.-Петербург 
ные 
Устройства измерительные РЕТОМТМ-21 39509-08 2 года 33941 ООО "НПП "Динамика", 01.01.2014 
параметров релейной защиты г.Чебоксары 
Устройства нормирования УНС-ПА 44091-10 2 года 39490 ООО "Модуль АТИ", 01.04.2015 
сигнала г.Екатеринбург 
Шунты измерительные ста- 75ШИМ, 75ШИП 37158-08 2года 30755 ООО "ЭНМАКСО", 01.04.2013 
ционарные г.Чебоксары 
Шунты измерительные ста- 75 ШИСВ.2 и 60 24113-02 1год 13783 ОАО "Электроприбор", 01.10.2014 
ционарные взаимозаменяе- ШИСВ.2 г.Чебоксары 
мые 
Шунты измерительные ста- 75ШИС, 75ШИСВ, 29211-10 1год 39795 ОАО "Электроприбор", 01.04.2015 
ционарные взаимозаменяе- 75ШИСВ.4 г.Чебоксары 
мые 
Шунты измерительные cra- 75ШСА1, 75ШСВ1, 31018-06 1 год 23045 ООО Предприятие "ШиП", 27.07.2017 
ционарные взаимозаменяе- 100ШСВ1, 150ШСВ1 г.Краснодар 
мые 
Шунты измерительные ста- 75ШСМ.М 40474-09 2года 35133/1 ООО "ЗИП "Юримов", 01.06.2014 
ционарные взаимозаменяе- г.Краснодар 
мые 
Шунты измерительные ста- М911 40475-09 2 года 35134/1 ООО "ЗИП "Юримов", 01.06.2014 
ционарные взаимозаменяе- г.Краснодар 
мые 
Шунты измерительные ста- 75 ШИСВ.1 24112-02 1 год 13782 ОАО "Электроприбор", 01.10.2014 
ционарные с ограниченной г.Чебоксары 
взаимозаменяемостью 
27.34.01.02 Измерения ЭДС и напряжения 
Наименование СИ Обозначение Тр MAN Ne cept: Изготовитель рок дей 
реестра свид. ствия 
Автоматы диагностики cnr- АДСУ-24/16 49678-12 3 года 46235 ООО "Фирма "Измерения 20.04.2017 
нальной установки Телеметрия Диагностика", 
г.Новосибирск 
Анализаторы потенциалов Поиск-01 26604-04 2 года 17295 ООО "Парсек", г.Москва 01.01.2015 
Аппараты высоковольтные СКАТ-70 36036-07 1 год 29417 ООО "Знергоаудит-2000", 01.11.2012 
испытательные г.Москва 
Аппараты высоковольтные СКАТ-М100 36350-07 1 год 29835 ООО "Энергоаудит-2000", 01.12.2012 
испытательные г.Москва 
Блоки измерения высоко- БИВ-4 20869-03 1 год 38933 ООО "Л Кард", г.Москва 01.06.2013 
вольтные 
Блоки измерения высоко- БИВ-41/41М 21889-03 1 год 38932 ООО "Л Кард", г.Москва 01.06.2013 
вольтные 
Блоки измерения высоко- БИВ-89 21265-11 1 год 42725 ООО "Л Кард", г.Москва 27.05.2016 
вольтные 
Блоки измерения высоко- БИВМ 26272-08 1 год 38931 ООО "Л Кард", г.Москва 01.01.2014 
вольтные модульные 
Блоки измерительные ре- Ф191 46377-11 З года 42141 ООО НПП "ПРОЗЛ", 01.03.2016 
лейных защит г. С.-Петербург 
Вольтамперметры селек- КДЗ-2 35201-07 1 год 28328 ООО "Компания ЭМС", 27.07.2017 


тивные для контроля и ди- 
агностики заземляющих уст- 
ройств 


г.Москва 


195 


27.34.01.02 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- MAN NS Cepte Изготовитель Срок дойт 
реестра свид. ствия 
Вольтметры амплитудные ВА-3.1 48113-11 2года 44287 ООО "НПП Марс-Энерго", 31.10.2016 
постоянного и переменного г. С.-Петербург 
тока 
Вольтметры лабораторные 9543М, Э544М, 49229-12 1год 45712 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 12.03.2017 
3545M 
Вольтметры переменного B3-71, B3-71/1 16689-97 3 ropa; 3022/2 ООО "РИП-Импульс", 01.08.2015 
тока с 2003 г. - г.Краснодар 
1 год 
Вольтметры универсальные В7-38М 50970-12 1 год 47844 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 24.08.2017 
Вольтметры универсальные В7-40М 50971-12 1 год 47845 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 24.08.2017 
Вольтметры универсальные В7-53М 50972-12 1 год 47846 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 24.08.2017 
Вольтметры универсальные В7-54М 50973-12 1 год 47847 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 24.08.2017 
Вольтметры универсальные В7-61М 50974-12 1 год 47848 ЗАО "ПрофКиП", г.Мытищи 24.08.2017 
Вольтметры универсальнье В7-64М 50975-12 1 год 47849 ЗАО "ПрофКиП", г.Мытищи 24.08.2017 
Вольтметры универсальные В7-79 36480-07 1 год 29935 ЗАО "НПФ "Техноякс", 01.01.2013 
г.Москва 
Вольтметры универсальные В7-81 36478-07 1 год 29933 ЗАО "НПФ "Техноякс", 01.01.2013 
г.Москва 
Вольтметры универсальные В7-83 40374-09 1 год 35000 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.01.2015 
высокочастотные г.Нижний Новгород 
Вольтметры цифровые уни- В7-358 41170-09 1 год 35986 ООО "Микроакустика", 01.09.2014 
версальные г.Екатеринбург 
Вольтметры, амперметры и Ц1611 и Ц1611.2 7662-12 блет 46615 ОАО "Приборостроитель- 29.05.2017 
вольтметры (вольтметры), ный завод "Вибратор", 
Ц1611.1 (ампермет- г. С.-Петербург 
ры и вольтметры) 
Делители напряжений высо- ДНВИ-40 48981-12 1год 45395 ФГУП "НИИ электронно- 08.02.2017 
ковольтные импульсные механических приборов" 
(НИИЗМП), г.Пенза 
Делители напряжения ДН 26544-08 2 года 31956 ОООНПП "Диатранс", 01.07.2013 
г.Москва 
Делители напряжения ДН-10ЕО, ДН-15ЕО, 38437-08 2 года 32463 ООО "ТЕСТСЕТ", 01.09.2013 
ДН-50ЕО, ДН-50Е, г. С.-Петербург 
ДН-100ЕО, ДН-100Е, 
ДН-110ЕО, ДН-110Е, 
ДН-200Е 
Делители напряжения ДНЕ-25 35611-07 5лет 38930 ООО "Л Кард", г.Москва 01.08.2017 
Измерители мгновенных 51116-12 6 мес. 48016 ООО Фирма "Информтест", 11.09.2017 
значений напряжения на г.Москва 
основе мезонинных моду- 
лей 
Измерители многофункцио- Тверца-ТМ 50809-12 3 года 47666 ООО "Электронные техно- 17.08.2017 
нальные телеметрические логии" (ЭЛТЕХ), г.Тверь 
Измерители напряжения по- 51117-12 б мес. 48017 ООО Фирма "Информтест", 11.09.2017 
стоянного тока на основе г.Москва 
мезонинных модулей 
Измерители параметров ПРВ-01 35200-07 1 год 28327 ЗАО "НПФ "Радио-Сервис", 08.06.2017 
разрядников и выравнива- г.Ижевск 
телей 
Измерители постоянных и ИПН-2э 26301-04 1 год; 33801 ООО НПП "Диатранс", 01.01.2014 
переменных напряжений с 2008 г. - г.Москва 
2 года 
Измерители потенциалов Диабаз 48971-12 1год 45384 ЗАО "КАТОДЪ", 08.02.2017 
электрометрические пос.Развилка 
Измерители универсальные В7-99 37935-08 1 год 31858 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.06.2013 
прецизионные 
Измерители частичных раз- КОРОНА-19 47381-11 2 года 43403 ООО ТЦ "Промышленные 04.08.2016 
рядов системы", г.Новосибирск 
Измерители электрических БИП-01 48314-11 5 лет 44564 ООО "Электронные техно- 06.12.2016 
потенциалов логии" (ЭЛТЕХ), г.Тверь 
Измерители-регистраторы ИР-1 "Менделеевец" 31816-06 1 год 24042 ЗАО "Химсервис", 01.06.2016 
напряжений многоканаль- г. Новомосковск 
ные 
Измерители-регуляторы ТРИМ 36878-08 2 года 30447 ООО "Теплоприбор-Юнит", 01.02.2013 


малогабаритнье 
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г.Челябинск 


27.34.01.02 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ NS сорт Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 

Калибраторы напряжения Н5-6/1 46796-11 1год 42641 ООО НПП "Радио, приборы 18.05.2016 

переменного тока широко- и связь", г.Нижний Новгород 

полосные 

Калибраторы постоянного н4-19 46753-11 1 год 42548 ЗАО "НПК "Мера", 29.04.2016 

напряжения и тока г.Краснодар 

Киловольтметры КВМ-100 42001-09 2 года 37024 ОООНПП "АВЭМ", 01.01.2015 
г.Новочеркасск 

Киловольтметры постоянно- РД-140 40012-08 2года 34492 ООО "СтройАвто- 01.01.2014 

го и переменного напряже- Электротехоборудование", 

ния г.Белгород 

Киловольтметры спектраль- КВЦ-120 41104-09 1год 35890 ООО "Инженерный центр 01.09.2014 

ные цифровые Современные технологии", 
г.Волгоград 

Киловольтметры цифровые СКВ-100 38063-08 1 год 31937 ФГУП "НИИ злектронно- 01.07.2013 
механических приборов" 
(НИИЗМП), г.Пенза 

Комплексы измерительные ЭВКЛИД 47713-11 1 год 43801 ЗАО "Новые технологии не- 16.09.2016 

многоканальные для диаг- разрушающий контроль" 

ностики и испытаний под- (НТНК), г.Москва 

вижного состава 

Комплекты преобразовате- ПНТЭ-35 44718-10 2 года 40246 ООО "Эребус", г.Нижний 01.08.2015 

лей напряжения термоэлек- Новгород 

трических 

Конденсаторы измеритель- КИВ, мод. КИВ-10, 49532-12 2 года 46075 ООО "КБ-5", г. С.-Петербург 13.04.2017 

ные высоковольтные КИВ-35, КИВ-110, 

КИВ-220, КИВ-330 

Лаборатории высоковольт- МЭ-Аудит 37652-08 2 года 31402 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.06.2013 

ные метрологические г. С.-Петербург 

Магазины нагрузок МРЗ025 22808-07 2 года 29181 ООО предприятие "ЗИП- 02.10.2017 
Научприбор", г.Краснодар 

Милливольтметры В2-99 22532-02 1 год 11744 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.05.2017 

Милливольтметры порта- МВПМ 19940-00 1год 8534 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.08.2015 

тивные микропроцессорные 

Модули аналогового вво- БАЗИС-91 28207-08 2 года 33144 ЗАО "Зкоресурс", г.Воронеж 01.11.2013 

да/вьвода 

Модули ввода-вывода aHa- MDS 37445-09 2 года 36900 ОООНПФ "КонтрАвт", 01.12.2014 

логовых и дискретных сиг- г.Нижний Новгород 

налов 

Модули ввода-вывода aHa- К-ЗХХХ 51380-12 2 года 48259 ООО "Синкросс", г.Саратов 28.09.2017 

логовых сигналов 

Модули контроля и управ- RTU3 47585-11 8 лет 43641 ООО "Компания ДЭП", 29.08.2016 

ления ячейкой г.Москва 

Мультиметры В7-64/3 38359-08 1 год 32337 ОАО "НПК "Ритм", 01.08.2013 
г.Краснодар 

Мультиметры В7-84 38358-08 1 год 32336 ОАО "НПК "Ритм", 01.08.2013 
г.Краснодар 

Преобразователи измери- ЛА-И2405В 36973-08 1 год 30572 ЗАО "Руднев-Шиляев", 01.02.2013 

тельные г.Москва 

Преобразователи измери- DHX 22127-01 1 год 11201 ФГУП НИИ электромеханики 24.08.2017 

тельные напряжения (НИИЗМ), г.Истра 

Преобразователи измери- ПН-1, ПН2, БПНИ 25775-03 1год 16126 ФГУП "Уфимское приборо- 01.01.2015 

тельные напряжения пере- строительное ПО" (УППО), 

менного тока г.Уфа 

Преобразователи измери- ЕЗ855, Е4855 25177-08 2года 31882 ООО "Фирма "Алекто- 01.07.2013 

тельные напряжения трех- Электроникс", г.Омск 

фазного тока 

Преобразователи измери- ЕПЗ4 32200-06 8 mec., 24608 ОАО "Электроприбор", 08.06.2017 

тельные переменного тока и 1 год г.Чебоксары 

напряжения и 2года 

Преобразователи измери- ФЕ1854-АД (силы 28136-04 2года 19241 ОАО "Приборостроитель- 01.08.2014 

тельные силы переменного тока) и ФЕ1855-АД ный завод "Вибратор", 

тока и напряжения пере- (напряжения) г. С.-Петербург 

менного тока 

Преобразователи напряже- ПНКВ-1 26054-08 2года 33562 ООО "Горизонт", 01.12.2013 


ний в код 
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Преобразователи напряже- Е14 43195-09 1 год 38403 ООО "Л Кард", г.Москва 01.01.2015 
ния измерительные 
Преобразователи напряже- ПН1 36773-08 З года 30328 ОАО "Злара", г.Чебоксары 01.02.2013 
ния измерительные 
Преобразователи напряже- ПВЕ 32575-11 1год 42815 ООО "НПП Марс-Энерго", 09.06.2016 
ния измерительные высоко- г. С.-Петербург 
вольтные емкостные мас- 
штабные 
Преобразователи напряже- ВОПН 48485-11 б лет 44765 ЗАО "ПРОФОТЕК", г.Москва 16.12.2016 
ния измерительные оптиче- 
ские 
Преобразователи напряже- М901.1 22625-02 1 год 11804 ООО КБ "КОРД", г.Нижний 01.05.2017 
ния специализированные Новгород 
Приборы для измерения па- Вектор 24754-08 1 год 32570 ООО НПФ МИЭЭ "Приборы 01.09.2013 
раметров однофазной цепи Мосгосэнергонадзора", 
в режиме короткого замыка- г.Москва 
ния 
Приборы для испытаний ак- ТАБ-1 47914-11 2 года 44046 ООО "Челзнергоприбор", 03.10.2016 
кумуляторных батарей под- г.Челябинск 
станций толчковым током 
Приборы измерения пара- ПЭЗ-1 46941-11 2года 42833 ОАО "НИИ газоразрядных 09.06.2016 
метров элементов зашиты приборов "Плазма" (ОАО 
"Плазма"), г.Рязань 
Приборы контроля уст- ПКР-1 46747-11 1год 42540 ООО "СКБ злектротехниче- 29.04.2016 
ройств РПН трансформато- ского приборостроения" 
ров (СКЬ ЭП), г.Иркутск 
Приборы многофункцио- Ганимед 50024-12 1год 46698 ООО "Димрус", г.Пермь 29.05.2017 
нальные 
Приборы мониторинга огра- ОПН-МОНИТОР 46625-11 1год 42409 ООО "Димрус", г.Пермь 07.04.2016 
ничителей перенапряжения 
нелинейных (ОПН) 
Приборы щитовые цифро- ЩЧО2, ЩЧ120, ШЧ96 33524-06 1,5года 26273 ОАО "Электроприбор", 08.06.2017 
вые электроизмерительные г.Чебоксары 
Приборы электроизмери- ИНС-Ф1 49679-12 5лет 46236 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 20.04.2017 
тельные цифровые (вольт- 
метры) 
Приставки измерительные СКАТ-70П 45952-10 1год 41636 ООО "Инженерный центр 01.08.2015 
России "Современные тех- 
нологии", г.Волгоград 
Синхроноскопы 91550 34636-12 б лет 47724 ОАО "Приборостроитель- 17.08.2017 
ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Системы ввода-вывода Ғавіме! /О 34291-07 5 лет 27285/1 ЗАО "НПФ "ДОЛОМАНТ", 01.01.2014 
распределенные г.Москва 
Системы высокого напря- ИСВН-20 30302-05 2 года 22177 ООО "Интеринж", 01.08.2015 
жения измерительные г.Ярославль 
Системы высокого напря- ИСВН-50/60 30303-05 2 года 22178 ООО "Интеринж", 01.08.2015 
жения измерительные г.Ярославль 
Системы высокого напря- ИСВН-95/110 45786-10 2 года 41430 ООО "Интеринж", 01.08.2015 
жения измерительные г.Ярославль 
Системы высокого напря- СВН-100 20438-10 2года 39320 ООО "Ярославский элек- 01.04.2015 
жения измерительные тромеханический завод" 
(ЯЭМЗ), г.Ярославль 
Системы высокого напря- СВН-100/140 45830-10 2 года 41509 ООО "Ярославский злек- 01.08.2015 
жения измерительные тромеханический завод" 
(ЯЭМЗ), г.Ярославль 
Системы высокого напря- СВН-20 22241-10 2 года 39321 ООО "Ярославский элек- 01.04.2015 
жения измерительные тромеханический завод" 
(ЯЭМЗ), г.Ярославль 
Системы высокого напря- СВН-50/70 45831-10 2 года 41510 ООО "Ярославский элек- 01.08.2015 
жения измерительные тромеханический завод" 
(ЯЭМЗ), г.Ярославль 
Системы высокого напря- СВНИ-20 48126-11 2 года 44304 ООО "СВТ", г.Ярославль 31.10.2016 
жения измерительные 
Системы высокого напря- СВНИ-50/60 48127-11 2 года 44305 ООО "СВТ", г.Ярославль 31.10.2016 


жения измерительные 
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Системы высокого напря- СВНИ-95/110 48125-11 2года 44303 ООО "СВТ", г.Ярославль 31.10.2016 
жения измерительные 
Системы измерительные Талис-НЧ-Лайт 47722-11 1 год 43810 ООО "Центр безопасности 16.09.2016 
автоматизированные информации "МАСКОМ", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- ЗНАМИТ-10(6)-1 40740-09 4 года 35472 ООО "Невский Трансфор- 01.07.2014 
ния УХЛ2 маторный Завод", 
г. С.-Петербург 
Трансформаторы напряже- ЭНГА-110 52062-12 8лет 49102 ОАО ВО "Электроаппарат", 14.12.2017 
ния г. С.-Петербург 
Трансформаторы напряже- ЗНГА-220 52061-12 8 лет 49101 ОАО ВО "Электроаппарат", 14.12.2017 
ния г. С.-Петербург 
Трансформаторы напряже- ЗНГМ-27,5 УХЛ1 46096-11 5 лет 42106 ОАО "Раменский электро- 09.02.2016 
ния технический завод Знергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 
г.Раменское 
Трансформаторы напряже- ЗНГМ-35 УХЛ1 46557-11 5 лет 42326 ОАО "Раменский электро- 25.03.2016 
ния технический завод Знергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 
г.Раменское 
Трансформаторы напряже- ЗНИОЛ 25927-09 4 года 38017 ОАО "Самарский транс- 01.01.2015 
ния форматор", г.Самара 
Трансформаторы напряже- ЗНОГ-110 23894-12 4 года 46101 ОАО "ПО "Машинострои- 13.04.2017 
ния тельный завод "Молния", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- ЗНОГ-220 47592-11 4 года 43645 ОАО "ПО "Машинострои- 29.08.2016 
ния тельный завод "Молния", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛ.06 3344-08 8лет 34465 ОАО "Свердловский завод 01.01.2014 
ния трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛ-НТЗ-6, ЗНОЛ- 51676-12 8 лет 48654 ООО "Невский Трансфор- 08.11.2017 
ния НТЗ-10, ЗНОЛ-НТЗ- маторный Завод "Волхов", 
20, ЗНОЛ-НТЗ-35, г.Великий Новгород 
ЗНОЛП-НТЗ-6, 
ЗНОЛП-НТЗ-10, 
ЗНОЛП-НТЗ-20, 
ЗНОЛП-НТЗ-35 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛП-ЭК-10 40014-08 4 года 34494 ООО "Электрощит-К"", 01.01.2014 
ния пос.Бабънино 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛ-СВЭЛ 42661-09 8лет 37733 ООО "СВЭЛ - Измеритель- 01.01.2015 
ния ные трансформаторы", 
г.Екатеринбург 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛ-СЭЩ-20 37545-08 8лет 31208 ООО "Русский трансформа- 01.05.2013 
ния тор", г.Самара 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛ-СЭЩ-35 40085-08 8 лет 34612 ЗАО "Группа компаний 01.01.2014 
ния "Злектрощит"-ТМ Самара", 
г.Самара 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛ-СЗЩ-35-М 47213-11 8 лет 43175 ЗАО "Группа компаний 15.07.2016 
ния "Злектрощит"-ТМ Самара", 
г.Самара 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛ-СЭЩ-6, 35956-12 8 лет 47452 ЗАО "Группа компаний 23.07.2017 
ния ЗНОЛ-СЭШ-10 "Электрошит"-ТМ Самара", 
г.Самара 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛ-ЭК-10 40015-08 4 года 34495 ООО "Электрощит-К"", 01.01.2014 
ния пос.Бабынино 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛ-ЭК-10, 47583-11 8 лет 43639 ООО "Электрощит-К"", 29.08.2016 
ния ЗНОЛП-ЭК-10, пос.Бабынино 
ЗНОЛ-ЭК-15 
Трансформаторы напряже- ЗНОМ-15-63М 46277-10 4 года 41846 ОАО "Производственный 01.08.2015 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- ЗНОМ-20-63, ЗНОМ- 51674-12 4 года 48652 ОАО "Производственный 08.11.2017 


НИЯ 


24-69 


комплекс ХК Электрозавод", 


г.Москва 


199 


27.34.01.02 


Наименование СИ Обозначение Гарос, МПИ NS CEPTA Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Трансформаторы напряже- ЗНОМ-35-07 46279-10 4 года 41848 ОАО "Производственный 01.08.2015 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- ЗНОМ-35-65 912-07 4 года 29793 ОАО "Производственный 01.12.2012 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- НАМИ-10 11094-87 Б лет 15800 ОАО "Производственный 01.01.2014 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- НАМИ-10-95УХЛ2 20186-05 5 лет 22811 ОАО "Раменский электро- 01.08.2015 
ния технический завод Знергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 
г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НАМИ-220 УХЛ1 20344-05 5 лет 22810 ОАО "Раменский электро- 01.08.2015 
ния технический завод Знергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 
г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НАМИ-330 У1 22704-05 4 года 22815 ОАО "Раменский злектро- 01.08.2015 
ния технический завод Знергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 
г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НАМИ-35 УХЛ1 19813-09 5 лет 38086 ОАО "Раменский электро- 01.01.2015 
ния технический завод Знергия" 
(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 
г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НАМИТ-10 16687-07 8 лет 29798 ОАО "Самарский транс- 01.12.2012 
ния форматор", г.Самара 
Трансформаторы напряже- НДЕ-М-110 и НДЕ-М- 38885-08 4 года 33065 ОАО "Производственный 01.11.2013 
ния 220 комплекс ХК Злектрозавод", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- НДЕ-М-500 26197-09 4 года 36359 ОАО "Производственный 01.10.2014 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- НИОЛ 31752-09 4 года 38018 ОАО "Самарский транс- 01.01.2015 
ния форматор", г.Самара 
Трансформаторы напряже- НКФ-110-06 37749-08 5 лет 31514 ООО "Производственный 01.06.2013 
ния комплекс Холдинговой ком- 
пании Злектрозавод", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- НКФ-110-57 14205-11 8лет 43685 ОАО "Производственный 06.09.2016 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- НКФ-220-06 41878-09 5 лет 36897 ОАО "Производственный 01.12.2014 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- НКФ-330 1443-03 8лет 14176 ОАО "Производственный 01.01.2014 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 
г.Москва 
Трансформаторы напряже- НОЛ 33042-09 8лет 38556 ОАО "Свердловский завод 01.01.2015 
ния трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы напряже- НОЛ.08 3345-00 8лет 36071 ОАО "Свердловский завод 01.09.2014 
ния трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы напряже- НОЛ-НТЗ-6, HOJ- 51677-12 8лет 48655 ООО "Невский Трансфор- 08.11.2017 
ния НТЗ-10, НОЛ-НТЗ- маторный Завод "Волхов", 
20, НОЛ-НТЗ-35, г.Великий Новгород 
НОЛП-НТЗ-6, HONN- 
НТЗ-10, НОЛП-НТЗ- 
20, НОЛП-НТЗ-35 
Трансформаторы напряже- HONN 27112-04 8 лет 17887 ОАО "Свердловский завод 01.08.2014 
ния трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы напряже- НОЛ-СВЭЛ 43581-10 8лет 38849 ООО "СВОЛ - Измеритель- 01.04.2015 
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Трансформаторы напряже- НОЛ-СЭШ-20 37546-08 8лет 31209 ООО "Русский трансформа- 01.05.2013 
ния тор", г.Самара 
Трансформаторы напряже- НОЛ-СЭШ-35 41614-09 8лет 36564 ЗАО "Группа компаний 01.11.2014 
ния "Электрошит"-ТМ Самара", 

г.Самара 
Трансформаторы напряже- НОЛ-СЭШ-35-ІМ 49225-12 8 лет 45707 ЗАО "Группа компаний 12.03.2017 
ния "Злектрощит"-ТМ Самара", 

г.Самара 
Трансформаторы напряже- НОЛ-СЭШ-6, HON- 35955-12 8 лет 47453 ЗАО "Группа компаний 23.07.2017 
ния СЭШ-10 "Электрошит"-ТМ Самара", 

г.Самара 
Трансформаторы напряже- НОМ-10-66 4947-98 Б лет 15799 ОАО "Производственный 01.01.2014 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 

г.Москва 
Трансформаторы напряже- НОМ-15-77 644-98 Блет 15798 ОАО "Производственный 01.01.2014 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 

г.Москва 
Трансформаторы напряже- НОМ-35-66 187-05 4 года 21183 ОАО "Производственный 01.08.2015 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 

г.Москва 
Трансформаторы напряже- НОМ-6, НОМ-10, 46786-11 5 лет 42626 ОАО "Раменский электро- 18.05.2016 
ния НОМ-15 технический завод Знергия" 

(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 

г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НОМ-6-77 17158-98 5 лет 15796 ОАО "Производственный 01.01.2014 
ния комплекс ХК Злектрозавод", 

г.Москва 
Трансформаторы напряже- НОС-0,5, НТС-0,5, 46784-11 5 лет 42624 ОАО "Раменский электро- 18.05.2016 
ния НОС-3, НОС-6 технический завод Энергия" 

(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 

г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НТМИ-6 (10) 50058-12 4 года 46739 ООО "Рубин", 01.06.2017 
ния г. С.-Петербург 
Трансформаторы напряже- НАМИ-110 УХЛ1 24218-08 4 года 30649 ОАО "Раменский злектро- 01.03.2013 
ния антирезонансные технический завод Энергия" 

(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 

г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НАМИ-500 УХЛ1 28008-09 4 года 36899 ОАО "Раменский электро- 01.12.2014 
ния антирезонансные технический завод Энергия" 

(ОАО "РЭТЗ Энергия"), 

г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НДКМ-110 38002-08 4 года 31834 ОАО "Раменский электро- 01.07.2013 
ния емкостные технический завод Энергия" 

(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 

г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НДКМ-220 38000-08 4 года 31832 ОАО "Раменский злектро- 01.07.2013 
ния емкостные технический завод Энергия" 

(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 

г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НДКМ-330 УХЛ1 46570-11 5 лет 42339 ОАО "Раменский электро- 25.03.2016 
ния емкостные технический завод Энергия" 

(ОАО "РЭТЗ Энергия"), 

г.Раменское 
Трансформаторы напряже- НДКМ-500 38001-08 4 года 31833 ОАО "Раменский злектро- 01.07.2013 
ния емкостнье технический завод Знергия" 

(ОАО "РЭТЗ Энергия”), 

г.Раменское 
Трансформаторы напряже- ЗНОЛ 46738-11 8 лет 42529 ОАО "Свердловский завод 29.04.2016 
ния заземляемые трансформаторов тока" 

(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы напряже- НОЛ.11-6.05 3421-08 8лет 34461 ОАО "Свердловский завод 01.01.2014 
ния измерительнье трансформаторов тока" 

(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы напряже- НОЛ.12 24384-03 8 лет 14257 ОАО "Свердловский завод 01.02.2013 


ния измерительные 


трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
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Наименование СИ Обозначение Ма MAN NE cepti Изготовитель рок дй 
реестра свид. ствия 
Трансформаторы напряже- НЛЛ 46942-11 5 лет 42834 ОАО "Свердловский завод 09.06.2016 
ния измерительные лабора- трансформаторов тока" 
торные (СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы напряже- НОЛ 49075-12 8 лет 45516 ОАО "Свердловский завод 14.02.2017 
ния незаземляемые трансформаторов тока" 
(СЗТТ), г.Екатеринбург 
Трансформаторы напряже- НАЛИ-СЭЩ 51621-12 8лет 48590 ЗАО "Группа компаний 29.10.2017 
ния трехфазной антирезо- "Электрошит"-ТМ Самара", 
нансной группы г.Самара 
Трансформаторы напряже- НАЛИ-СЭШ-35 46802-11 8лет 42647 ЗАО "Группа компаний 18.05.2016 
ния трехфазной антирезо- "Электрошит"-ТМ Самара", 
нансной группы г.Самара 
Трансформаторы напряже- НАЛИ-СЭШ-6(10) 38394-08 8лет 32420 ООО "Русский трансформа- 01.08.2013 
ния трехфазной антирезо- тор", г.Самара 
нансной группы 
Трансформаторы напряже- НАМУ-35-УХЛ1 44987-10 5 лет 40553 ОАО "Опытный завод № 31 01.08.2015 
ния трехфазные Гражданской Авиации", 
г.Щелково 
Трансформаторы напряже- ЗНГ 41794-09 10 лет 36873 ЗАО "Энергомаш (Екате- 01.12.2014 
ния элегазовые ринбург) - Уралэлектротяж- 
маш", г.Екатеринбург 
Устройства измерительные УИ 1005 46087-11 1 год 42096 ООО "НПП "Парк-Центр", 01.02.2016 
г. С.-Петербург 
Устройства измерительные ЦП8506-120 35400-07 1 год 28585 ОАО "Электроприбор", 03.08.2017 
г.Чебоксары 
Устройства контроля то- УК ТРЦ-8 23044-12 З года 46429 ЗАО ПК "Промконтроллер", 11.05.2017 
нальных рельсовых цепей г.Москва 
Устройства проверки про- Нептун, Нептун-2 21721-07 1 год 26653 ООО "НПФ "Радиус", 15.05.2017 
стых защит г.Москва 
Устройства разрядно- КОНБАТ / СОМВАТ 50060-12 2 года 46741 ЗАО "Логический Элемент", 01.06.2017 
диагностические (ВСТ, ВСТ-О, ВСТ- г.Москва 
М) 
Устройства телемеханики ЭКОМ-ТМ 35177-12 4года 48068 ООО "Прософт-Системы", 13.09.2017 
многофункциональные г.Екатеринбург 
Частотомеры Ц42306, Ц42307 46804-11 1год 42649 ОАО "Электроприбор", 18.05.2016 
г.Чебоксары 
27.34.01.03 Измерения мощности и энергии 
Наименование СИ Обозначение Мара MAN Ne сарти Изготовитель сракдай. 
реестра свид. ствия 
Ваттметры Ц42303/1 26296-04 6 мес., 16791 ОАО "Электроприбор", 01.01.2014 
1 год г.Чебоксары 
и 2 года 
Ваттметры Ц42308/1 33227-06 6 mec., 45296 ОАО "Злектроприбор", 24.01.2017 
1 год г.Чебоксары 
и 2года; 
с 2012 г. - 
1 год 
Ваттметры и варметры Ц301-Ю (ваттмет- 44730-10 1 год 40249 ООО "ЗИП "Юримов", 01.08.2015 
ры); Ц301/1-Ю г.Краснодар 
(ваттметры и вар- 
метры) 
Ваттметры и варметры Ц42303 24987-03 6 мес., 14997 ОАО "Злектроприбор", 01.08.2013 
1 год г.Чебоксары 
и 2года 
Ваттметры и варметры Ц42308 30297-11 1год 43060 ОАО "Электроприбор", 05.07.2016 
г.Чебоксары 
Ваттметры и варметры ШВ02 27020-04 1 год 17739 ОАО "Электроприбор", 01.08.2014 
г.Чебоксары 
Ваттметры и варметры циф- СРЗ020 23893-02 2 года 13566 ООО предприятие "ЗИП- 01.02.2013 
ровые щитовые Научприбор", г.Краснодар 
Ваттметры поглощаемой М3-113 47128-11 2 года 43081 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 05.07.2016 


мощности 
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г.Нижний Новгород 


27.34.01.03 


Наименование СИ Обозначение Бата, MAN NE cept Изготовитель Срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Ваттметры узкопрофильнье Ц1734М 37744-08 2года 31509 ОАО "Приборостроитель- 01.06.2013 
ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Ваттметры универсальные ВУ-01 23884-09 1 год 35147 ООО НПП "Энергоприбор", 01.06.2014 
г.Владимир 
Ваттметры цифровые СРЗ010 29635-05 2года 21239 ООО предприятие "ЗИП- 01.04.2015 
Научприбор", г.Краснодар 
Ваттметры, варметры и ватт- 3021 42944-09 2года 38080 ООО предприятие "ЗИП- 01.01.2015 
варметры цифровые щито- Научприбор", г.Краснодар 
вые 
Ваттметры-счетчики одно- |97004 36351-09 1 год 35938 ОАО "НИИ Злектромера", 01.09.2014 
фазные эталонные г. С.-Петербург 
Ваттметры-счетчики элек- ЦЭ7008 27558-11 1год 42546 ОАО "НИИ Злектромера", 29.04.2016 
трической энергии трехфаз- г. С.-Петербург 
ные эталонные 
Ваттметры-счетчики эта- СЕ603М 51848-12 1год 48815 ЗАО "Электротехнические 21.11.2017 
лонные многофункциональ- заводы "Энергомера", 
ные г.Ставрополь 
Ваттметры-счетчики эта- ЦЭ7009 41757-09 1год 36766 ОАО "НИИ Злектромера", 01.12.2014 
лонные многофункциональ- г. С.-Петербург 
ные 
Датчики измерения мощно- ДИМ 21891-07 1год 28915 ФГУП НИИ электромеханики 24.08.2017 
сти (НИИЗМ), г.Истра 
Измерители коэффициента 142305 26297-04 б mec., 16792 ОАО "Электроприбор", 01.01.2014 
мошности 1 год г.Чебоксары 
и 2года 
Измерители электрических ІРУ/-305 46877-11 З года 42726 ООО "Л Кард", г.Москва 27.05.2016 
параметров качества, мощ- 
ности и количества электри- 
ческой энергии телеметри- 
ческие 
Измерители энергии высо- ИЭВИ-02 ДИАМАНТ 37557-08 1 год 31220 ЗАО "Диамант", 01.05.2013 
ковольтного импульса г. С.-Петербург 
Комплексы аппаратно- КАПС-Миус 16955-03 5 лет 15106/1 ООО НКБ "Миус-2", 01.01.2014 
программных средств г.Таганрог 
Комплексы измерительно- ИВК ТБН "Энерго" 36004-07 4 года 29373 ООО "ТБН Энергосервис", 31.10.2017 
вычислительные г.Москва 
Комплексы измерительно- КИВА Мегаполис 44078-10 5 лет 39391 ООО "НПО Инженерные 01.04.2015 
вычислительные автомати- системы", г.Ставрополь 
зированные 
Комплексы измерительно- АльфацЕНТР 44595-10 б лет 40071 ООО "Эльстер Метроника", 01.04.2015 
вычислительные для учета г.Москва 
электрической энергии 
Комплексы программно- СМАРТ-ИЭ 48197-11 1 год 44375 ООО "ИНВЭНТ-Электро", 11.11.2016 
технические с.Столбищи 
Комплексы программно- Сетевой сервер те- 49069-12 4 года 45509 ООО "Инфо-Сети+", 14.02.2017 
технические измерительные леметрии г.Екатеринбург 
МеегиегТМ 
Комплексы технических Солярис-СБТ 37157-08 3 года 30754 ООО "Кедах Злектроникс 01.04.2013 
средств Инжиниринг", г.Москва 
Комплексы технических Солярис-СБТ 37157-08 З года 30754/1 ЗАО "Современные беспро- 01.04.2013 
средств водные технологии", 
г.Москва 
Комплексы технических 19575-08 4 года 33024 ОАО "Концерн Знергомера", 01.10.2013 
средств для автоматизации г.Ставрополь 
контроля и учета злектриче- 
ской знергии и мощности 
"Знергомера" 
Контроллеры Е-422.565М 46553-11 б лет 42322 ЗАО "НПФ Прорыв", 25.03.2016 
пос.Ильинский 
Модемы технологические РМ 056.01-01 41914-09 10 лет 36919 ЗАО "Радио и Микроэлек- 01.12.2014 
троника" (РиМ), 
г.Новосибирск 
Модули группового учета МГУ-32 16683-08 5 лет 34466 ЗАО НПО "Системотехника", 01.01.2014 


электроэнергии 


г.Иваново 


203 


27.34.01.03 


Наименование СИ Обозначение Е МПИ NS cepte Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Модули для измерения ak- ЕМЗ 47111-11 глет 43071 ООО "Компания ДЭП", 05.07.2016 
тивной и реактивной энер- г.Москва 
гии переменного тока 
Мониторы электрической МЭЭ 42743-09 12 лет 37851 ООО НПФ "Специальная 01.01.2015 
энергии с устройством от- Автоматика", г.Челябинск 
сечки 
Преобразователи измери- ИРП 42537-09 З года 37626 ЗАО "Российская приборо- 01.01.2015 
тельно-вычислительные строительная корпорация 
"Системы управления", 
г.Челябинск 
Преобразователи измери- ПАРМА T400 41584-09 5 лет 36613 ООО "Парма", 01.11.2014 
тельные многофункцио- г. С.-Петербург 
нальные 
Преобразователи измери- ЭНИП-2 38585-08 8лет 32641 ЗАО "Инженерный центр 01.10.2013 
тельные многофункцио- "Энергосервис", 
нальные г.Архангельск 
Преобразователи измери- Е849, Е859, Е860, 24137-12 4 года 48816 ООО "Фирма "Алекто- 21.11.2017 
тельные мощности трех- E1849, E1859, Е 1860 Злектроникс", г.Омск 
фазного тока 
Преобразователи измери- ФЕ1883-АД 43479-09 2года 38683 ОАО "Приборостроитель- 01.01.2015 
тельные мошности трех- ный завод "Вибратор", 
фазных сетей г. С.-Петербург 
Преобразователи измери- СПЦ 33093-07 блет 29796 ООО "СВЕЙ", 26.12.2017 
тельные цифровые г.Екатеринбург 
Приборы для измерения по- Прорыв-КЭ 26056-11 3 roga 42300 ООО "НПП "Прорыв", 17.03.2016 
казателей качества элек- г.Петрозаводск 
трической энергии 
Приборы щитовые цифро- ШВ96, ЩВ120 47067-11 5 лет 42984 ОАО "Электроприбор", 27.06.2016 
вые электроизмерительные г.Чебоксары 
Приборы энергетика много- ЭНЕРГОМЕРА 29773-10 2 года 40279 ЗАО "Знергомера", 01.08.2015 
функциональные портатив- СЕ602 г.Ставрополь 
ные 
Регистраторы показателей Парма РКЗ.О1 и Пар- 25731-05 2 года 21058 ООО "Парма", 01.04.2015 
качества электрической ма РКЗ.01ПТ г. С.-Петербург 
энергии 
Системы автоматизирован- 43655-10 4 года 38945 ООО "ИЦ "Знергоаудиткон- 01.04.2015 
ные измерения и учета троль", г.Москва 
электроэнергии и энергоре- 
сурсов бытовых потребите- 
лей "Энергоаудитконтроль" 
(АСКУЭР БП "Энергоаудит- 
контроль”) 
Системы автоматизирован- МИР 36357-07 4года 29843 ООО "НПО "Мир", г.Омск 01.12.2012 
ные информационно- 
измерительные комплексно- 
го учета энергоресурсов 
Системы автоматизирован- АСКУЭР-Тепловизор 43748-10 4 года 39013 ЗАО "НПО "Тепловизор", 01.04.2015 
ные коммерческого учета г.Москва 
энергоресурсов 
Системы автоматизирован- 45267-10 2года 40885 ОАО "Московский завод те- 01.08.2015 
ные коммерческого учета пловой автоматики" (МЗТА), 
энергоресурсов АСКУЭ г.Москва 
КОНТАР 
Системы измерительные ИС "ЭНЕРГОРЕ- 44114-10 З года 39549 ФГУП "Завод "Прибор", 01.04.2015 
СУРС" г.Челябинск 
Системы измерительные ИС "ЭНЕРГОРЕ- 44114-10 З года 39549/1 ЗАО "Российская приборо- 01.04.2015 
СУРС" строительная корпорация 
"Системы управления", 
г.Челябинск 
Системы измерительные АСКУЭП- 47272-11 4 года 43269 ООО "Интерфейс-Сервис", 22.07.2016 
автоматизированные учета ИНТЕРФЕЙС г.Хабаровск 


и контроля потребления 
энергоресурсов 
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Наименование СИ Обозначение 6. MAN NS сорт Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Системы измерительнье 27567-07 4 года 29632 ООО "ТБН Энергосервис", 27.11.2017 
количества энергоресурсов г.Москва 
для учета, контроля и ана- 
лиза состояния объектов 
"ГИС ТБН Энерго" 
Системы информационно- 49107-12 4 года 45561 ООО "ИЦ "Энерготехаудит", 24.02.2017 
измерительные учета коли- г.Набережные Челны 
чества энергоресурсов, опе- 
ративного контроля и ана- 
лиза инженерных систем 
объектов ИИС "ИЦ ЭТА" 
Счетчики активной и реак- СЕ 302 31923-06 16 лет 42853 ЗАО "Энергомера", 15.06.2016 
тивной электрической энер- г.Ставрополь 
гии трехфазные 
Счетчики активной и реак- СЕ 303 33446-08 10 лети 33803/1 ЗАО "Энергомера", 01.01.2014 
тивной электрической энер- 16 лет г.Ставрополь 
гии трехфазные 
Счетчики активной и реак- СЕ 304 31424-07 8 лет 28965/1 ЗАО "Электротехнические 27.07.2017 
тивной электрической энер- заводы "Энергомера", 
гии трехфазные г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- СЕ 200 31721-09 16 лет 36922/1 ЗАО "Знергомера", 01.12.2014 
ческой энергии однофазные г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- СЕ 201 34829-09 16лет 35718/1 ЗАО "Знергомера", 01.08.2014 
ческой энергии однофазные г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- ЭЛТА 1 48787-11 10лет 45128 ОАО "Электроавтомат", 29.12.2016 
ческой энергии однофазные г.Алатырь 
Счетчики активной электри- Ю-Питер 1 45398-10 16 лет 40995 ООО "Лидер-Энерго", 01.08.2015 
ческой энергии однофазные г. С.-Петербург 
Счетчики активной электри- КАСКАД 200-МТ 47015-11 10 лет 42911 ОАО "КАСКАД", г.Черкесск 16.06.2016 
ческой энергии однофазные 
многотарифные 
Счетчики активной электри- СЕ 102 33820-07 16 лет 26651/1 ЗАО "Электротехнические 23.03.2017 
ческой энергии однофазные заводы "Энергомера", 
многотарифные г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- СЕ 205 49168-12 16 лет 45642 ЗАО "Электротехнические 01.03.2017 
ческой энергии однофазные заводы "Энергомера", 
многотарифные г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- СЕ102М 46788-11 10 лети 42628 ЗАО "Энергомера", 18.05.2016 
ческой энергии однофазные 16 лет г.Ставрополь 
многотарифные 
Счетчики активной электри- Меркурий 205.2Т 37827-08 10 лет 3165711 ООО "НПК "Инкотекс", 01.06.2013 
ческой энергии статистиче- FION г.Москва 
ские однофазные 
Счетчики активной злектри- СКАТ 37406-08 16 лет 31087 ООО "Злектротехническая 01.04.2013 
ческой знергии статические компания "Флавир", 
г.Москва 

Счетчики активной злектри- ЭСО 46956-11 16 лет 42848 ООО ПКФ "Бетар", 09.06.2016 
ческой энергии статические г.Чистополь 
однофазные 
Счетчики активной электри- "Меркурий 235.2Т 43494-09 10 лет 38698 ООО "НПК "Инкотекс", 01.01.2015 
ческой энергии статические FION" г.Москва 
трехфазные 
Счетчики активной электри- СЕ 300 31720-06 16 лет 42814 ЗАО "Энергомера", 09.06.2016 
ческой энергии трехфазные г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- СЕ 301 34048-08 10 лети 33802/1 ЗАО "Энергомера", 01.01.2014 
ческой энергии трехфазные 16 лет г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- СЕ 301M 42750-09 16 лет 37858/1 ЗАО "Энергомера", 01.01.2015 
ческой энергии трехфазные г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- СЕ 306 40023-08 16 лет 47206 ЗАО "Энергомера", 09.07.2017 
ческой энергии трехфазные г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- (96803ВШ 41109-09 16 лет 35893/1 ЗАО "Знергомера", 01.09.2014 
ческой энергии трехфазные г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- ЭЛТА 3 48791-11 10лет 45137 ОАО "Электроавтомат", 29.12.2016 


ческой энергии трехфазные 
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Счетчики активной злектри- КАСКАД 310-МТ 47331-11 10 лет 43369 ОАО "КАСКАД", г.Черкесск 01.08.2016 
ческой энергии трехфазные 
многотарифные 
Счетчики активной электри- СЕ 305 49210-12 16 лет 45691 ЗАО "Электротехнические 12.03.2017 
ческой энергии трехфазные заводы "Энергомера", 
многотарифные г.Ставрополь 
Счетчики активной электри- ЭЦРЗ 33495-06 б лет 26220 ЗАО "Энергоучет", 08.06.2017 
ческой энергии трехфазные г. С.-Петербург 
статические 
Счетчики активной электри- ЭЦРЗ 33495-06 б лет 26220/1 ООО "Дата Трансфер", 08.06.2017 
ческой энергии трехфазные г. С.-Петербург 
статические 
Счетчики активной энергии СЭБ-1ТМ.02Д 39617-09 16 лет 37740 ФГУП "Нижегородский завод 01.01.2015 
многофункциональные им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
г.Нижний Новгород 

Счетчики активной энергии АРБИТР 36028-07 8 лет; с 29400 ООО "НПО "Сенсор", 01.11.2012 
переменного тока статиче- 2008 г. - г.Саратов 
ские однофазные 16 лет 
Счетчики активной энергии АРБИТР 48032-11 16 лет 44194 ООО "КБ Пожарной Автома- 26.10.2016 
переменного тока статиче- тики", г.Саратов 
ские однофазные 
Счетчики активной энергии Меркурий-203 31826-10 10 лети 41723 ООО "НПК "Инкотекс", 01.08.2015 
статические однофазные 16 лет г.Москва 
Счетчики активной энергии ЛАДОГА 1 43827-10 16 лет 39151 ООО "Дистрибьюторский 01.04.2015 
электромеханические од- центр ТАЙПИТ", г.Москва 
нофазные 
Счетчики активной энергии СО-505К 48347-11 16 лет 44608 ЗАО "КЭАЗ", г.Курск 06.12.2016 
электромеханические од- 
нофазные 
Счетчики ватт-часов актив- ПСЧ-ЗТА.07 28336-09 10 лет 38165 ФГУП "Нижегородский завод 01.01.2015 
ной энергии переменного им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
тока статические г.Нижний Новгород 
Счетчики ватт-часов актив- ПУМА-103 28722-09 16 лет 36898 ООО "Промцентр-НН", 01.12.2014 
ной энергии переменного г.Нижний Новгород 
тока статические 
Счетчики ватт-часов актив- СЭБ-2А.07 25613-12 10 лет 45672 ОАО "ННПО 02.03.2017 
ной энергии переменного им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
тока статические Новгород 
Счетчики ватт-часов актив- СЭБ-2А.08 33137-06 10 лет 25831/1 ОАО "ННПО 21.11.2017 
ной энергии переменного им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
тока статические Новгород 
Счетчики ватт-часов актив- ЕС 7010 38392-08 16 лет 32418 ООО "Единая Система", 01.08.2013 
ной энергии переменного г.Самара 
тока электронные 
Счетчики ватт-часов актив- Меркурий 201 24411-12 16лет 47194 ООО "НПК "Инкотекс", 09.07.2017 
ной энергии переменного г.Москва 
тока электронные 
Счетчики ватт-часов актив- ЕС 7020 50629-12 16 лет 47434 ООО "Единая Система", 23.07.2017 
ной энергии переменного г.Самара 
тока электронные многота- 
рифные 
Счетчики импульсов - реги- ИМПУЛЬС 38278-08 б лет 32461 ООО "ТехСервис ЗЛТ", 01.08.2013 
страторы программируемые г.Москва 
Счетчики киловатт-часов СКВТ-Д621 2655-08 1год 32109 ОАО "ЛЭМЗ", 01.08.2013 
постоянного тока г. С.-Петербург 
Счетчики многофункцио- U96815 17654-08 1 год 32572 ОАО "Концерн Энергомера", 01.09.2013 
нальные эталонные г.Ставрополь 
Счетчики однофазные од- СЕ 101 30939-10 16 лет 40132 ЗАО "Энергомера", 01.04.2015 
нотарифные активной элек- г.Ставрополь 
троэнергии 
Счетчики однофазные ста- СОЭ-52 17301-08 16 лет 31164 ОАО "МЗЭП", г.Москва 01.05.2013 
тические 
Счетчики однофазные ста- СОЭ-52 17301-08 16 лет 31164/1 ОАО "Саратовэнерго", 01.09.2014 
тические г.Саратов 
Счетчики однофазные ctra- СОЭ-53 40914-09 16 лет 35549 ООО "Энергосчетприбор", 01.08.2014 


тические 
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Счетчики однофазные ctra- СОЭ-55 28267-08 16 лет 31221 ОАО "МЗЭП", г.Москва 01.05.2013 
тические 
Счетчики однофазные ста- Е Пемсе ЭСО-07 38590-08 16 лет 32646 ОАО "Сибирские приборы и 01.10.2013 
тические активной электро- системы", г.Омск 
энергии 
Счетчики портативные од- Энергомера СЕ601 25446-12 2 года 45327 ЗАО "Электротехнические 24.01.2017 
нофазные эталонные заводы "Энергомера", 
г.Ставрополь 
Счетчики статические ак- Лейне Электро-01 34987-08 16 лет 33027 ОАО "Саранский приборо- 01.10.2013 
тивной электрической энер- строительный завод", 
гии г.Саранск 
Счетчики статические ак- Лейне Электро-02 38508-08 16 лет 32559 ОАО "Саранский приборо- 01.09.2013 
тивной электрической энер- строительный завод", 
гии г.Саранск 
Счетчики статические ак- МС-101 41908-09 16 лет 36913 ООО "Микросистема", 01.12.2014 
тивной электрической энер- г.Раменское 
гии 
Счетчики статические ак- Лейне Электро-01М 37761-08 16 лет 31526 ОАО "Саранский приборо- 01.06.2013 
тивной электрической энер- строительный завод", 
гии многотарифные г.Саранск 
Счетчики статические ак- Лейне Электро-03 40522-12 16 лет 48589 ОАО "Саранский приборо- 29.10.2017 
тивной электрической энер- строительный завод", 
гии трехфазные г.Саранск 
Счетчики статические ак- Гранит 44826-10 16 лет 40364 ООО "СП "Электроприбор- 01.08.2015 
тивной энергии Энерго", г.Владимир 
Счетчики статические ак- ГРАНИТ-З 37123-08 8 лет 30689 ООО "СП "Электроприбор- 01.04.2013 
тивной энергии Энерго", г.Владимир 
Счетчики статические ак- ГРАНТ 49842-12 16 пет 46447 ООО "Знергомир", 11.05.2017 
тивной знергии г.Владимир и ООО "Знерго- 
Комплект", г.Владимир 
Счетчики статические ватт- СИЭ-1 27548-08 16 пет 33313 ОАО "ПО "Злектрохимиче- 01.11.2013 
часов активной знергии пе- ский завод", г.Зеленогорск 
ременного тока 
Счетчики статические од- 5М101 49099-12 16 лет 45472 ООО "Интеллектуальные 14.02.2017 
нофазные активной и реак- системы учета", 
тивной электрической энер- г.Красноярск 
гии электронные 
Счетчики трехфазные ЦЭ6806 14447-03 1год 14465/1 ОАО "Концерн Знергомера", 01.06.2013 
г.Ставрополь 
Счетчики трехфазные U96806 14447-11 1год 43051 ЗАО "Знергомера", 05.07.2016 
г.Ставрополь 
Счетчики трехфазные cra- СТЭ561 27328-09 10 лет 38515 ЗАО "МЗЭП", г.Москва 01.01.2015 
тические 
Счетчики трехфазные cra- СТС-565 49227-12 10 пет 45710 ЗАО "МЗЭП", г.Москва 12.03.2017 
тические электрической 
энергии многофункциональ- 
ные 
Счетчики электрические од- СО-505 17905-11 16 лет 42444 ЗАО "МЗЭП", г.Москва 15.04.2016 
нофазные 
Счетчики электрические по- СКВТ-М 39603-08 3 roga 33967 OOO "Горизонт", 01.01.2014 
CTOAHHOTO TOKA г.Екатеринбург 
Счетчики злектрические СА4-5172, СА4-5178 28754-10 б лет 38852 ЗАО "Приборостроительная 01.04.2015 
трехфазнье Компания", г.Люберцы 
Счетчики злектрической ак- СО-И6106 18123-08 16 лет 32351 ОАО "Сибирские приборы и 01.08.2013 
тивной энергии однофазные системы", г.Омск 
индукционные 
Счетчики электрической ГАММА 3 26415-11 10 лет 44277 ОАО "Государственный Ря- 31.10.2016 
энергии занский приборный завод" 
(ГРПЗ), г.Рязань 
Счетчики электрической ГАММА 3 26415-11 10 лет 44278 ЗАО СКБ "Автоматизация", 31.10.2016 
энергии г.Рязань 
Счетчики электрической ГАММА СЭТ1 41615-09 10 лет 36565 ФГУП "Государственный Ря- 01.11.2014 


энергии 
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Счетчики злектрической ГАММА1 32679-06 10 лет 45416 ФГУП "Государственный Ря- 08.02.2017 
энергии занский приборный завод" 

(ГРПЗ), г.Рязань 
Счетчики злектрической ГАММА1 32679-06 10 лет 45417 ЗАО СКБ "Автоматизация", 08.02.2017 
энергии г.Рязань 
Счетчики электрической созт 40978-09 16 пет 35702 ООО "ЗнергоПрибор", 01.08.2014 
знергии пос.Правдинский 
Счетчики злектрической ССТ-51ПК 36040-07 8 лет 29421 ЗАО "Приборостроительная 01.11.2012 
энергии Компания", пос. Томилино 
Счетчики электрической СЭА102 46869-11 10лет 42715 ОАО "Ставропольский ра- 27.05.2016 
энергии диозавод "Сигнал" (ОАО 

"Сигнал"), г.Ставрополь 
Счетчики электрической СЗА11 22986-08 16 пет 31538 ОАО "Ставропольский ра- 01.06.2013 
знергии диозавод "Сигнал" (ОАО 

"Сигнал"), г.Ставрополь 
Счетчики злектрической СЗАЗ 18264-08 16 лет 31539 ОАО "Ставропольский ра- 01.06.2013 
знергии диозавод "Сигнал" (ОАО 

"Сигнал"), г.Ставрополь 
Счетчики злектрической СЭАЗЗ 39953-08 10 лет 34447 ОАО "Ставропольский ра- 01.01.2014 
знергии диозавод "Сигнал" (ОАО 

"Сигнал"), г.Ставрополь 
Счетчики злектрической ЦЭбвозв 12673-06 16 лет 25460/1 ЗАО "Энергомера", 01.08.2015 
энергии г.Ставрополь 
Счетчики электрической ЦЭ6804 22987-06 16 пет 44217 ЗАО "Знергомера", 26.10.2016 
знергии г.Ставрополь 
Счетчики злектрической ЦЭбвотБ 13119-06 16 лет 44226 ЗАО "Энергомера", 26.10.2016 
энергии г.Ставрополь 
Счетчики электрической ЦЭ96850, Ц96850М 20176-06 16 лет 44814 ЗАО "Знергомера", 15.12.2016 
знергии г.Ставрополь 
Счетчики злектрической ЭМ-1 37273-11 16 лет 42422 ООО "Энерго-МЕРА", 07.04.2016 
энергии г.Москва 
Счетчики электрической ЭМ-3, ЭМ-ЗН 37274-08 5 лет 30895 ООО "Знерго-МЕРА", 01.04.2013 
энергии г.Москва 
Счетчики электрической Энергомера 25473-07 16 лет 26545 ООО "Верное Время", 23.03.2017 
энергии ЦЭбвотп г.Орел 
Счетчики электрической Энергомера 25473-07 16 лет 26545/3 ООО "Магнитогорская энер- 01.01.2015 
энергии ЦЭбвотп гетическая компания", 

г.Магнитогорск 
Счетчики электрической Энергомера 25473-07 16 лет 26545/4 ЗАО "Энергомера", 23.03.2017 
знергии ЦЭбвотп г.Ставрополь 
Счетчики электрической ЕвроАльфа 16666-07 8 лет 29439 ООО "Эльстер Метроника", 01.11.2012 
энергии многофункциональ- г.Москва 
ные 
Счетчики электрической КНЮМ.056 40749-09 10 лет 35465 ЗАО ИТЦ "Континуум+", 01.07.2014 
энергии многофункциональ- г.Ярославль 
ные 
Счетчики электрической ПСЧ-ЗТМ.05Д 39616-08 16лет 34046 ФГУП "Нижегородский завод 01.01.2014 
энергии многофункциональ- им.М.В.Фрунзе" (НЗиф), 
ные г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-ЗТМ.05М 36354-07 12 лет 29839 ФГУП "Нижегородский завод 01.12.2012 
знергии многофункциональ- им.М.В.Фрунзе" (НЗиф), 
нье г.Нижний Новгород 
Счетчики злектрической ПСЧ-4ТМ.05Д 41135-09 12 лет 35932 ФГУП "Нижегородский завод 01.09.2014 
энергии многофункциональ- им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
ные г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-4ТМ.05М 36355-07 12 лет 29840 ФГУП "Нижегородский завод 01.12.2012 
энергии многофункциональ- им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
ные г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-4ТМ.05МК 46634-11 12 лет 42421 ОАО "ННПО 07.04.2016 
энергии многофункциональ- им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
ные Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-4ТМ.05МК 50460-12 12 лет 47253 ООО "ТехноЗнерго", 09.07.2017 


энергии многофункциональ- 
ные 


208 


г.Нижний Новгород 


27.34.01.03 


Наименование СИ Обозначение Нара, MAN NS cept Изготовитель Срок дой? 
реестра свид. ствия 
Счетчики злектрической СЭБ-1ТМ.02М 47041-11 12 лет 42947 ОАО "ННПО 17.06.2016 
энергии многофункциональ- им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
ные Новгород 
Счетчики электрической СЭТ-1М.01М 40486-09 12 лет 35144 ФГУП "Нижегородский завод 01.06.2014 
энергии многофункциональ- им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
ные г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ- 36697-12 12 лет 47203 ООО "ТехноЭнерго", 09.07.2017 
энергии многофункциональ- 4ТМ.02М г.Нижний Новгород 
ные 
Счетчики электрической СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ- 36697-12 12 лет 47204 ОАО "ННПО 09.07.2017 
энергии многофункциональ- 4ТМ.02М им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
ные Новгород 
Счетчики электрической МР515, МР523, 36792-08 16лет 30338 ООО "Матрица", 01.02.2013 
энергии однофазные МР524 г.Железнодорожный 
Счетчики электрической NP71 48362-11 16 лет 44624 ООО "Матрица", 06.12.2016 
знергии однофазнье г.Железнодорожный 
Счетчики электрической Альфа А5300 49167-12 16лет 45641 ООО "Зльстер Метроника", 01.03.2017 
энергии однофазные г.Москва 
Счетчики электрической АЭ-1 47241-11 16 лет 43194 ЗАО "АПАТОР-ЭЛЕКТРО", 15.07.2016 
энергии однофазные г.Москва 
Счетчики электрической СОК 1-1М 40697-09 16 лет 35408 ОАО "Счетмаш", г.Курск 01.07.2014 
знергии однофазнье 
Счетчики злектрической СО-ЗАРХ 44625-10 8 лет 40119 ОАО "Архангельская сбыто- 01.04.2015 
энергии однофазные вая компания", 
г.Архангельск 
Счетчики электрической СОЭИ-5/60 (САП- 33567-06 16 лет 26334/1 ООО "ИТЭЛМА Билдинг 01.01.2017 
энергии однофазные ФИР) Системс", г.Москва 
Счетчики электрической ВЕКТОР-1 33099-11 16 лет 43346 ООО "Петербургский завод 01.08.2016 
энергии однофазные индук- измерительных приборов" 
ционные (ООО "СПб ЗИП"), 
г. С.-Петербург 

Счетчики электрической СО-ЭМОС 40111-08 8лет 34643 ОАО "Мосэнергосбыт", 01.01.2014 
энергии однофазные индук- г.Москва 
ционные 
Счетчики электрической СО-ЭУ10 21907-07 16 пет 26936/1 ОАО "Облкоммунзнерго", 01.04.2015 
энергии однофазные индук- г.Балаково 
ционные 
Счетчики электрической СО-ЭУ10 50782-12 16лет 47632 ЗАО "Энергоучет", 30.07.2017 
энергии однофазные индук- г. С.-Петербург 
ционные 
Счетчики электрической СО-ЭЭ6706 37724-08 16 лет 31439 ОАО "ЛЭМЗ", 01.06.2013 
энергии однофазные индук- г. С.-Петербург 
ционные 
Счетчики электрической СО-И4491М 22729-02 16 лет 11880 ЗАО "Восток-Скай", 08.06.2017 
энергии однофазные индук- г.Чистополь 
ционные (электромеханиче- 
ские) 
Счетчики электрической ОРТІМЕК МТ1 50646-12 12 пет 47457 ЗАО "КЗАЗ", г.Курск 23.07.2017 
энергии однофазные много- 
тарифные 
Счетчики электрической НЕВА МТ 1 40300-08 16лет 35042 ООО "Дистрибьюторский 01.01.2014 
энергии однофазные много- центр ТАЙПИТ", г.Москва 
тарифные 
Счетчики электрической ЭМИС-ЭЛЕКТРА 510 49346-12 16 лет 45838 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 23.03.2017 
энергии однофазные много- 
тарифные 
Счетчики электрической СЕ 208 49256-12 16 лет 45748 ЗАО "Электротехнические 14.03.2017 
энергии однофазные мно- заводы "Энергомера", 
гофункциональные г.Ставрополь 
Счетчики электрической РИМ 109.01 45049-10 16 лет 40636 ЗАО "Радио и Микроэлек- 01.08.2015 
энергии однофазные стати- троника" (РиМ), 
ческие г.Новосибирск 
Счетчики злектрической РиМ 109.02 44719-10 16 лет 40247 ЗАО "Радио и Микрозлек- 01.08.2015 


энергии однофазные стати- 
ческие 


троника" (РиМ), 
г.Новосибирск 
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Счетчики злектрической РИМ 112.01 46564-11 16 лет 42333 ЗАО "Радио и Микрозлек- 25.03.2016 
энергии однофазные стати- троника" (РиМ), 
ческие г.Новосибирск 
Счетчики электрической РИМ 189.01, Рим 48456-11 16 лет 44742 ЗАО "Радио и Микроэлек- 12.12.2016 
энергии однофазные стати- 189.02, РиМ 189.03, троника" (РиМ), 
ческие РИМ 189.04 г.Новосибирск 
Счетчики электрической РиМ289.01, Рим 50774-12 16 лет 47624 ЗАО "Радио и Микрозлек- 30.07.2017 
энергии однофазные стати- 289.02, РИМ 289.03, троника" (РиМ), 
ческие РИМ 289.04, РиМ г.Новосибирск 

289.05, РИМ 289.06, 

РиМ 289.07, РиМ 

289.08, РиМ 289.09, 

РИМ 289.10 
Счетчики электрической сзос 24898-08 16 пет 30374 ОАО "Изумруд", 01.02.2013 
энергии однофазные стати- г.Владивосток 
ческие 
Счетчики электрической РИМ 185.01, РиМ 41758-09 16 лет 36767 ЗАО "Радио и Микрозлек- 01.12.2014 
энергии однофазные стати- 532.01, Рим 586.01 троника" (РиМ), 
ческие многотарифные г.Новосибирск 
Счетчики электрической СОЭБ-2П-65, СОЭБ- 37699-09 10 лет 36365 ЗАО "Радио и Микроэлек- 01.10.2014 
энергии однофазные стати- 2П-100 троника" (РиМ), 
ческие многотарифные г.Новосибирск 
Счетчики электрической РиМ 114.01, РиМ 41877-09 16 лет 36896 ЗАО "Радио и Микроэлек- 01.12.2014 
энергии однофазные стати- 115.02, РиМ 515.01 троника" (РиМ), 
ческие однотарифные г.Новосибирск 
Счетчики электрической Берегун 37156-08 16 лет 30753 ООО "СУ-29", г.Москва 01.04.2013 
энергии однофазные элек- 
тронные 
Счетчики электрической ВЕКТОР-2 40907-09 16 лет 35558 ООО "Петербургский завод 01.08.2014 
энергии однофазные элек- измерительных приборов", 
тронные г. С.-Петербург 
Счетчики электрической ЕС2726 48578-11 16 лет 44857 ЗАО "ЛОМЗ", 15.12.2016 
энергии однофазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической КМ 110 34751-09 16 лет 35713 ОАО "КАСКАД", г.Черкесск 01.08.2014 
энергии однофазные элек- 
тронные 
Счетчики электрической МЕТЕР ЕС101 40575-09 16 лет 35286 ООО "Метер", 01.06.2014 
энергии однофазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической соло 48577-11 16 лет 44856 ЗАО "ЛЭМЗ", 15.12.2016 
энергии однофазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической СОЛО СО ВСТРО- 37720-08 16 лет 31435 ОАО "ЛЭМЗ", 01.06.2013 
энергии однофазные элек ЕННЫМ ШУНТОМ г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической СОЭ-04 46382-11 10лети 42146 ОООНПО "Злектроприбор", 01.03.2016 
энергии однофазные элек- 16 лет г.Ульяновск 
тронные 
Счетчики электрической СОЭБ-1 22827-12 16 лет 48820 ООО "Березовский элек- 21.11.2017 
энергии однофазные элек- тромеханический завод-1" 
тронные (БЭМЗ-1), г.Березовский 
Счетчики электрической СЭМ-1В 44002-10 16 лет 39346 ООО "МЭРА", 01.04.2015 
энергии однофазные элек- г.Электросталь 
тронные 
Счетчики электрической СЭТ1 13677-09 16 лет 35299 ФГУП "Государственный Ря- 01.06.2014 
энергии однофазные элек- занский приборный завод" 
тронные (ГРПЗ), г.Рязань 
Счетчики электрической СЭТ1-4А 18364-11 10лет 42805 ФГУП "Государственный Ря- 09.06.2016 
энергии однофазные элек- занский приборный завод" 
тронные (ГРПЗ), г.Рязань 
Счетчики электрической ЦЭ2705М 39355-08 16 лет 33659 ООО "ЗЛПРИ", г.Чебоксары 01.01.2014 
энергии однофазные элек- 
тронные 
Счетчики электрической ЦЭ2726 48576-11 16 лет 44855 ЗАО "ЛОМЗ", 15.12.2016 


энергии однофазные элек- 
тронные 
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Счетчики злектрической ЦЭ2726А 43737-10 16 лет 39006 ООО "АНКОМ+", 01.04.2015 
энергии однофазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической ЦЭбвотБ 38589-08 16 лет 32645 ООО "ЭнергоПрибор", 01.10.2013 
энергии однофазные элек- г.Мытищи 
тронные 
Счетчики электрической ЭМИС-ЭЛЕКТРА 970 44834-10 16 лет 40354 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 01.08.2015 
энергии однофазные элек- 
тронные 
Счетчики электрической ЭУ20 28654-09 16 лет 38805 ЗАО "Энергоучет", 01.01.2015 
энергии однофазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической ЭЦР-2400 30557-11 16 лет 42545 ЗАО "Энергоучет", 29.04.2016 
энергии однофазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической СО-Э4491М 26958-09 16 лет 35301 ЗАО "Восток-Скай", 01.06.2014 
энергии однофазные элек- г.Чистополь 
тронные классов точности 
1,0и2,0 
Счетчики электрической СКВТ-Ф61 МЕ 40753-09 2 года 35481 ООО "МЕТРИКС ЕВРОПА", 01.07.2014 
энергии постоянного тока г. С.-Петербург 
электронные 
Счетчики электрической СКВТ-Ф610 18124-11 3года 42305 ЗАО "ЛОМЗ", 17.03.2016 
знергии постоянного тока г. С.-Петербург, ООО 
электронные "ЛОМЗ", г. С.-Петербург 
Счетчики электрической МАЯК 101АД 48454-11 16 лет 44740 ООО "ТехноЭнерго", 12.12.2016 
энергии статические г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической МАЯК 101АТ 50441-12 16 лет 47252 ООО "ТехноЭнерго", 09.07.2017 
энергии статические г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической МАЯК 102АТ 50773-12 16 лет 47623 ООО "ТехноЭнерго", 30.07.2017 
энергии статические г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической Милур 104 49264-12 16 лет 45756 ООО "Ц.У.П.", 14.03.2017 
энергии статические г.Екатеринбург 
Счетчики электрической Милур-104 51369-12 16 лет 48247 ЗАО "ПКК Миландр", 28.09.2017 
энергии статические г.Москва 
Счетчики электрической СЭБ-2А.07Д 38396-08 16 лет 32422 ФГУП "Нижегородский завод 01.08.2013 
энергии статические им.М.В.Фрунзе" (НЗиф), 

г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической СЭО-1.15 49070-12 16 лет 45510 ОАО "ННПО 14.02.2017 
энергии статические им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 

Новгород 
Счетчики электрической СЭО-1.15Д 39618-08 16лет 34048 ФГУП "Нижегородский завод 01.01.2014 
энергии статические им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 

г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической СЭО-1.20Д 47835-11 16 лет 43984 ФГУП "Нижегородский завод 03.10.2016 
энергии статические им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 

г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической СЭО-1.20Д 50054-12 16 лет 46735 ОАО "ННПО 01.06.2017 
энергии статические им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 

Новгород 
Счетчики электрической ПСЧМ-34 39855-08 10лет 34390 ООО "Электросервисная 01.01.2014 
энергии статические много- компания", г.Екатеринбург 
функциональные 
Счетчики электрической АТЛАС 1 50081-12 16 лет 46771 ООО "Системы телемехани- 01.06.2017 
энергии статические одно- ки" (СИСТЕЛ), г.Москва 
фазные 
Счетчики электрической Меркурий 206 46746-11 16 лет 42539 ООО "НПК "Инкотекс", 29.04.2016 
знергии статические одно- г.Москва 
фазнье 
Счетчики злектрической СКАТ 105 46654-11 8 лет 42450 ООО "Электротехническая 15.04.2016 
энергии статические одно- компания "Флавир", 
фазные г.Москва 
Счетчики электрической АТЛАС 3 50052-12 16 лет 46733 ООО "Системы телемехани- 01.06.2017 


энергии статические трех- 
фазные 


ки" (СИСТЕЛ), г.Москва 
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Счетчики злектрической Меркурий 234 48266-11 16 лет 44482 ООО "Научно- 22.11.2016 
знергии статические трех- производственная холдин- 
фазнье говая компания "Инкотекс", 
г.Москва 
Счетчики злектрической Меркурий 236 47560-11 16 лет 43681 ООО "НПК "Инкотекс", 06.09.2016 
энергии статические трех- г.Москва 
фазные 
Счетчики электрической Меркурий-233 34196-10 10 лет 41722 ООО "НПК "Инкотекс", 01.08.2015 
энергии статические трех- г.Москва 
фазные 
Счетчики электрической СКАТ 305 46655-11 8 лет 42451 ООО "Электротехническая 15.04.2016 
энергии статические трех- компания "Флавир", 
фазные г.Москва 
Счетчики электрической МР541, МР542, 36791-08 10 лет 30337 ООО "Матрица", 01.02.2013 
энергии трехфазные МР545 г.Железнодорожный 
Счетчики электрической NP73 48837-12 10 лет 45197 ООО "Матрица", 20.01.2017 
знергии трехфазнье г.Железнодорожный 
Счетчики электрической Альфа А1700 25416-08 12 лет 33026 ООО "Зльстер Метроника", 01.10.2013 
энергии трехфазные г.Москва 
Счетчики электрической Альфа А51440 48535-11 14 лет 44827 ООО "Зльстер Метроника", 15.12.2016 
знергии трехфазнье г.Москва 
Счетчики злектрической АЭ-3 47240-11 12 пет 43193 ЗАО "АПАТОР-ЭЛЕКТРО", 15.07.2016 
энергии трехфазные г.Москва 
Счетчики электрической ГАММА СЭТЗ 49296-12 10 лет 45799 ОАО "Государственный Ря- 19.03.2017 
энергии трехфазные занский приборный завод" 
(ГРПЗ), г.Рязань 
Счетчики электрической ГАММА СЭТЗ 49296-12 10 лет 45800 ЗАО "Информационно- 19.03.2017 
энергии трехфазные аналитический центр науч- 
но-технических исследова- 
ний "Континиум", г.Москва 
Счетчики электрической ЛЕЗ 43747-10 16 лет 39012 ЗАО "ЛЕНЭЛЕКТРО", 01.04.2015 
энергии трехфазные г. С.-Петербург 
Счетчики электрической С9т4 38354-08 16 лет 32332 ООО "ЗнергоПрибор", 01.08.2013 
энергии трехфазные пос.Правдинский 
Счетчики электрической ЦЭбвозвм 37762-08 16 лет 31527/1 ЗАО "Энергомера", 01.06.2013 
энергии трехфазные г.Ставрополь 
Счетчики электрической ЭУЗ0 49305-12 16 лет 45809 ЗАО "Энергоучет", 19.03.2017 
энергии трехфазные г. С.-Петербург 
Счетчики электрической ИП 46005-10 10лет 42005 ОАО "ЛЭМЗ", 25.11.2015 
энергии трехфазные индук- г. С.-Петербург 
ционные 
Счетчики электрической СА4У-И6052 14162-08 б лет 32350 ОАО "Сибирские приборы и 01.08.2013 
энергии трехфазные индук- системы", г.Омск 
ционные 
Счетчики электрической НЕВА МТЗ 47430-11 12 лет 43498 ООО "Тайпит- 05.08.2016 
знергии трехфазнье много- Измерительные Приборы" 
тарифные (Тайпит-ИП), г. С.-Петербург 
Счетчики электрической Альфа А2 27428-09 12 лет 36362 ООО "Зльстер Метроника", 01.10.2014 
энергии трехфазные мно- г.Москва 
гофункциональные 
Счетчики электрической Альфа А1800 31857-11 12 лет 43064 ООО "Зльстер Метроника", 05.07.2016 
энергии трехфазные мно- г.Москва 
гофункциональные 
Счетчики электрической ВМ3001 41875-09 10лет 36894 ООО "ИЦ "Бреслер", 01.12.2014 
энергии трехфазные мно- г.Чебоксары 
гофункциональные 
Счетчики электрической КЭЯ "ЗНАК+" 48022-11 10 лет 44181 ЗАО "Телетап", г.Москва 21.10.2016 
энергии трехфазные мно- 
гофункциональные 
Счетчики электрической M300 49974-12 10 лет 46592 ООО "Медиакон", 29.05.2017 
энергии трехфазные мно- г. С.-Петербург 
гофункциональные 
Счетчики электрической Барс-3 44003-10 16 лет 39347 ЗАО "Восток-Скай", 01.04.2015 


энергии трехфазные стати- 
ческие 
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Счетчики злектрической МАЯК ЗОЛАР 48455-11 12 лет 44741 ООО "ТехноЭнерго", 12.12.2016 
энергии трехфазные стати- г.Нижний Новгород 
ческие 
Счетчики электрической МАЯК ЗОЛАРТ 49009-12 16 лет 45434 ООО "ТехноЭнерго", 08.02.2017 
энергии трехфазные стати- г.Нижний Новгород 
ческие 
Счетчики электрической Меркурий 231 29144-07 10 лет 30085/1 ООО "НПК "Инкотекс", 01.01.2013 
энергии трехфазные стати- г.Москва 
ческие 
Счетчики электрической ПСЧ-ЗАР.05.2М 40485-09 16 пет 37741 ФГУП "Нижегородский завод 01.01.2015 
энергии трехфазные стати- им.М.В.Фрунзе" (НЗиф), 
ческие г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-ЗАР.06Т 47121-11 12 лет 43074 ФГУП "Нижегородский завод 05.07.2016 
энергии трехфазные стати- им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
ческие г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-ЗАР.08Д 50053-12 16 лет 46734 ОАО "ННПО 01.06.2017 
энергии трехфазные стати- им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
ческие Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-ЗАРТ.07 36698-08 10 лет 30226 ФГУП "Нижегородский завод 01.02.2013 
энергии трехфазные стати- им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
ческие г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-ЗАРТ.07Д 41136-09 10лет 35933 ФГУП "Нижегородский завод 01.09.2014 
энергии трехфазные стати- им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
ческие г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-ЗАРТ.08 41133-09 10 лет 35930 ФГУП "Нижегородский завод 01.09.2014 
энергии трехфазные стати- им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
ческие г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-ЗАРТ.09 47122-11 16 лет 43075 ФГУП "Нижегородский завод 05.07.2016 
энергии трехфазные стати- им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
ческие г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-ЗТА.08 48528-11 16 лет 44818 ОАО "ННПО 15.12.2016 
энергии трехфазные стати- им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
ческие Новгород 
Счетчики электрической ПСЧ-4АР.05.2М 40960-09 16 лет 38251 ФГУП "Нижегородский завод 01.01.2015 
энергии трехфазные стати- им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
ческие г.Нижний Новгород 
Счетчики электрической РиМ 432.01 46657-11 16 лет 42453 ЗАО "Радио и Микрозлек- 15.04.2016 
энергии трехфазные стати- троника" (РиМ), 
ческие г.Новосибирск 
Счетчики электрической РиМ 489.01, Рим 48457-11 16 лет 44743 ЗАО "Радио и Микрозлек- 12.12.2016 
энергии трехфазные стати- 489.02 троника" (РиМ), 
ческие г.Новосибирск 
Счетчики электрической РиМ 489.03, Рим 49010-12 16лет 45435 ЗАО "Радио и Микроэлек- 08.02.2017 
энергии трехфазные стати- 4989.04, РиМ 489.05, троника" (РиМ), 
ческие Рим 489.06 г.Новосибирск 
Счетчики электрической Рим 489.07 51129-12 16лет 48032 ЗАО "Радио и Микроэлек- 11.09.2017 
энергии трехфазные стати- троника" (РиМ), 
ческие г.Новосибирск 
Счетчики электрической Рим 614.01 44140-10 16 лет 39512 ЗАО "Радио и Микрозлек- 01.04.2015 
энергии трехфазные стати- троника" (РиМ), 
ческие г.Новосибирск 
Счетчики электрической РИМ 789.01 44622-10 16 лет 40116 ЗАО "Радио и Микрозлек- 01.04.2015 
энергии трехфазные стати- троника" (РиМ), 
ческие г.Новосибирск 
Счетчики электрической СТЭБ-04Н-ЗДР 33826-09 10 лет 36363 ЗАО "Радио и Микрозлек- 01.10.2014 
энергии трехфазные стати- троника" (РиМ), 
ческие г.Новосибирск 
Счетчики электрической СТЭБ-04Н-ЗР 38865-09 10 лет 36364 ЗАО "Радио и Микрозлек- 01.10.2014 
энергии трехфазные стати- троника" (РиМ), 
ческие г.Новосибирск 
Счетчики электрической СТЭБ-04Н-С, СТЭБ- 37700-09 10 лети 36361 ЗАО "Радио и Микроэлек- 01.10.2014 
энергии трехфазные стати- 04Н-3С 16 лет троника" (РиМ), 


ческие 


г.Новосибирск 
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Счетчики злектрической РИМ 889 исп. РиМ 43158-09 10 лет 38321 ЗАО "Радио и Микрозлек- 01.01.2015 
энергии трехфазные стати- 889.00, РиМ 889.01, троника" (РиМ), 
ческие многофункциональ- РИМ 889.02, Рим г.Новосибирск 
ные 889.10, РИМ 889.11, 
РИМ 889.12 
Счетчики электрической Альфа А1140 33786-07 16 лет 44826 ООО "Эльстер Метроника", 15.12.2016 
энергии трехфазные элек- г.Москва 
тронные 
Счетчики электрической ВЕКТОР-3 34194-09 16 лет 35715 ООО "Петербургский завод 01.08.2014 
энергии трехфазные элек- измерительных приборов", 
тронные г. С.-Петербург 
Счетчики электрической МИР С-01 32142-12 16 лет 48469 ОАО "НПО "МИР", г.Омск 19.10.2017 
энергии трехфазные элек- 
тронные 
Счетчики электрической МИР С-02 37420-08 8 лет 31114 ООО "НПО "Мир", г.Омск 01.04.2013 
энергии трехфазные элек- 
тронные 
Счетчики электрической МИР С-03 42459-12 16 лет 48468 ОАО "НПО "МИР", г.Омск 19.10.2017 
энергии трехфазные элек- 
тронные 
Счетчики электрической СТЭ-01 46381-11 16 лет 42145 ООО НПО "Электроприбор", 01.03.2016 
энергии трехфазные элек- г.Ульяновск 
тронные 
Счетчики электрической СТЭМ-3В 44004-10 16 лет 39348 ООО "МЭРА", 01.04.2015 
энергии трехфазные элек- г.Электросталь 
тронные 
Счетчики электрической СЭТЗ 14206-09 10 лети 36110 ФГУП "Государственный Ря- 01.09.2014 
энергии трехфазные элек- 16 лет занский приборный завод" 
тронные (ГРПЗ), г.Рязань 
Счетчики электрической СЭТ-3 36835-08 16 лет 30393 ЗАО "Завод электрообору- 01.02.2013 
энергии трехфазные элек- дования", г.Москва 
тронные 
Счетчики электрической СЭТ-4Н 40027-08 16лет 34507 ВЗАО "АСЭН", г.Москва 01.01.2014 
энергии трехфазные элек- 
тронные 
Счетчики электрической СЭТЗ 47893-11 10 лети 44025 ФГУП "Государственный Ря- 03.10.2016 
энергии трехфазные элек- 16 лет занский приборный завод" 
тронные (ГРПЗ), г.Рязань 
Счетчики электрической ТРИО М 38191-08 16 лет 32086 ОАО "ЛЭМЗ", 01.08.2013 
энергии трехфазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической ТРИО У 48580-11 16 лет 44859 ЗАО "ЛОМЗ", 15.12.2016 
энергии трехфазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической ЦЭ2727 37723-08 8 лет 31438 ОАО "ЛЭМЗ", 01.06.2013 
энергии трехфазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической ЦЭ2727А 43736-10 16 лет 39005 ООО "АНКОМ+", 01.04.2015 
энергии трехфазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической ЦЭ2727У 48579-11 16 лет 44858 ЗАО "ЛОМЗ", 15.12.2016 
энергии трехфазные элек- г. С.-Петербург 
тронные 
Счетчики электрической ЦЭ2753 41721-09 16 лет 36717 ОАО "Рыбинский завод при- 01.11.2014 
энергии трехфазные элек- боростроения", г.Рыбинск 
тронные 
Счетчики электрической ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975 44833-10 16 лет 40353 ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 01.08.2015 
энергии трехфазные элек- 
тронные 
Счетчики электрической Хитон 15697-09 8 лет 38015 ООО "Фирма "Альбион", 01.01.2015 
энергии трехфазные элек- г.Челябинск 
тронные многофункцио- 
нальные 
Счетчики электрической Протон-К 51364-12 10 лет 48242 ООО "Систел Автоматиза- 28.09.2017 


энергии цифровые многоза- 
дачные трехфазные 
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Счетчики злектрической НЕВА 33334-09 16 лет 38558 ООО "Дистрибьюторский 01.01.2015 
энергии электронные центр ТАЙПИТ", г.Москва 
Счетчики электрической НЕЙРОН 38214-09 10лет 37784 ООО "Систел Автоматиза- 01.01.2015 
энергии электронные мно- ция", г. Москва 
гофункциональные 
Счетчики электрической Фотон 44153-10 10лет 39525 ООО "Системы телемехани- 01.04.2015 
энергии электронные мно- ки" (СИСТЕЛ), г.Москва 
гофункциональные трех- 
фазные 
Счетчики электрической ОРТІМЕК 1 48346-11 12 лет 44607 ЗАО "КЗАЗ", г.Курск 06.12.2016 
энергии электронные одно- 
фазные 
Счетчики электрической ЛЕ 33818-12 16 лет 45916 ЗАО "ЛЕНЗЛЕКТРО", 26.03.2017 
энергии электронные одно- г. С.-Петербург 
фазные 
Счетчики электрической БИМ 1ХХХ СК, БИМ 35204-07 8лет 28331 ООО НТЦ "ГОСАН", 12.10.2017 
энергии электронные транс- 2ХХХ СК г.Москва 
форматорного включения 
Счетчики электрической ОРТМЕК 3 48348-11 10 лет 44609 ЗАО "КЭАЗ", г.Курск 06.12.2016 
энергии электронные трех- 
фазные 
Счетчики электронные ак- БИМ ЗХХХ СК, БИМ 35203-07 12 лет 28330 ООО НТЦ "ГОСАН", 12.10.2017 
тивной и реактивной энер- 4ХХХ СК, БИМ БХХХ г.Москва 
гии СК 
Счетчики электронные мно- КИПП-2 32497-11 12 лет 43830 ЗАО "Системы связи и те- 16.09.2016 
гофункциональные лемеханики", 

г. С.-Петербург 
Счетчики электронные MHO- КИПП-2М 41436-09 12 лет 36346 ЗАО "Системы связи и те- 01.10.2014 
гофункциональные лемеханики", 

г. С.-Петербург 
Счетчики электронные MHO- КИПП-2М 41436-09 12 лет 36346/1 ЗАО "ССТ-Электроника", 01.10.2014 
гофункциональные г. С.-Петербург 
Счетчики электронные с МЕГА СБТМ 40462-09 16 лет 35097 ООО "Микролинк-связь", 01.06.2014 
предварительной оплатой г.Москва 
для учета электроэнергии 
Счетчики электронные с МЕГА СБЗПМ 41000-09 10лет 35556 ООО "Микролинк-связь", 01.08.2014 
предварительной оплатой г.Москва 
для учета электроэнергии 
Счетчики электронные с МЕГА СБЗТМ 41001-09 10лет 35557 ООО "Микролинк-связь", 01.08.2014 
предварительной оплатой г.Москва 
для учета электроэнергии 
Установки автоматические НЕВА-Тест 6103 49992-12 2 года 46611 ООО "Тайпит- 29.05.2017 
однофазные для поверки Измерительные Приборы" 
счетчиков электрической (Тайпит-ИП), г. С.-Петербург 
энергии 
Установки автоматические НЕВА-Тест 3303 47431-11 2 года 43499 ООО "Тайпит- 05.08.2016 
трехфазные для поверки Измерительные Приборы" 
счетчиков электрической (Тайпит-ИП), г. С.-Петербург 
энергии 
Установки автоматические НЕВА-Тест 6303 52156-12 2года 49238 ООО "Тайпит- 18.12.2017 
трехфазные для поверки Измерительные Приборы" 
счетчиков электрической (Тайпит-ИП), г. С.-Петербург 
энергии 
Установки для поверки op- ЭНЕРГОМЕРА 25472-10 1год 38853/1 ЗАО "Энергомера", 01.08.2015 
нофазных счетчиков элек- СУ001 г.Ставрополь 
трической энергии 
Установки для поверки счет- МК6801 13773-08 1год 32571 ОАО "Концерн Знергомера", 01.09.2013 
чиков электрической энер- г.Ставрополь 
гии 
Установки для поверки счет- СУ201 37901-08 2 года 31699 ОАО "Концерн Знергомера", 01.06.2013 
чиков электрической знер- и З года г.Ставрополь 
гии 
Установки для поверки счет- ЦУ6804 18289-03 1год 16064/1 ОАО "Концерн Энергомера", 01.12.2013 


чиков электрической энер- 
гии 


г.Ставрополь 
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Установки для поверки счет- УАПС-1 23832-07 1 год 46487 ОАО "ННПО 01.06.2017 

чиков электрической энер- им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 

гии автоматизированные Новгород 

Установки для поверки счет- СКВТ-Д621 тип 37155-08 1 год 30752 ОАО "Российские железные 01.04.2013 

чиков электроэнергии А2312 дороги" (РЖД), г.Москва 

Установки измерительные ЦУ7009 27792-11 З года 42684 ОАО "НИИ Злектромера", 25.05.2016 
г. С.-Петербург 

Установки измерительные ЦУ7012 42734-09 3 года 37842 ОАО "НИИ Злектромера", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 

Установки поверочные уни- УППУ-МЭ 3.1K 39138-08 1 год 33325 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.12.2013 

версальные г. С.-Петербург 

Устройства для автомати- Шлюз Е-422 36638-07 б лет 30121 ЗАО "НПФ Прорыв", 21.11.2017 

зации измерений и учета пос.Ильинский 

энергоресурсов 

Устройства для автомати- Шлюз Е-422 36638-07 б лет 30121/1 ЗАО "Прорыв-комплект", 01.01.2013 

зации измерений и учета г.Жуковский 

энергоресурсов 

Устройства мониторинга УМ-30 33754-12 блет 46084 ЗАО "Связь инжиниринг М", 13.04.2017 
г.Москва 

Устройства мониторинга УМ-31 33755-12 б лет 46085 ЗАО "Связь инжиниринг М", 13.04.2017 
г.Москва 

Устройства мониторинга УМ-40 39970-08 10лет 34382 ЗАО "Связь инжиниринг М", 01.01.2014 
г.Москва 

Устройства релейной защиты РЗАЗЗ 35359-12 8 лет 47493 ООО "Компания ДЭП", 27.07.2017 
г.Москва 

Устройства сбора и переда- КТИ-325 и КТУ-3251 37288-08 б лет 30909 ООО "Эльстер Метроника", 01.04.2013 

чи данных г.Москва 

Устройства сбора и переда- КТИ-325Т и RTU- 44626-10 б лет 40120 ООО "Эльстер Метроника", 01.04.2015 

чи данных 325Н г.Москва 

Устройства сбора и переда- КТ0-327 41907-09 6лет 36912 ООО "Зльстер Метроника", 01.12.2014 

чи данных г.Москва 

Устройства сбора и переда- Изумруд 38215-08 4года 32107 ОАО "Изумруд", 01.08.2013 

чи данных г.Владивосток 

Устройства сбора и переда- Меркурий 250 47895-11 4года 44027 ООО "НПК "Инкотекс", 03.10.2016 

чи данньх г.Москва 

Устройства сбора и переда- Пульсар 32816-12 6 лет 46179 ООО НПП "Тепловодохран", 18.04.2017 

чи данных г.Рязань 

Устройства сбора и переда- ТОК-С 13923-09 б лет 35443 ООО "СКБ Амрита", г.Пенза 01.07.2014 

чи данных 

Устройства сбора и переда- УСПД СТ-9 45426-10 5 лет 41026 ЗАО "Гудвин Телеметрия", 01.08.2015 

чи данных г.Москва 

Устройства сбора и переда- УСПД МЕС-926 44565-10 б лет 40054 ООО "ЗнергоПром Интер- 01.08.2015 

чи данньх нэшнл", г. Москва 

Устройства сбора и переда- УСПД КЕС-1.Х 41917-09 4 года 36935 ООО "Радиоэлектронная 01.12.2014 

чи данньх компания", г. С.-Петербург 

Устройства сбора и переда- УСПД серии 36673-08 б лет 30221 ООО "Тэссэнерго", г.Москва 01.02.2013 

чи данных СМЕ920 

Устройства сбора и переда ЭНТЕК 39334-08 4 года 33614 ООО "Энтелс", г.Москва 01.01.2014 

чи данных 

Устройства сбора и переда ЮМИКОН УС200 47110-11 блет 43070 ООО "УралтранссибЭнер- 05.07.2016 

чи данных (УСПД) го", г.Уфа 

Устройства сбора и переда- TK16L 36643-07 б лет 30126 ЗАО "НПФ Прорыв", 21.11.2017 

чи данных для автоматиза- пос.Ильинский 

ции измерений и учета 

знергоресурсов 

Устройства сбора информа- Меркурий 225 39354-08 4 года 33658/1 ООО "НПК "Инкотекс", 01.01.2014 


ции по низковольтным злек- 
трическим сетям 
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Анализаторы качества элек- АПКЭ-1 22298-08 2года 34464 ООО "Прософт-Системы", 01.01.2014 
трической энергии г.Екатеринбург 
Анализаторы качества элек- ТЕСТ-ЭЛЕКТРО 42969-09 2года 38104 ООО "Научно- 01.01.2015 
трической энергии универ- испытательный центр Тест- 
сальные Электро", г.Москва 
Анализаторы показателей МАГИСТР DM306M 36598-09 2 года 37863 ООО "МАГИСТР-ПЭМ", 01.01.2015 
качества электрической г.Москва 
энергии 
Измерители параметров УСПД "Ресурс" 23771-08 4 года 33563 ООО "Электрокомплект", 01.12.2013 
злектрической знергии г.Пенза 
Измерители параметров УСПД "Ресурс" 23771-08 4 года 33563/1 ООО НПП "Знерготехника", 01.12.2013 
злектрической знергии г.Пенза 
Измерители показателей Ресурс-ОҒ2 21621-12 2года 48622 ООО "Электрокомплект", 31.10.2017 
качества электрической г.Пенза 
энергии 
Измерители показателей Ресурс-ОҒ2 21621-12 2года 48623 ОООНПП "Знерготехника", 31.10.2017 
качества электрической г.Пенза 
энергии 
Измерители показателей Ресурс-ОҒ2 21621-12 2года 48624 ООО "НПП "Энергоприбор", 31.10.2017 
качества электрической г.Пенза 
энергии 
Измерители показателей ЭРИС-КЭ (мод. 02, 40572-09 4 года 35283 ООО "НПФ "Знергокон- 01.06.2014 
качества злектрической 03, 04, 05, 06) троль", г.Москва 
знергии 
Измерители электрических НЕВА-ИПЭ 32282-11 2года 43134 ЗАО "НПФ "Знергосоюз", 11.07.2016 
параметров и показателей г. С.-Петербург 
качества злектрической 
знергии 
Измерители электрических МАГИСТР-430 KƏ 48453-11 З года 44739 ООО "МАГИСТР-ПЭМ", 12.12.2016 
параметров качества, мощ- г.Москва 
ности и количества электри- 
ческой энергии телеметри- 
ческие 
Комплекс программно- 48564-11 2 года 44879 ООО "ЗнергоТехПроекг", 21.12.2016 
технический "КАМА" авто- г.Набережные Челны 
матизированной системы 
управления технологиче- 
скими процессами нефте- 
перекачивающих станций 
(ПТК "КАМА" АСУ ТП НПС) 
Комплексы автоматизиро- СИСТЕЛ 46071-11 блет 42077 ООО "Системы телемехани- 25.01.2016 
ванные измерительно- ки" (СИСТЕЛ), г.Москва 
информационные 
Комплексы аппаратно- Телескоп+ 19393-07 4 года 26737 ЗАО "НПФ Прорыв", 13.08.2017 
программные для автомати- пос.Ильинский 
зации учета знергоресурсов 
Комплексы вычислительные АРГУС 47349-11 16 лет 43387 ООО "Вертекс", г.Ростов-на- 01.08.2016 
поэлементного учета и Дону 
управления энергопотреб- 
лением 
Комплексы измерительно- Спрут 18897-11 2 года 43704 ЗАО "ОВ", г. С.-Петербург 06.09.2016 
въчислительнье 
Комплексы измерительно- ЭнергокРУГ 47511-11 2года 43581 ООО "НПФ "КРУГ", г.Пенза 15.08.2016 
вычислительные 
Комплексы измерительно- 45048-10 4 года 40626 ЗАО "Метростандарт", 01.08.2015 
вычислительные АИИС КУЭ г.Москва 
ЕНЭС (Метроскоп) ИВК АИ- 
ИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) 
Комплексы измерительно- Политариф-А 22371-08 5 лет 30370 ООО "АНКОМ-", 01.02.2013 
вычислительные для учета г. С.-Петербург 
электрической энергии 
Комплексы измерительно- ЭКОТЕК1 26914-08 8 лет 33561 ООО фирма "ЗкоТек", 01.12.2013 


вычислительные для учета 
электроэнергии 


г.Краснодар 


217 


27.34.01.04 


Наименование СИ Обозначение Мар MAN NS cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Комплексы измерительно- ЭНЕРГОБАЛАНС 49936-12 2года 46527 ООО "Вектор", г.Химки 18.05.2017 
вычислительные для учета 
энергоресурсов 
Комплексы измерительно- АБАК 44115-10 4 года 39550 ЗАО НИЦ "Инкомсистем", 01.04.2015 
вычислительные расхода и г.Казань 
количества жидкостей и га- 
зов 
Комплексы измерительно- Изумруд 23174-02 4 года 12546 ООО Компания "Техниче- 01.12.2012 
информационные учета и ские системы и технологии 
управления энергопотреб- Лтд.", г.Москва 
лением 
Комплексы информационно- СИНЭРГО 37379-08 4 года 31059 ООО НПК "СИНЭРГО", 01.04.2013 
измерительные для учета г.Москва 
электроэнергии 
Комплексы технических МИКРОН 2 49000-12 4 года 45423 ОАО "ННПО 08.02.2017 
средств им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
Новгород 
Комплексы устройств сбора Телеучет-К1 29337-10 б лет 40278 ЗАО "Системы связи и те- 01.08.2015 
и передачи данных лемеханики", 
г. С.-Петербург 
Комплексы учета электри- СЦЭ РЕС-371 52067-12 4 года 49108 ООО "Сервисный центр 14.12.2017 
ческой энергии низкого на- "Энергия", г.Химки 
пряжения 
Комплексы учета энергоно- ТИРЭС-Т 39213-08 2года 33469 ООО "Технология измере- 01.12.2013 
сителей ния расхода электронными 
системами", г.Челябинск 
Комплексы учета энергоно- ЭМИС-ЭСКО 2210 48574-11 4 года 44891 ЗАО "ЗМИС", г.Челябинск, 21.12.2016 
сителей ООО "ЭМИС Ино", 
г.Челябинск 
Модули измерительные ав- АИИС БЭЭ 48003-11 З года 44157 ООО "НПП "Прорыв", 21.10.2016 
томатизированной инфор- г.Петрозаводск 
мационно-измерительной 
системы безопасности элек- 
трической энергии 
Модули терминальные ТККЭ 49841-12 4года 46445 ЗАО "НПФ Прорыв", 11.05.2017 
пос.Ильинский 
Модули терминальные ТМКЭ GSM 49011-12 4 года 45436 ЗАО "НПФ Прорыв", 08.02.2017 
пос.Ильинский 
Модули терминальные ТМКЭ GSM 49011-12 4 года 45437 ООО "НПК "Инкотекс", 08.02.2017 
г.Москва 
Преобразователи измери- Знергия-микро 41152-09 2 года 35937 ООО "НТП "Энергокон- 01.09.2014 
тельные многофункцио- (ЕОКО) троль", г.Заречный 
нальные программируемые 
(Устройства сбора и пере- 
дачи данных) 
Приборы для измерений по- Ресурс-ПКЭ 32696-12 2 года 45577 ОООНПП "Энерготехника", 24.02.2017 
казателей качества элек- г.Пенза 
трической энергии 
Приборы для измерений по- Ресурс-ПКЭ 32696-12 2года 45578 ООО "Электрокомплект", 24.02.2017 
казателей качества элек- г.Пенза 
трической энергии 
Приборы для измерений по- Ресурс-ПКЭ 32696-12 2 года 45579 ООО "НПП "Энергоприбор", 24.02.2017 
казателей качества элек- г.Пенза 
трической энергии 
Приборы для измерений по- Ресурс-ПКЭ 32696-12 2 года 45580 ООО "НПП "Энерготехника", 24.02.2017 
казателей качества элек- г.Пенза 
трической энергии 
Приборы для измерения по- Прорыв-М 46524-11 З года 42292 ООО "НПП "Прорыв", 17.03.2016 
казателей качества элек- г.Петрозаводск 
трической энергии 
Приборы для измерения по- Прорыв-Т 47312-11 З года 43349 ООО "НПП "Прорыв", 01.08.2016 
казателей качества элек- г.Петрозаводск 
трической энергии 
Приборы для измерения по- Энерготестер ПКЭ 39900-08 4 года 34407 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.01.2014 


казателей качества элек- 
трической энергии и элек- 
троэнергетических величин 
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Наименование СИ Обозначение арын MAN NE cepte Изготовитель срок дей” 
реестра свид. ствия 
Приборы для измерения Знергомонитор- 39952-08 2 года 34446 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.01.2014 
электроэнергетических Be- 3.3Т1 г. С.-Петербург 
личин и показателей каче- 
ства электрической энергии 
Приборы для непрерывного Энергомонитор-3.2 36290-07 4 года 29754 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.12.2012 
измерения показателей ка- г. С.-Петербург 
чества электрической энер- 
гии и электроэнергетических 
величин 
Регистраторы напряжения и Парма РКб.05М 34279-07 2 года 27235 ООО "Парма", 15.05.2017 
тока г. С.-Петербург 
Регистраторы показателей Парма РК1.01 29566-05 4 года 21152 ООО "Парма", 01.04.2015 
качества злектрической г. С.-Петербург 
знергии 
Регистраторы показателей Парма РКЗ.02 31520-11 4 года 42711 ООО "Парма", 27.05.2016 
качества злектрической г. С.-Петербург 
знергии 
Регистраторы цифровые РЭС-3 37466-08 2 года 31157 ООО "Прософт-Системы", 01.05.2013 
г.Екатеринбург 

Системы автоматизирован- АРМ "Ресурс" 35023-07 4года 28148 ЗАО НВП "Болид", 31.10.2017 
ного учета расхода ресур- г.Королев 
сов 
Системы автоматизирован- Континиум 34799-07 4года 27829 ЗАО "Информационно- 08.06.2017 


ные для контроля и учета 
электроэнергии 


Системы автоматизирован- 
ные измерительные 
Системы автоматизирован- 
ные измерительные ком- 
мерческого учета производ- 
ства, распределения и по- 
требления энергоресурсов 
АСКУЗПРИП 

Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные 

Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные 

Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского и технического учета 
электроэнергии и мошности 
(АИИС КТУЭ) "Энергомера" 
Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского учета электрической 
энергии АИИС КУЭ "Дата 
Трансфер" 

Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского учета электрической 
энергии АИИС КУЗ МТ 
Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского учета злектрической 
знергии "ПУМА" 

Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского учета злектрознергии 
"Изумруд" 


аналитический центр науч- 
но-технических исследова- 
ний "Континиум", г.Москва 


ЭЛТЕКО 38485-10 4 года 39836 ЗАО "Электротехническая 01.04.2015 
компания", г.Москва 


27600-08 4 года 34801 ОАО "Центральная Метро- 01.01.2014 
логическая Компания" 
(ЦентрМетроКом), г.Москва 


Каскад-Знерго 48598-11 4 года 45040 ООО НПО "Каскад-ГРУП", 21.12.2016 
г.Чебоксары 


СТАРТ КС 36012-09 4 года 35213 ЗАО "Ресурсная Инвестици- 01.06.2014 
онная Компания", г.Москва 


44945-10 4года 40490 ЗАО "Знергомера", 01.08.2015 
г.Ставрополь 


51647-12 4 года 48625 ООО "Дата Трансфер", 31.10.2017 
г. С.-Петербург 


36926-08 4 года 30512 ООО "НТЦ "Механотрони- 01.02.2013 
ка", г. С.-Петербург 


48790-11 4 года 45136 ООО "АйСиБиКом", 29.12.2016 
г.Москва 
38422-08 4 года 32445 ОАО "Изумруд", 01.09.2013 


г.Владивосток 
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Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского учета злектрознергии 
(АИИС КУЗ) Внуковского 
РЭС ОАО "ОЭК" 

Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) ДЕКОНТ 
Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) розничных 
рынков электроэнергии в 
границах железной дороги 
(ЖД) и субъекта Российской 
Федерации (РФ) 

Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) розничных 
рынков электроэнергии в 
границах железной дороги 
(ЖД) и субъекта Российской 
Федерации (РФ) 

Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского учета электроэнергии 
и мощности 

Системы автоматизирован- 
ные информационно- 
измерительные коммерче- 
ского учета знергоресурсов 
(АИИСКУЭ) "СИМ 2007" 
Системы автоматизирован- 
ные коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ) 
ООО "Коммунальные тех- 
нологии" 

Системы автоматизирован- 
нье коммерческого учета 
знергоресурсов 

Системы автоматизирован- 
ные контроля и учета злек- 
троэнергии (АСКУЭ) потре- 
бителей бытового и мелко- 
моторного секторов филиа- 
ла ОАО "МРСК Центра" - 
"Белгородэнерго" 

Системы измерительные 
автоматизированного учета 
ресурсов - индивидуальные 
приборы 

Системы измерительные 
автоматизированные кон- 
троля и учета энергоресур- 
сов 

Системы измерительные 
автоматизированные 
управления объектами теп- 
лоснабжения 

Системы информационно- 
измерительные 
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ЭМИС-ЭЛЕКТРА 


СТАРТ КС 


САУР-ИПУ 


Пульсар 


АСУОТ 


ТМ88-1Т 


41953-09 


37903-08 


39493-08 


50831-12 


51763-12 


42559-09 


40913-09 


45998-10 


40746-09 


41982-09 


26755-12 


43786-10 


38691-08 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


6 лет 


4 года 


4 года 


37002 


33113 


33925 


47689 


48755 


37596 


35548 


41714 


35477 


37540 


47127 


39244 


32695 


ЗАО "Спецэнергоучет", 
г.Москва 


ООО "Компания ДЭП", 
г.Москва 


ООО "ИЦ "Знергоаудиткон- 
троль", г.Москва 


ООО "ИЦ "Знергоаудиткон- 
троль", г.Москва 


ЗАО "ЭМИС", г.Челябинск 


ЗАО "Связь инжиниринг М", 
г.Москва 


ООО "Коммунальные тех- 
нологии", г.Чебоксары 


ЗАО "Ресурсная Инвестици- 
онная Компания", г.Москва 


Филиал ОАО "МРСК Цен- 


тра" - "Белгородэнерго", 
г.Белгород 


ООО "ЕВРОКОМ", г.Москва 


ООО НПП "Тепловодохран", 
г.Рязань 


ООО "Малое НПП "Сатурн", 
г.Москва 


ЗАО "КРОС-НИАТ", 
г.Ульяновск 


01.12.2014 


01.06.2013 


01.01.2014 


17.08.2017 


20.11.2017 


01.01.2015 


01.08.2014 


01.08.2015 


01.07.2014 


01.01.2015 


09.07.2017 


01.04.2015 


01.10.2013 


27.34.01.04 


Наименование СИ Обозначение М6. MAN NS cepte Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Системы информационно- ТОК 19040-11 4 года 42856 ООО "СКБ Амрита", г.Пенза 15.06.2016 
измерительные 
Системы информационно- ТопИнфо 51186-12 4 года 48094 ООО "АВИАТЭКС", г.Москва 13.09.2017 
измерительные 
Системы информационно- ЭНТЕК 31974-08 4 года 34255 ООО "Знтелс", г.Москва 01.01.2014 
измерительные 
Системы информационно- ИИС-ЭБГ 36142-07 2года 29593 ЗАО "Элит Бизнес Групп", 01.11.2012 
измерительные автомати- г.Москва 
зированные коммерческого 
учета энергоресурсов 
Системы информационно- НЕЙРОН 42694-09 4 года 37776 ООО "Систел Автоматиза- 01.01.2015 
измерительные автомати- ция", г.Москва 
зированные контроля и уче- 
та электроэнергии 
Системы информационно- 48018-11 4 года 44177 ООО "Системы телемехани- 21.10.2016 
измерительные автомати- ки" (СИСТЕЛ), г.Москва 
зированные контроля и уче- 
та энергетических ресурсов 
"АТЛАС" 
Системы информационно- МИ-05 IMS 39303-08 4года 33565 ООО "Матрица", 01.12.2013 
измерительные для контро- г.Железнодорожный 
ля иучета энергоресурсов 
автоматизированные 
Системы информационно- ИИС-СЭМ 38440-08 4 года 32466/1 ООО "ЭнергоРезерв-М", 01.09.2013 
измерительные коммерче- г.Москва 
ского учета электроэнергии 
Системы информационно- Меркурий- 50621-12 4года 47426 ООО "НПК "Инкотекс", 23.07.2017 
измерительные контроля и Энергоучет г.Москва 
учета энергопотребления 
Системы информационно- Пирамида 21906-11 4 года 42298 ЗАО ИТФ "Системы и тех- 17.03.2016 
измерительные контроля и нологии", г.Владимир 
учета энергопотребления 
Системы информационно- Энергомера 52208-12 4 года 49284 ЗАО "Электротехнические 26.12.2017 
измерительные контроля и заводы "Энергомера", 
учета энергопотребления г.Ставрополь 
Системы коммерческого Знергомера-Смарт 49922-12 4 года 46510 ЗАО "Электротехнические 18.05.2017 
учета электрической энер- заводы "Энергомера", 
гии г.Ставрополь 
Системы коммерческого АСКУЭ-С 14712-07 4 года 30128 ОАОНТЦ "Злектроцентро- 01.01.2013 
учета злектрознергии авто- монтаж", г.Москва 
матизированнье 
Системы сбора и передачи > Телемер 37649-08 4 года 31399 ЗАО "Видеофон-МВ", 01.06.2013 
даннь с приборов коммер- г.Москва 
ческого учета 
Системы учета и контроля Е5-Энергия 22466-08 4 года 31707 ЗАО "Инженерный центр 01.06.2013 
электроэнергии автомати- "Энергосервис", 
зированные г.Архангельск 
Счетчики электрической Ресурс-Е4 39583-08 4 года 33924 ОООНПП "Знерготехника", 01.01.2014 
энергии многофункциональ- г.Пенза 
ные 
Счетчики электрической Ресурс-Е4 39583-08 4 года 33924/1 ООО "Электрокомплект", 01.01.2014 
энергии многофункциональ- г.Пенза 
ные 
Устройства измерения и МИР КПР-01 48726-11 16 лет 44894 ООО "НПО "Мир", г.Омск 20.12.2016 
контроля параметров элек- 
трической сети 
Устройства измерительные > Е44ЗМЗ(ЕЦКО) 41180-09 2 года 36048 ООО "НТП "Энергокон- 01.09.2014 
троль", г.Заречный 
Устройства мониторинга УМ-30 НЕО 46065-11 б лет 42071 ЗАО "Связь инжиниринг М", 25.01.2016 
г.Москва 

Устройства непрерывного УНКПКЭ 47551-11 2 года 43672 ООО НПП "Энергоприбор", 06.09.2016 
контроля показателей каче- г.Пенза 
ства электроэнергии 
Устройства сбора и переда УСПД-МК 47230-11 4 года 43187 ОАО "Чебоксарский элек- 15.07.2016 


чи данных 


троаппаратный завод", 
г.Чебоксары 
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Наименование СИ Обозначение 6. МПИ NE cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 

Устройства сбора и переда- УСПД-УРГА 47231-11 4 года 43188 ОАО "Чебоксарский злек- 15.07.2016 

чи данньх троаппаратньи завод", 
г.Чебоксары 

Устройства сбора и переда- УСПД УПД-1М 33279-06 6 лет 26001 ЗАО "Трансэнерком", 29.10.2017 

чи данных для учета элек- г.Москва 

трической энергии и мощно- 

сти 

27.34.01.05 Прочие (Измерения электрических и магнитных величин) 

Наименование СИ Обозначение Ве ҚОС» MAN сви Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 

Аппаратура СК-03 36669-08 1 год 30375 ОАО "Приборный завод 01.02.2013 
"Тензор", г.Дубна 

Аппаратура зашиты АЗ 34013-07 1год 26911 ФГУП "НПО автоматики 01.06.2017 
им.акад.Н.А.Семихатова", 
г.Екатеринбург 

Аппаратура программно- Дубна 49499-12 1год 45999 ОАО "Приборный завод 10.04.2017 

технических средств "Тензор", г.Дубна 

Аппаратура телемеханики 47746-11 5 лет 43838 ООО НП "Автоматика", 16.09.2016 

присоединения, контроллер г.Екатеринбург 

измерительный 

Аппаратуры телемеханики АТП 41437-09 5 лет 36352 ООО НП "Автоматика", 01.10.2014 

присоединения г.Екатеринбург 

Барьеры безопасности РИФ 45499-10 2 года 41118 ООО "Теплоприбор-Юнит", 01.08.2015 
г.Челябинск 

Барьеры искробезопасности БИА-101 32483-09 1 год 38806 ООО "Ленпромавтоматика", 01.01.2015 
г. С.-Петербург 

Барьеры искрозашиты ВІ 40670-09 2года 35402 ЗАО "Эмикон", г.Москва 01.07.2014 

Барьеры искрозашиты ТСС Ех 32629-11 3 roga 43811 ЗАО ПК "Промконтроллер", 16.09.2016 
г.Москва 

Барьеры искрозащиты из- МИДА-БИЗ-105-Ех 29511-05 2 года 21088 ЗАО "Мидаус", г.Ульяновск 01.08.2015 

мерительнье 

Барьеры искрозащиты из- МИДА-БИЗ-107-Ех 31678-11 2 года 42902 ЗАО "Микроэлектронные 15.06.2016 

мерительные датчики и устройства" 
(МИДАУС), г.Ульяновск 

Барьеры искрозащиты изо- > Метран-630-Ех- 31728-11 2 года 43063 ООО НПФ "Специальная 05.07.2016 

лирующие Изобар Автоматика", г.Челябинск 

Барьеры искрозащиты энер- БИС-А-Ех (Метран- 36335-07 1 год 29792 ООО "Энергия-Источник", 01.12.2012 

гетические 630-Ех) г.Челябинск 

Блоки 55M 29903-11 2 roga 43001 ОАО "Челябинский часовой 01.07.2016 
завод "Молния", г.Челябинск 

Блоки автоматического ре- БАР-М 50776-12 2года 47626 ООО НПП "Комплексы и 30.07.2017 

гулирования малогабарит- Системы", г.Пенза 

ные 

Блоки гальванической раз- БГР6 51132-12 1 год 48036 ОАО "Корпорация 11.09.2017 

вязки "ВНИИЗМ", г.Москва 

Блоки гальванической раз- БГР 42745-11 4 года 42306 ЗАО "Знергомера", 17.03.2016 

вязки измерительнье г.Ставрополь 

Блоки индикации БИ-4МЗ 23974-08 2 года 32006 ОАО "Злектромеханика", 01.07.2013 
г.Пенза 

Блоки контроля насосных БКНС 32663-12 1 год 45837 ЗАО НПО "Интротест", 23.03.2017 

станций г.Екатеринбург 

Блоки контроля параметров БКА 42500-09 3 года 37583 ЗАО "Модульные Системы 01.01.2015 

сигнальной установки авто- Торнадо", г.Новосибирск 

блокировки 

Блоки обработки данных Уеда-03 20498-00 1год 25637 ООО "Бугульминский опыт- 01.08.2015 
ный завод нефтеавтомати- 
ки" (БОЗНА), г.Бугульма 

Блоки питания и корнеиз- БПКМ (Метран-611) 44662-10 2года 40149 ООО "Энергия-Источник", 01.08.2015 

влечения г.Челябинск 

Блоки преобразования cnr- БПС-90 12432-11 1год 43468 ООО Энгельсское ПО 05.08.2016 


налов 
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Наименование СИ Обозначение цара. МПИ Ne Серта Изготовитель Cpok деи 
реестра свид. ствия 
Блоки проверки универ- БПрУ-САУТ 40689-09 2 года 35344 ООО "НПО САУТ", 01.07.2014 
сальные г.Екатеринбург 
Блоки размножения сигна- 2000РС 39234-08 1 год 33526 ООО "Теплоприбор-Юнит", 01.12.2013 
лов г.Челябинск 
Блоки расширения и связи БРС 24046-08 1 год 31813 ФГУП СПО "Аналитприбор", 01.06.2013 
г.Смоленск 
Блоки связи БС-КПА/ОЅВ КПА-САУТ-ЦМ/485 47491-11 1 год 43560 ООО "НПО САУТ", 15.08.2016 
комплекса проверочной ап- г.Екатеринбург 
паратуры 
Блоки телемеханики БТМ-ЦИТ-ЭС 44653-10 З года 40140 ООО "Центр Инновацион- 01.08.2015 
ных Технологий - ЭС", 
г.Саратов 
Блоки токовых преобразо- МБТП-2 42652-09 2 года 37724 ООО "Инновационная фир- 01.01.2015 
вателей двухдиапазонные ма СНИИП АТОМ", г.Москва 
многоканальные 
Блоки управления БУ-3 12829-08 2года 32004 ОАО "Электромеханика", 01.07.2013 
г.Пенза 
Блоки центральные измери- BUN 32432-11 1 год 45135 ФГБУ "НПО "Тайфун", 29.12.2016 
тельные г.Обнинск 
Вольтамперфазометры РЕТОМЕТР-М2 47004-11 2 года 42903 ООО "НПП "Динамика", 15.06.2016 
цифровые г.Чебоксары 
Вольтметры самопишущие БҒіавһ-Кесогаег-2-16, 50230-12 2 года 46958 ООО "НПФ АДСилаб", 22.06.2017 
$-Весогаег-2-16, $- г.Москва 
Кесогдег-Е, $- 
Recorder-L 
Въчислители КАРАТ-М 23815-08 3 года 32787 ООО НПП "Уралтехноло- 01.10.2013 
гия", г.Екатеринбург 
Измерители Е160 42842-09 1год 38014 ООО "ЗИП "Юримов", 01.01.2015 
г.Краснодар 
Измерители и регистраторы УРАН-ИНТЕЛЕКОН 49735-12 1 год 46346 ООО "Горизонт", 05.05.2017 
аналоговых напряжений г.Екатеринбург 
Измерители многоканаль- ИМ-2448 2 39640-08 1 год 34080 ООО "Универсал-Электрик", 01.01.2014 
ные г. С.-Петербург 
Измерители параметров ло- ИП-ЛК 17762-04 2 года 16864 ОАО "НПК "Ритм", 01.08.2014 
комотивных катушек г.Краснодар 
Измерители параметров ИП-РЦ 48065-11 1 год 44232 ООО "Парк ЖД", 26.10.2016 
рельсовых цепей г.Екатеринбург 
Измерители потенциала по- ИПП-1 34209-07 2 года 27263 ЗАО "Химсервис", 01.04.2017 
ляризационного г.Новомосковск 
Измерители разности по- ИРПГ 42970-09 1 год 38105 ООО "Сибирская геофизи- 01.01.2015 
тенциалов геофизические ческая научно- 
производственная компа- 
ния", г.Иркутск 
Измерители тока 4-20 мА Зни-751 52205-12 2 года 49281 ООО "Знергия-Источник", 26.12.2017 
трехканальные г.Челябинск 
Измерители-калибраторы Корунд-ИКМ 26729-10 1год 39670 ООО "СТЭНЛИ", г.Москва 01.04.2015 
Измерители-регистраторы ИС-203 30414-11 1год 43262 ООО "ТЕХНО-АС", 22.07.2016 
г.Коломна 
Измерители-регуляторы 37929-08 2года 31852 ООО НПО "Вакууммаш", 01.06.2013 
многофункциональные г.Ижевск 
Измерители-регуляторы МИР-7200 (Метран- 42793-09 2года 37996 ООО "Энергия-Источник", 01.01.2015 
многофункциональные 950) г.Челябинск 
Измерители-регуляторы ТРИД 46077-11 2года 42083 ООО "Вектор-ПМ", г.Кунгур 25.01.2016 
многофункциональные 
Измерители-регуляторы ИРТ 5300 15016-06 2 года 23926 ООО НПП "ЭЛЕМЕР", 24.01.2017 
технологические г.Москва 
Измерители-регуляторы ИРТ 5500 37136-08 2 года 30683 ОООНПП "Злемер", 01.04.2013 
технологические пос.Менделеево 
Измерители-регуляторы ТРМ138 40036-08 З года 34482 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.01.2014 
универсальные восьмика- 
нальные 
Источники калиброванных ЭнИ-201, ЭнИ-201И 48840-12 1 год 45201 ООО "Знергия-Источник", 20.01.2017 
сигналов г.Челябинск 
Источники напряжения и то- БЗ-700 24114-10 1 год 40370 ООО "Микроакустика", 01.08.2015 


ка стабилизированные 


г.Екатеринбург 
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Калибраторы кажущихся за- ГКИ-2 (СК!-2) 48363-11 1год 44625 ООО "Димрус", г.Пермь 06.12.2016 
рядов 
Калибраторы многофунк- ЭЛМЕТРО-Вольта 46388-11 2года 42152 ООО "ЭлМетро Групп", 01.03.2016 
циональные (Метран-540) г.Челябинск 
Калибраторы многофунк- Метран 510-ПКМ 26044-07 1год 28180 ООО НПФ "Специальная 26.12.2017 
циональные портативные Автоматика", г.Челябинск 
Калибраторы напряжения Н5-4 37095-08 1 год 30627 ООО "Эребус", г.Нижний 01.03.2013 
высокочастотные Новгород 
Калибраторы напряжения и КНТИ-40.00.00 49740-12 2 года 46351 ООО "МНТЛ РИВАС", 05.05.2017 
тока искробезопасные г.Москва 
Калибраторы напряжения и ПАРМА ГС8.03 46614-11 1 год 42402 ООО "Парма", 07.04.2016 
тока эталонные многофунк- г. С.-Петербург 
циональные 
Калибраторы напряжения Н5-6 43943-10 2 года 39323 ООО НПП "Радио, приборы 01.04.2015 
переменного тока широко- и связь", г.Нижний Новгород 
полосные 
Калибраторы переменного Ресурс-К2 31319-12 1 год 45759 ООО "Электрокомплект", 14.03.2017 
тока г.Пенза 
Калибраторы переменного Ресурс-К2 31319-12 1 год 45760 ООО НПП "Энерготехника", 14.03.2017 
тока г.Пенза 
Калибраторы переменного Ресурс-К2 31319-12 1 год 45761 ООО "НПП "Энерготехника", 14.03.2017 
тока г.Пенза 
Калибраторы постоянного Пульсар-КТ1 41069-09 1год 35894 ООО "ПТП "Эра-1", г.Омск 01.09.2014 
тока 
Калибраторы постоянных КМ300С-1, 48841-12 2года 45202 ООО предприятие "ЗИП- 20.01.2017 
напряжений и токов КМ300С-2 Научприбор", г.Краснодар 
Калибраторы расхода ЭнИ-251 48878-12 2года 45263 ООО "Энергия-Источник", 19.01.2017 
г.Челябинск 
Калибраторы токовой петли КИСС-микро 31098-08 1 год 31411 ООО "Теплоприбор-Юнит", 01.06.2013 
г.Челябинск 
Калибраторы токовой петли РЗУ-420 49877-12 2 года 46475 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 11.05.2017 
Калибраторы универсаль- Н4-11 25610-03 2года 15981 ОАО "НПК "Ритм", 01.06.2014 
ные г.Краснодар 
Калибраторы универсаль- Н4-16 46627-11 1 год 42411 ОАО "НПК "Ритм", 07.04.2016 
ные г.Краснодар 
Калибраторы универсаль- Н4-17 46628-11 1 год 42412 ОАО "НПК "Ритм", 07.04.2016 
ные г.Краснодар 
Калибраторы универсаль- Н4-6 16690-97 З года; 15603/1 ОАО "Компания Импульс", 01.06.2014 
ные с 2003 г. - г.Краснодар 
1 год 
Калибраторы-вольтметры Н4-12 37463-08 1 год 31154 ОАО "НПК "Ритм", 01.05.2013 
универсальные г.Краснодар 
Калибраторы-измерители КИСС-03 20641-11 1год 43168 ООО "Теплоприбор-Юнит", 15.07.2016 
стандартных сигналов г.Челябинск 
Калибраторы-измерители ИКСУ-2000 20580-06 1 год 23842 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 23.03.2017 
унифицированных сигналов г.Москва 
эталонные 
Калибраторы-измерители ИКСУ-260 35062-07 2года 28182 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 15.05.2017 
унифицированных сигналов г.Москва 
эталонные 
Каналы измерительные Шита 44267-10 2года 39700 ФГУП "Экспериментальный 01.04.2015 
завод научного приборо- 
строения с СКБ РАН" 
(ЭЗАН), г.Черноголовка 
Каналы измерительные Крона-520 46860-11 1год 42704 ООО НПК "КРОНА", г.Пенза 27.05.2016 
аналоговые системы кон- 
троля и диагностики элек- 
тронных устройств 
Каналы измерительные КИН СКУЗ 47273-11 2 года 43270 ООО "ОКСАТ НИКИЗТ", 22.07.2016 
нейтронные системы кон- г.Москва 
троля, управления и зашиты 
ядерного реактора 
Каналы измерительные КИН СКУЗ 47273-11 2года 43308 ЗАО "СКБ ОРИОН", 22.07.2016 


нейтронные системы кон- 
троля, управления и защиты 
ядерного реактора 
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Каналы измерительнье 49385-12 5 лет 45906 ОАО "Концерн "НПО "Авро- 26.03.2017 
расхода разрядной емкости ра", г. С.-Петербург 
аккумуляторных батарей 
напряжением 27 Ви 220 В 
системы "Флюорит-АСУ" 
Каналы измерительные ОЧ САРЗ 40800-09 1 год 35566 ЗАО "Диаконт", 01.07.2014 
электрической части систем г. С.-Петербург 
автоматического регулиро- 
вания и зашиты 
Каналы измерительных Крона-517 40142-08 1год 34788 ООО НПК "КРОНА", г.Пенза 01.01.2014 
стендов контроля парамет- 
ров электроприводной ар- 
матуры 
Компараторы-калибраторы КМ300 40239-08 1год 34852 ООО предприятие "ЗИП- 01.01.2014 
универсальные Научприбор", г.Краснодар 
Комплексы автоматизиро- АИК ЭСУ 51646-12 1 год 48621 ОАО "Уфимское НПП "Мол- 31.10.2017 
ваннье измерительнье ния", г.Уфа 
электронных систем управ- 
ления 
Комплексы автоматики и СИНТЕК 42667-09 1 год 37766 ООО "СИНТЕК", г.Нижний 01.01.2015 
телемеханики Новгород 
Комплексы автоматики и СИНТЕК-а 52281-12 1год 49359 ООО "СИНТЕК", г.Нижний 27.12.2017 
телемеханики Новгород 
Комплексы автоматики и ЭЛЕСИ 39954-08 2 года 34448 ЗАО "ЗлеСи", г.Томск 01.01.2014 
телемеханики 
Комплексы автоматики и Сфера 44174-10 2года 39643 ООО НПФ "Зкситон- 01.04.2015 
телемеханики многофунк- автоматика", г.Уфа 
циональные программно- 
технические 
Комплексы аппаратно- АПК "СТЕЛ" 40092-08 2года 34623 ООО НПП "Турботрон", 01.01.2014 
программные г.Ростов-на-Дону 
Комплексы измерительно- DevLink 50914-12 2 ropa 47778 ООО "НПФ "КРУГ", г.Пенза 24.08.2017 
вычислительные 
Комплексы измерительно- МІС 20859-09 1 год 36450 ООО "НПП "Мера", 01.10.2014 
вычислительные г.Мытищи 
Комплексы измерительно- АДК 46832-11 З года 42675 ООО НПП "Югпромавтома- 19.05.2016 
вычислительные тизация", г.Ростов-на-Дону 
Комплексы измерительно- АМЕТИСТ-Е1 39391-08 1 год 33835 ПК "Помощь", г.Тюмень 01.01.2014 
вычислительные 
Комплексы измерительно- АСИС 29250-08 1 год 31750 ООО "НПП "Геотек", г.Пенза 01.06.2013 
вычислительные 
Комплексы измерительно- БИВК-5 25459-09 2 года 37759 ООО "АТИС-БАЛАНС", 01.01.2015 
вычислительные г.Москва 
Комплексы измерительно- Взлет 21471-12 4года 45602 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 24.02.2017 
вычислительные 
Комплексы измерительно- BƏCT 37812-08 4 года 31594 ООО "НПО ВЭСТ", г. Томск 01.06.2013 
вычислительные 
Комплексы измерительно- NBK Вее.Ме{ 40066-08 4 года 34573 ЗАО "Телесистемы", 01.01.2014 
вычислительные г.Екатеринбург 
Комплексы измерительно- ИМЦ-03 19240-11 1год 42566 ООО "ИМС Индастриз", 25.04.2016 
вычислительные г.Москва 
Комплексы измерительно- ЛЭРС Радио 39710-08 4 года 34159 ООО "Хабаровский Центр 01.01.2014 
вычислительные Энергоресурсосбережения", 

г.Хабаровск 
Комплексы измерительно- МикроТЭК-08 51026-12 2 года 47912 ОООНПП "Томская злек- 29.08.2017 
вычислительные тронная компания" (ТЭК), 

г.Томск 
Комплексы измерительно- МикроТЭК-09 48147-11 1 год 44339 ООО НПП "Томская элек- 31.10.2016 
вычислительные тронная компания" (ТЭК), 

г.Томск 
Комплексы измерительно- МЦВТ-Эталон 24664-11 4 года 44883 ЗАО "Эталон ТКС", г.Казань 21.12.2016 
вычислительные 
Комплексы измерительно- ОРИОН 50846-12 1 год 47704 ОАО "Протон-Пермские мо- 17.08.2017 
вычислительные торы" (Протон-ПМ), г.Пермь 
Комплексы измерительно- ПРАЙМ-ИСКРА 26874-09 2года 34951 ООО "Прайм Груп", г.Москва 01.05.2014 


вычислительные 
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Комплексы измерительно- Симбирцит 43599-10 6 мес. 38878 ОАО "Ульяновское конст- 01.04.2015 
вычислительные рукторское бюро приборо- 
строения" (УКБП), 
г.Ульяновск 
Комплексы измерительно- Энергия 30956-08 5 лет 34949 ЗАО НПО "Энергия", 01.01.2014 
вычислительные г.Екатеринбург 
Комплексы измерительно- КАНАЛ-В 38850-08 4года 32982/1 ООО "Перспективные тех- 01.10.2013 
вычислительные автомати- нические решения и систе- 
зированные мы", г.Москва 
Комплексы измерительно- МикроСР3З-193 36130-07 3 roga 29547 ООО "НПЦ "Знергоавтома- 01.11.2012 
вычислительные для KOH- тика", г.Москва 
троля состояния сети по- 
стоянного тока 
Комплексы измерительно- ПТК-Т1 48062-11 4года 44227 ООО "Шатл", г.Казань 26.10.2016 
вычислительные программ- 
но-технические телеметрии 
Комплексы измерительно- ПТК-Т1 48062-11 4года 46754 ООО "Газпром газораспре- 26.10.2016 
вычислительные программ- деление Йошкар-Ола", 
но-технические телеметрии г.Йошкар-Ола 
Комплексы измерительно- ПТК-Т2 48313-11 2года 44561 ООО "Шатл", г.Казань 06.12.2016 
вычислительные программ- 
но-технические телеметрии 
Комплексы измерительно- ПТК-Т2 48313-11 2года 46753 ООО "Газпром газораспре- 06.12.2016 
вычислительные программ- деление Йошкар-Ола", 
но-технические телеметрии г.Йошкар-Ола 
Комплексы измерительно- ИВК-ТДМ 41461-09 5 лет 36399 ООО НПП "Югпромавтома- 01.10.2014 
вычислительные техниче- тизация", г.Ростов-на-Дону 
ского диагностирования и 
мониторинга устройств СЦБ 
перегонов 
Комплексы измерительно- КУРС-НГ 33327-12 1год 48151 ООО "НПО ВНИИЭФ- 13.09.2017 
вычислительные управ- ИЦФР.421451.020 Волгогаз", г.Саров 
ляющие 
Комплексы измерительно- Неман 25186-08 2 года 32380 ООО фирма "Калининград- 01.08.2013 
вычислительные управ- газприборавтоматика", 
ляюшие г.Калининград 
Комплексы измерительно- МЕРАКС 42573-09 4 года 37640 ООО "МежРегионАкадем- 01.01.2015 
вычислительные учета про- Стандарт", г. С.-Петербург 
дукции 
Комплексы измерительно- ПТК УМИКОН 47311-11 2года 43348 ООО "УМИКОН", г.Москва 01.08.2016 
информационные и управ- 
ляющие 
Комплексы измерительно- Черный ящик-2000 29577-09 2 года 35023 ООО НТЦ "ГОСАН", 01.05.2014 
информационные и управ- г.Москва 
ляющие микропроцессор- 
ные 
Комплексы измерительно- Автоматика-С 25956-09 З года 35636 ООО НПП "Автоматика-С", 01.08.2014 
управляющие АСУТП и ПАЗ г.Москва 
Комплексы измерительные К1871-АД 40001-08 1 год 34569 ООО "Вибратор- 01.01.2014 
Злектроникс-Сервис", 
г. С.-Петербург 
Комплексы измерительные ПИКА ИКС 34752-08 1 год 31957 ООО НПП "Норма", 01.07.2013 
г.Самара 
Комплексы измерительные MANK РТУ Б 52146-12 1 год 49224 ЗАО "Ассоциация АТИС", 18.12.2017 
аппаратно-программные г. С.-Петербург 
Комплексы измерительные ИАПК РТУР и ИАПК 52148-12 1 год 49226 ЗАО "Ассоциация АТИС", 18.12.2017 
аппаратно-программные РТУР КЭБ г. С.-Петербург 
Комплексы измерительные Эксперт 27199-04 1 год 18057 ЗАО "Ассоциация НТС "Тес- 01.01.2015 
аппаратно-программные ав- трон", г. С.-Петербург 
томатизированной расшиф- 
ровки радиографических 
СНИМКОВ 
Комплексы измерительные "Стенд проверки па- 48099-11 2 года 44269 ООО "Парк ЖД", 31.10.2016 


вычислительные 
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Комплексы измерительные СИРБК 18777-04 2 года 19724/1 ООО "Парк ЖД", 01.08.2015 
вычислительные проверки г.Екатеринбург 
параметров блоков релей- 
ных 
Комплексы измерительные МІС-М 46517-11 1год 42283 ООО "НПП "Мера", 14.03.2016 
магистрально-модульные г.Мытищи 
Комплексы измерительные Тензор МС 38532-08 1 год 32603 ГОУ ВПО "СГУПС", 01.09.2013 
многофункциональные г.Новосибирск 
Комплексы измерительные ЭКОР 51605-12 2 года 48573 ООО "Проектнь институт 29.10.2017 
параметров окружающей "Гипроком", г.Ростов-на- 
среды Дону 
Комплексы информационно- МКЕС 42476-09 6лет 37529 ООО "Радиоэлектронная 01.01.2015 
вычислительные компания", г. С.-Петербург 
Комплексы информационно- ИКМ-Пирамида 45270-10 блет 40888 ООО Завод "Промприбор", 01.08.2015 
вычислительные г.Владимир 
Комплексы информационно- МУР 1001 24343-08 5лет 31444 ООО НТЦ "АРГО", 01.06.2013 
измерительные г.Иваново 
Комплексы информационно- СВЦ 27754-09 1 год 36569 ООО "Самарский внедрен- 01.11.2014 
измерительные ческий центр", г.Самара 
Комплексы информацион- ДЕКОНТ и ДЕКОНТ- 18835-12 8 лет 46408 ООО "Компания ДЭП", 05.05.2017 
ные, измерительные и Ех г.Москва 
управляющие 
Комплексы микропроцес- МАК-2001-09.25 42488-09 1 год 37571 ООО "Реал-информ", 01.01.2015 
сорные автоматизирован- г.Нижний Новгород 
ные управления технологи- 
ческим оборудованием 
Комплексы поверочные 3M3003 42972-09 1 год 38107 ООО "ЗИП-Магнитоника", 01.01.2015 

г.Краснодар 
Комплексы программно- USStudio-2 45385-10 1 год 40987 ЗАО НПО "Интротест", 01.08.2015 
аппаратнье г.Екатеринбург 
Комплексы программно- Мегаполис-ТМ 36091-07 1 год, 48069 ОАО "Владимироблгаз", 13.09.2017 
аппаратные телемеханики с2012г.- г.Владимир 

2 года 

Комплексы программно- Пассат 27599-09 2года 36451 ОООНПП "Комплексы и 01.10.2014 
аппаратных средств авто- Системы", г.Пенза 
матизации управления тех- 
нологическими процессами 
Комплексы программно- SIMATIC ВТУ 28507-05 2 года 19740/1 ООО "Северо Кавказский 01.01.2015 
аппаратных средств теле- Технический Центр", 
механики г.Краснодар 
Комплексы программно- SIMATIC ВТУ 28507-05 2года 197402 ООО "Сименс", г.Москва 01.01.2015 
аппаратных средств теле- 
механики 
Комплексы программно- "КОР АТ" 42506-09 2года 37517 Филиал ООО "КЭР- 01.01.2015 
технические Инжиниринг" - "КЭР- 

Автоматика", г.Набережные 

Челны 
Комплексы программно- ТОКМАОО-М (ТОР- 42754-09 З года 37908 ЗАО "Модульные Системы 01.01.2015 
технические НАДО-М) Торнадо", г.Новосибирск 
Комплексы программно- ТВЕ! 38976-08 2 года 33216 ООО "ТРЭИ ГМБХ", г.Пенза 01.11.2013 
технические 
Комплексы программно- Автонит 16174-07 1год 27159 ООО "Автонит", 03.08.2017 
технические г. С.-Петербург 
Комплексы программно- Автотест-М 43567-10 2 года 38835 Научное учреждение "Ин- 01.04.2015 
технические ститут прикладных инфор- 

мационных технологий", 

г.Москва 
Комплексы программно- Автотест-М 43567-10 2года 38835/1 НПЦ "Элегия" - филиал 01.04.2015 
технические ФГУП "Красная звезда", 

г.Москва 
Комплексы программно- Аксон 49658-12 2года 46209 ЗАО "КОНА-Связь", 20.04.2017 
технические г.Москва 
Комплексы программно- Альтаир 47775-11 4 года 43870 ЗАО "Завод Программно- 16.09.2016 
технические Технических Комплексов", 


г.Новосибирск 
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Комплексы программно- Альтаир 47775-11 4 года 43877 ООО "Сибирские инженер- 16.09.2016 
технические ные технологии", 

г.Новосибирск 
Комплексы программно- Альтаир 47775-11 4 года 43878 ЗАО "РиМЭнергоСофт", 16.09.2016 
технические г.Новосибирск 
Комплексы программно- АУРА-07 41909-09 З года 36914 ООО "СВЕЙ", 01.12.2014 
технические г.Екатеринбург 
Комплексы программно- Волна 44716-10 2 года 40265 ОАО "Элара", г.Чебоксары 01.08.2015 
технические 
Комплексы программно- ДАТС 42786-09 2 года 37862 Филиал ООО "КЭР- 01.01.2015 
технические Инжиниринг" - "КЭР- 

Автоматика", г.Набережные 

Челны 
Комплексы программно- Инспектор 37855-08 4 года 31673 ООО "НПК "СИЛЕСТА", 01.06.2013 
технические г.Казань 
Комплексы программно- Квинт СИ 31940-12 1 год 47494 ОАО "НИИТеплоприбор", 27.07.2017 
технические г.Москва 
Комплексы программно- Квинт СИ 31940-12 1 год 47495 ЗАО "КВИНТсистема", 27.07.2017 
технические г.Москва 
Комплексы программно- Квинт? 52304-12 1 год 49384 ЗАО "КВИНТсистема", 27.12.2017 
технические г.Москва 
Комплексы программно- Квинт? 52304-12 1 год 49385 ГНЦ РФ ОАО "НИИТепло- 27.12.2017 
технические прибор", г.Москва 
Комплексы программно- КОНТАР 45268-10 2 года 40886 ОАО "Московский завод те- 01.08.2015 
технические пловой автоматики" (МЗТА), 

г.Москва 
Комплексы программно- Космотроника 47849-11 2года 44003 ЗАО "ПИК Прогресс", 03.10.2016 
технические г.Москва 
Комплексы программно- Космотроника-Венец 24136-08 1 год 31165 ЗАО "ПИК Прогресс", 01.05.2013 
технические г.Москва 
Комплексы программно- Круг-2000 15592-08 2 года 31410 ООО "НПФ "КРУГ", г.Пенза 01.06.2013 
технические 
Комплексы программно- Круг-2000/Г 18030-08 2 года 31448 ООО "НПФ "КРУГ", г.Пенза 01.06.2013 
технические 
Комплексы программно- ЛИУС-03 51164-12 1год 48072 ООО "НПО "АСПК", г.Казань 13.09.2017 
технические 
Комплексы программно- Луч-ТС 40993-09 2года 35705 ООО "ЛМТ", г. С.-Петербург 01.08.2014 
технические 
Комплексы программно- Луч-ТС 40993-09 2года 35705/1 ГЭП "Вологдаоблкоммун- 01.08.2014 
технические энерго", г.Вологда 
Комплексы программно- Мега 48782-11 2года 45123 ООО НПФ "ИНТЕК", г.Уфа 29.12.2016 
технические 
Комплексы программно- Молния-100 27756-04 2 года 18761 ФГУП УНПП "Молния", 01.01.2015 
технические г.Уфа 
Комплексы программно- РМС-2150 47776-11 4 года 43871 ЗАО "Радио и Микроэлек- 16.09.2016 
технические троника" (РиМ), 

г.Новосибирск 
Комплексы программно- САДКО 26971-08 З года 32383 ЗАО "Промсервис", 01.08.2013 
технические г.Димитровград 
Комплексы программно- СКАТ-4 37879-08 4 года 31741 ООО "НПП "Сфера-мк", 01.06.2013 
технические г.Краснодар 
Комплексы программно- Спрут-М 47967-11 4 года 44106 ЗАО "НПО "Прогрессивные 10.10.2016 
технические технологии", г.Жуковский 
Комплексы программно- СУП 04 41607-09 4 года 36560 ООО НТЦ "ГОСАН", 01.11.2014 
технические г.Москва 
Комплексы программно- ТМИУС КП 38017-08 4 года 31922 ООО "ЦентрЭнергоАвтома- 01.07.2013 
технические тика", г.Москва 
Комплексы программно- ТрансАУРА 42931-09 3года 38259 ООО "СВЕЙ", 01.01.2015 
технические г.Екатеринбург 
Комплексы программно- Цитрон 20117-00 2года 8602 ЗАО НПП "Электронные 09.07.2017 
технические информационные системы", 

г.Екатеринбург 
Комплексы программно- Идель 47852-11 1год 44007 ОАО "Нефтеавтоматика", 03.10.2016 


технические автоматизиро- 
ванной системы управления 
пожаротушением 
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Комплексы программно- Апогей 27925-09 1 год 37808 ООО "НПФ "Ракурс", 01.01.2015 
технические измерительные г. С.-Петербург 
Комплексы программно- ЕМЦС-Т 40608-09 4 года 35238 ООО "АВИАТЭКС", г.Москва 01.06.2014 
технические измерительные 
Комплексы программно- ЕМЦС-Т 40608-09 4 года 35238/1 ЗАО "Шнейдер Электрик", 01.06.2014 
технические измерительные г.Москва 
Комплексы программно- Одиссей 40227-08 2 года 34814 ООО "Технический центр по 01.01.2014 
технические измерительные обеспечению безопасности 

дорожного движения", 

г.Пермь 
Комплексы программно- РЕТОМТМ-51 26975-04 1 год; 17732 ООО "НПП "Динамика", 01.07.2014 
технические измерительные с 2009 г. - г.Чебоксары 

2 года 

Комплексы программно- РЕТОМТМ-61 39508-08 2года 33940 ООО "НПП "Динамика", 01.01.2014 
технические измерительные г.Чебоксары 
Комплексы программно- Эверест 46369-11 1год 42133 ООО "Красноярская ГЭС- 14.02.2016 
технические измерительные инжиниринг" (ООО "ГЭС- 

инжиниринг), г.Дивногорск 
Комплексы программно- ПТК "АСМУТ" 51770-12 2 года 48762 ООО "НПФ "Ракурс", 20.11.2017 
технические измерительные г. С.-Петербург 
мониторинга трансформа- 
торного оборудования 
Комплексы программно- 22667-08 2 года 30311 ООО "ПРОСОФТ ТЕХНО- 01.02.2013 
технические измерительные ЛОДЖИ", г.Москва 
на базе устройств серии 
АРАМ-4000 
Комплексы программно- 22667-08 2 года 30311/1 ООО "НПФ "Прософт-Е", 01.02.2013 
технические измерительные г.Екатеринбург 
на базе устройств серии 
АРАМ-4000 
Комплексы программно- РЕТОМММ - ВЧм 32103-06 2 года 24469 ООО "НПП "Динамика", 13.12.2017 
технические измерительные г.Чебоксары 
параметров высокочастот- 
ного оборудования в элек- 
троэнергетике 
Комплексы программно- РЕТОМТМ-ВЧ 52125-12 2года 49178 ООО "НПП "Динамика", 06.12.2017 
технические измерительные г.Чебоксары 
параметров высокочастот- 
ного оборудования в элек- 
троэнергетике 
Комплексы программно- ВТУ-4 39128-08 2 года 33420 ЗАО "СовТИГаз", г.Москва 01.12.2013 
технические контролируе- 
мого пункта 
Комплексы программно- ТЕРМОКОНТ-2000 39589-08 2 года 33956 ООО НВФ "Сенсоры, Моду- 01.01.2014 
технические контроля и ли, Системы", г.Самара 
управления паровыми тур- 
бинами и котлами 
Комплексы программно- ПТК "СТА-МП" 45114-10 2 года 40700 ООО "НПП "Авиатрон", 01.08.2015 
технические микропроцес- г.Уфа 
сорных систем для автома- 
тизации нефтеперекачи- 
вающих станций и резерву- 
арных парков 
Комплексы программно- ТУРБО 50057-12 1 год 46738 ООО "НПО "Система", 01.06.2017 
технические мониторинга г. С.-Петербург 
технологических парамет- 
ров гидрозлектростанций 
Комплексы программно- КУБ-Микро, КУБ- 45869-10 4 года 41528 ООО "Технотроникс", 01.08.2015 
технические на базе кон- Микро/60, КУБ-Мини, г.Пермь 
троллеров КУБ-Нано 
Комплексы программно- ВН2048 50550-12 2года 47352 ЗАО "Объединение БИНАР", 20.07.2017 


технические систем контро- 
ля технологических пара- 
метров 


г.Саров 
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Комплексы программно- СТК-ЗР-М 40387-09 2 года 35036 ООО "НПФ "Ракурс", 01.05.2014 
технические технологиче- г. С.-Петербург 
ского мониторинга парамет- 
ров турбо- и гидрогенерато- 
ров 
Комплексы программно- УКФП 35322-10 2 года 41226 ООО "ОКСАТ НИКИЗТ", 01.08.2015 
технические управляющие и г.Москва 
измерительные 
Комплексы программно- УКФП 35322-10 2 года 41226/1 ЗАО "СКБ ОРИОН", 01.08.2015 
технические управляющие и г. С.-Петербург 
измерительные 
Комплексы программно- РИТМ-8000 39933-08 2 года 34431 ОАО "РИТЭК-СОЮЗ", 01.01.2014 
технические устройств те- г.Краснодар 
лемеханики контролируемо- 
го пункта 
Комплексы программных и ПИЛОН 41882-09 2 года 36925 ЗАО "НПП "Электронные 01.12.2014 
технических средств информационные системы", 
г.Екатеринбург 
Комплексы сбора и обра- ПКСОД-М 40739-09 1 год 35471 НИИ физики ФГОУ ВПО 01.07.2014 
ботки данньх переноснье "Южный Федеральный Уни- 
верситет", г.Ростов-на-Дону 
Комплексы специализиро- Стрела 24192-02 1год 13946/1 ОООНПП "Азротест", 01.01.2013 
ванные измерительно- г.Москва 
вычислительные 
Комплексы средств измере- КСИМ-03 28166-11 2 года 43775 ЗАО НПП "Центравтомати- 16.09.2016 
ний модульные ка", г.Воронеж 
Комплексы телемеханиче- "Распределеннье 39257-08 2 года 33550 ЗАО "РИССА- 01.12.2013 
ские информационно- ТелеСистемь" ТелеСистемы", г.Москва 
управляюшие 
Комплексы технических АСКУЭбыт 39245-08 4 года 33538 ООО "РОДОС", г.Краснодар 01.12.2013 
средств 
Комплексы технических КСПА, КСПА-М 21485-11 1год 44170 ООО "НПК "Ленпромавто- 21.10.2016 
средств матика", г. С.-Петербург 
Комплексы технических ПК-300 50538-12 4года 47340 ООО "АНТ-Информ", 20.07.2017 
средств г. С.-Петербург 
Комплексы технических Знергия+ 21001-11 4 года 42515 ООО "НТП "Энергокон- 22.04.2016 
средств троль", г.Заречный 
Комплексы технических ВН2018 20073-08 1 год 33497 ЗАО "Объединение БИНАР", 01.12.2013 
средств системы контроля г.Саров 
технологических парамет- 
ров 
Комплексы устройств теле- Телеканал-М2 23378-05 б лет 20388 ЗАО "Системы связи и те- 01.04.2015 
механики лемеханики", 
г. С.-Петербург 
Комплексы устройств теле- МИРТ1 41110-09 б лет 35905 ООО "Мир Технологий", 01.09.2014 
механики для радиосбора г.Ставрополь 
данных 
Комплексы устройств теле- Пирамида 48317-11 блет 44568 ЗАО ИТФ "Системы и тех- 06.12.2016 
механики многофункцио- нологии", г.Владимир 
нальные 
Комплексы устройств теле- Пирамида 48317-11 б лет 44569 ООО Завод "Промприбор", 06.12.2016 
механики многофункцио- г.Владимир 
нальные 
Комплекты ввода-вывода КВВ 21207-12 2 года 45798 ООО "Синкросс", г.Саратов 19.03.2017 
Контроллеры ЗО-5ххх 42873-09 2 года 38068 ООО "НПП "Микроника", 01.01.2015 
г.Москва 
Контроллеры ТІК-РІС 43777-10 1год 39131 ООО НПП "ТИК", г.Пермь 01.04.2015 
Контроллеры ГРАНТ-ЭНЕРГО 49303-12 2 года 45807 ООО "АНТ-Информ", 19.03.2017 
г. С.-Петербург 
Контроллеры Дон-Турбо 50099-12 4 года 46790 ООО НПО "Турбулентность- 01.06.2017 
Дон", с.Чалтырь 
Контроллеры К-2000 24302-10 2 года 40069 ООО "Синкросс", г.Саратов 01.08.2015 
Контроллеры КП 51534-12 1год 48503 ООО "НПО ВНИИЭФ- 22.10.2017 
ИЦФР.421451.023 Волгогаз", г.Саров 
Контроллеры КРОСС-500 28849-05 2 года 20186/1 ОАО "АБС Автоматизация", 01.08.2015 
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Контроллеры КСА-02 44567-10 2года 40056 ОООНПП "Системотехника 01.08.2015 
НН", г.Нижний Новгород 

Контроллеры КСИ-5130 47408-11 1год 43475 ООО "Радиосистемы", 05.08.2016 
г.Ижевск 

Контроллеры МИР КТ-51 38065-08 блет 31983 ООО "НПО "Мир", г.Омск 01.07.2013 

Контроллеры МИР КТ-51М 38066-10 блет 39231 ООО "НПО "Мир", г.Омск 01.04.2015 

Контроллеры РСЕ 45241-10 2 года 40868 ООО "Теплотекс АПВ", 01.08.2015 
г.Москва 

Контроллеры СИКОН С110 39438-08 б лет 33891 ЗАО ИТФ "Системы и тех- 01.01.2014 
нологии", г.Владимир 

Контроллеры СИКОН С110 39438-08 б лет 33891/1 ООО Завод "Промприбор", 01.01.2014 
г.Владимир 

Контроллеры СИКОН С120 40489-09 б лет 35151 ЗАО ИТФ "Системы и тех- 01.06.2014 
нологии", г.Владимир 

Контроллеры СИКОН С120 40489-09 б лет 35151/1 ООО Завод "Промприбор", 01.06.2014 
г.Владимир 

Контроллеры СН-1 "СОНЕТ" 24910-08 2 года 31628 ФГУП "Экспериментальный 01.06.2013 
завод научного приборо- 
строения с СКБ РАН" 
(ЭЗАН), г.Черноголовка 

Контроллеры автономные КАМ200 50807-12 2 года 47664 ООО "АКСИТЕХ", г.Москва 17.08.2017 

модульные 

Контроллеры измерений КИД-Н 51260-12 3года 48187 ЗАО "НПЦ "Промэлектрони- 21.09.2017 

напряжения дистанционные ка", г.Екатеринбург 

Контроллеры измерений со- КИД-И 51258-12 З года 48185 ЗАО "НПЦ "Промэлектрони- 21.09.2017 

противления изоляции дис- ка", г.Екатеринбург 

танционные 

Контроллеры измеритель- К-АТ-ММ 43692-10 2 года 39052 ЗАО "Аргоси", г.Москва 01.04.2015 

нье 

Контроллеры измеритель- АТ-8000 42676-09 2года 37790 ЗАО "Аргоси", г.Москва 01.01.2015 

ные 

Контроллеры измеритель- КИ-2 28618-10 2года 39482 ЗАО НПО "Промприбор", 01.04.2015 

ные г.Калуга 

Контроллеры измеритель- КР-ЗООИ 20139-04 2 года 18323 ЗАО "Волмаг", г.Чебоксары 01.09.2014 

нье 

Контроллеры измеритель- МС8 25575-08 1 год 34106 ОАО "Московский завод те- 01.01.2014 

ные пловой автоматики" (МЗТА), 
г.Москва 

Контроллеры измеритель- ТКЕІ-5В-ОШ 39372-08 2 года 33703 ООО "ТРЭИ ГМБХ", г.Пенза 01.01.2014 

ные для учета нефти 

Контроллеры измеритель- ВЭП-01 25556-03 8лет 15853 ООО "Волгазнергоприбор", 01.08.2013 

ные программируемые г.Самара 

Контроллеры измеритель- Мерадат-М 42020-09 2года 37508 ООО "Мерадат", г.Пермь 01.01.2015 

ные регистрируюшие 

Контроллеры измеритель- Сгапсп 5ВТС2 28693-08 1год 30556 ООО НПФ "Гранч", 01.02.2013 

ные технологического обо- г.Новосибирск 

рудования 

Контроллеры логические ПЛК160 48599-11 2 года 45041 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 21.12.2016 

программируемые 

Контроллеры логические ПЛК6З 45302-10 2 года 40936 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.08.2015 

программируемые 

Контроллеры логические ПЛК7З 48600-11 2 года 45042 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 21.12.2016 

программируемые 

Контроллеры малые техно- МТК20 39822-08 З года 34316 ООО НПП "Автоматика-С", 01.01.2014 

логические г.Москва 

Контроллеры механизиро- КМКС 50210-12 5лет 46928 ЗАО "ПИК Прогресс", 20.06.2017 

ванного куста скважин г.Москва 

Контроллеры микропроцес- ГАММА-7М 24388-08 2 года 30730 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.04.2013 

сорные 

Контроллеры микропроцес- ГАММА-8М 24389-08 2года 30729 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.04.2013 

сорные 

Контроллеры многоканаль- КМ04 36877-08 2года 30446 ФГУП "Экспериментальный 01.02.2013 


ные 


завод научного приборо- 
строения с СКБ РАН" 
(ЭЗАН), г.Черноголовка 
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Контроллеры многофунк- ARIS СЗ0х 44737-10 4 года 40429 ООО "Прософт-Системы", 01.08.2015 
циональнье г.Екатеринбург 
Контроллеры многофунк- ARIS МТ700 52203-12 4года 49252 ООО "Прософт-Системы", 20.12.2017 
циональные г.Екатеринбург 
Контроллеры многофунк- Интеллектуальный 52126-12 блет 49179 ЗАО ИТФ "Системы и тех- 06.12.2017 
циональные контроллер $М160 нологии", г.Владимир 
Контроллеры многофунк- Интеллектуальный 52126-12 б лет 49180 ООО Завод "Промприбор", 06.12.2017 
циональные контроллер $М160 г.Владимир 
Контроллеры многофунк- КР-500, КР-500М 28858-11 2 года 44002 ЗАО "Волмаг", г.Чебоксары 03.10.2016 
циональнье 
Контроллеры многофунк- МФКЗООО, МФК1500 41042-09 З года 35837 ЗАО ПК "Промконтроллер", 01.08.2014 
циональные г.Москва 
Контроллеры многофунк- МФКЗООО, МФК1500 45216-10 З года 40844 ЗАО ПК "Промконтроллер", 01.08.2015 
циональные г.Москва 
Контроллеры многофунк- СТЕЛ АП 50320-12 5 лет 47069 ООО НПО "Турботрон", Рос- 29.06.2017 
циональные товская обл. 
Контроллеры многофунк- МКЦ-07 37611-08 З года 31336 ООО "Вест-Инжиниринг", 01.05.2013 
циональные цифровые г. С.-Петербург 
Контроллеры модульные БАЗИС-100 46609-11 З года 42397 ЗАО "Экоресурс", г.Воронеж 07.04.2016 
противоаварийной защиты, 
регистрации и управления 
Контроллеры объекта СТЕЛ 39131-08 2 года 33423 ООО НПП "Турботрон", 01.12.2013 
г.Ростов-на-Дону 
Контроллеры присоедине- КП-ПР 38067-08 2 года 31985 ФГУП "Экспериментальный 01.07.2013 
ния программируемые реги- завод научного приборо- 
стрирующие строения с СКБ РАН" 
(ЭЗАН), г.Черноголовка 

Контроллеры программи- ЭЛПК-03 25179-08 2года 31928 ООО Внедренческая фирма 01.07.2013 
руемые "ЭЛНА", г.Москва 
Контроллеры программи- ЭЛПК-04 45389-10 2года 41004 ОООВнедренческая фирма 01.08.2015 
руемые "ЭЛНА", г.Москва 
Контроллеры программи- ЭЛСИ-Т 20714-09 2года 37513 ЗАО "ЗлеСи", г.Томск 01.01.2015 
руемье 
Контроллеры программи- ЭЛСИ-ТМ 27135-09 2года 36452 ЗАО "ЗлеСи", г.Томск 01.10.2014 
руемье 
Контроллеры программи- ПИК-10 22543-02 2года 11757 ФГУП "ПО "Октябрь", 01.08.2013 
руемые индустриальные г.Каменск-Уральский 
Контроллеры программи- ОВЕН ПЛК150, 36612-07 2 года 30105 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.01.2013 
руемые логические ОВЕН ПЛК154 
Контроллеры программи- МКЭН 36210-07 2года 29646 ООО "АПС", г.Ростов-на- 01.12.2012 
руемые промышленные Дону 
Контроллеры программи- УЛЬТРОНИК 45391-10 1год 40997 ООО "ЦентрКонтрольАвто- 01.08.2015 
руемые промышленные (ОІТКОМІС) матика", г.Москва 
Контроллеры промышлен- АРМКОНТ 40350-09 З года 34887 ЗАО "НВТ-Автоматика", 01.05.2014 
ные г.Москва 
Контроллеры промышлен- ГАММА-11 27249-10 2 года 40068 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.08.2015 
ные комбинированные 
Контроллеры с автономным АК-500 49741-12 4 года 46352 ООО "АНТ-Информ", 05.05.2017 
питанием г. С.-Петербург 
Контроллеры сбора и пере- ПУМА-30 39793-08 8 лет 34250 ООО "АйСиБиКом", 01.01.2014 
дачи данных измеритель- г.Москва 
ные 
Контроллеры сбора и пере- АКСИ 39847-08 2 года 34346 ООО "АКСИТЕХ", г.Москва 01.01.2014 
дачи информации 
Контроллеры сетевые инду- СИКОН С1 15236-03 4 года 14722/1 ЗАО ИТФ "Системы и тех- 01.06.2013 
стриальные и 8 лет нологии", г.Владимир 
Контроллеры сетевые инду- СИКОН С1 15236-03 4 года 147224 ООО Завод "Промприбор", 01.06.2013 
стриальные и8лет г.Владимир 
Контроллеры сетевые инду- СИКОН С50 28523-05 б лет 19745/1 ООО Завод "Промприбор", 01.08.2015 
стриальные г.Владимир 
Контроллеры сетевые инду- СИКОН С60 44900-10 4 года 40482 ООО Завод "Промприбор", 01.08.2015 
стриальные г.Владимир 
Контроллеры сетевые инду- СИКОН С70 28822-05 б лет 20109/1 ООО Завод "Промприбор", 01.04.2015 


стриальные 
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Контроллеры сигналов КС-02 47197-11 1 год 43148 ЗАО "Минимакс-94", 11.07.2016 
г.Москва 
Контроллеры системы об- 108-АТ 39797-08 1 год 34254 ООО "Знергоавтоматика", 01.01.2014 
наружения утечек г.Москва 
Контроллеры специализи- Спекон СК 20962-11 2 года 44018 ЗАО "НПФ Теплоком", 03.10.2016 
рованнье г. С.-Петербург 
Контроллеры специальные КСП "ИДЕЛЬ" 26408-04 2 года 16935/1 Межрегиональное ОАО 01.05.2014 
пожарные "Нефтеавтоматика", г.Уфа 
Контроллеры телеметриче- ССофт:Сигнал 44892-10 2года 40475 ООО "СервисСофт", г.Тула 01.08.2015 
ские (Ssoft:Signal) 
Контроллеры температур- TK-5.0 M 13753-12 1 год 45709 ООО "Синкросс", г.Саратов 12.03.2017 
ные 
Контроллеры терминальные ТК16Г.10, ТК161.11 39562-08 б лет 33911 ЗАО "НПФ Прорыв", 01.01.2014 
г.Жуковский 
Контроллеры терминальные ТК16Г.14 46971-11 блет 42864 ЗАО "НПФ Прорыв", 15.06.2016 
пос.Ильинский 
Контроллеры технологиче- Автоматика ТК-20РС 26004-08 З года 34619 ООО НПП "Автоматика-С", 01.01.2014 
ские г.Москва 
Контроллеры технологиче- (С2000-Т 38521-08 2 года 32592 ЗАО НВП "Болид", 01.09.2013 
ские г.Королев 
Контроллеры узлов учета УМ-50.2 44569-10 б лет 40058 ЗАО "Связь инжиниринг М", 01.08.2015 
г.Москва 
Контроллеры универсаль- ЭК-2000 15483-10 2 года 40061 ЗАО "Змикон", г.Москва 01.08.2015 
ные программируемые про- 
мышленные 
Контроллеры управления КАТРОН 50306-12 5лет 47054 ООО НПП "ДонКонт", 29.06.2017 
г.Ростов-на-Дону 
Контроллеры цифровые ав- ЦАУК 37144-08 1 год 30724 ООО "ЭНИКОМП", 01.04.2013 
тономные универсальные г.Новосибирск 
Контроллеры-анализаторы КАЭП-02 36910-08 б лет 30496 ООО "Промышленные Кон- 01.02.2013 
электропотребления троллеры", г.Заречный 
Контроллеры-сборшики КСМ2 26908-04 2года 17600 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.04.2015 
микропроцессорные 
Контроллеры-сборшики КСМ4 26910-04 2 года 17602 ЗАО "Альбатрос", г.Москва 01.04.2015 
микропроцессорные 
Лаборатории измеритель- ПЛИТ-А1-2 23368-02 1 год 12797 ООО НПФ "Техноякс", 01.10.2013 
ной техники подвижные г.Москва 
Модули А|-ЗЗА, А!-ЗБА, Al- 52079-12 2 года 49124 ЗАО "Змикон", г.Москва 14.12.2017 
36A, АЮ-З1А серии 
0С8-2000 
Модули 0С8-2000 21926-09 2 года 38074 ЗАО "Змикон", г.Москва 01.01.2015 
Модули аналогового ввода МАВ 36245-07 1 год 29812 ООО НПК "Микрофор", 01.12.2012 
г.Москва 
Модули аналогового ввода МВ110 51291-12 2 года 48323 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 02.10.2017 
Модули аналого-цифровье ВН1188 39670-08 1 год 34058 ЗАО "Объединение БИНАР", 01.01.2014 
преобразующие г.Саров 
Модули барьеров искробе- МК-480 25818-03 2 года 16190/2 ФГУП "Уфимское приборо- 01.01.2014 
зопасности строительное ПО" (УППО), 
г.Уфа 
Модули ввода аналоговых ВАС-15Р 27835-04 1 год; 42857 ЗАО "Автоматика-Э", г.Омск 15.06.2016 
сигналов с2011г.- 
2 года 
Модули ввода аналоговых РТ-АЦП 21950-01 1год 10983/1 ОАО "Южная генерирующая 01.06.2013 
сигналов компания - ТГК-8" Филиал 
"Ростовская городская гене- 
рация", г.Ростов-на-Дону 
Модули ввода/вьвода МВВ-ЦИТ-ЭС 44652-10 3 roga 40139 OOO "Центр Инновацион- 01.08.2015 
ных Технологий - ЭС", 
г.Саратов 
Модули ввода-вывода Метран-970 40651-09 3 года 35327 ООО НПФ "Специальная 01.07.2014 
Автоматика", г.Челябинск 
Модули ввода-вывода Злметро-МВВ 40652-09 3 года 35328 ООО "ЗлМетро Групп", 01.07.2014 
г.Челябинск 
Модули измерений и сигна- МИСТ-04 21561-01 1год 10471 ООО "Зльком", г.Нижний 01.05.2013 


лизации 


Новгород 
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Модули измерения электри- МИ-ЦИТ-ЭС 44654-10 3 года 40141 ООО "Центр Инновацион- 01.08.2015 
ческих параметров ных Технологий - ЗС", 
г.Саратов 
Модули измерительно- МИ-100 47426-11 2 года 43494 ЗАО НПП "Радиотелеком", 05.08.2016 
управляющие г. С.-Петербург 
Модули измерительнье АС, СРС в формате 27574-04 3 года; 184821 ЗАО "НПФ "ДОЛОМАНТ", 01.01.2014 
тісгоРС с 2008 г. - г.Москва 
5 лет 
Модули измерительные НЭП-512С 49931-12 З года 46522 ЗАО "НТЦ "Диапром", 18.05.2017 
г.Москва 
Модули измерительные МІ-8ТІ, NL-4RTD, 27576-04 2года 18484 ООО "Научно- 01.12.2014 
ввода-вывода аналоговых МЕ-4АО, МІ-8ДІ, NL- исследовательская лабора- 
сигналов 2C тория автоматизации проек- 
тирования" (ООО "НИЛ 
АП”), г.Таганрог 
Модули контроллерные МК-400 24642-03 2 года 14586/2 ФГУП "Уфимское приборо- 01.01.2014 
строительное ПО" (УППО), 
г.Уфа 
Модули контроля СК-1/2-КЕЕ 39283-08 1 год 33581 ООО "Констэл", г.Москва 01.12.2013 
Модули контроля и управ- МКУ 5.110.000 30049-05 2 года 21888 ООО "Институт злектропи- 01.10.2015 
ления для злектроагрегатов тания" (ИЗП), г.Обнинск 
Мультиметры трехфазные Ресурс-МТ 48209-11 4 года 44387 ОООНПП "Знерготехника", 11.11.2016 
г.Пенза 
Мультиметры трехфазные Ресурс-МТ 48209-11 4 года 44388 ООО "Электрокомплект", 11.11.2016 
г.Пенза 
Мультиметры трехфазные Ресурс-МТ 48209-11 4 года 44389 ООО "Знергостройресурс", 11.11.2016 
г.Пенза 
Мультиметры трехфазные Ресурс-МТ 48209-11 4 года 44390 ОООНПП "Знергоприбор", 11.11.2016 
г.Пенза 
Накопители электрических НЭП-256 41382-11 З года 44567 ЗАО "НТЦ "Диапром", 06.12.2016 
параметров г.Москва 
Преобразователи ПР 39447-08 1 год 33897 ООО ЦПТР "Авантаж", 01.01.2014 
г.Москва 
Преобразователи аналого- MOUI 52101-12 З года 49150 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 14.12.2017 
вых сигналов измеритель- 
ные универсальные 
Преобразователи аналого- ИТП-11 52102-12 З года 49151 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 14.12.2017 
вых сигналов измеритель- 
ные универсальные 
Преобразователи измери- УСПД Вее.Ме! 39862-08 4 года 34483 ЗАО "Телесистемы", 01.01.2014 
тельной информации циф- г.Екатеринбург 
ровье 
Преобразователи измери- ISO-1VF 39282-08 1 год 33580 ООО "Констэл", г.Москва 01.12.2013 
тельные 
Преобразователи измери- ISO-RTD, ISO-A 24245-03 1 год 14001 ООО "Констэл", г.Москва 01.02.2013 
тельные 
Преобразователи измери- БИ-Л 37496-08 2 года 31309 ООО "Парсек", г.Москва 01.05.2013 
тельные 
Преобразователи измери- Блок С7 24064-08 2 года 34463 ООО НПП "Томская злек- 01.01.2014 
тельные тронная компания" (ТЭК), 
г.Томск 
Преобразователи измери- Блок С9 24065-09 2 года 36052 ООО НПП "Томская элек- 01.09.2014 
тельные тронная компания" (ТЭК), 
г.Томск 
Преобразователи измери- Взлет АС 26778-09 4 года 35191 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.06.2014 
тельные 
Преобразователи измери- Е855А, Е855В, 22144-12 1 год 46190 ООО "Фирма "Алекто- 20.04.2017 
тельные Е855С, Е854А, Электроникс", г.Омск 
Е854В, Е854С 
Преобразователи измери- ИП-40000, ИП-40160 38148-08 2 года 31981 ЗАО НПП "Электронные 01.07.2013 
тельные информационные системы", 
г.Екатеринбург 
Преобразователи измери- ИП-40020, ИП-40030 39124-08 2 года 33323 ЗАО НПП "Электронные 01.12.2013 
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Преобразователи измери- ИП-40374, ИП- 42451-09 2года 37442 ЗАО "НПП "Электронные 01.01.2015 
тельные 405841, ИП-40044 информационные системы", 
г.Екатеринбург 
Преобразователи измери- ИП-Т10, ИП-Т10И, 13746-04 1 год 18042/1 ОАО "АБС Автоматизация”, 01.08.2015 
тельные ИП-С10, ИП-С10И г.Чебоксары 
Преобразователи измери- ОНИКС-01 27268-08 2года 32530 ООО Инженерное предпри- 01.09.2013 
тельные ятие "АСКУ", г.Уфа 
Преобразователи измери- ПИ 9701 21560-01 2года 10470 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 01.11.2016 
тельные 
Преобразователи измери- ПИМБ-331 25210-12 1,5 года 48876 ООО "НПО ВНИИЭФ- 30.11.2017 
тельные ИЦФР.426442.002 Волгогаз", г.Саров 
Преобразователи измери- ПРИЗ 37837-08 4 года 31651 ЗАО "НПФ Теплоком", 01.06.2013 
тельнье г. С.-Петербург 
Преобразователи измери- ПТЗ 39244-08 1 год 33537 ООО "Констэл", г.Москва 01.12.2013 
тельные 
Преобразователи измери- РТЕ 36634-07 2 года 30117 ООО "Авис Энергомаш Ин- 01.01.2013 
тельные жиниринг", г.Москва 
Преобразователи измери- СТИ-3 26284-04 2 года 35423 ООО "Инновационная фир- 01.07.2014 
тельные ма СНИИП АТОМ", г.Москва 
Преобразователи измери- ТМА 27113-09 2года 36047 ЗАО "ЗлеСи", г.Томск 01.09.2014 
тельнье 
Преобразователи измери- УКЗ 40058-08 2 года 34579 ООО "Парсек", г.Москва 01.01.2014 
тельнье 
Преобразователи измери- УКЗ-М 45369-10 2 года 41071 ООО "Парсек", г.Москва 01.08.2015 
тельные 
Преобразователи измери- ЭП 2719 19657-05 1 год 2111111 ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" 01.04.2015 
тельные им.М.В.Проценко", 
г.Заречный 
Преобразователи измери- ЭП2720 31657-12 1год 47322 ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" 20.07.2017 
тельные им.М.В.Проценко", 
г.Заречный 
Преобразователи измери- JA-2USB-12, JA- 37985-08 1 год 31913 ЗАО "Руднев-Шиляев", 01.07.2013 
тельные аналого-цифровые 205В-У, ЛА-205В- г.Москва 
14, ЛА-2005В, JIA- 
150405В 
Преобразователи измери- ЭнИ-802 (Метран- 39117-08 2года 33336 ООО "Энергия-Источник", 01.12.2013 
тельные многоканальные 950МК) г.Челябинск 
Преобразователи измери- МИП-02ХХХ 47687-12 8лет 47209 ЗАО "РТСофт", 09.07.2017 
тельные многофункцио- г.Черноголовка 
нальные 
Преобразователи измери- ПРИЗ-001 45057-10 4 года 40637 ОАО "Юг-Система плкс", 01.08.2015 
тельнье многофункцио- г.Краснодар 
нальные 
Преобразователи измери- СНЗ3020 34280-07 4 года 27236 ООО предприятие "ЗИП- 01.04.2017 
тельные многофункцио- Научприбор", г.Краснодар 
нальные 
Преобразователи измери- ФЕ1888.1-АД 43492-09 2года 38696 ОАО "Приборостроитель- 01.01.2015 
тельные многофункцио- ный завод "Вибратор", 
нальные г. С.-Петербург 
Преобразователи измери- W933 22925-07 1 год 29940 ООО НПФ "Сенсорика", 01.01.2013 
тельные многофункцио- г.Екатеринбург 
нальные 
Преобразователи измери- Энергия-ТМ 48013-11 4 года 44167 ООО "НТП "Энергокон- 21.10.2016 
тельные многофункцио- троль", г.Заречный 
нальные программируемые 
Преобразователи измери- ИПМ 0399 22676-12 2 года 48888 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 30.11.2017 
тельные модульные г.Москва 
Преобразователи измери- ФЕ1892-АД 47228-11 2года 43185 ОАО "Приборостроитель- 15.07.2016 
тельные напряжения, силы ный завод "Вибратор", 
тока и мошности трехфаз- г. С.-Петербург 
ных электрических сетей 
Преобразователи измери- ФЕ1890-АД и 47010-11 2года 42855 ОАО "ВИБРАТОР", 15.06.2016 
тельные напряжения, силы ФЕ1891-АД г. С.-Петербург 


тока и мощности электриче- 
ских сетей постоянного и 
переменного тока 
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Преобразователи измери- Е856ЭЛ (пост.), 50680-12 4 года 47500 ОАО "Злектроприбор", 27.07.2017 
тельные постоянного токаи Е854ЭЛ (перем.) г.Чебоксары 
напряжения, переменного 
тока и напряжения 
Преобразователи измери- МСД-200 52103-12 З года 49152 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 14.12.2017 
тельнье регистрирующие 
Преобразователи измери- НЕВОД+ 26043-09 2 года 36454 ООО "Геолинк", г.Москва 01.10.2014 
тельные сбора данных и 
управления 
Преобразователи измери- ДТХ-50, ДТХ-100, 22124-07 1 год 28912 ОАО "НИИ электромехани- 12.09.2017 
тельные тока ДТХ-150, ДТХ-Т, ки" (НИИЗМ), г.Истра 
ДИТ-500, ДИТ-750 
Преобразователи измери- ПЦ6806 23833-09 8лет 35148 ООО "НПП Злектромехани- 01.06.2014 
тельные цифровые ка", г.Воронеж 
Преобразователи многока- ПМИ-РЦ 28594-05 З года 19778 ЗАО НПФ "КОМАГ-Б”, 01.04.2015 
нальные измерительные г.Москва 
сигналов рельсовых цепей 
Преобразователи норми- НП 002 22393-08 1 год 33343 ЗАО "Термоавтоматика", 01.12.2013 
рующие г.Мытищи 
Преобразователи норми- НП-03, 2000Н, 45386-10 1год 40988 ООО "Теплоприбор-Юнит", 01.08.2015 
руюшие 2000НМ и 2года г.Челябинск 
Преобразователи постоян- ПІНКВ-3 46252-10 4года 41829 ООО "НПО САУТ", 01.08.2015 
ного напряжения в код г.Екатеринбург 
Преобразователи постоян- АСТРА-ТД 43552-10 2 года 38864 Филиал ФГУП "НПЦ автома- 01.04.2015 
ного тока и сопротивления тики и приборостроения 
измерительнье им.акад.Н.А.Пилюгина" "Со- 
сенский приборостроитель- 
ный завод" (Филиал ФГУП 
"НЦП АП" "СПЗ"), 
г.Сосенский 
Преобразователи промыш- T-2100 30083-07 1 год 2700911 ООО "Измерительная тех- 01.01.2015 
леннье ника", г.Москва 
Преобразователи расчетно- ТВПС-1М 50723-12 4 года 47573 ООО "Прософт-Системы", 30.07.2017 
измерительные г.Екатеринбург 
Преобразователи сигналов РИА 48001-11 4 года 44155 ЗАО "Злектротехническая 21.10.2016 
измерительные компания", г.Москва 
Преобразователи сигналов 4507 ПА 24637-03 1год 14532/1 ЗАО "Сибтензоприбор", 01.06.2013 
тензорезисторных датчиков г. Топки 
Преобразователи сопротив- ПСТ 23546-12 2 года 48418 ОООНПФ "КонтрАвт", 12.10.2017 
ление-ток измерительные г.Нижний Новгород 
Преобразователи унифици- РМ1 45297-10 3года 40937 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.08.2015 
рованного сигнала в цифро- 
вой код 
Преобразователи- ФЕ1874-АД 36184-07 2года 29644 ОАО "Приборостроитель- 01.12.2012 
демультиплексоры измери- ный завод "Вибратор", 
тельные г. С.-Петербург 
Приборы аналоговые А 44665-10 1год 40152 ООО "Теплоприбор-Юнит", 01.08.2015 
г.Челябинск 
Приборы вторичные для ра- Ф1760.3-АД 40946-09 2года 35678 ОАО "Приборостроитель- 01.08.2014 
боты с датчиками диффе- ный завод "Вибратор", 
ренциально- г. С.-Петербург 
трансформаторного типа 
Приборы вторичные Tenno- ИМ2300 14527-11 4 года 45024 ФГУП "ОКБ "Маяк", г.Пермь 21.12.2016 
энергоконтроллеры 
Приборы вторичные Tenno- ИМ2300 14527-11 4 года 45025 ООО "НПП Интромаг", 21.12.2016 
энергоконтроллеры г.Пермь 
Приборы для диагностики ПКО 24785-03 2 года 33999 ООО "Парсек", г.Москва 01.01.2014 
злектрохимической зашиты 
и коррозионных обследова- 
ний 
Приборы для измерения ПКИ-02, ПКИ-02М 20178-08 2года 31223 ЗАО НПП "Радиотелеком", 01.05.2013 


злектрических характери- 
стик установок зашиты под- 
земных металлических со- 
оружений от злектрохими- 
ческой коррозии 
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Приборы для поверки name- НМС-100 25255-08 1 год 38929 ООО "Л Кард", г.Москва 01.06.2013 
рителей параметров движе- 
ния электропоездов 
Приборы для проверки уст- АСТРО 24959-03 1 год 14951/1 ООО "Астро-УЗО", г.Москва 01.11.2013 
ройств защитного отключе- 
ния 
Приборы измерения пара- КОПЕР-1 25116-03 2года 16752 ЗАО ПО "Электроточпри- 01.09.2013 
метров электрических бор", г.Омск 
средств взрывания 
Приборы измерительные серии ПКЦ 41969-09 2года 37015 ЗАО "НПП "Автоматика", 01.01.2015 
цифровые г.Владимир 
Приборы комбинированные ПК-РЦ-М 48034-11 З года 44196 ЗАО НПФ "КОМАГ-Б", 26.10.2016 
для измерения сигналов г.Москва 
рельсовых цепей много- 
функциональные 
Приборы контроля высоко- ПІКВ/М6Н 31442-06 1 год 23537 ООО "СКБ электротехниче- 01.04.2016 
вольтных выключателей ского приборостроения" 
(СКБ ЭП), г.Иркутск 
Приборы контроля высоко- ПКВ/УЗ.0 40301-08 1 год 35043 ООО "СКБ электротехниче- 01.01.2014 
вольтных выключателей ского приборостроения" 
(СКБ ЭП), г.Иркутск 
Приборы контроля высоко- ПКВ-03 40115-08 2 года 34784 ООО "Геомир", 01.01.2014 
вольтных выключателей г.Екатеринбург 
Приборы микропроцессор- МАСТЕР Т-300 33623-12 2 года 47443 ЗАО "Электротехническая 23.07.2017 
ные компания", г.Москва 
Приборы микропроцессор- Трансформер-МІ. 39713-08 1 год 34162 ЗАО "Электротехническая 01.01.2014 
ные компания", г.Москва 
Приборы многоканальные Ф1766-АД 25512-08 2 года 33560 ОАО "Приборостроитель- 01.12.2013 
узкопрофильнье ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Приборы одноканальнье Ф1775-АД 28712-10 2 года 38935 ОАО "Приборостроитель- 01.04.2015 
панельнье ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Приборы показываюшие КП1М 38080-08 2года 31997 ООО "Теплоприбор-Юнит", 01.07.2013 
г.Челябинск 
Приборы показывающиеи Технограф 160 17701-06 1год 45211 ООО "Теплоприбор-Юнит", 20.01.2017 
регистрирующие г.Челябинск 
Приборы счетные однока- ПСО2-4И 40693-09 1 год 35482 ОАО "Пятигорский завод 01.07.2014 
нальные "Импульс", г.Пятигорск 
Приборы шитовые цифро- Ш00, ЩОТ, ЩО2, 23022-07 1 год 26664 ОАО "Электроприбор", 05.03.2017 
вые электроизмерительные ЩО2.01, Ш72, Щ96, г.Чебоксары 
Ш120 
Приборы шитовые цифро- щпо2м, ШП02.01, 35401-10 З года 39526 ОАО "Злектроприбор", 01.04.2015 
вые электроизмерительные ЩП72, ЩП96, г.Чебоксары 
ШП120 
Приборы электроизмери- М2042, М2044, 10077-85 1 год 16818 ЗАО ПО "Электроточпри- 01.01.2014 
тельные лабораторные пе- М2051 бор", г.Омск 
реносные аналоговые 
Приборы электроизмери- ФП 41105-09 2года 35891 ООО МНПП "Антракс", 01.09.2014 
тельные многофункцио- г.Москва 
нальные 
Приборы электроизмери- ОМІХ 42735-09 4 года 37843 ООО "Автоматика", 01.01.2015 
тельные цифровые г. С.-Петербург 
Приборы электронные узко- Ф1764-АД 25621-08 2года 33025 ОАО "Приборостроитель- 01.10.2013 
профильные ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Приборы энергетика много- ПЭМ-02 25726-03 4 года 16057 ООО "НПП Марс-Энерго", 01.01.2014 
функциональные для изме- г. С.-Петербург 
рения электроэнергетиче- 
ских величин 
Приборы эталонные Пульсар-01Э 18157-99 1 год 6059 ООО "ПТП "Эра-1", г.Омск 01.10.2014 
Радиоконцентраторы БРК 36995-08 4 года 30610 ООО "Малое НПП "Сатурн", 01.02.2013 
г.Москва 
Регистраторы ЭнИ-701 (Метран- 41211-09 2 года 36018 ООО "Знергия-Источник", 01.09.2014 


901) 


г.Челябинск 
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Регистраторы аварийных НЕВА-РАС 48980-12 3 года 45394 ЗАО "НПФ "Знергосоюз", 08.02.2017 
событий г. С.-Петербург 
Регистраторы безбумажные МЕМОГРАФ, ME- 23909-08 2года 31482 ООО "Теплоприбор-Юнит", 01.06.2013 
МОГРАФ-М г.Челябинск 
Регистраторы безбумажные Экограф-Т 32772-11 2года 44000 ООО "Теплоприбор-Юнит", 03.10.2016 
г.Челябинск 
Регистраторы видеографи- Метран-910 32011-09 2года 35300 ООО НПФ "Специальная 01.06.2014 
ческие Автоматика", г.Челябинск 
Регистраторы видеографи- Элметро-ВиЭР 38172-08 2 года 32046 ООО "ЭлМетро Групп", 01.08.2013 
ческие г.Челябинск 
Регистраторы видеографи- Элметро-ВиЭР-104К, 49921-12 З года 46509 ООО "ЭлМетро Групп", 18.05.2017 
ческие Злметро-Ви9Р-М, г.Челябинск 
Метран-910-104Ки 
взрывозащищенное 
исп. Элметро-ВиЭР- 
104К-Ех 
Регистраторы домовые Комплекс 45560-10 б лет 41207 ООО "НПЦ "Стройком- 01.08.2015 
плекс", г.Москва 
Регистраторы многоканаль- МЕТРАН-900 24592-08 2 года 33293 ЗАО "Промышленная группа 01.11.2013 
ные "Метран", г.Челябинск 
Регистраторы многоканаль- РМТ59, РМТ69 29934-10 3 года 40347 ОООНПП "ЗЛЕМЕР", 01.08.2015 
ные технологические и 4 года г.Москва 
Регистраторы параметров РПУ-03.х 34763-12 1 год 46792 ООО "Региональный канат- 01.06.2017 
подъемной установки ный центр" (РКЦ), г.Пермь 
Регистраторы технологиче- РТП-04 29581-12 2 года 46151 ООО НПЦ "ЗНАНИЕ", 18.04.2017 
ских параметров г.Сергиев Посад 
Регистраторы щитовые Ф1771-АД 29715-08 2 года 33022 ОАО "Приборостроитель- 01.10.2013 
электронные многоканаль- ный завод "Вибратор", 
ные г. С.-Петербург 
Регистраторы электриче- РЭП-4Т4Н 39513-08 3 года 33944 ООО "Фирма "Альбион", 01.01.2014 
ских процессов г.Челябинск 
Регистраторы электриче- Парма РП4.06М 31479-11 4 года 42639 ООО "Парма", 18.05.2016 
ских процессов цифровые г. С.-Петербург 
Регистраторы электриче- Парма РП4.08 24581-08 4 года 33660 ООО "Парма", 01.01.2014 
ских процессов цифровые г. С.-Петербург 
Регистраторы электронные Параграф 34901-12 4года 47826 ООО "Автоматика", 24.08.2017 
г. С.-Петербург 
Регуляторы микропроцес- МИНИТЕРМ 400 СИ 22727-07 1 год 27996 ОАО "Московский завод те- 31.10.2017 
сорные пловой автоматики" (МЗТА), 
г.Москва 
Регуляторы микропроцес- МЕТАКОН 17977-09 2 года 35954 ООО НПФ "КонтрАвт", 01.09.2014 
сорные измерительные г.Нижний Новгород 
Сигнализаторы дистанци- ДС 18621-09 1год 38784 ООО "НПО "Наука и серий- 01.01.2015 
онные ный выпуск", г.Томск 
Системы автоматизирован- САУ АВО 45365-10 4 года 41017 ООО "Прософт-Системы", 01.08.2015 
ного управления аппарата- г.Екатеринбург 
ми воздушного охлаждения 
Системы автоматизирован- МИК 41562-09 4 года 36502 ООО "Московская Измери- 01.10.2014 
ные измерительные тельная Компания", 
г.Москва 
Системы автоматизирован- СУ-1101 51643-12 1год 48617 ООО "ҮХІ-Системы", 31.10.2017 
ные измерительные г.Москва 
Системы автоматизирован- ТЕСТ-9110-УХІ-ХХ- 45982-10 2года 41670 ООО "УХІ-Системы", 01.08.2015 
ные измерительные ххххх г.Москва 
Системы автоматизирован- АБИИС СЕЛЕНА 38433-08 1 год 32488 ЗАО "НПК "Джоуль-Мед", 01.09.2013 
ные информационно- г.Москва 
измерительные 
Системы автоматизирован- Погода 17529-10 1 год 39434 ЗАО "Институт радарной 01.04.2015 
ные информационно- метеорологии", 
измерительные пос.Воейково 
Системы автоматизирован- Тепловизор 33654-12 4 года 46664 ЗАО "НПО "Тепловизор", 01.06.2017 
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Системы автоматизирован- ПОТОК 48071-11 2 года 44239 ОАО "Газпром автоматиза- 26.10.2016 

ные контроля и управления ция", г. Москва 

компрессорньм цехом 

Системы автоматизирован- АСК-ЛБ-К 24111-08 1год 31093 ОАО "Ижевский мотозавод 01.04.2013 

ные контроля логических "Аксион-холдинг", г.Ижевск 

блоков 

Системы автоматизирован- АСК-МКИ 24109-02 1 год 31066 ОАО "Ижевский мотозавод 01.04.2013 

ные контроля монтажа ка- "Аксион-холдинг", г.Ижевск 

бельных изделий 

Системы автоматизирован- АСУД-248 24190-10 4 года 40524 ОООНПО "Текон- 01.08.2015 

ные управления и диспет- Автоматика", г.Москва 

черизации 

Системы автоматики Карат 39802-08 2 года 34257 ООО НПП "Системотехника 01.01.2014 
НН", г.Нижний Новгород 

Системы автоматического Квант-ММ 44612-10 2 года 40165 ООО "Вега-ГАЗ", г.Москва 01.08.2015 

управления 

Системы автоматического ПОТОК НП 26730-08 1 год 30465 ООО НТО "Терси-М", 01.02.2013 

управления г.Нижний Новгород 

Системы автоматического 39384-08 1 год 33743 ФГУП "ФНПЦ НИИИС 01.01.2014 

управления САУиР ГПА им.Ю.Е.Седакова", г.Нижний 
Новгород 

Системы измерительно- СТН-3000 21697-10 2года 40171 ЗАО "АтлантикТрансгазСи- 01.08.2015 

информационные и управ- стема", г.Москва 

ляюшие 

Системы измерительно- Каскад-САУ 40422-09 2года 35110 ООО НТО "ТЕРСИ", г.Саров 01.05.2014 

управляющие на основе 

программно-технического 

комплекса 

Системы измерительные ДОМОВОЙ-РДС 38666-08 2 года 32755 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 01.10.2013 

Системы измерительные ДОМОВОЙ-РДС 38666-08 2 года 3275511 ООО "МЗИС", 01.10.2013 
г.Малоярославец 

Системы измерительнье ИС-ЭМИКОН 22929-08 2года 31751 ЗАО "Змикон", г.Москва 01.06.2013 

Системы измерительнье ИС-ЭМИКОН 43768-10 2года 39271 ЗАО "Змикон", г.Москва 01.04.2015 

Системы измерительнье СЕНС 39007-08 2 года 33256 ООО "НПП "СЕНСОР", 01.11.2013 
г.Пенза 

Системы измерительные СИ188 47976-11 1год 44125 ООО "Вибратор- 11.10.2016 
Электроникс-Сервис", 
г. С.-Петербург 

Системы измерительные Силькан 32272-11 1год 44006 ООО "Региональный канат- 03.10.2016 
ный центр" (РКЦ), г.Пермь 

Системы измерительные Спецэлектромеханика 21707-08 1 год 32441 ОАО НПО "Спецэлектроме- 01.09.2013 
ханика", г.Москва 

Системы измерительные Струна 28116-09 1год 36838 ЗАО "НТФ Новинтех", 01.12.2014 

и 2года г.Королев 

Системы измерительные К6-6 23355-02 1год 12793 ФГУП ГНПП "Информаку- 01.08.2015 

автоматизированные стика", г. С.-Петербург 

Системы измерительные в 47339-11 2года 43377 ОАО НПО "Спецэлектроме- 01.08.2016 

составе микропроцессорных ханика", г.Москва 

систем автоматизации неф- 

теперекачивающих станций 

"Спецэлектромеханика" 

Системы измерительные АСК-ВИС-2ВК 44487-10 1год 39991 ООО "ТехноВИС", 01.08.2015 

для автоматизированного г. С.-Петербург 

контроля параметров теп- 

ловоза 

Системы измерительные ЭЛСИ-Нефтебаза 38998-08 1 год 33247 ЗАО "ЭЛСИ ПЛЮС", 01.11.2013 

для автоматизированного г. С.-Петербург 

управления технологиче- 

скими процессами и учета 

массы светлых нефтепро- 

дуктов в резервуарных пар- 

ках нефтебаз 

Системы интеллектуальных ТЕКОНИК 28530-08 З года 31617 ЗАО ПК "Промконтроллер", 01.06.2013 


модулей 


г.Москва 
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Системы информационно- СгапТЕК "ИИС 32211-08 2 года 30872 ООО НПП "Томская злек- 01.03.2013 
измерительные СКАМТЕК" тронная компания" (ТЭК), 
г.Томск 
Системы информационно- TREI 42821-09 2 года 37959 ООО "ТРЭИ ГМБХ", г.Пенза 01.01.2015 
измерительные 
Системы информационно- ВЗЛЕТ ИИС-М 38420-09 4 года 37761 ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург 01.01.2015 
измерительные 
Системы информационно- ВЗЛЕТ ИИС-М 38420-09 4 года 3776111 ОООИТЦ "Промавтомати- 01.01.2015 
измерительнье ка", г. С.-Петербург 
Системы информационно- ИИС СИНЗРГО 48103-11 4 года 44274 ЗАО "Синетик", 31.10.2016 
измерительные г.Новосибирск 
Системы информационно- Теплоком 30185-09 4года 36119 ЗАО "НПФ Теплоком", 01.09.2014 
измерительнье г. С.-Петербург 
Системы информационно- Саргон 23596-08 1год 30309 ЗАО "НВТ-Автоматика", 01.02.2013 
измерительные и управ- г.Москва 
ляющие 
Системы информационно- ТЕКОН 46389-11 З года 42153 ЗАО ПК "Промконтроллер", 01.03.2016 
измерительные и управ- г.Москва 
ляющие 
Системы компьютерные из- СК$ 37842-08 1 год 31633 ЗАО "Пензенское конструк 01.06.2013 
мерительно- торско-технологическое бю- 
регистрационные ро арматуростроения" 
(ПКТБА), г.Пенза 
Системы контроля и управ- РИУС 44936-10 2 года 40510 ООО "Вега-ГАЗ", г.Москва 01.08.2015 
ления компрессорным це- 
хом 
Системы контроля, управ- ИТ14 27926-10 2года 39127 ООО "НПП "Измерительные 01.04.2015 
ления и диагностики технологии", г.Саров 
Системы обработки инфор- Пульсар-С2 27416-08 1год 34207 ООО "ПТП "Эра-1", г.Омск 01.01.2014 
мации 
Системы определения СОУР ДГР-05 37462-08 2года 31153 ООО "Сегмент", 01.05.2013 
уровня расстройки дугога- г.Новочеркасск 
сяших реакторов 
Системы телемеханики и АПСТМ-ИС 19243-11 1год 44419 ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" 22.11.2016 
автоматики для учета и им.М.В.Проценко", 
управления знергоресурсами г.Заречный 
Системы учета телемехани- Пчела 18332-09 4 года 38429 ООО "НПФ "Телемеханик", 01.01.2015 
ческие г.Екатеринбург 
Средства программно- ТПТС-ЕМ 44937-10 б лет 40511 ФГУП "ВНИИА", г.Москва 01.08.2015 
технические 
Средства программно- ТПТС51 (средства) 17297-04 2 года; 36503 ФГУП "ВНИИ автоматики 01.10.2014 
технические на базе моду- ТПТС51.1722, с 2011 г. - им.Н.Л.Духова" (ВНИИА), 
лей ТПТС51.1731, 6 лет г.Москва 
ТПТС51.1703 (моду- 
ли) 
Стенды СКС6 17567-09 1 год 36609 ЗАО НПФ "Логика", 01.11.2014 
г. С.-Петербург 
Стенды проверки napamet- ДСШК 45014-10 2года 40577 ООО "Парк ЖД", 01.08.2015 
ров двухсекторных штеп- г.Екатеринбург 
сельных реле 
Стенды стационарные Терминал 29682-05 2 года 21421 ЗАО "Спецприбор", г.Тула 01.08.2015 
Стойки контроля и управле- СКУ 49995-12 1 год 46616 ООО "Опытно-Конструктор- 29.05.2017 
ния ское Бюро Специального 
Оборудования", г.Москва 
Сумматоры СПЕ542 50941-12 4 года 47807 ЗАО НПФ "Логика", 24.08.2017 
г. С.-Петербург 
Счетчики импульсов бес- СИБ 51641-12 блет 48614 ОАО "Зеленоградский инно- 31.10.2017 
проводные вационно-технологический 
центр", г.Москва 
Счетчики импульсов бес- СИБ 51641-12 блет 48615 ООО "Электронные Прибо- 31.10.2017 
проводные ры и Системы", г.Москва 
Счетчики импульсов микро- СИЗО 47225-11 2 года 43184 ООО "Завод Мо 423", 15.07.2016 
процессорнье г.Богородицк 
Счетчики импульсов микро- СИВ 28696-10 2 года 39350 ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва 01.04.2015 


процессорные 
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Счетчики импульсов много- ДОМОВОЙ 48223-11 10лет 44439 ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва 22.11.2016 
канальные 
Счетчики статические элек СЭППТ 51962-12 4года 48990 ООО "Л Кард", г.Москва 29.11.2017 
трической энергии постоян- 
ного и переменного тока 
Счетчики-регистраторы СР-01 47200-11 5 лет 43167 ОАО Концерн "Аксион", 13.07.2016 
г.Ижевск 
Телеконтроллеры Интелекон 22587-12 4 года 47576 ОООНПП "Горизонт", 30.07.2017 
г.Екатеринбург; Филиал 
ФГУП "НПО автоматики 
"ОКБ Автоматика", 
г.Екатеринбург 
Терминалы микропроцес- Бреслер-0107 48301-11 4 года 44548 ООО "НПП Бреслер", 06.12.2016 
сорные г.Чебоксары 
Терминалы микропроцес- ЭКРА 200 50020-12 б лет 46694 ООО НПП "ЗКРА", 29.05.2017 
сорные г.Чебоксары 
Тестеры масляных выклю- ТМВ-2 43818-10 1год 39142 ООО "Челзнергоприбор", 01.04.2015 
чателей г.Челябинск 
Тестеры модулей зашиты тмз-10 38448-08 1 год 32475 ООО "КБ Связь", г.Москва 01.09.2013 
Усилители согласующие СИЭЛ-1651, СИЭЛ- 17666-11 1 год 42604 ЗАО "СИЭЛ", 18.05.2016 
1652, СИЭЛ-1653, г. С.-Петербург 
СИЭЛ-1654, СИЭЛ- 
1655, СИЭЛ-1656, 
СИЭЛ-1657 
Установки ИСТОК 39227-08 3 года 33519 ООО "СВЕЙ", 01.12.2013 
г.Екатеринбург 
Установки для поверки из- Крона-705 25455-08 1 год 34803 ООО НПК "КРОНА", г.Пенза 01.01.2014 
мерительных преобразова- 
телей 
Установки измерительные ЦУ7016 41795-09 3 года 36874 ОАО "НИИ Злектромера", 01.12.2014 
г. С.-Петербург 
Установки измерительные РЕТОМТМ-ЗОКА 34958-07 2года 28053 ООО "НПП "Динамика", 08.06.2017 
для прогрузки первичным г.Чебоксары 
током 
Установки проверки средств Уран-1 и Уран-2 22631-02 1 год 11810 ООО "НПФ "Радиус", 15.05.2017 
релейной защиты г.Москва 
Устройства для проверки УПТР-1МЦ, УПТР- 28005-08 1 год 32343 ООО "НПФ "Энергострой", 01.08.2013 
токовых расцепителей ав- 2МЦ, УПТР-ЗМЦ г.Москва 
томатических выключателей 
Устройства измерений и Крона-516 47486-11 2 года 43555 ООО НПК "КРОНА", г.Пенза 15.08.2016 
преобразований аналоговых 
сигналов 
Устройства измерительно- УИУ 2002 28167-09 2 года 38557 ООО "НПП "Парк-Центр", 01.01.2015 
управляющие г. С.-Петербург 
Устройства измерительные РЕТОМ-21.2 50608-12 2 года 47321 ООО "НПП "Динамика", 20.07.2017 
параметров релейной защиты г.Чебоксары 
Устройства испытательные Сатурн-М, Сатурн- 21908-07 1год 27831 ООО "НПФ "Радиус", 08.06.2017 
комплектные М1 г.Москва 
Устройства испытательные Сатурн-М2 и Сатурн- 43652-10 1год 38938 ООО "НПФ "Радиус", 01.04.2015 
комплектные МЗ г.Москва 
Устройства контроля и ре- ГСП ФЩЛ 501 11542-08 1год 31606 ООО "Электроавтоматика", 01.06.2013 
гистрации г.Йошкар-Ола 
Устройства контроля то- УКТРЦМ 37139-08 1 год 30734 ООО "Фирма "Измерения 01.04.2013 
нальных рельсовых цепей Телеметрия Диагностика", 
многоканальные г.Новосибирск 
Устройства микровычисли- Бутейс-5102 25937-03 З roga 16744 ЗАО "Даймет", г.Тюмень 01.01.2014 
тельные 
Устройства многофункцио- АДИ, АДО-01, АДУ- 41404-09 2 года 36316 ООО КБ "АГАВА", 01.10.2014 
нальные 01, АДК г.Екатеринбург 
Устройства многофункцио- БРКУ2.0 43555-10 2 года 38866 ЗАО "НПФ "Энергосоюз", 01.04.2015 
нальные измерения, регист- г. С.-Петербург 
рации, управления и авто- 
матики 
Устройства мониторинга те- УМТВ-10 40349-09 10 лет 34915 ЗАО "Связь инжиниринг М", 01.05.2014 


леметрических выходов 


г.Москва 
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Устройства нормирования УНС-4ИА 48933-12 З года 45336 ООО "Модуль АТИ", 24.01.2017 
сигнала г.Екатеринбург 
Устройства проверки Нептун-3 33824-07 1год 26656 ООО "НПФ "Радиус", 15.05.2017 
средств релейной защиты г.Москва 
Устройства программного ТВЕ!-5В 31404-08 2 года 32930 ООО "ТРЭИ ГМБХ", г.Пенза 01.10.2013 
управления 
Устройства регистрации РПЗ 24087-02 1 год 13957 ЗАО МСКБ "Ореол", 01.09.2013 
предельных значений г.Москва 
Устройства сбора и переда- А!Сот 47838-11 2 года 43987 ООО "Альянс-Электро", 03.10.2016 
чи данных г. С.-Петербург 
Устройства сбора и переда- Альтаир 47777-11 4 года 43872 ЗАО "Завод Программно- 16.09.2016 
чи данньх Технических Комплексов", 
г.Новосибирск 
Устройства сбора и переда- Альтаир 47777-11 4 года 43879 ООО "Сибирские инженер- 16.09.2016 
чи данньх ные технологии", 
г.Новосибирск 
Устройства сбора и переда- Альтаир 47777-11 4 года 43880 ЗАО "РиМЭнергоСофт", 16.09.2016 
чи данньх г.Новосибирск 
Устройства сбора и переда- Альтаис 31261-10 4 года 38906 ООО "ЭТТ", г.Новосибирск 01.04.2015 
чи данных 
Устройства сбора и переда- КУРС-210 24249-08 4 года 31319 ООО "СПОНГ", г.Смоленск 01.05.2013 
чи данных 
Устройства сбора и переда- МАК-4 50205-12 б лет 46923 ООО "Промсвязьдизайн", 20.06.2017 
чи данных г.Москва 
Устройства сбора и переда- МИР УСПД-01 27420-08 б лет 34838 ООО "НПО "Мир", г.Омск 01.01.2014 
чи данных 
Устройства сбора и переда СЕ805 51183-12 блет 48090 ЗАО "Электротехнические 13.09.2017 
чи данных заводы "Энергомера", 
г.Ставрополь 
Устройства сбора и переда- ТЭ-101.х/х 29260-10 4 года 40474 ЗАО "ТЕЛЕКОМ-ЗНЕРГО", 01.08.2015 
чи данньх г.Москва 
Устройства сбора и переда- УСПД 164-01М 49872-12 4 года 46468 ЗАО "Злектротехнические 11.05.2017 
чи данньх заводы "Знергомера", 
г.Ставрополь 
Устройства сбора и переда- УСПД УКМП 51575-12 1 год 48542 ООО "ОКБ Бурстройпроект", 22.10.2017 
чи данных г.Москва 
Устройства сбора и переда- УСПД-1500 47434-11 2года 43502 ООО "Вектор", г.Химки 05.08.2016 
чи данных 
Устройства сбора и переда- УСПД-96Б 36484-07 4года 29938 ООО "ЗЛПРИ", г.Чебоксары 01.01.2013 
чи данных 
Устройства сбора и переда- ЭКОМ-3000 17049-09 4 года 35421 ООО "Прософт-Системы", 01.07.2014 
чи данных г.Екатеринбург 
Устройства сбора, обработ- СМ-02Ц 50645-12 4года 47456 ООО "НПП Марс-Энерго", 23.07.2017 
ки и передачи данных г. С.-Петербург 
Устройства сопряжения АВ12Р 49117-12 2 года 45571 ФГУП НПП "ВНИИЭМ", 24.02.2017 
г.Москва 
Устройства сопряжения АВВ14Р 49089-12 2 года 45535 ФГУП НПП "ВНИИЭМ", 14.02.2017 
г.Москва 
Устройства сопряжения МТС01, МТС02, 49119-12 2года 45573 ФГУП НПП "ВНИИЭМ", 24.02.2017 
МТСОЗ г.Москва 
Устройства телемеханики ТОРА? (105$) 52282-12 10лет 49360 ООО "ПиЭлСи Технолоджи", 27.12.2017 
г.Москва 
Устройства телемеханики ИТДС (ІТО5) НУОЗ3 43744-10 10 лет 39009 ООО "ПиЭлСи Технолоджи", 01.04.2015 
г.Москва 
Устройства управления тех- УСО 6000 33301-07 1 год 29830 ООО "СКБ ПСИС", 01.12.2012 
нологической автоматики, г.Чебоксары 
защиты и КИП 
Устройства центральные ЦУСПД 27111-08 блет 33600 ООО "СКБ Амрита", г.Пенза 01.12.2013 
сбора и передачи данных 
Шкафы цифровых регистра- "ПАРМА РП4.08Т" 38335-08 2 года 32370 ООО "Парма", 01.08.2013 


торов электрических про- 
цессов 
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27.34.02 Измерения злектрического сопротивления, проводимости, емкости, угла сдвига фаз, индук- 
тивности и добротности злектрических цепей, параметров дизлектриков 
Наименование СИ Обозначение NeT ocs MAN Ne cept: Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Аппаратура для контроля МАКС+ 44270-10 1 год 39703 ООО "Злектродиагност", 01.04.2015 
коррозионного состояния г.Новосибирск 
арматуры железобетонньх 
опор и анкерных болтов ме- 
таллических опор 
Аппараты испьтания ди- АИД-70М 34031-12 1год 48035 ООО "СКБ "Медрентех", 11.09.2017 
электриков г.Москва 
Аппараты испытания ди- АИСТ 50/70 41256-09 1 год 36105 ООО "БрисЭнерго", 01.09.2014 
электриков г.Москва 
Аппараты испытания ди- АИД-70Ц 38382-08 1 год 32401 ООО СКБ "Медрентех", 01.08.2013 
электриков цифровые пос.Мосрентген 
Вольтамперфазометры ВАФ-ЧЭП 43493-09 2 года 38697 ООО "Челзнергоприбор", 01.01.2015 
г.Челябинск 
Вольтамперфазометры ВФМ-2 46864-11 2года 42709 ООО "Челзнергоприбор", 27.05.2016 
г.Челябинск 
Вольтамперфазометры ПАРМА ВАФФ-А 22029-10 З года 38934 ООО "Парма", 01.04.2015 
г. С.-Петербург 
Измерители параметров ИПИ-10 "Белогор" 43869-10 2 года 39187 ООО "СтройАвто- 01.04.2015 
изоляции Электротехоборудование", 
г.Белгород 
Измерители параметров САЛЮТ КДИ-1 45404-10 2 года 41027 ООО "СтройАвто- 01.08.2015 
изоляции Электротехоборудование", 
г.Белгород 
Измерители параметров Тангенс-2000 24891-08 2 года 34517 ФГУП "НИИ электронно- 01.01.2014 
изоляции механических приборов" 
(НИИЗМП), г.Пенза 
Измерители параметров Вектор-2.0 М 20664-05 2 года 20495 НПО "Техносервис- 01.08.2015 
изоляции (мосты перемен- Электро", г.Москва 
ного тока) 
Измерители параметров ПЗО-500 ПРО и 39876-08 1 год 34405 ЗАО "НПФ "Радио-Сервис", 01.01.2014 
УЗО ПЗО-500 г.Ижевск 
Измерители разности фаз ИРФ-М 48061-11 1год 44225 ООО "Парк ЖД", 26.10.2016 
малогабаритные г.Екатеринбург 
Измерители сопротивления ИСБ-2 43484-09 1 год 38688 ЗАО "Ассоциация АТИС", 01.01.2015 
балласта г. С.-Петербург 
Измерители сопротивления ХН2570П 29238-05 2года 20728 ЗАО ПО "Электроточпри- 01.08.2015 
взрывной цепи бор", г.Омск 
Измерители сопротивления КИС 27824-10 1год 42181 ООО "Контакт СК", г.Самара 01.08.2015 
жил кабеля 
Измерители сопротивления КСЕ-1000 27651-09 1год 36923 ООО КБ "КОРД", г.Нижний 01.12.2014 
заземления Новгород 
Измерители сопротивления ИС-10 и ИС-10/1 47131-11 1год 43084 ЗАО "НПФ "Радио-Сервис", 05.07.2016 
заземления г.Ижевск 
Измерители сопротивления ИСЗ 27833-04 2 года 45538 ООО "Парсек", г.Москва 14.02.2017 
заземления 
Измерители сопротивления ИСИ 33455-06 1 год 26189 ООО "НПП "Стальэнерго", 01.01.2017 
изоляции г.Белгород 
Измерители сопротивления МГМ-1 39948-08 1 год 34444 ООО "Горизонт", 01.01.2014 
изоляции г.Екатеринбург 
Измерители сопротивления ИФН-200 31275-11 1 год 43061 ЗАО "НПФ "Радио-Сервис", 05.07.2016 
петли "фаза-нуль" г.Ижевск 
Измерители сопротивления 51118-12 6 мес. 48018 ООО Фирма "Информтест", 11.09.2017 
постоянному току на основе г.Москва 
мезонинных модулей 
Измерители сопротивления ИСС 29613-05 2 года 21196/1 ООО "Парк ЖД", 01.08.2015 
соединителей г.Екатеринбург 
Измерители удельного элек- ИУС-4 49279-12 2года 45781 ООО "Челзнергоприбор", 19.03.2017 
трического сопротивления г.Челябинск 
углеграфитовых изделий 
Измерители удельной элек- ВЭ-27НЦ 23377-07 1год 28334 ОООНПП "Сигма", 09.07.2017 


трической проводимости 
вихретоковые 


г.Екатеринбург 
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Наименование СИ Обозначение Гарос, МПИ NS гари Изготовитель срок дой: 
реестра свид. ствия 
Измерители удельной элек- Вихрь-АМ 24773-08 1год 31660 ООО "Диаконт", 01.06.2013 
трической проводимости г.Екатеринбург 
цветных металлов и спла- 
вов 
Измерители злектрического Микромилликило- 51888-12 1 год 48868 ООО "СКБ электротехниче- 30.11.2017 
сопротивления омметр МИКО-2.3 ского приборостроения" 
(СКБ ЭП), г.Иркутск 
Измерители электропро- ИПМ-1 38863-08 2 года 32994 ОООНПП "Диатранс", 01.10.2013 
водности трансформатор- г.Москва 
ных масел 
Измерители злектропро- ИЭЛ-У 46929-11 1год 42821 ООО "Нефтехиманалит", 09.06.2016 
водности углеводородных г. С.-Петербург 
жидкостей 
Калибраторы электрическо- КС-100К0Т5, KC- 38140-08 1 год 31973 ООО "СОНЭЛ", г.Москва 01.07.2013 
го сопротивления 100К1Т5, КС-100К5Т 
Калибраторы электрическо- КС-50К0-10060, KC- 49123-12 1 год 45582 ООО "СОНЭЛ", г.Москва 24.02.2017 
го сопротивления 50к0-1060 
Комплексы измерительно- ПКИ-07-УХЛ4 "Дуб- 42910-09 1 год 38076 ЗАО МПОТК "Техноком- 01.01.2015 
вычислительные на" плект", г.Дубна 
Комплексы измерительные ИКАС 40411-09 1 год 35058 ООО НПП "АВЭМ", 01.05.2014 
активного сопротивления г.Новочеркасск 
Комплексы измерительные КДЗ-1 18764-04 1 год 36355 ООО "Компания ЭМС", 01.10.2014 
для диагностики качества г.Москва 
контуров заземления 
Комплексы измерительные ИК-1 18765-04 1 год 36529 ООО "Компания ЭМС", 01.10.2014 
для определения импульс- г.Москва 
ного сопротивления конту- 
ров заземления 
Комплекты термостатиро- МК 300 46842-11 1 год 42686 ООО предприятие "ЗИП- 25.05.2016 
ванных ОМЭС с коммутато- Научприбор", г.Краснодар 
ром 
Магазины мер сопротивле- ММС-1 37541-08 1 год 31205 ООО "СОНЭЛ", г.Москва 01.05.2013 
ний петли короткого замы- 
кания 
Магазины нагрузок МР 3027 34915-07 2 года 27978 ООО предприятие "ЗИП- 01.07.2017 
Научприбор", г.Краснодар 
Магазины сопротивлений ПрофКип Р4834-М1 52064-12 1 год 49104 ЗАО "ПрофКиП", г.Мытиши 14.12.2017 
Магазины сопротивления РЗЗ-М1, Р4831-М1 48930-12 1 год 45333 ЗАО "ПрофКиП", г.Мытищи 24.01.2017 
Магазины электрического МС-3, МС-6, МС-9 51622-12 1 год 48591 ООО "СОНЭЛ", г.Москва 29.10.2017 
сопротивления 
Магазины электрического Р 054 35897-07 1 год 29223 ООО "Микроакустика", 26.12.2017 
сопротивления г.Екатеринбург 
Мегаомметры Е6-24 и Е6-24/1 25405-08 1 год 32573 ЗАО "НПФ "Радио-Сервис", 01.09.2013 
г.Ижевск 
Мегаомметры Е6-24, Е6-24/1 и E6- 47135-11 1 год 43086 ЗАО "НПФ "Радио-Сервис", 05.07.2016 
24/2 г.Ижевск 
Мегаомметры М4122 40999-09 1 год 35710 ООО "БрисЭнерго", 01.08.2014 
г.Москва 
Мегаомметры М6, М6-1, М6-2, M6- 29831-05 1 год 21498 ОАО Александровский НИИ 01.08.2015 
3, М6-4, М6-ЖТ телевизионной техники "РЕ- 
КОРД", г.Александров 
Мегаомметры М6-5, М6-6 48316-11 1год 44566 ОАО Александровский НИИ 06.12.2016 
телевизионной техники "РЕ- 
КОРД", г.Александров 
Мегаомметры МИТ 2500 37389-08 1 год 31070 ООО "Экспериментальный 01.04.2013 
завод импульсной техники", 
г.Москва 
Мегаомметры стрелочные ПрофКип-ЭС202/1Г, 44134-10 1 год 39506 ЗАО "Прибор-Сервис", 01.04.2015 
ПрофКип-ЭС202/2Г, г.Королев 
ПрофКип-ЭС202/3Г, 
ПрофКип-ЭС202/4Г, 
ПрофКип-ЭС202/5Г 
Мегаомметры узкопрофиль- М1733М 37747-08 2 года 31512 ОАО "Приборостроитель- 01.06.2013 


нье 
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ный завод "Вибратор", 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ Ne cept: Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Мегаомметры цифровые МЦ-10 46095-11 1 год 42105 ООО НПФ МИЭЭ "Приборы 09.02.2016 
Мосгосэнергонадзора", 
г.Москва 
Мегаомметры цифровые Э 056 35896-07 1 год 29222 ООО "Микроакустика", 26.12.2017 
г.Екатеринбург 
Мегомметры цифровые ЦМ1628 37272-08 1 год 30893 ОАО "Приборостроитель- 01.04.2013 
ный завод "Вибратор", 
г. С.-Петербург 
Меры сопротивления Н4-12МС 37704-08 1 год 31431 ОАО "НПК "Ритм", 01.06.2013 
г.Краснодар 
Меры сопротивления nepe- МС-100; МС-10; MC- 51137-12 3 месяца 48041 ОАО "НПК "Ритм", 11.09.2017 
менного тока 1; МС-01 и 1 год г.Краснодар 
Меры электрического со- МС 3055 42847-09 1 год 37738 ООО "ЗИП-Научприбор", 01.01.2015 
противления многозначные г.Краснодар 
Меры электрического со- МС 3050М 46843-11 2 года 42687 ООО предприятие "ЗИП- 25.05.2016 
противления однозначные Научприбор", г.Краснодар 
Меры электрического со- МС 3080 42650-09 2года 37722 ООО предприятие "ЗИП- 01.01.2015 
противления однозначные Научприбор", г.Краснодар 
Меры электрического со- МС 3070 50281-12 1год 47036 ООО предприятие "ЗИП- 29.06.2017 
противления постоянного Научприбор", г.Краснодар 
тока многозначные 
Микроомметры НОмМ-01м 26120-05 1 год 21313 ОООНПП "Норма", 12.09.2017 
г.Самара 
Микроомметры БСЗ-010 17843-08 1 год 34044 ФГУП "НИИ электронно- 01.01.2014 
механических приборов" 
(НИИЗМП), г.Пенза 
Микроомметры МИКО-1 37381-08 1 год 31061 ООО "СКБ электротехниче- 01.04.2013 
ского приборостроения" 
(СКБ ЭП), г.Иркутск 
Микроомметры Ресурс-ИМС 26047-03 2 года 16501/2 ООО "Электрокомплект", 01.01.2014 
г.Пенза 
Микроомметры Ресурс-ИМС 26047-03 2 года 165013 ООО НПП "Энерготехника", 01.01.2014 
г.Пенза 
Микроомметры РЕТ-МОМ 34917-07 2 года 27980 ООО "НПП "Динамика", 08.06.2017 
г.Чебоксары 
Микроомметры малогаба- ИКС-5 20174-11 2 года 43053 ООО "Челзнергоприбор", 05.07.2016 
ритные переносные г.Челябинск 
Микроомметры цифровые МКИ (МКИ-200, МКИ- 40519-09 1 год 35166 ООО "Злтех", 01.06.2014 
600) г.Екатеринбург 
Миллиомметры цифровые ПТФ-1 40520-09 1 год 35167 ООО "Элтех", 01.06.2014 
г.Екатеринбург 
Миллитесламетры порта- ТПУ 28134-04 1год 19239 ЗАО "НПЦентр", г.Москва 01.01.2015 
тивные универсальные 
Миллитесламетры порта- ТПУ 28134-12 1год 45399 ООО "Завод электронной 08.02.2017 
тивные универсальные техники" (ЗЭТ), г.Москва 
Мосты кабельные портатив- ПКМ-105 25735-03 2 года 16077 НПП "Системы тестирова- 01.12.2013 
ные ния электрических линий" 
(СТЭЛЛ), г.Брянск 
Мосты постоянного тока из- ПрофКип РЗЗЗ-М1 52063-12 1 год 49103 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 14.12.2017 
мерительные 
Наборы однозначных мер МС 3050Т 42649-09 2 года 37721 ООО предприятие "ЗИП- 01.01.2015 
злектрического сопротивле- Научприбор", г.Краснодар 
ния термостатированные 
Омметры ВИТОК 35882-07 1 год 29195/1 ОАО "НИИ злектронно- 21.11.2017 
механических приборов" 
(НИИЗМП), г.Пенза 
Омметры ОАЗ201 37654-08 1 год 31404 ФГУП "НИИ электронно- 01.06.2013 
механических приборов" 
(НИИЗМП), г.Пенза 
Преобразователи измери- ИП 1 47137-11 1 год 43088 ЗАО НПК "Эталон", 05.07.2016 
тельные г.Волгодонск 
Преобразователи норми- НП-П10 25460-09 2 года 36901 ОАО "АБС Автоматизация", 01.12.2014 
рующие г.Чебоксары 
Приборы для измерения МЦЕ-24А 36527-07 1 год 30030 ОАО "НИИ "Гириконд", 01.01.2013 


емкости и тангенса угла по- 
терь конденсаторов 
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Наименование СИ Обозначение Гарос МПИ NS Cepte Изготовитель Срок дойт 
реестра свид. ствия 
Приборы для измерения ЭЛ-4М 32169-11 1год 44276 ООО "Нефтехимавтомати- 31.10.2016 
удельной электропроводно- ка-СПб", г. С.-Петербург 
сти углеводородных жидко- 
стей 
Приборы для контроля nao- ПКИ-15-2М 38884-08 1 год 33064 ЗАО "Мехта", г.Климовск 01.11.2013 
ляции 
Приборы для контроля co- ИТА-1М 36039-07 1 год 29420 ООО "Злектродиагност- 01.11.2012 
стояния твердой изоляции Железнодорожник", 
злектроустановок г.Новосибирск 
Приборы кабельные ИРК-ПРО Гамма 40571-09 2 года 35282 ООО "Связьприбор", г.Тверь 01.06.2014 
Приборы кабельные mano- ПКМ-4МЦ 37506-08 2 года 31180 ООО "АЛАСЭЛ ПРИБОР", 01.05.2013 
габаритные г.Москва 
Приборы контроля качества Доктор-060М 36806-08 1 год 30351 ООО "Опытный завод элек 01.02.2013 
изоляции троники Центра "Транс- 
порт", г.Омск 
Системы измерения пара- САК 24405-03 1 год 14259 ООО НПП "Норма", 01.10.2013 
метров кабелей связи и сиг- г.Самара 
нально-блокировочных ка- 
белей 
Системы измерительные К1500/6 39901-08 1год 34408 ООО Производственно- 01.01.2014 
внедренческая фирма "Виб- 
ро-Центр", г.Пермь 
Станции радиоконтроля ав- ТМО-2С7 49169-12 1 год 45643 ЗАО "КБ "Навигатор", 01.03.2017 
томатизированные г.Москва 
Тераомметры ТОмМ-01 25380-03 1 год 15602 ООО НПП "Норма", 01.10.2013 
г.Самара 
Установки для измерения УЭСП-2, УЭСП-21 40565-09 1 год 35276 ОАО "Уралэлектродин", 01.06.2014 
удельного электрического г.Челябинск 
сопротивления углеродных 
порошковых материалов 
Устройства измерительные РЕТОМТМ 6000 44884-10 1 год 40420 ООО "НПП "Динамика", 01.08.2015 
электрической прочности и г.Чебоксары 
сопротивления изоляции 
Устройства испытательные Меркурий 3/100 39475-08 1 год 33795 ООО "НПФ "Радиус", 01.01.2014 
цепей вторичной коммута- г.Москва 
ции 
Устройства многоканальной УМС 9303-11 1 год 43307 ООО "Теплоприбор-Юнит", 22.07.2016 
сигнализации г.Челябинск 
Электронные магазины со- 51525-12 6 мес. 48494 ООО Фирма "Информтест", 22.10.2017 


противления постоянному 
току на основе мезонинных 
модулей 


27.34.03 


г.Москва 


Измерения характеристик магнитных полей, свойств магнитных материалов, в том числе 


тонких магнитных пленок (ферролаковых покрытий), измерения электрических и электро- 
магнитных характеристик материалов 


Наименование СИ Обозначение т. MAN NE Сари Изготовитель рок дей» 
реестра свид. ствия 

Измерители концентрации ИРКОН ИКСП-9 44793-10 1 год 40321 Иркутский авиационный за- 01.08.2015 
магнитопорошковой суспен- вод - филиал ОАО "Корпо- 
зии рация "ИРКУТ", г.Иркутск 
Измерители магнитного no- ИМП-04 15527-02 1год 12070/1 ОАО НПП "Циклон-Тест", 02.10.2017 
ля г.Фрязино 
Измерители магнитного по- ИМП-05 17289-03 1 год 15846 ФГУП "НПП "Циклон-Тест", 01.09.2013 
ля г.Фрязино 
Измерители магнитной ин- ИМИ-М 23633-02 1 год 13207 ООО НПП "Магнисистем- 01.01.2014 
дукции прибор", г.Воронеж 
Измерители магнитной nH- П3-81 48905-12 1 год 45299 ООО "ПКФ Цифровые при- 24.01.2017 
дукции боры", г.Москва 
Измерители магнитной nH- ИПМП-01 47601-11 1 год 43656 ФГУП "НПП "Циклон-Тест", 06.09.2016 


дукции постоянного магнит- 
ного поля 
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г.Фрязино 


27.34.03 


Наименование СИ Обозначение м МПИ а Изготовитель Срок дейт 
реестра свид. ствия 
Измерители напряженности ИМАГ-400Ц 25588-09 1 год 35106 ЗАО НПО "Интротест", 01.06.2014 
магнитного поля г.Екатеринбург 
Измерители напряженности ИМП-6 26812-04 1год 17452 ЗАО НПО "Интротест", 01.01.2015 
магнитного поля г.Екатеринбург 
Измерители напряженности МФ 207 48407-11 1 год 44680 ООО "Микроакустика", 06.12.2016 
магнитного поля г.Екатеринбург 
Измерители напряженности МФ-107А 17804-03 1 год 16284 ООО "Микроакустика", 01.09.2014 
магнитного поля г.Екатеринбург 
Измерители напряженности МФ-117 36194-07 1 год 29717 ООО "Микроакустика", 01.12.2012 
магнитного поля г.Екатеринбург 
Измерители напряженности ИПМ-101 17153-11 1 год 43336 ООО НПП "Омега Инжени- 01.08.2016 
поля малогабаритные ринг", г.Москва 
Измерители напряженности ПЗ-80 47825-11 1 год 43973 ООО "ПКФ Цифровые при- 03.10.2016 
электрических и магнитных боры", г.Москва 
полей 
Измерители параметров П3-70/1 43290-09 1 год 38656 ФГУП "НПП "Циклон-Тест", 01.01.2015 
электрических и магнитных г.Фрязино 
полей 
Измерители параметров ВЕ-МЕТР-АТ-002 17396-98 1 год 5176 ООО "НТМ-Защита", 01.10.2013 
электрического и магнитного г.Москва 
полей 
Измерители электрического ИЭП-04 17287-98 1 год 15848 ФГУП "НПП "Циклон-Тест", 01.09.2013 
поля г.Фрязино 
Измерители электрического ИЭП-05 17288-03 1 год 15847 ФГУП "НПП "Циклон-Тест", 01.09.2013 
поля г.Фрязино 
Измерители злектромагнит- ПЗ-60 42961-09 1 год 38109 ЗАО "НПП "Циклон-Прибор", 01.01.2015 
ных полей г.Фрязино 
Коэрцитиметры КИФМ-1Х 37831-08 1 год 31753 Институт физики металлов 01.06.2013 
УрО РАН, г.Екатеринбург 
Коэрцитиметры КМ-445 37189-08 1 год 30952 ООО "Микроакустика", 01.04.2013 
г.Екатеринбург 
Коэрцитиметры импульсные КИМ-2 22977-12 1 год 48879 ООО "НВП "Кропус", 30.11.2017 
микропроцессорные г.Ногинск 
Магнитометры РОЗ-1,2 44807-10 2 года 40335 ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ им. 01.08.2015 
первого Президента России 
Б.Н.Ельцина", 
г.Екатеринбург 
Магнитометры бесконтакт- ДМ-002 38456-08 2года 32577 ГОУ ВПО "Самарский Госу- 01.09.2013 
ные дарственный аэрокосмиче- 
ский университет", г.Самара 
Магнитометры дефектоско- МФ-23ИМ 20106-00 1 год 8565/1 ЗАО "НИИИН МНПО 01.10.2015 
пические "Спектр", г.Москва 
Магнитометры цифровые СТЫК-ЗД 39035-08 1 год 33212 ООО "Децима", г.Москва 01.11.2013 
трехкомпонентные скани- 
рующие 
Меры градиента напряжен- М-101 44867-10 1 год 40438 ООО "Микроакустика", 01.08.2015 
ности постоянного магнит- г.Екатеринбург 
ного поля 
Меры напряженности маг- М-503 27589-11 1 год 43169 ООО "Микроакустика", 15.07.2016 
нитного поля г.Екатеринбург 
Меры напряженности маг- М-117А 42442-09 1год 37487 ООО "Микроакустика", 01.01.2015 
нитного поля экранирован- г.Екатеринбург 
ные 
Меры напряженности по- М-303.1 40449-09 1год 34985 ООО "Микроакустика", 01.06.2014 
стоянного и переменного г.Екатеринбург 
магнитного поля 
Меры напряженности по- М-103 38871-08 1 год 33047 ООО "Микроакустика", 01.10.2013 
стоянного магнитного поля г.Екатеринбург 
Меры напряженности по- М-113 39118-08 1год 33337 ООО "Микроакустика", 01.12.2013 
стоянного магнитного поля г.Екатеринбург 
Микротесламетры- МФ-24ФМ 39120-08 1 год 33339 ООО "АКА-контроль", 01.12.2013 
градиентометры г.Москва 
Миллитесламетры Ш1-15У 37751-08 1год 31516 ООО НПП "Омега Инжени- 01.06.2013 


ринг", г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NS Cepte Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 

Миллитесламетры порта- МПМ-2 16372-08 1 год 34471 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.01.2014 

тивные модульные трех- г.п.Менделеево 

компонентные 

Миллитесламетры порта- ТП2-2У 16373-08 1 год 32187 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.08.2013 

тивные универсальные г.п.Менделеево 

Приборы магнитоизмери- Ф-205 17803-03 1год 16285 ООО "Микроакустика", 01.09.2014 

тельные феррозондовые г.Екатеринбург 

комбинированные 

Приборы магнитометриче- ИКН 20675-11 1год 42683 ООО "НПЦ "Энергодиагно- 25.05.2016 

ские для определения кон- стика", г.Москва 

центрации напряжений 

Системы измерительные 52М 47239-11 2года 43192 ЗАО "РЭП Холдинг", 15.07.2016 

параметров магнитного г. С.-Петербург 

подвеса 

Структуроскопы магнитные МС-10 42989-09 1год 38297 ЗАО "НИИИН МНПО 01.01.2015 
"Спектр", г.Москва 

Структуроскопы магнитные СМ-401 22825-02 1 год 12149 ООО "Микроакустика", 01.05.2014 
г.Екатеринбург 

Установки магнитоизмери- МК-3Э 39751-08 1 год 34272 ЗАО НПО "Интротест", 01.01.2014 

тельные г.Екатеринбург 

Ферритометры магнитные МФ-510 37932-08 1 год 31855 ООО "АКА-контроль", 01.06.2013 
г.Москва 

Ферритометры универсаль- МК-1.2Ф 42790-09 1 год 37993 ЗАО НПО "Интротест", 01.01.2015 

ные г.Екатеринбург 

27.35 Радиоэлектронные измерения 

27.35.01 Измерения и исследования формы сигнала и спектра 

Наименование СИ Обозначение гета, MAN Елер Изготовитель СВОЕ дв" 
реестра свид. ствия 

Анализаторы каналов и МАКС-Е10 38786-08 1 год 32836 ЗАО НПП "КОМЕТЕХ", 01.10.2013 

стыков Е1 многофункцио- г. С.-Петербург 

нальные 

Анализаторы каналов и МАКС-Е1 31264-12 2 года 47378 ЗАО НПП "КОМЕТЕХ", 20.07.2017 

стыков Е1 многофункцио- г. С.-Петербург 

нальные 

Анализаторы потоков Е1 КИВИ-1120 50165-12 1 год 46852 ООО "КивиТех", 18.06.2017 
дер.Румянцево 

Анализаторы сетей BERcut-ADSL 42557-09 1 год 37594 ООО "НТЦ Метротек", 01.01.2015 
г.Москва 

Анализаторы сигналов АС-Т2 37979-08 2 года 31846 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.07.2013 

третьоктавные двухканаль- г.п.Менделеево 

ные 

Анализаторы сигналов узко- АС-У16 37978-08 2 года 31845 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.07.2013 

полосные шестнадцатика- г.п.Менделеево 

нальные 

Анализаторы сигналов ИТ-09Т 48132-11 2года 44310 ООО "Планар", г.Челябинск 31.10.2016 

эфирного телевизионного 

вешания 

Анализаторы систем пере- АпСот А-7 25523-08 2года 32952 ООО "Аналитик ТелекомСи- 01.10.2013 

дачи и кабелей связи стемы", г.Москва 

Анализаторы спектра 2ЕТ 017 39236-08 1 год 33528 ЗАО "Электронные техноло- 01.12.2013 
гии и метрологические сис- 
темы" (ЭТМС), г.Москва 

Анализаторы спектра А19 35402-07 1 год 28587 ЗАО "Электронные техноло- 27.07.2017 
гии и метрологические сис- 
темь" (ЗТМС), г.Москва 

Анализаторы спектра СК4-99 33134-06 1 год 25828 ОАО "ФНПЦ "ННИПИ 14.03.2017 
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"Кварц" им.А.П.Горшкова", 
г.Нижний Новгород 


27.35.01 


Наименование СИ Обозначение Гета. МПИ а Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы спектра СК4-БЕЛАН 140, 41504-09 1 год 36526 ЗАО ПФ "Злвира", 01.10.2014 
СК4-БЕЛАН 240, г.Железнодорожный 
СК4-БЕЛАН 280, 
СК4-БЕЛАН 400 
Анализаторы телевизион- АТМ-2 17243-03 1 год 16065/1 ООО НТК "ИМОС", 01.09.2013 
ные мониторинговые г. С.-Петербург 
Анализаторы телевизион- АТМ-2 17243-03 1 год 16065/3 ОАО "МАРТ", 01.09.2013 
ные мониторинговые г. С.-Петербург 
Анализаторы универсаль- Беркут-ММТ 50878-12 1 год 47739 ООО "НТЦ Метротек", 17.08.2017 
ные телекоммуникационных г.Москва 
сетей 
Анализаторы характеристик Спектр-07 22940-02 2года 12265 ЗАО "Технические системы 08.06.2017 
электрических сигналов и технологии", 
г. С.-Петербург 
Анализаторы цифрового те- АТП-2 40751-09 1 год 35479 ООО НТК "ИМОС", 01.07.2014 
левизионного транспортного г. С.-Петербург 
потока 
Анализаторы цифрового те- АТП-2 40751-09 1 год 35479/1 ОАО "МАРТ", 01.07.2014 
левизионного транспортного г. С.-Петербург 
потока 
Анализаторы цифровых Ka- АпСот Е-9 38450-08 2 года 32477 ООО "Аналитик ТелекомСи- 01.09.2013 
налов и трактов стемы", г.Москва 
Генераторы испытательных Г-440 39856-08 2 года 34347 ООО НТК "ИМОС", 01.01.2014 
сигналов г. С.-Петербург 
Демодуляторы телевизион- ДТЦ-2И 46985-11 2 года 42879 ООО НТК "ИМОС", 15.06.2016 
ные цифровые измеритель- г. С.-Петербург 
ные 
Демодуляторы телевизион- ДТЦ-2И 46985-11 2 года 42948 ФГУП "НИИ телевидения" 15.06.2016 
ные цифровые измеритель- (НИИТ), г. С.-Петербург 
ные 
Измерители коэффициента 142309 33228-06 6 мес., 45295 ОАО "Злектроприбор", 24.01.2017 
мощности 1 год г.Чебоксары 
и 2года; 
с 2012 г. - 
1 год 
Измерители модуляции СКЗ-49 44660-10 2 года 40147 ФГУП "Нижегородский завод 01.08.2015 
им.М.В.Фрунзе" (НЗиф), 
г.Нижний Новгород 
Измерители модуляции СКЗ-49/1 49087-12 2 года 45533 ОАО "ННПО 14.02.2017 
им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
Новгород 
Измерители модуляции вы- СКЗ-45 9331-94 1 год 23021 ФГУП "Нижегородский завод 01.04.2015 
числительные им.М.В.Фрунзе" (НЗиф), 
г.Нижний Новгород 
Измерители показателей КРАБ 43832-10 2 года 39154 ФГУП "ЛОНИИС", 01.04.2015 
функционирования сети г. С.-Петербург 
связи 
Измерители уровня телеви- ИТ-081 30301-05 1 год 22176 ООО "Планар", г.Челябинск 01.08.2015 
зионного радиосигнала 
Измерители-анализаторы Л2-108 46560-11 1,5 года 42329 ООО "Системы компьютер- 25.03.2016 
автоматизированные им- ного контроля и диагности- 
пульсные статических ки" (ООО "СККиД"), 
вольтамперных характери- г.Фрязино 
стик полевых СВЧ транзи- 
сторов 
Измерители-калибраторы СК6-20А 47721-11 1год 43809 ЗАО "НПЦентр", г.Москва 16.09.2016 
козффициента гармоник 
Измерители-калибраторы СК6-20А 47721-11 1год 43881 ООО "Завод электронной 16.09.2016 
коэффициента гармоник техники" (3ЭТ), г.Москва 
Калибраторы коэффициен- СК6-21 43990-10 2года 39344 ОООНПП "Радио, приборы 01.04.2015 
та гармоник и связь", г.Нижний Новгород 
Калибраторы-измерители СК6-20 41370-09 1год 36302 ЗАО "НПЦентр", г.Москва 01.10.2014 
нелинейных искажений 
Комплексы для измерения ТМО-1М5 (РАСУ-18) 36330-10 2 года 39695 ЗАО "КБ "Навигатор", 01.04.2015 


параметров электромагнит- 
ных излучений и радиокон- 
троля мобильные 


г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение ыры MAN NE cept Изготовитель Срок дй? 
реестра свид. ствия 
Комплексы пеленгования БАРС ВЧ2 50802-12 2 года 47659 ООО "Специальный Техно- 17.08.2017 
источников радиоизлучений логический Центр" (СТЦ), 
измерительные г. С.-Петербург 
Комплексы пеленгования БАРС-ВЧ 38555-08 2года 32632 ООО "Специальный Техно- 01.09.2013 
источников радиоизлучений логический Центр" (СТЦ), 
измерительные г. С.-Петербург 
Осциллографы двухканаль- С1-173 36352-07 1 год 29837 ОАО "Электроаппарат", 01.12.2012 
ные аналого-цифровые г.Брянск 
Осциллографы сервисные ПрофкКип С1-79М, 48931-12 1 год 45334 ЗАО "ПрофКиП", г.Мытищи 24.01.2017 
ПрофКип С1-125М, 
Профкип С1-142М, 
ПрофКип С1-152М, 
Профкип С1-171М 
Осциллографы сервисные ПрофкКип С1-93М, 49646-12 1 год 46196 ЗАО "ПрофКиП", г.Мытищи 20.04.2017 
двухканальные Профкип С1-99М, 
Профкип С1-103М, 
ПрофКип С1-128м, 
Профкип С1-131/2М 
Осциллографы универсаль- ПрофКип С1-126М, 49645-12 1 год 46195 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 20.04.2017 
ные ПрофКип С1-149М, 
ПрофКип С1-151М, 
ПрофКип С1-155М, 
ПрофКип С1-156М 
Осциллографы цифровые ОСЦ4-М 51122-12 1год 48022 ООО Фирма "Информтест", 11.09.2017 
г.Москва 
Осциллографы цифровые серия АСК-3000 40253-08 1год 34760 ООО "ИРИТ", г.Москва 01.01.2014 
запоминающие 
Осциллографы цифровые 51527-12 6 мес. 48496 ООО Фирма "Информтест", 22.10.2017 
на основе мезонинных мо- г.Москва 
дулей 
Преобразователи диоднье Я4-127, Я4-128 39907-08 2года 34412 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.01.2014 
измерительные г.Нижний Новгород 
Приемники телевизионные ТВИП-2М 43357-09 1 год 38639 ЗАО ВНИИТР, г.Москва 01.01.2015 
измерительные 
Радиоприемники автомати- АМИР-АМ 42455-09 1 год 37447 ЗАО ВНИИТР, г.Москва 01.01.2015 
ческие малогабаритные из- 
мерительные 
Радиоприемники автомати- АМИР-ЧМ 19184-09 1 год 35149 ОАО "ВНИИ телевидения и 01.06.2014 
ческие малогабаритные из- радиовещания 
мерительные (ОАО ВНИИТР), г.Москва 
Станции радиоконтроля ав- ТМО-2С8 36329-10 2 года 39696 ЗАО "КБ "Навигатор", 01.04.2015 
томатизированные г.Москва 
Станции радиоконтроля и БРК-Д 44666-10 2 года 40153 ЗАО "КБ "Навигатор", 01.08.2015 
мониторинга радиозлек- г.Москва 
тронных средств цифровых 
стандартов связи автомати- 
зированные 
Станции радиоконтроля mo- ТМО-1М5(РАСУ) 36328-10 2 года 39694 ЗАО "КБ "Навигатор", 01.04.2015 
бильные г.Москва 
Тестеры импульсно-кодовой Беркут-Е1 26460-09 1 год 35424 ООО "НТЦ Метротек", 01.07.2014 
модуляции г.Москва 
Тестеры интерфейса Е1-АТ-Е1 38809-08 1 год 32951 ООО "Связьприбор", г.Тверь 01.10.2013 
Тестеры каналов П-340 КТ 48829-12 4 года 45183 ОАО НИИ "Солитон", г.Уфа 20.01.2017 
Тестеры цифровых линий Морион-Е1 18219-99 1 год 6156 ОАО "Морион", г.Пермь 01.01.2015 
Тестеры цифровых линий МОРИОН-Е100М 27717-04 1год 18718 ОАО "Морион", г.Пермь 01.01.2015 
универсальные 
Тестеры-анализаторы кана- ТАКТ 2Е1 45526-10 1год 41086 ООО "Балтийские телеком- 01.08.2015 
лов и трактов Е1 двухка- муникационные системы", 
нальные г. С.-Петербург 
Тестеры-анализаторы сетей Беркут-ЕТХ, Беркут- 52143-12 2года 49221 ООО "НТЦ Метротек", 18.12.2017 
Ethernet ET г.Москва 
Установки измерительные К2-93 50647-12 1 год 47458 Филиал ОАО "Корпорация 23.07.2017 


низкочастотные 
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"Комета" - "КБ "Квазар", 
г.Нижний Новгород 


27.35.01 


Наименование СИ Обозначение етос, МПИ Ne Cepte Изготовитель рок дей 
реестра свид. ствия 
Установки измерительные К2-83 28573-05 1 год 19770 ФГУП "Нижегородский завод 01.04.2015 
эталонные им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
г.Нижний Новгород 
Установки измерительные К2-85 31476-06 1 год 23613/1 ОАО "ННПО 12.10.2017 
эталонные им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
Новгород 
Установки радиоконтроля ИУ-2 25730-08 1год 31224 ООО "ИРГА", 01.05.2013 
измерительные г. С.-Петербург 
Установки радиоконтроля ИУ2/2, ИУ2/3 45271-10 1 год 40889 ООО "ИРГА", 01.08.2015 
измерительные г. С.-Петербург 
27.35.02 Измерения ослаблений. Аттенюаторы 
Наименование СИ Обозначение Ne TOG. MAN парти Изготовитель КӨЗЕ peň- 
реестра свид. ствия 
Измерители переходного ИПЗ-АЛ 51689-12 2 года 48667 ООО ПФ "Аласэл", г.Москва 08.11.2017 
затухания 
Наборы аттенюаторов 27836-10 1год 41128 ОАО "Корпорация - Новоси- 01.08.2015 
бирский завод Электросиг- 
нал", г.Новосибирск 
27.35.03 Генераторы измерительные 
Наименование СИ Обозначение м MAN ТЕ сврти Изготовитель Сродни: 
реестра свид. ствия 
Генераторы импульсов Г5-100 32402-06 1 год 24883 ЗАО "Супертехприбор", 01.09.2016 
г.Мытищи 
Генераторы импульсов Г5-56 5269-12 1год 46620 ОАО "Курский завод "Маяк", 29.05.2017 
г.Курск 
Генераторы сигналов Асуапіех 568 52071-12 1 год 49112 ООО "АДВАНТЕХ", г.Москва 14.12.2017 
Генераторы сигналов Г4-219 32580-12 1 год 46466 ООО "РИП-Импульс", 11.05.2017 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов Г4-220 44010-10 1 год 39384 ЗАО "НПК "Мера", 01.04.2015 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов Г4-220 44010-10 1 год 39384/1 ОАО "Компания Импульс", 01.04.2015 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов Г4-220 44010-10 1 год 3938422 ООО "РИП-Импульс", 01.04.2015 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов Г4-224 48374-11 2 года 44638 ЗАО "НПК "Мера", 06.12.2016 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов Г4-224 48374-11 2 года 44639 ООО "РИП-Импульс", 06.12.2016 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов Г4-225 48373-11 2 года 44636 ЗАО "НПК "Мера", 06.12.2016 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов Г4-225 48373-11 2 года 44637 ООО "РИП-Импульс", 06.12.2016 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов Г4-226 48372-11 2 года 44634 ЗАО "НПК "Мера", 06.12.2016 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов Г4-226 48372-11 2 года 44635 ООО "РИП-Импульс", 06.12.2016 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов Г4-231, Г4-231/1 50194-12 1 год 46912 ЗАО "НПК "Мера", 20.06.2017 
г.Краснодар 
Генераторы сигналов высо- Г4-151 8094-81 1 год 23382/1 ОАО "ННПО 12.10.2017 
кочастотные им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
Новгород 
Генераторы сигналов высо- Г4-176Б 20534-00 1 год 9106 ОАО "ННПО 22.10.2017 
кочастотные им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
Новгород 
Генераторы сигналов высо- Г4-202, Г4-204 51688-12 1 год 48666 ОАО "ФНПЦ "ННИПИ 08.11.2017 


кочастотные 


"Кварц" им.А.П.Горшкова", 
г.Нижний Новгород 
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27.35.03 


Наименование СИ Обозначение Март МПИ NS cepti Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Генераторы сигналов высо- Г4-207, Г4-208 39908-08 1 год 34413 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.01.2014 
кочастотные г.Нижний Новгород 
Генераторы сигналов высо- Г4-211 27255-04 2 года 18120 ФГУП "Нижегородский завод 01.01.2015 
кочастотные им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
г.Нижний Новгород 
Генераторы сигналов высо- Г4-212 27256-04 2 года 18121 ФГУП "Нижегородский завод 01.01.2015 
кочастотные им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), 
г.Нижний Новгород 
Генераторы сигналов высо- [4-227 47059-11 1год 42976 ЗАО "НПФ "Техноякс", 27.06.2016 
кочастотные г.Москва 
Генераторы сигналов высо- Г4-229 48133-11 1год 44311 ЗАО "НПФ "Техноякс", 31.10.2016 
кочастотные г.Москва 
Генераторы сигналов про- 51524-12 6 мес. 48493 ООО Фирма "Информтест", 22.10.2017 
извольной формы на основе г.Москва 
мезонинных модулей 
Генераторы сигналов спе- ПрофКиП Г6-27М, 51773-12 1год 48765 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 20.11.2017 
циальной формы двухка- ПрофКиП Г6-33М, 
нальные ПрофКиП Г6-34М, 
ПрофКиП Г6-36М, 
ПрофКиП Г6-37М 
Генераторы телевизионных Г-231М 24578-03 1год 14459/1 ООО НТК "ИМОС", 01.07.2013 
измерительных сигналов г. С.-Петербург 
малогабаритные 
Генераторы телевизионных Г-231М 24578-03 1 год 14459/3 ОАО "МАРТ", 01.07.2013 
измерительных сигналов г. С.-Петербург 
малогабаритные 
Генераторы телевизионных Г-232УВ 24577-03 1 год 14458/1 ООО НТК "ИМОС", 01.07.2013 
измерительных сигналов с г. С.-Петербург 
устройством ввода испыта- 
тельных строк 
Генераторы телевизионных Г-232УВ 24577-03 1 год 144583 ОАО "МАРТ", 01.07.2013 
измерительных сигналов с г. С.-Петербург 
устройством ввода испыта- 
тельных строк 
Генераторы технической ГТЧ-03М 48435-11 З года 44720 ООО "Радиоэлектронные 12.12.2016 
частоты системы", г.Екатеринбург 
Генераторы-калибраторы СК6-122 46781-11 1год 42621 ООО "Завод электронной 18.05.2016 
гармонических сигналов техники" (3ЭТ), г.Москва 
Генераторы-калибраторы СК6-122 46781-11 1год 42621 ЗАО "НПЦентр", г.Москва 18.05.2016 
гармонических сигналов 
Компараторы частотные Ч7-1014 40727-09 1год 35453 ЗАО "Рукнар", г.Нижний 01.07.2014 
Новгород 
Синтезаторы частот Г7М-04 50638-12 1 год 47446 ЗАО "НПФ "МИКРАН", 23.07.2017 
г.Томск 
Стандарты частоты (старое Ч1-84 31436-06 1 год 23531 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.01.2015 
наименование «Генераторы г.Нижний Новгород 
опорные рубидиевые») 
Устройства синхронизации УСВ-3 51644-12 4 года 48618 ООО Завод "Промприбор", 31.10.2017 
времени г.Владимир 
Устройства синхронизации УСВ-3 51644-12 4 года 48619 ЗАО ИТФ "Системь и тех- 31.10.2017 
времени нологии", г.Владимир 
27.35.04 Измерения элементов и трактов с распределенными постоянными 
Наименование СИ Обозначение ге МПИ Пеер Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы цепей скаляр- Р2М-04А 50854-12 1 год 47712 ЗАО "НПФ "МИКРАН", 17.08.2017 
ные г. омск 
Генераторы сигналов по- 1$, МОК "ГСПН-1" 50511-12 1год 47309 ООО НПО "Радиотехниче- 20.07.2017 
садки и навигации ские системы", г.Челябинск 
Измерители комплексные Обзор-103 29612-09 1 год 35717 ООО "Планар", г.Челябинск 01.08.2014 
козффициентов передачи 
Измерители КСВН и ослаб- Р2-140 49122-12 1 год 45581 ОАО "Компания "РИТМ", 24.02.2017 


лений 
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г.Краснодар 


27.35.04 


Наименование СИ Обозначение Ne noo: МПИ м Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Измерители КСВН пано- Р2-137, Р2-137/1, 44619-10 1 год 40113 ООО "РИП-Импульс", 01.04.2015 
рамные Р2-137/2 г.Краснодар 
Измерители КСВН пано- Р2-137, Р2-137/1, 44619-10 1 год 401134 ЗАО "НПК "Мера", 01.04.2015 
рамные Р2-137/2 г.Краснодар 
Измерители модулей коэф- Р2-130 20775-01 2года 9446 ФГУП "Курский завод "Ма- 01.11.2012 
фициентов передачи и от- як", г.Курск 
ражения 
Измерители модуля коэф- Р2М-18 36013-07 1 год 33316 ЗАО "НПФ "МИКРАН", 01.11.2012 
фициента передачи и отра- г.Томск 
жения 
Измерители модуля коэф- Р2М-18/2 42737-09 1 год 37845 ЗАО "НПФ "МИКРАН", 01.01.2015 
фициента передачи и отра- г.Томск 
жения 
Измерители неоднородно- Р5-13, Р5-13/1 9323-83 1,5 года 3126 ОАО "Электроаппарат", 01.12.2013 
стей линий г.Брянск 
Измерители неоднородно- Р5-24 45684-10 2 года 41328 ОАО "Электроаппарат", 01.08.2015 
стей линий г.Брянск 
Измерители неоднородно- Р5-24 45684-10 2 года 41328/1 ООО "НПФ "Электроаппа- 01.08.2015 
стей линий рат", г.Брянск 
Измерители параметров ка- ДЕЛЬТА-ПРО+ мод. 38883-08 2 года 33063 ООО "Связьприбор", г.Тверь 01.11.2013 
бельных линий ДЕЛЬТА-ПРО+, РД 
Мастер, Генератор 
ДЕЛЬТА 
Комплексы программно- МАКС ЛКС- 52091-12 4 года 49138 ООО "Технотроникс", 14.12.2017 
технические МиниМАКС г.Пермь 
Линии задержки ЛЗТ-3 43866-10 1 год 39184 ООО "ЭПМГГО", 01.04.2015 
г. С.-Петербург 
Приборы кабельные ИРК-ПРО 20 мод. 45327-10 2 года 40952 ООО "Связьприбор", г.Тверь 01.08.2015 
ИРК-ПРО 20, ДЕЛЬ- 
ТА-ПРО 2.0 
Приборы кабельные ИРК-ПРО, мод. ИРК- 50952-12 2 года 47820 ООО "Связьприбор", г.Тверь 24.08.2017 
ПРО 7.4, ИРК-ПРО 
АЛЬФА, ИРК-ПРО 
АЛЬФА Е, 
САВГЕМЕТЕК, 
ДЕЛЬТА-ПРО DSL 
Приборы кабельные ТЧ-ПРО 42800-09 2 года 37986 ООО "Связьприбор", г.Тверь 01.01.2015 
Рефлектометры импульс- РИ-10М2 43345-09 2года 38547 ЗАО "Эрстед", 01.01.2015 
ные г. С.-Петербург 
Рефлектометры портатив- РЕЙС-100 45509-10 2года 41131 ООО "НПП "Системы тести- 01.08.2015 
ные рования электрических ли- 
ний" (СТЭЛЛ), г.Брянск 
Рефлектометры портатив- РЕЙС-105М1 45508-10 2 года 41130 ООО "НПП "Системы тести- 01.08.2015 
ные цифровые рования электрических ли- 
ний" (СТЭЛЛ), г.Брянск 
27.35.05 Приборы для наблюдения и исследования характеристик радиоустройств 
Наименование СИ Обозначение Тера MAN Сарт Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы радиочастот- РАП 27143-04 1год 17996 ЗАО "СОТА", г.Челябинск 01.08.2014 
ных параметров теле- и ра- 
диовешательной аппаратуры 
Анализаторы радиочастот- РАП ЦТВ (РАП DVB) 44398-10 2 года 39853 ЗАО "СОТА", г.Челябинск 01.04.2015 
ных параметров теле- и ра- 
диовешательной аппаратуры 
Генераторы телевизионных Г-230 16366-03 1 год 14175/1 ООО НТК "ИМОС", 01.07.2013 
измерительных сигналов г. С.-Петербург 
Генераторы телевизионных Г-230 16366-03 1 год 14175/3 ОАО "МАРТ", 01.07.2013 


измерительных сигналов 


г. С.-Петербург 
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27.35.05 


Наименование СИ Обозначение Гарос. МПИ Ne cept: Изготовитель Срок peň- 
реестра свид. ствия 
Генераторы телевизионных ОТС-35 20646-00 2 года 9218/1 ОАО "ВНИИ телевидения и 01.07.2016 
испытательных сигналов радиовещания (ОАО ВНИ- 
цифровые ИТР), г.Москва 
Генераторы цифровых те- Г-420 22442-02 2 года 11611/2 ОООНТК"ИМОС", 01.04.2017 
левизионных испытатель- г. С.-Петербург 
ных сигналов 
Измерители каналов то- ИК-ТЧ 50412-12 2 года 47223 ООО "Балтприборсервис", 09.07.2017 
нальной частоты г. С.-Петербург 
Измерители коэффициента Х5М-04 44825-10 1 год 40363 ЗАО "НПФ "МИКРАН", 01.08.2015 
шума г.Томск 
Измерители параметров ка ИПКТЧ 22146-01 1 год 11203 ООО "Балтприборсервис", 01.03.2013 
налов тональной частоты г. С.-Петербург 
Приборы измерительные П-321М 44988-10 1год 40554 ОАО "Томский завод изме- 01.08.2015 
рительной аппаратуры", 
г.Томск 
Системы автоматизирован- Сигурд 51221-12 1год 48144 ООО "Центр безопасности 13.09.2017 
ные оценки защищенности информации "МАСКОМ", 
технических средств от г.Москва 
утечки информации по ка- 
налу побочных электромаг- 
нитных излучений и наводок 
Устройства для измерения Камертон 29394-05 2 года 21093 ООО "Центр речевых тех- 01.04.2015 
характеристик и формиро- нологий", г. С.-Петербург 
вания злектрических сигна- 
лов в звуковом диапазоне 
частот 
27.35.06 Измерения параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов 
Наименование СИ Обозначение Ne Toc; МПИ № сөрт./ Изготовитель сросдей- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы цепей вектор- Р4М-18 47185-11 1 год 43146 ЗАО "НПФ "МИКРАН", 11.07.2016 
ные г.Томск 
Приемники измерительные Сота 36327-07 1 год 29785 ФГУП "ННИПИ "Кварц", 01.12.2012 
панорамные г.Нижний Новгород 
27.35.07 Измерительные устройства коаксиальных и волноводных трактов 
Наименование СИ Обозначение Ne Tocs MAN Ne: сори Изготовитель Срокдайе 
реестра свид. ствия 
Анализаторы параметров BERcut-SDH 42558-09 1 год 37595 OOO "НТЦ Метротек", 01.01.2015 
цифровых трактов г.Москва 
Комплекты нагрузочные из- РТ-2048 30777-05 2 года 44563 ООО "ИнтерМикс", 06.12.2016 
мерительные с регулятором г. С.-Петербург 
Наборы мер КСВН и полно- ЭК9-140 36021-07 2 года 29393 ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 03.08.2017 
го сопротивления 1-го раз- 
ряда 
27.35.08 Измерения мощности 
Наименование СИ Обозначение Де MAN Хе сорт Изготовитель Cpox дэи» 
реестра свид. ствия 
Блоки автоматического кон- АКГ 43641-10 2 года 38923 ОАО "Злектроагрегат", 01.04.2015 
троля генератора г.Курск 
Ваттметры поглошаемой МЗ-104, М3-105, M3- 23347-12 2 года 46434 ОАО "ННПО 11.05.2017 
МОЩНОСТИ 106 им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
Новгород 
Ваттметры проходящей МЗ-1810К 51263-12 1 год 48190 ООО "НПК "Стандарт", 21.09.2017 


мощности 
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г.Мытищи 


27.35.08 


Наименование СИ Обозначение Мар МПИ NE cepti Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Ваттметры-счетчики эта- СЕ60З 35391-07 1год 28575/1 ЗАО "Знергомера", 01.08.2015 
лонные многофункциональ- г.Ставрополь 
нье 
Измерители мощности СВЧ МЗМ-18 36974-08 1 год 33318 ЗАО "НПФ "МИКРАН", 01.02.2013 
г.Томск 
Измерители мощности циф- ДСП-СОФТ-10 46400-11 2 года 42162 ООО "ДСП-СОФТ", г.Нижний 01.03.2016 
ровые Новгород 
Преобразователи измери- ПИ849ц 51218-12 8 лет 48134 ООО "НПП Электромехани- 13.09.2017 
тельные ка", г.Воронеж 
Преобразователи измери- ЭП8530М 37163-08 1 год 30760 ОАО "Электроприбор", 26.12.2017 
тельные активной и реак- г.Чебоксары 
тивной мощности 
Преобразователи измери- ПИ849 23835-02 3 roga 13447 ООО "НПП Электромехани- 01.02.2013 
тельные активной и реак- ка", г.Воронеж 
тивной мощности трехфаз- 
ного тока 
Преобразователи измери- АЕТ100, АЕТ200, 44146-10 7 лет 39517 ООО "Фирма "Алекто- 01.04.2015 
тельные многофункцио- АЕТЗОО, АЕТ400 Электроникс", г.Омск 
нальные 
Преобразователи измери- ПЦ6806-03 49068-12 10лет 45508 ООО "НПП Электромехани- 14.02.2017 
тельные цифровые много- ка", г.Воронеж 
функциональные 
27.35.09 Измерения напряжений 
Наименование СИ Обозначение NeT oC MAN ТЕ серти Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Вольтметры амплитудные ВА 11 27065-04 1 год 17847 ООО "ТЕСТСЕТ", 01.12.2014 
цифровые г. С.-Петербург 
Вольтметры-калибраторы В2-43 30362-10 3 месяца 40133 ОАО "НПК "Ритм", 01.04.2015 
постоянного напряжения и 1 год г.Краснодар 
Измерители фликера, коле- ИФГ 20.1 21498-11 1 год 44422 ООО "НПП "Прорыв", 22.11.2016 
баний напряжения и гармо- г.Петрозаводск 
нических составляющих тока 
Калибраторы переменного Н5-3 20769-01 1 год 9441 ОАО "НПК "Ритм", 14.12.2017 
напряжения широкополос- г.Краснодар 
ные 
Калибраторы переменного Н5-З 20769-01 1 год 9441/1 ОАО "Компания Импульс", 01.08.2013 
напряжения широкополос- г.Краснодар 
ные 
Меры отношения напряже- Н4-8 30361-05 З года 22198 ОАО "НПК "Ритм", 01.04.2015 
НИЙ г.Краснодар 
27.35.10 Измерения напряженности поля и радиопомех 
Наименование СИ Обозначение рс MAN Те Серта, Изготовитель Срок дей. 
реестра свид. ствия 
Антенны дипольные П6-52 28454-04 1 год 19732 ОАО "СКБ радиоизмери- 01.04.2015 
тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
Антенны дипольные актив- П6-51 28455-04 1 год 19733 ОАО "СКБ радиоизмери- 01.04.2015 
ные тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
Антенны дипольные пас- П6-90 40477-09 1 год 35136/1 ООО "СКБ Питон", 01.06.2014 
сивные г.Нижний Новгород 
Антенны дипольные пас- П6-91 40478-09 1 год 35137/1 ООО "СКБ Питон", 01.06.2014 
сивные г.Нижний Новгород 
Антенны измерительные ЛПАС2/П-ИРГА 45502-10 2 года 41121 ООО "ИРГА", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 
Антенны измерительные П6-81 44659-10 1год 40146 ОООНТЦ "ЭРПА", г.Москва 01.08.2015 


зеркальные 
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27.35.10 


Наименование СИ Обозначение м MAN NE сорт Изготовитель Срок дой 
реестра свид. ствия 
Антенны измерительные П6-11 46561-11 2года 42330 ООО "Специальный Техно- 25.03.2016 
комбинированные логический Центр" (СТЦ), 
г. С.-Петербург 
Антенны измерительные ло- ЕЛВ26 37395-08 1 год 31076 ЗАО ПФ "Элвира", 01.04.2013 
гопериодические г.Железнодорожный 
Антенны измерительные ло- П6-68 29927-05 1 год 21590 ОАО "СКБ радиоизмери- 17.07.2017 
гопериодические тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
Антенны измерительные П6-70 36632-07 1 год 30115 ООО "ПКФ Цифровые при- 01.01.2013 
магнитные боры", г.Москва 
Антенны измерительные П6-80/1 40584-09 2года 35302 ОООНТЦ "ЭРПА", г.Москва 01.06.2014 
рупорно-линзовые 
Антенны измерительные П6-80/1 40584-10 2года 39668 ООО НТЦ "ЭРПА", г.Москва 01.04.2015 
рупорно-линзовые 
Антенны измерительные П6-80/2 40585-09 2года 35303 ООО НТЦ "ЭРПА", г.Москва 01.06.2014 
рупорно-линзовые 
Антенны измерительные П6-80/2 40585-10 2года 39669 ОООНТЦ "ЭРПА", г.Москва 01.04.2015 
рупорно-линзовые 
Антенны измерительные П6-80/3 43627-10 2года 38911 ООО НТЦ "ЭРПА", г.Москва 01.04.2015 
рупорно-линзовые 
Антенны измерительные П6-80/4 43626-10 2года 38910 ООО НТЦ "ЭРПА", г.Москва 01.04.2015 
рупорно-линзовые 
Антенны измерительные П6-59 27570-04 2 года 18509 ОАО "СКБ радиоизмери- 01.04.2015 
рупорные тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
Антенны измерительные П6-69 32117-06 1 год 24474 ОАО "СКБ радиоизмери- 17.07.2017 
рупорные тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
Антенны измерительные П6-71 36631-07 1год 30114 ООО "ПКФ Цифровые при- 01.01.2013 
электрические боры", г.Москва 
Антенны рамочные актив- П6-50 28453-04 1год 19731 ОАО "СКБ радиоизмери- 01.04.2015 
ные тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
Антенны рупорные измери- П6-72 46531-11 2 года 42304 ОАО "ЦКБ автоматики" 17.03.2016 
тельные (ЦКБА), г.Омск 
Измерители напряженности ИПМ-101М 21009-01 1 год 9799/1 ООО НПП "Доза", г.Москва 14.03.2017 
поля малогабаритные мик- 
ропроцессорные 
Измерители напряженности АРГАМАК-ИС 50427-12 2 года 47238 ЗАО "ИРКОС", г.Москва 09.07.2017 
поля панорамные НАЛС.464344.062 
Измерители напряженности ПЗ-50 17638-08 1год 30266 ООО НПП "Омега Инжени- 01.02.2013 
поля промышленной частоты ринг", г.Москва 
Измерители напряженности ИЭСП-01 17663-04 1год 18869 ФГУП "НПП "Циклон-Тест", 01.01.2015 
электростатического поля г.Фрязино 
Измерители напряженности СТ-01 17400-98 1 год 5170 ООО "НТМ-Защита", 01.10.2013 
электростатического поля г.Москва 
Измерители напряженности ЭСПИ-301 17401-98 1 год 5171/1 ООО НПП "Омега Инжени- 12.09.2017 
электростатического поля ринг", г.Москва 
Измерители параметров ВЕ-метр-АТ-003 42464-09 1 год 37450 ООО "НТМ-Защита", 01.01.2015 
электрического и магнитного г.Москва 
полей трехкомпонентные 
Измерители радиопомех 14-17 29164-05 1,5 года 20611 ООО "НПП "АМС", г.Нижний 01.08.2015 
Новгород 
Измерители уровней элек ПЗ-41 27826-10 1 год 40558 ООО "СКБ Питон", 01.08.2015 
тромагнитных излучений г.Нижний Новгород 
Измерители уровня элек- П3-31 27571-10 1 год 39586 ОАО "СКБ радиоизмери- 01.04.2015 
тромагнитных излучений тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
Комплекты антенные изме- АИК 1-40А 36492-07 2 года 29971 ЗАО "СКАРД-Электроникс", 01.01.2013 
рительные г.Курск 
Приемники измерительные ПРВ-1И 37213-08 2 года 30787 Фирма ООО НТК "ИМОС", 01.04.2013 
г. С.-Петербург 
Приемники измерительные ПРВ-1И 37213-08 2 года 3078711 Фирма ОАО "МАРТ", 01.04.2013 
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г. С.-Петербург 


27.35.10 


Наименование СИ Обозначение Гарос, МПИ Ne cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Приемники измерительные РИАП 1.8 31150-06 1 год 23212 ОАО "СКБ радиоизмери- 26.12.2016 
тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
Приемники измерительные Аргамак-М 51520-12 1 год 48489 ЗАО "ИРКОС", г.Москва 22.10.2017 
панорамные НАЛС.464344.052 
Приемники-антенны син- ТСЮИ.468157.123 52002-12 1 год 49038 ОАО "Российский институт 07.12.2017 
хронизируюшие радионавигации и времени" 
(РИРВ), г. С.-Петербург 
Пробники напряжения Я6-122 21903-07 3 roga 26506 OAO "СКБ радиоизмери- 14.02.2017 
тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
Тестеры-анализаторы кана- ЕТ, E2, ЕЗ ТАКТ E1- 40117-08 1 год 34648 ООО "Балтийские телеком- 01.01.2014 
лов и трактов Е2-ЕЗ муникационные системы", 
г. С.-Петербург 
Установка для воспроизве- П1-12/3 46380-11 1год 42144 ФГУП "НПП "Циклон-Тест", 01.03.2016 
дения напряженности элек- г.Фрязино 
трического поля промыш- 
ленной частоты поверочная 
Эквиваленты сети Я6-126 34597-07 2года 27582 ОАО "СКБ радиоизмери- 14.02.2017 
тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
Эквиваленты сети Я6-127 36306-07 2 года 29770 ОАО "СКБ радиоизмери- 14.02.2017 
тельной аппаратуры" 
(РИАП), г.Нижний Новгород 
27.35.11 Импульсные измерения 
Наименование СИ Обозначение Nerac: MAN Ne Серта Изготовитель срокдей 
реестра свид. ствия 
Счетчики импульсов - адап- АП-9 46756-11 3 года 42554 ООО "ТБН Энергосервис", 29.04.2016 
теры периферии с функ- г.Москва 
циями сбора и передачи 
данных 
Счетчики импульсов - реги- ПУЛЬСАР 25951-10 6 лет 41129 ООО НПП "Тепловодохран", 01.08.2015 
страторы г.Рязань 
27.35.12 Измерения разности фаз и группового времени запаздывания 
Наименование СИ Обозначение ме MAN Не сарта Изготовитель Cpox peň- 
реестра свид. ствия 
Измерители разности фаз ИРФ-1 19579-11 2 года 7860/1 ОАО "Компания Импульс", 01.04.2012 
г.Краснодар 
Измерители разности фаз ИРФ-1, ИРФ-1/1 19579-11 2 года 44621 ЗАО "НПК "Мера", 06.12.2016 
г.Краснодар 
Измерители разности фаз Ф2-34 9512-84 1год 7655/1 ООО "РИП-Импульс", 01.04.2015 
г.Краснодар 
Калибраторы фазы Н6-2 46522-11 1 год 42290 ЗАО "НПК "Мера", 17.03.2016 
г.Краснодар 
Станции вертикального pa- Парус-А 51425-12 З года 48409 ФГБУН "Институт земного 12.10.2017 
диозондирования ионосфе- магнетизма, ионосферы и 
ры наземные распространения радиоволн 
им.Н.В.Пушкова" Россий- 
ской академии наук 
(ИЗМИРАН), г.Троицк; 
ФГБУ "Институт прикладной 
геофизики им.ак.Е.К.Федо- 
рова" (ИПГ), г.Москва 
27.35.13 Усилители измерительные 
Наименование СИ Обозначение Ne Toc MAN DS Cept. Изготовитель Срок ЦЕЙ: 
реестра свид. ствия 
Усилители измерительные QuantumX мод. 51385-12 1год 48265 Фирма "Hottinger Baldwin 28.09.2017 


MX1615 


Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
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27.35.13 


Наименование СИ Обозначение мара МПИ Ne cepta Изготовитель СРОК дөй? 
реестра свид. ствия 
Усилители нормализующие УС-01 51762-12 1год 48754 ООО НПП "Датчик", 20.11.2017 
логарифмические г.Ростов-на-Дону 
27.35.14 Блоки радиоизмерительных приборов 
Наименование СИ Обозначение м MAN Ne: cept Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Блоки аварийной защиты и БАЗИС-21 23318-12 4 года 47415 ЗАО "Зкоресурс", г.Воронеж 23.07.2017 
сигнализации 
Блоки определения резо- БОРН-1У 40741-09 2 года 35473 ООО "Сегмент", 01.07.2014 
нансной настройки (универ- г.Новочеркасск 
сальные) 
Блоки питания и преобразо- БППС 4090 32453-06 2года 24947 ОООНПП "Злемер", 23.03.2017 
вания сигналов пос.Менделеево 
Блоки питания и преобразо- МИДА-БПП-102-Ех, 47018-11 2года 42914 ЗАО "Микроэлектронные 16.06.2016 
вания сигналов МИДА-БПП-102К-Ех датчики и устройства" 
(МИДАУС), г.Ульяновск 
Блоки связи комплекса про- БС-КПА 22313-08 2года 32205 ООО "НПО САУТ", 01.08.2013 
верочной аппаратуры г.Екатеринбург 
Блоки тарифицированного БТС-2 32659-12 4года 46666 ООО "Малое НПП "Сатурн", 01.06.2017 
счета импульсов г.Москва 
27.35.15 Источники питания для измерения и радиоизмерительных приборов 
Наименование СИ Обозначение ОЕ. MAN савт Изготовитель Срокдей: 
реестра свид. ствия 
Блоки питания датчиков БПДМ-Ех (Метран- 33012-12 З года 46902 ООО "Знергия-Источник", 20.06.2017 
602-Ех) г.Челябинск 
Блоки питания датчиков БПК-40М, БПК-40- 49420-12 2 года 45948 ООО "Теплоприбор-Юнит", 02.04.2017 
Ех, БПД-40-Ех. г.Челябинск 
2000П-Ех 
Источники напряжения по- Б5-88, Б5-88/1, Б5- 44618-10 1год 40112 ООО "РИП-Импульс", 01.04.2015 
стоянного тока 88/2 г.Краснодар 
Источники напряжения по- 51521-12 6 мес. 48490 ООО Фирма "Информтест", 22.10.2017 
стоянного тока на основе г.Москва 
мезонинных модулей 
Источники переменного тока ТРИТОН-6 49677-12 1год 46234 ООО НПО "Цифровые pery- 20.04.2017 
и трехфазного напряжения ляторы", г.Новосибирск 
Источники питания аналого- Б5-46М, Б5-47М, Б5- 49785-12 1 год 46387 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 05.05.2017 
вые 48М, Б5-49М, Б5- 
77М, Б5-88М, Б5- 
99M 
Источники питания аналого- Б5-60М 49787-12 1 год 46389 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 05.05.2017 
вые 
Источники питания аналого- Б5-40М, Б5-4ЗМ, Б5- 49791-12 1 год 46393 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 05.05.2017 
вые с цифровой индикацией 44М, Б5-45М, Б5- 
50M 
Источники питания аналого- Б5-500М 49786-12 1 год 46388 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 05.05.2017 
вые с цифровой индикацией 
Источники питания аналого- Б5-66М, Б5-68М, Б5- 49788-12 1год 46390 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 05.05.2017 
вые с цифровой индикацией 69М, Б5-70М, Б5- 
71М 
Источники питания аналого- Б5-70/1М, Б5-70/2М 49789-12 1год 46391 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытиши 05.05.2017 
вые с цифровой индикацией 
Источники питания аналого- Б5-78/3М, Б5-78/5М 49790-12 1 год 46392 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 05.05.2017 
вые с цифровой индикацией 
Источники питания им- Б5-6010М, Б5- 49795-12 1год 46397 ЗАО "ПрофКиП", г.Мытиши 05.05.2017 
пульснье 6020М, Б5-6040М, 
Б5-6060М 
Источники питания лабора- ПРОФКИП Б5-71/1М, 49797-12 1 год 46399 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 05.05.2017 


торные 
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ПРОФКИП Б5-71/2М, 
ПРОФКИП Б5-71/ЗМ, 


ПРОФКИП Б5-71/4М 


27.35.15 


Наименование СИ Обозначение Б MAN Ne cepte Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Источники питания лабора- Б5-71У 36757-08 2 года 30275 ООО "УниверсалПрибор", 01.02.2013 
торные прецизионные г. С.-Петербург 
Источники питания повы- Б5-3030М, Б5-3050М 49796-12 1 год 46398 ЗАО "ПрофКиП", г.Мытиши 05.05.2017 
шенной мощности 
Источники питания постоян- Б5-71/1ММ 40961-09 1 год 35692 ООО "Радиоизмерительные 01.08.2014 
ного тока приборы и радиокомпонен- 
ты", г.Смоленск 
Источники питания постоян- Б5-71/ЗМ 44658-10 1 год 40145 ЗАО "Радар", 01.08.2015 
ного тока г. С.-Петербург 
Источники питания постоян- Б5-71-ПРО (Б5-71/1- 42467-09 1 год 37453 ООО "Профигрупп", 01.01.2015 
ного тока ПРО, Б5-71/2-ПРО, г. С.-Петербург 
Б5-71/3-ПРО, Б5- 
71/4-ПРО) 
Источники питания постоян- Б5-75 21569-01 1 год 45426 ОАО "ННПО 08.02.2017 
ного тока им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
Новгород 
Источники питания постоян- Б5-80, Б5-81, Б5-82 34010-07 2 года 26908 ЗАО "НПФ "Техноякс", 01.03.2017 
ного тока г.Москва 
Источники питания постоян- Б5-85 32983-06 1 год 25605 ОАО "НПК "Ритм", 15.05.2017 
ного тока г.Краснодар 
Источники питания постоян- Б5-85/1 35741-07 1 год 29184 ОАО "НПК "Ритм", 26.12.2017 
ного тока г.Краснодар 
Источники питания постоян- Б5-ПРО 37470-08 1 год 31161 ООО "Профигрупп", 01.05.2013 
ного тока регулируемые г. С.-Петербург 
Источники питания про- Б5-300М 49801-12 1год 46403 ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 05.05.2017 
граммируемые 
Источники постоянного тока Б5-71 11999-12 2 года 46102 ООО "Источник", г.Нижний 13.04.2017 
Новгород 
Источники постоянного тока Б5-76 32678-12 2 года 46103 ООО "Источник", г.Нижний 13.04.2017 
Новгород 
Источники постоянного тока Б5-76/1 44810-10 2 года 40300 ООО "Источник", г.Нижний 01.08.2015 
Новгород 
Источники постоянного тока Б5-79/1 45687-10 2 года 41331 ЗАО "НПФ "Техноякс", 01.08.2015 
г.Москва 
Источники постоянного тока Б5-83 34011-07 2 года 26909 ЗАО "НПФ "Техноякс", 01.03.2017 
г.Москва 
Устройства для питания из- УИЗ00, УИЗОО.1 35739-08 1 год 32649/1 ООО "ЗИП "Юримов", 01.10.2013 
мерительных цепей посто- г.Краснодар 
янного и переменного токов 
27.35.16 Измерения параметров компонентов и цепей с сосредоточенными постоянными 
Наименование СИ Обозначение аса МПИ Ne cepr./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Мосты переменного тока МЕП-5СА 35186-07 3 roga 28313 ООО НПП "Диатранс", 03.08.2017 
высоковольтные г.Москва 
Мосты переменного тока МЕП-6ИС 44621-10 З года 40115 ОООНПП "Диатранс", 01.04.2015 
высоковольтные г.Москва 
Наборы мер импеданса ИМ-1 23589-02 1 год 13122 ЗАО НПП геофизической 01.06.2013 
аппаратурь "Луч", 
г.Новосибирск 
Приборы для измерения па- Вымпел 23070-05 1год 21312 ОООНПФ МИЭЭ "Приборы 01.04.2015 
раметров однофазной элек- Мосгосэнергонадзора", 
трической цепи г.Москва 
27.35.17 Комплексные измерительные установки 
Наименование СИ Обозначение Не Рос МПИ № серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Измерители комплекснье ОБЗОР-304, ОБЗОР- 37556-08 1 год 31219 ООО "Планар", г.Челябинск 01.05.2013 


коэффициентов передачи и 
отражения 


304/1 
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27.35.17 


Наименование СИ Обозначение етос, МПИ Ne гори Изготовитель срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Имитаторы трехфазных TO- ИТТ-2 39902-08 1 год 34409 ООО Производственно- 01.01.2014 
ков внедренческая фирма "Виб- 
ро-Центр", г.Пермь 
Комплексы пеленгования Барс-МПИ2 43662-10 2года 38992 ООО "Специальный Техно- 01.04.2015 
источников радиоизлучений логический Центр" (СТЦ), 
измерительные г. С.-Петербург 
Счетчики статические трех- 5М301, 5М301Т 51543-12 16 лет 48509 ООО "Интеллектуальнье 22.10.2017 
фазные активной и реактив- системы учета", 
ной электрической энергии г.Красноярск 
Счетчики электрической МИР С-04, МИР С- 51597-12 16лет 48557 ОАО "НПО "МИР", г.Омск 26.10.2017 
знергии 05, МИР С-07 
Счетчики злектрической ПСЧ-4ТМ.05МД 51593-12 12 пет 48570 ОАО "ННПО 29.10.2017 
энергии многофункциональ- им.М.В.Фрунзе", г.Нижний 
ные Новгород 
Счетчики электрической Рим 489.08, РиМ 51725-12 16 лет 48688 ЗАО "Радио и Микроэлек- 12.11.2017 
энергии трехфазные стати- 489.09 троника" (РиМ), 
ческие г.Новосибирск 
Установки для измерения К2-82 43815-10 1год 39157 Филиал ОАО "Корпорация 01.04.2015 
параметров радиостанций "Комета" - "КБ "Квазар", 
г.Нижний Новгород 
Установки для поверки мер У309М 43671-10 1год 39001 ООО "Радиоэлектронные 01.04.2015 
электрического сопротивле- системы", г.Екатеринбург 
ния и электродвижущей силы 
27.35.18 Прочие (Радиоэлектронные измерения) 
Наименование СИ Обозначение ВРЕ MAN Ne cept: Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы потока МРЕС-2 АП МРЕС-2 47832-11 2 года 43981 ФГУП "Главный радиочас- 03.10.2016 
тотный центр", г.Москва 
Анализаторы цифрового те- АТП-1 24762-03 2 года 14730/2 ООО НТК "ИМОС", 01.06.2014 
левизионного транспортного г. С.-Петербург 
потока 
Анализаторы цифрового те- АТП-1 24762-03 2 года 14730/3 ОАО "МАРТ", 01.06.2014 
левизионного транспортного г. С.-Петербург 
потока 
Анализаторы цифрового те- АТП-1 24762-03 2 года 14730/4 ФГУП "НИИ телевидения" 01.06.2014 
левизионного транспортного (НИИТ), г. С.-Петербург 
потока 
Контрольно-проверочная КПА-РМБ 36639-07 1 год 30122 ЗАО "БИНКОС", г.Москва 01.01.2013 
аппаратура радиомаяков и 
радиобуев 
Тестеры интерфейсных cnr- ТИС-Е1, E2, ЕЗ 21110-10 1 год 39925 ООО "Технодалс плюс", 01.04.2015 
налов г. С.-Петербург 
27.36 Измерения акустических величин 
Наименование СИ Обозначение мдаа MAN Ne cept: Изготовитель САВИ" 
реестра свид. ствия 
Анализаторы шума и виб- АССИСТЕНТ 39671-08 1 год 34059 ООО "НТМ-Защита", 01.01.2014 
рации г.Москва 
Аудиометры ЭХО-С01, ЭХО-Д01, 50799-12 1 год 47656 ЗАО "ОКБ "РИТМ", 17.08.2017 
ЭХхО-К01 г.Таганрог 
Генераторы шума ГШ-2К 37982-08 2года 31849 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.07.2013 
г.п.Менделеево 
Гидрофоны ГИ50Э 37980-08 2года 31847 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.07.2013 
г.п.Менделеево 
Гидрофоны ГИ54 37981-08 2года 31848 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.07.2013 
г.п.Менделеево 
Гидрофоны ГИ800 48796-11 1год 45142 ЗАО "Геоакустика", г.Москва 29.12.2016 
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Наименование СИ Обозначение ДОС. MAN Ne cepte Изготовитель а 
реестра свид. ствия 

Гидрофоны измерительные 1П 27850-04 1 год 24275 ОАО "Концерн "Океанпри- 01.08.2015 
бор", г. С.-Петербург 

Излучатели измерительные 1И1Б 27845-10 1 год 40601 ОАО "Концерн "Океанпри- 01.08.2015 
бор", г. С.-Петербург 

Излучатели измерительные 1И-ПАМ 27846-04 1 год 24271 ОАО "Концерн "Океанпри- 01.08.2015 
бор", г. С.-Петербург 

Излучатели измерительные 1И-А 27847-04 1 год 24272 ОАО "Концерн "Океанпри- 01.08.2015 
бор", г. С.-Петербург 

Измерители акустические ЭКОФИЗИКА 41157-09 1 год 35982 ООО "ПКФ Цифровые при- 01.09.2014 

многофункциональные боры", г.Москва 

Измерители акустической АРП-11/1, АРП-11/2, 41088-09 1 год 35958 ООО "Меткатом", 01.09.2014 

эмиссии для диагностики АРП-11/7 г. С.-Петербург 

редукторов и подшипников 

Измерители времени рас- УТ-01 23412-02 2 года 36398 ЗАО "НТЦ Экспертцентр", 01.10.2014 

пространения ультразвука г.Москва 

Измерители коэффициента Х5М-18 50067-12 1 год 46750 ЗАО "НПФ "МИКРАН", 01.06.2017 

шума г.Томск 

Измерители мощности ИМУ-4ПМ 34627-07 1 год 26946 ЗАО "НПЦентр", г.Москва 13.04.2017 

ультразвукового излучения 

переносные 

Измерители частот собст- ИЧСК-2 46945-11 1 год 42837 ООО НПП "Интерприбор", 09.06.2016 

венных колебаний г.Челябинск 

Измерители шума и вибра- ВШВ-003-МЗ 22714-02 1 год 11969 ООО "Измеритель", 13.12.2017 

ции г.Таганрог 

Калибраторы акустические Защита-К 47740-11 1 год 43829 ООО "НТМ-Защита", 16.09.2016 
г.Москва 

Капсюли микрофонные кон- ВМК-205 22057-01 1 год 35732 ОАО "СКБ "Виброприбор", 01.08.2014 

денсаторные г.Таганрог 

Капсюли микрофонные кон- МК-233 36805-08 1 год 30388 ООО "Измеритель", 01.02.2013 

денсаторные г.Таганрог 

Комплексы акустико- Лель/А- пе 320 25330-03 1 год 15492 ООО "Интерюнис", г.Москва 01.08.2013 

эмиссионные измеритель- (ООМ) 

нье 

Комплексы для измерения ОКМЕН-1409 36588-07 1 год 30071 ООО "ОКМЕН", г.Москва 01.01.2013 

акустического шума 

Системы акустико- ЛОКТОН 36087-07 1 год 29562 ЗАО "ЗЛТЕСТ", г.Москва 01.11.2012 

змиссионнье 

Системы акустико- МАЛАХИТ АС-14А 28145-04 1год 19183 ЗАО "НПФ "Диатон", 01.08.2015 

эмиссионные г.Москва 

Системы акустико- Малахит АС-15А 35170-12 1 год 49163 ЗАО "НПФ "Диатон", 14.12.2017 

эмиссионные г.Москва 

Системы комплексного ди- Лель-М/А- 38265-08 З года 32223 ООО "Интерюнис", г.Москва 01.08.2013 

агностического мониторинга ШпеЗ20(00М-М)/ 

Системы оценки защищен- Шепот 47143-11 1 год 43092 ООО "Центр безопасности 05.07.2016 

ности выделенных помеще- информации "МАСКОМ", 

ний по виброакустическому г.Москва 

каналу 

Шумомеры-анализаторы ОКТАВА-110А 32747-06 1 год 25298/1 ООО "ПКФ Цифровые при- 01.10.2016 

спектра, виброметры порта- боры", г.Москва 

тивные 

Шумомеры-виброметры, ОКТАВА-110А-ЭКО 48267-11 1 год 44483 ООО "ПКФ Цифровые при- 22.11.2016 

анализаторы спектра боры", г.Москва 

Шумомеры-виброметры, ОКТАФОН-110 50069-12 1 год 46752 ООО "ПКФ Цифровые при- 01.06.2017 

анализаторы спектра боры", г.Москва 

Шумомеры-виброметры, ЭКОФИЗИКА-110А 48906-12 1 год 45300 ООО "ПКФ Цифровые при- 24.01.2017 

анализаторы спектра боры", г.Москва 

27.37 Оптические и оптико-физические измерения 

Наименование СИ Обозначение ОС, МПИ Ne cepts Изготовитель СРОК деж 
реестра свид. ствия 
Анализаторы рефлектомет- РЕФЛЕКОМ 24584-11 1 год 44315 ООО "Синтэко-Комплекс", 31.10.2016 


рические компьютерные ви- 
деоцифровые 


г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение а ын МПИ БЫ Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 

Анализаторы спектра ППИ "КЕДР-М" 46157-10 1 год 41647 ЗАО НПЦ "Инновационная 01.08.2015 
техника и технологии", 
г. С.-Петербург 

Анализаторы спектров фо- ФЭП-454 28480-10 1 год 39036 ООО "НПО "Сетал", г.Казань 01.04.2015 

тоэлектрические 

Анализаторы фотоэлектри- АФП-02 24837-03 1 год 14842/1 ЗАО НПП "Медикон", 01.09.2013 

ческие портативные г.Миасс 

Блескомеры фотозлектри- БФ5 26954-09 1 год 36020 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 01.09.2014 

ческие 

Денситометры ДНС-2 18763-04 1 год 19498 ЗАО НПО "Интротест", 01.04.2015 
г.Екатеринбург 

Денситометры цифровые ДП 5004 42962-09 1 год 38110 ЗАО "Литас", г.Казань 01.01.2015 

портативные 

Денситометры цифровые с ДД 5005-220 29466-05 1 год 21095 ЗАО "Юнитест-Рентген", 01.08.2015 

ручным зондом г. С.-Петербург 

Измерители мощности из- ИМИ-01 48392-11 1год 44660 ООО "Бином", г.Калуга 06.12.2016 

лучения 

Измерители светопропуска- ТОНИК 44919-10 1год 40540 ООО НПФ "МЕТА", 01.08.2015 

ния стекол г.Жигулевск 

Интерферометры оптиче- ЛОМИ-2 52292-12 2 года 49371 ЗАО "Техносистема Н", 27.12.2017 

ские г.Москва 

Комплекты светофильтров КОФ-02 45802-10 1год 41471 ООО "Люмзкс-Маркетинг", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 

Комплекты светофильтров КС-105 22054-01 1 год 11161/1 ООО "ЛОМО Фотоника", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 

Комплекты светофильтров КС-106 38737-08 1 год 32943 ООО "ЛОМО Фотоника", 01.10.2013 
г. С.-Петербург 

Комплекты светофильтров КС-116 48788-11 1 год 45129 ОАО "ЛОМО", 29.12.2016 
г. С.-Петербург 

Комплекты светофильтров М90 42599-09 1 год 37869 ООО НПФ "МЕТА", 01.01.2015 
г.Жигулевск 

Комплекты светофильтров Репер 19485-08 1 год 32529 ЗАО "НПО Петролазер", 01.09.2013 
г. С.-Петербург 

Комплекты светофильтров КСП-02 38817-08 1 год 33042 ООО "Метромед", 01.10.2013 

поверочные г. С.-Петербург 

Люксметры ТКА-Люкс 20040-11 1 год 43259 ООО "НТП "ТКА", 22.07.2016 
г. С.-Петербург 

Люксметры ТКА-Люкс/Эталон 38167-08 1 год 32041 ООО "НТП "ТКА", 01.08.2013 
г. С.-Петербург 

Люксметры-яркомеры- Эколайт мод. 01, 02 43795-10 1 год 39139 ООО "ЗкоСфера", г.Москва 01.04.2015 

пульсметры 

Мутномеры портативные WT-07 37940-08 1 год 31781 ООО "НИРСА-сервис", 01.06.2013 
г.Уфа 

Наборы жидких мер показа- РЖЭ-1 24513-03 Поверка 14438/1 ООО НПО "ЗКО-ИНТЕХ", 01.07.2013 

теля преломления при вы- г.Москва 

пуске 

Наборы мер КНФ-1-01 37858-08 1 год 31760 ОАО "Загорский оптико- 01.06.2013 
механический завод" 
(ЗОМЗ), г.Сергиев Посад 

Наборы мер зональных ко- НМЗО-1 и НМЗО-2 49257-12 1 год 45749 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 14.03.2017 

эффициентов отражения 

Наборы мер оптической ИНМОП-5, ИНМОП-6 51138-12 1 год 48042 ЗАО НПО "Интротест", 11.09.2017 

плотности г.Екатеринбург 

Наборы мер показателя НМПП 1, НМПП 2 48832-12 Б лет 45187 ООО "СИАМС", 20.01.2017 

преломления г.Екатеринбург 

Наборы мер светового ко- МСКО-1 24585-11 1 год 44316 ООО "Синтэко-Комплекс", 31.10.2016 

эффициента отражения г.Москва 

Наборы приборов геммоло- УНГ 16431-07 2 года 29384 ООО "Клио-Техника", 01.11.2012 

га универсальные г.Москва 

Наборы прозрачных мер ко- НМП 49668-12 1 год 46223 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 20.04.2017 

ординат цвета и цветности 

Наборы стеклянных мер оп- НОСМОП-9 23929-08 1 год 30472 ЗАО НПП "Техномедика", 01.02.2013 

тической плотности г.Москва 

Осветители эталонные те- ЭТО-2 36438-07 1 год 29926 ЗАО НПФ "Мета", 01.01.2013 


лецентрические 
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г.Жигулевск 


27.37 


Наименование СИ Обозначение 6. МПИ Ne Cepte Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Поляриметры круговые СМ-3 11274-07 1 год 29821 ОАО "Загорский оптико- 01.12.2012 
механический завод" 
(ЗОМЗ), г.Сергиев Посад 
Полярископы-поляриметры ПКС-250М 11400-88 3 года 13977 ОАО "Загорский оптико- 01.06.2013 
механический завод" 
(ЗОМЗ), г.Сергиев Посад 
Преобразователи измери- 46-130 40480-09 1 год 35139/1 ООО "СКБ Питон", 01.06.2014 
тельные с волоконно- г.Нижний Новгород 
оптической линией связи 
Приборы для определения СКИБ-М 18767-05 1год 21371 ООО "НИЦ ИСС", г.Москва 01.08.2015 
белизны муки 
Приемники измерительные П5-45 40479-09 1 год 35138/1 ООО "СКБ Питон", 01.06.2014 
с оптической развязкой г.Нижний Новгород 
входного сигнала 
Радиометры многоканаль- Аргус 15560-07 1 год 29969 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 01.01.2013 
ные 
Регистраторы спектра опти- МОРС-1, МОРС-6, 48129-11 1 год 44307 ООО "Многоканальные оп- 31.10.2016 
ческие многоканальные МОРС-9, МОРС-12, тические регистрирующие 
МОРС-24 системы" (МОРС), г.Троицк 
Рефлектометры оптические ҒОПР-7000 мод. FOD- 50282-12 1 год 47037 ООО "ТПК Волоконно- 29.06.2017 
7003, ЕО0-7004, оптических приборов", 
ЕОО-7005 г.Москва 
Рефлектометры оптические ҒОП-7300, мод. 46161-10 1 год 41737 ООО "ТПК Волоконно- 01.08.2015 
ЕО0-7302, ЕО0-7308 оптических приборов", 
г.Москва 
Рефлектометры оптические VISA 46680-11 1год 42479 ООО "Связьприбор", г.Тверь 21.04.2016 
Рефлектометры оптические VISA Х-РКО 52299-12 1 год 49378 ООО "Связьприбор", г.Тверь 27.12.2017 
Рефлектометры оптические ГАММА-ЛАЙТ 40717-09 1год 35446 ООО "Связьприбор", г.Тверь 01.07.2014 
Рефлектометры оптические ГАММА-ЛЮКС 40716-09 1год 35445 ООО "Связьприбор", г.Тверь 01.07.2014 
Рефлектометры оптические КИВИ-7ХХХ 47416-11 1 год 43484 ООО "КивиТех", 05.08.2016 
дер.Румянцево 
Рефлектометры цифровые РЕЙС-205 25736-03 2 года 16078 НПП "Системы тестирова- 01.12.2013 
ния электрических линий" 
(СТЭЛЛ), г.Брянск 
Рефрактометры ИРФ-454Б2М 7308-94 1год 8539 ОАО "Казанский оптико- 01.04.2015 
механический завод" 
(КОМЗ), г.Казань 
Рефрактометры ПР-З и ПР-ЗП 42439-09 1 год 37484 ООО "Инженерный центр 01.01.2015 
"Технокон", г. С.-Петербург 
Рефрактометры портатив- ИРФ-456 "Карат-МТ" 5110-75 1 год 20856 ОАО "Казанский оптико- 01.04.2015 
ные механический завод" 
(КОМЗ), г.Казань 
Рефрактометры цифровые ТЕСТ-901 и ТЕСТ- 22723-08 1 год 30471 ООО "ОКБ Тест", 01.02.2013 
901С г. С.-Петербург 
Спектроколориметры ТКА-ВД 44179-10 1год 39594 ООО "НТП "TKA", 01.04.2015 
г. С.-Петербург 
Спектрометры МФС-12 38576-08 1 год 32662 ЗАО "ОКБ Спектр", 01.10.2013 
г. С.-Петербург 
Спектрометры атомно- КВАНТ-2 17991-09 1 год 35760 ООО "Кортэк", г.Москва 01.08.2014 
абсорбционные 
Спектрометры раман- ИнСпектр 48318-11 1 год 44570 ООО "ИнСпектр", 06.12.2016 
люминесцентные портатив- г.Черноголовка 
ные 
Спектрометры рентгенов- СРМ-35 38165-08 2 года 32039 ЗАО "Научприбор", г.Орел 01.08.2013 
ские многоканальные 
Спектрометры универсаль- СУР-02 "РЕНОМ ФВ" 30757-05 1 год 22717 ЗАО "НТЦ Экспертцентр", 09.07.2017 
ные рентгеновские г.Москва 
Спектрометры эмиссионные АРГОН-5 27540-09 1 год 37657 ООО "Спектрософт", 01.01.2015 
г.Троицк 
Спектрометры эмиссионные СПАС-02 34296-07 1 год 27249 ООО "Актив", 20.04.2017 
г. С.-Петербург 
Спектрофотометры КФК-ЗКМ 31884-06 1 год 24106 ООО "ЮНИКО-СИС", 09.07.2017 
г. С.-Петербург 
Спектрофотометры ПЭ-5300ВИ, ПЭ- 44866-10 1год 40437 ООО "ЭКОХИМ", 01.08.2015 


5400ВИ, ПЭ-5300УФ, 
ПЭ-5400УФ 


г. С.-Петербург 
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Наименование СИ Обозначение Е МПИ р. Изготовитель Срок peň- 
реестра свид. ствия 
Спектрофотометры СПЕКС ССП (мод. 40591-09 1год 35426 ЗАО "Спектроскопические 01.07.2014 
310, 700, 705, 715) системы", г.Москва 
Спектрофотометры СФ-2000, СФ-2000- 18212-11 1год 42804 ЗАО "ОКБ Спектр", 09.06.2016 
02 г. С.-Петербург 
Спектрофотометры СФ-256 БИК 21558-09 1 год 35997 ООО "ЛОМО Фотоника", 01.08.2014 
г. С.-Петербург 
Спектрофотометры СФ-256УВИ 21559-01 1 год 10469/1 ООО "ЛОМО Фотоника", 17.08.2017 
г. С.-Петербург 
Спектрофотометры ЮНИКО мод. 1201, 38088-08 1 год 32010 ООО "ЮНИКО-СИС", 01.07.2013 
1205, 2100, 2100УФ г. С.-Петербург 
Спектрофотометры атомно- Формула ФМ400 31784-06 1 год 24046 ООО "НТЦ "Лабист", 01.07.2016 
абсорбционные г.Москва 
Спектрофотометры- СФФ-2 "ФЛУОРАН" 51314-12 1 год 48213 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 21.09.2017 
флуориметры 
Тестеры белизны муки РЗ-ТБМС-М 22408-02 1 год 11540/3 ЗАО фирма "Сигма-Оптик 01.06.2017 
ЛТД", пос.Менделеево 
Тестеры оптические ЕОО-1203 41743-09 1 год 36751 ООО "ТПК Волоконно- 01.12.2014 
оптических приборов", 
г.Москва 
Тестеры оптические ЕОО-1208 41744-09 1 год 36752 ООО "ТПК Волоконно- 01.12.2014 
оптических приборов", 
г.Москва 
Тестеры оптические КИВИ-4000 47062-11 1 год 42979 ООО "КивиТех", 27.06.2016 
дер.Румянцево 
Тестеры оптические ЛЮКС 37022-08 1 год 30660 ООО "Связьприбор", г.Тверь 01.02.2013 
Тестеры оптические РУБИН 23643-08 1 год 33051 ООО НТЦ "Измерительная 01.10.2013 
техника связи", 
г. С.-Петербург 
Тестеры оптические Топаз-7000 35338-09 1 год 36537 ООО "НПК "СвязьСервис", 01.11.2014 
г. С.-Петербург 
Тестеры-рефлектометры ТОПАЗ-7000-АК 50268-12 1 год 47011 ООО "НПК "СвязьСервис", 25.06.2017 
оптические г. С.-Петербург 
Установки эталонные авто- УЛР-1А 46068-11 2 года 42074 ООО "Марийский центр сер- 25.01.2016 
матизированные для повер- тификации и знергосбере- 
ки люксметров, яркомеров, жения", г.Йошкар-Ола 
радиометров и пульсметров 
Флуориметры лаборатор- ЕФМА 44696-10 1 год 40189 ООО "Европолитест", 01.08.2015 
нье г.Москва 
Фотоколориметры ЭКОТЕСТ-2020 31761-06 1 год 23990 ООО НПП "Эконикс", 01.06.2016 
г.Москва 
Фотометры КФК-5М 14855-95 2 года 12901 ОАО "Загорский оптико- 01.12.2012 
механический завод" 
(ЗОМЗ), г.Сергиев Посад 
Фотометры фотоэлектриче- АКВАДОНИС 37023-08 1 год 30661 НТЦ микроэлектроники при 01.02.2013 
ские ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, 
г. С.-Петербург 
Фурье-спектрометры ФТ-801 39532-08 2 года 33974 ООО НПФ "СИМЕКС", 01.01.2014 
г.Новосибирск 
Фурье-спектрометры ин- Инфралюм ФТ-02, 17728-09 1 год 36019 ООО "Люмэкс-Маркетинг", 01.09.2014 
фракрасные Инфралюм Фт-08 г. С.-Петербург 
Фурье-спектрометры NH- ФСМ 52298-12 1 год 49377 ООО "Инфраспек", 27.12.2017 
фракраснье г. С.-Петербург 
27.38 Измерения ионизирующих излучений и ядерных констант 
27.38.01 Измерения активности, характеристик полей и источников нейтронов (радиометрия и спек- 
трометрия) 
Наименование СИ Обозначение Ерос MAN Ne Сарти Изготовитель Орок дви: 
реестра свид. ствия 
Альфа-бета радиометры УМФ-2000 16297-08 1 год 32494 ОООНПП "Доза", г.Москва 01.09.2013 


для измерений малых ак- 
тивностей 
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Наименование СИ Обозначение ДЫН MAN Ne cepts Изготовитель Срокдви 
реестра свид. ствия 
Альфа-радиометры радона РАА-3-01 "АльфаА- 37973-08 1 год 31843 ООО "НТЦ "Амплитуда", 01.07.2013 
аэрозольные ЭРО" г.Москва 
Анализаторы атомных спек- ЦС 23400-12 1 год 48600 ЗАО "Спектральная лабора- 29.10.2017 
тров тория", г. С.-Петербург 
Блоки детектирования БДАБ-05-01 37002-08 1 год 30742 ФГУП "Приборостроитель- 01.02.2013 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 
Блоки детектирования БДАС-03П-01 8993-10 1 год 38986 ОАО "Пятигорский завод 01.04.2015 
"Импульс", г.Пятигорск 
Блоки детектирования БДАС-04Р 41885-09 1 год 36944 ОАО "СНИИП", г.Москва 01.12.2014 
Блоки детектирования БДБ2-02И3 38739-08 1год 32829 ОАО "Пятигорский завод 01.10.2013 
"Импульс", г.Пятигорск 
Блоки детектирования БДБГ-200 41528-09 1 год 36397 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.10.2014 
Блоки детектирования БДГБ-02И 50028-12 1год 46709 ОАО "Пятигорский завод 01.06.2017 
"Импульс", г.Пятигорск 
Блоки детектирования БДИГ-31П2 27025-04 2года 17782 ЗАО "СНИИП-КОНВЭЛ", 01.01.2015 
г.Москва 
Блоки детектирования БДМГ-08Р 10585-11 1год 44169 ОАО "Пятигорский завод 21.10.2016 
"Импульс", г.Пятигорск 
Блоки детектирования БДМГ-100 35045-07 1 год 28187 ООО НПП "Доза", г. Москва 17.07.2017 
Блоки детектирования БДМГ-101, БДМГ- 31012-06 1 год 23063 ЗАО НПП "Доза", 01.08.2015 
101М пос.Менделеево 
Блоки детектирования БДМГ-200 39814-08 1 год 34310 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.01.2014 
Блоки детектирования БДМГ-215Е 47841-11 1 год 43990 ФГУП "Приборостроитель- 03.10.2016 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 
Блоки детектирования БДМГ-216Е 47840-11 1 год 43989 ФГУП "Приборостроитель- 03.10.2016 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 
Блоки детектирования БДМГ-300 39852-08 1 год 34473 ЗАО "Интра", г.Москва 01.01.2014 
Блоки детектирования БДРГ-42Р 48263-11 1год 44479 ОАО "СНИИП", г.Москва 22.11.2016 
Блоки обработки и передачи БОП-04м 38387-08 1год 32412 ЗАО "КБ "Проминжиниринг", 01.08.2013 
данных г.Москва 
Гамма-спектрометры СКГ-01 "Измери- 43837-10 1год 39353 ООО НПП "Радиационный 01.04.2015 
тельный СИЧ" контроль. Приборы и мето- 
ды", г.Обнинск 
Гамма-спектрометры СКГ-АТ1316А "Кон- 42700-09 1 год 37826 ООО НПП "Радиационный 01.01.2015 
трольный СИЧ" контроль. Приборы и мето- 
ды", г.Обнинск 
Гамма-спектрометры СКГ-АТ1322 "Йод- 43355-09 1 год 38671 ООО НПП "Радиационный 01.01.2015 
ный СИЧ" контроль. Приборы и мето- 
ды", г.Обнинск 
Гамма-спектрометры сцин- СТАРК-01 50186-12 1 год 46904 ООО "НПК "АТОМ Электро- 20.06.2017 
тилляционные портативные никс", г.Екатеринбург; ООО 
"Сцинтилляционные техно- 
логии радиационного кон- 
троля" (СТАРК), г.Обнинск 
Детекторы прямого заряда ДПЗ 26616-04 Первич- 48031 ОАО "Правдинский опытный 11.09.2017 
ная по- завод источников тока" 
верка до (ПОЗИТ), пос.Правдинский 
вводав 
эксплуа- 
тацию 
Дозиметры-сигнализаторы ДРГ-13Н 38794-08 1 год 33033 ООО "СКТБ "Новатор", 01.10.2013 
аварийные г.Москва 
Измерители радиационного ИРТ-М 41090-09 1 год 35960 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.09.2014 
фона 
Измерители-сигнализаторы СРПС-05Д 41089-09 1 год 35959 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.09.2014 
гамма-излучения пороговые 
стационарные 
Источники радионуклиднье ОСГИ-Р 40714-09 1 год 35483 ЗАО "РИТВЕРЦ", 01.07.2014 
закрытые фотонного излу- и 2 года г. С.-Петербург 


чения эталонные 
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Наименование СИ Обозначение Nerac- MAN NS cept Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Источники радионуклиднье ИМН-Г 44591-10 2 года 40218 ФГУП "ВНИИФТРИ", 01.04.2015 
фотонного излучения мет- г.п.Менделеево 
рологического назначения 
закрытые 
Источники фотонного излу- ОСГИ-3 46383-11 1год 42147 ФГУП "НПО "Радиевый ин- 01.03.2016 
чения радионуклидные за- и 2 года ститут им.В.Г.Хлопина", 
крытые спектрометрические г. С.-Петербург 
эталонные 
Комплексы автоматизиро- АКИДК-401 51882-12 1 год 48862 Ангарский филиал ООО 30.11.2017 
ваннье индивидуального "Уралприбор", г.Ангарск 
дозиметрического контроля 
Комплексы аппаратно- МАРС 28138-10 1 год 39600 ООО "ХАНК", 01.04.2015 
программные автоматизи- г. С.-Петербург 
рованной расшифровки 
рентгеногаммаграфических 
снимков 
Комплексы измерительные КАМЕРА-01 26748-04 1 год 17368 ЗАО НТЦ "НИТОН", 01.09.2014 
для мониторинга радона г.Москва 
Комплексы измерительные Альфарад плюс 49013-12 1год 45439 ООО "НТМ-Защита", 08.02.2017 
для мониторинга радона, г.Москва 
торона и их дочерних про- 
дуктов 
Комплексы спектрометриче- Барьер СЕГ-20П 41146-09 1 год 35963 ОАО "СНИИП", г.Москва 01.09.2014 
ские 
Комплексы спектрометриче- СКС-07П "Кондор" 19954-10 1год 41901 ООО "НИПП "Грин Стар Ин- 01.08.2015 
ские струментс", г.Москва 
Комплексы спектрометриче- СКС-08П "Колибри" 24867-03 1 год 15112 ООО "НИПП "Грин Стар Ин- 01.09.2013 
ские струментс", г.Москва 
Комплексы спектрометриче- СКС-50М 27107-04 1 год 17881 ООО Предприятие "Грин 01.11.2014 
ские Стар Технолоджиз", 
г.Москва 
Комплексы спектрометриче- Прогресс 15235-01 1год 10317/1 ЗАО НПП "Доза", г.Москва 05.03.2017 
ские для измерений актив- 
ности альфа-, бета- и гам- 
ма- излучающих нуклидов 
Комплексы универсальные УСК "ГАММА ПЛЮС" 15382-12 1 год 48519 ЗАО "НТЦ Экспертцентр", 22.10.2017 
спектрометрические г.Москва 
Концентратомеры радио- РКЦ-1М 24069-08 2 года 34263 ОАО "НИИ технической фи- 01.09.2013 
изотопные цеховые зики и автоматизации" 
(НИИТФА), г.Москва 
Мониторы пешеходные пор- КРП-02РК, КРП- 17354-10 1 год 40242 ОАО НТЦ "РАТЭК", 01.04.2015 
тальные для обнаружения 02РК1, КРП-02РКБ г. С.-Петербург 
ядерных материалов 
Мониторы радиационные КРТ-11, КРТ-11.02, 38793-08 1 год 33032 ОАО НТЦ "РАТЭК", 01.10.2013 
транспортные КРТ-11.04 г. С.-Петербург 
Мониторы спектрометриче- МАРС-010-СГГ 25582-12 1 год 45195 ФГУП "НИТИ 20.01.2017 
ские им.А.П.Александрова", 
г.Сосновый Бор 
Преобразователи радиоизо- РП-24 27026-04 1 год 17783 ОАО "Союзцветметавтома- 01.01.2015 
топные тика", г.Москва 
Приборы рентгенорадио- ПРАМ-1 23375-08 1 год 34264 ФГУП "ВНИИТФА", г.Москва 01.01.2014 
метрические 
Радиометры РИС-А1 "Дозкалиб- 37684-08 1 год 31472 ООО "НТЦ "Амплитуда", 01.06.2013 
ратор" г.Москва 
Радиометры РИС-А1-Э "Дозка- 37683-08 1 год 31471 ООО "НТЦ "Амплитуда", 01.06.2013 
либратор" г.Москва 
Радиометры альфа- и бета- УРФ-1 21700-09 1 год 35489 ООО "Экоинспект", г.Москва 01.07.2014 
излучений низкофоновые 
Радиометры альфа- и 6era- РКБА-01 "РАДЭК" 46530-11 2 года 42303 ООО "НТЦ "РАДЭК", 17.03.2016 
излучений г. С.-Петербург 
Радиометры газов УДГ-03Д 51732-12 1 год 48729 ООО НПП "Доза", г.Москва 20.11.2017 
Радиометры гамма- РСКВ-01 22385-09 2 года 36595 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.11.2014 


излучения спектрометриче- 
ские для мониторинга жид- 
ких сред 
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Наименование СИ Обозначение т МПИ NS cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Радиометры низкофоновье КК$-18В 24154-02 1 год 30833 ЗАО "СНИИП-Плюс", 01.04.2013 
многофункциональные г.Москва 
Радиометры радона порта- РРА-01М-01 16465-97 1 год 2837 ООО "НТМ-Защита", 01.11.2012 
тивные г.Москва 
Радиометры трития порта- РКБ-05П 46800-11 2 года 42645 ЗАО "СНИИП-АВЕРС", 18.05.2016 
тивные г.Москва 
Радиометры-спектрометры РСУ-01 Сигнал-М 24950-08 1год 34300 ЗАО "НТЦ Зкспертцентр", 01.01.2014 
универсальные г.Москва 
Радиометры-спектрометры МКС-А 17406-10 1год 41378 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.08.2015 
универсальные портатив- 
ные 
Системы входного автома- САРК-БО 39669-08 1 год 34057 ФГУ НПП "Геологоразвед- 01.01.2014 
тизированного радиацион- ка", г. С.-Петербург 
ного контроля бытовых от- 
ходов 
Системы обнаружения де- Янтарь 16756-10 1год 41377 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.08.2015 
лящихся и радиоактивных 
материалов стационарные 
таможенные 
Системы радиационного МКС-16ЭЦ Барьер 25207-08 1год 34304 ЗАО "НТЦ Зкспертцентр", 01.01.2014 
контроля измерительные г.Москва 
Спектрометры бета-гамма (ПБ-ГС) ГО.2.86.00 24825-08 2 года 34051 ФГУП "Центральньи науч- 01.01.2014 
полевые но-исследовательский и 
опытно-конструкторский ин- 
ститут робототехники и тех- 
нической кибернетики" 
(ЦНИИ РТК), г. С.-Петербург 
Спектрометры гамма- МКСП-01 "РАДЭК" 46000-10 2 года 42000 ООО "НТЦ "РАДЗК", 01.11.2015 
излучения г. С.-Петербург 
Спектрометры для измере- СГГ-01 41956-09 1 год 37425 ООО НПП "Радиационный 01.01.2015 
ния обьемной активности контроль. Приборы и мето- 
гамма-излучающих радио- ды", г.Обнинск 
нуклидов в газе 
Спектрометры для измере- СГЖ-01 44485-10 1 год 40243 ООО НПП "РАДИКО", 01.04.2015 
ния объемной активности г.Обнинск 
гамма-излучающих радио- 
нуклидов в жидкости 
Спектрометры энергии СЭА-ИК 25138-03 1 год 15224 ФГУП "Уральский электро- 01.09.2013 
альфа-излучения с им- химический комбинат" 
пульсной ионизационной (УЗХК), г.Новоуральск 
камерой 
Спектрометры энергии гам- Гамма-1П 18392-08 1год 34298 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.01.2014 
ма-излучения полупровод- 
никовые 
Спектрометры энергии гам- ГАММА-1С/МВ1, 16367-10 1год 40240 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.04.2015 
ма-излучения сцинтилляци- ГАММА-1С/МВ1-01, 
онные портативные ГАММА-1С/МВ1-02 
Спектрометры энергии гам- СЕГ-017 "Спайдер" 25926-03 1 год 16313 ЗАО "КонверСиа", г.Москва 01.12.2014 
ма-излучения сцинтилляци- 
онные стационарные 
Спектрометры энергии СЕР-1ОН "АЛДАН" 21733-08 1год 31840 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.07.2013 
рентгеновского излучения с 
р-і-п детектором носимые 
Спектрометры энергий СЗА-13П, СЭА-13П1 15293-09 1 год 35125 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.05.2014 
альфа-излучения полупро- 
водниковые 
Спектрометры энергий бе- БЕТА-1С, БЕТА-1С- 15292-09 1 год 35126 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.05.2014 
та-излучения сцинтилляци- 150 
онные 
Спектрометры энергий ram- СЕГ-ГЗ-4К 51591-12 1год 48568 ОАО "Институт физико- 29.10.2017 
ма-излучения полупровод- технических проблем", 
никовые с микрокриогенной г.Дубна 
системой охлаждения 
Спектрометры энергий гам- Гамма-1С 15294-08 1год 34297 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.01.2014 


ма-излучения сцинтилляци- 
онные 
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Наименование СИ Обозначение т МПИ NS cepte Изготовитель ВОК дй? 
реестра свид. ствия 
Спектрометры-дозиметры СЕГ-ЗКП 51590-12 1 год 48567 ОАО "Институт физико- 29.10.2017 
знергий гамма-излучения технических проблем", 
полупроводниковые г.Дубна 
Спектрометрь-радиометрь МКГ-01Гр-1 52108-12 2года 49157 ЗАО "Гранит-7", 14.12.2017 
г. С.-Петербург 
Спектрометры-радиометры МКГБ-01 "РАДЭК" 21730-08 2 года 30389 ООО "НТЦ "РАДЭК", 01.02.2013 
гамма- и бета-излучений г. С.-Петербург 
Счетчики аэроионов Сапфир-3М 42974-09 1год 38146 Центр НТТМ КГТУ 01.01.2015 
им.А.Н.Туполева, г.Казань 

Установки автоматизиро- СГГ-1002 49612-12 1год 46167 ЗАО "КБ "Проминжиниринг", 18.04.2017 
ванные спектрометрические г.Наро-Фоминск 
контроля инертных газов в 
выбросах АЭС 
Установки автоматизиро- СГГ-1002 49612-12 1год 46168 ООО "Внедрение Научных 18.04.2017 
ванные спектрометрические Исследований и Инжини- 
контроля инертных газов в ринг "Спектр", г.Москва 
выбросах АЭС 
Установки автоматизиро- СЖГ-1001 49611-12 1год 46165 ООО "Внедрение Научных 18.04.2017 
ванные спектрометрические Исследований и Инжини- 
контроля теплоносителя ринг "Спектр", г.Москва 
первого контура АЭС 
Установки автоматизиро- СЖГ-1001 49611-12 1год 46166 ЗАО "КБ "Проминжиниринг", 18.04.2017 
ванные спектрометрические г.Наро-Фоминск 
контроля теплоносителя 
первого контура АЭС 
Установки альфа-бета- СЕС-77АРС 36966-08 1 год 30739 ЗАО "ЗЭТ", пос.Менделеево 01.02.2013 
гамма-спектрометрические 
Установки для измерений УДА-1АБ 24548-08 1 год 32492 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.09.2013 
объемной активности ра- 
диоактивных аэрозолей 
Установки для измерений УДА-1АБ 24548-08 1 год 32492/1 ОАО "Системы радиацион- 01.09.2013 
объемной активности ра- ного контроля", г.Москва 
диоактивных аэрозолей 
Установки для измерений УДГ-1Б 24525-08 1 год 32493 ООО НПП "Доза", г. Москва 01.09.2013 
объемной активности ра- 
диоактивных газов в воздухе 
Установки для измерений УДГ-1Б 24525-08 1 год 32493/1 ОАО "Системы радиацион- 01.09.2013 
объемной активности ра- ного контроля", г.Москва 
диоактивных газов в воздухе 
Установки для измерения УДГБ-203 40950-09 1 год 35727 ООО НПП "Радиационный 01.08.2014 
объемной активности бета- контроль. Приборы и мето- 
излучающих инертных газов ды", г.Обнинск 
Установки для измерения УДГБ-204 37825-08 1 год 31714 ООО НПП "Радиационный 01.06.2013 
объемной активности бета- контроль. Приборы и мето- 
излучающих инертных газов ды", г.Обнинск 
Установки для измерения УДИ-201 37822-08 1год 31715 ООО НПП "Радиационный 01.06.2013 
объемной активности контроль. Приборы и мето- 
йода-131 ды", г.Обнинск 
Установки для измерения УДИ-201М 37821-08 1год 31542 ООО НПП "Радиационный 01.06.2013 
обьемной активности контроль. Приборы и мето- 
йода-131 ды", г.Обнинск 
Установки для измерения УДАС-201 37824-08 1год 31713 ООО НПП "Радиационный 01.06.2013 
обьемной активности ра- контроль. Приборы и мето- 
диоактивных аэрозолей ды", г.Обнинск 
Установки для измерения УДАС-201М 37823-08 1год 31712 ООО НПП "Радиационный 01.06.2013 
обьемной активности ра- контроль. Приборы и мето- 
диоактивных аэрозолей ды", г.Обнинск 
Установки для измерения УДАС-203М 37685-08 1 год 31473 ООО НПП "Радиационный 01.06.2013 
объемной активности ра- контроль. Приборы и мето- 
диоактивных аэрозолей ды", г.Обнинск 
Установки дозиметрические УДБН-201 40829-09 1 год 35723 ООО НПП "Радиационный 01.08.2014 


для измерения мощности 
амбиентного эквивалента 
дозы нейтронного излуче- 
ния 
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контроль. Приборы и мето- 
ды", г.Обнинск 


27.38.01 


Наименование СИ Обозначение ДЫ MAN Ne cepta Изготовитель Срок деи 
реестра свид. ствия 

Установки измерения вьго- АМБ МКС-01 АМБ 46740-11 2 года 42531 ЗАО НПО "КВАНТ", 29.04.2016 
рания и количества ядерньх г.Обнинск 
материалов в пеналах с от- 
работавшим ядерньм топ- 
ливом 
Установки измерения выго- МКС-01 ВВЗР 37387-08 2года 31092 ЗАО НПО "КВАНТ", 01.04.2013 
рания ядерного топлива от- г.Обнинск 
работавших тепловыде- 
ляющих сборок 
Установки измерения выго- МКС-01 РБМК 37386-08 2 года 31091 ЗАО НПО "КВАНТ", 01.04.2013 
рания ядерного топлива от- г.Обнинск 
работавших тепловыде- 
ляющих сборок 
Установки контроля поверх- РЗБ-204 41844-09 1 год 36856 ООО НПП "Радиационный 01.12.2014 
ностного загрязнения пер- контроль. Приборы и мето- 
сонала ды", г.Обнинск 
Установки контроля поверх- РЗБ-205 42782-09 1 год 37932 ООО НПП "Радиационный 01.01.2015 
ностного загрязнения пер- контроль. Приборы и мето- 
сонала ды", г.Обнинск 
Установки контроля радио- РЗС-02А 49307-12 1год 45811 ЗАО НПЦ "АСПЕКТ" 19.03.2017 
активного загрязнения пер- им.Ю.К.Недачина, г.Дубна 
сонала атомных станций 
Установки мобильные ра- УДИ-2 46617-11 1год 42405 ООО НПП "Доза", г.Москва 07.04.2016 
диометрические 
Установки паспортизации СКГ-02, СКГ-02-02 25923-10 1год 41902 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.08.2015 
радиоактивных отходов 
Установки поверочные ней- УКПН-2М-Д 31390-06 1 год 41929 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.08.2015 
тронного излучения 
Установки радиационного УМКС-99-Р "Атлант-М" 39882-08 1 год 34475 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.01.2014 
контроля многоканальные 
Установки радиометриче- РКС-07П 12245-12 1 год 46708 ОАО "Пятигорский завод 01.06.2017 
ские "Импульс", г.Пятигорск 
Установки радиометриче- УДГБ-01 24826-08 1 год 34303 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.01.2014 
ские 
Установки радиометриче- УДГБ-01 24826-08 1 год 34303/1 ОАО "Системы радиацион- 01.01.2014 
ские ного контроля", г.Москва 
Установки радиометриче- УДЖГ-42Р 38049-08 1 год 31942 ЗАО "КБ "Проминжиниринг", 01.07.2013 
ские для измерения объем- г.Москва 
ной активности нуклидов в 
жидкости 
Установки радиометриче- УДЖГ-42Р-06, 52116-12 1 год 49167 ЗАО "КБ "Проминжиниринг", 14.12.2017 
ские для измерения объем- УДЖГ-42Р-07 г.Наро-Фоминск 
ной активности нуклидов в 
жидкости 
Установки радиометриче- РЗБ-05Д 23871-02 1 год 13625 ЗАО НПП "Доза", 01.06.2013 
ские контрольные пос.Менделеево 
Установки радиометриче- РЗС-01И 49211-12 1год 45692 ОАО "Пятигорский завод 12.03.2017 
ские поверхностного загряз- "Импульс", г.Пятигорск 
нения 
Установки рентгенорадио- РЦП-1 24070-08 2 года 34262 ОАО "НИИ технической фи- 01.09.2013 
метрические для контроля зики и автоматизации" 
жидких технологических (НИИТФА), г.Москва 
сред 
Установки спектрометриче- МКГ-01Д "Садовник" 44476-10 1 год 40244 ООО НПП "Доза", г. Москва 01.04.2015 
ские 
Установки спектрометриче- СКС-99 "Спутник" 18488-09 1 год 35733 ООО "НТЦ "Амплитуда", 01.08.2014 
ские г.Москва 
Установки стационарные СКГ-1003 49764-12 2 года 46363 ЗАО "КБ "Проминжиниринг", 05.05.2017 
гамма-спектрометрические г.Наро-Фоминск 
на основе ОЧГ-детектора 
для измерения активности 
проб 
Установки стационарные СКГ-1003 49764-12 2 года 46364 ООО "Внедрение Научных 05.05.2017 


гамма-спектрометрические 
на основе ОЧГ-детектора 
для измерения активности 
проб 


Исследований и Инжини- 
ринг "Спектр", г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение Мары МПИ N Cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 

Устройства детектирования УДАБ-03П 9248-12 1 год 46707 ОАО "Пятигорский завод 01.06.2017 
"Импульс", г.Пятигорск 

Устройства детектирования УДАБ-205Е 41508-09 1год 36396 ФГУП "Приборостроитель- 01.10.2014 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДАС-01И 52115-12 2года 49166 ОАО "Пятигорский завод 14.12.2017 
"Импульс", г.Пятигорск 

Устройства детектирования УДАС-02П 9245-11 1 год 44168 ОАО "Пятигорский завод 21.10.2016 
"Импульс", г.Пятигорск 

Устройства детектирования УДАС-ОЗИ 51373-12 1 год 48252 ОАО "Пятигорский завод 28.09.2017 
"Импульс", г.Пятигорск 

Устройства детектирования УДБГ-01СА 52056-12 1год 49096 ООО "СНИИП-АУНИС", 14.12.2017 
г.Москва 

Устройства детектирования УДБГ-11П 36952-08 1 год 30737 ФГУП НИЦ "СНИИП", 01.02.2013 
г.Москва 

Устройства детектирования УДБН-13Р 37193-08 1 год 30794 ФГУП НИЦ "СНИИГ", 01.04.2013 
г.Москва 

Устройства детектирования УДВГ-100 46565-11 1 год 42334 ООО НПП "Доза", г.Москва 25.03.2016 

Устройства детектирования УДГБ-02Е 37004-08 1 год 30744 ФГУП "Приборостроитель- 01.02.2013 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДГБ-02Р 10757-86 1 год 15226 ФГУП "Приборостроитель- 01.04.2015 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДГБ-201Е 39886-08 1 год 34479 ФГУП "Приборостроитель- 01.01.2014 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДГБ-202Е 39883-08 1 год 34476 ФГУП "Приборостроитель- 01.01.2014 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДЖГ-101 47077-11 1 год 42994 ООО НПП "РАДИКО", 27.06.2016 
г.Обнинск 

Устройства детектирования УДЖГ-201 37199-08 1 год 30798 ООО НПП "Радиационный 01.04.2013 
контроль. Приборы и мето- 
ды", г.Обнинск 

Устройства детектирования УДЖГ-20Е 37005-08 1 год 30745 ФГУП "Приборостроитель- 01.02.2013 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДЖГ-20Р 10906-87 1 год 15228 ФГУП "Приборостроитель- 01.12.2014 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДЖГ-211 37200-08 1 год 30799 ООО НПП "Радиационный 01.04.2013 
контроль. Приборы и мето- 
ды", г.Обнинск 

Устройства детектирования УДЖГ-220Е 39885-08 1 год 34478 ФГУП "Приборостроитель- 01.01.2014 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДЖГ-222Е 41658-09 1 год 36596 ФГУП "Приборостроитель- 01.11.2014 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДЖГ-22Е 37007-08 1 год 30746 ФГУП "Приборостроитель- 01.02.2013 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДЗА 11580-03 1 год 14387 ОАО "Пятигорский завод 01.10.2014 
"Импульс", г.Пятигорск 

Устройства детектирования УДКГ-100 46661-11 1 год 42457 ООО НПП "Доза", г.Москва 15.04.2016 

Устройства детектирования УДКС-100 46660-11 1 год 42456 ООО НПП "Доза", г.Москва 15.04.2016 

Устройства детектирования УДМГ-100 31013-06 1 год 23064 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.08.2015 

Устройства детектирования УДМГ-215Е 39884-08 1 год 34477 ФГУП "Приборостроитель- 01.01.2014 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДМГ-216Е 41507-10 1 год 40632 ФГУП "Приборостроитель- 01.08.2015 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 

Устройства детектирования УДМН-100 31091-06 1 год 23218 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.08.2015 
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Наименование СИ Обозначение МӘЛЕ МПИ ЕР Изготовитель Срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Устройства детектирования УДПГ-04Е 37003-08 1 год 30743 ФГУП "Приборостроитель- 01.02.2013 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 
Устройства детектирования УДПГ-04Р 10907-87 1 год 15227 ФГУП "Приборостроитель- 01.12.2014 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 
Устройства детектирования УДПГ-204Е 44182-10 1год 39588 ФГУП "Приборостроитель- 01.04.2015 
ный завод" (ПСЗ), 
г.Трехгорный 
Устройства детектирования УДПН-01 51528-12 Первич- 48497 ООО "СКУ-Атом", г.Москва 22.10.2017 
ная по- 
верка до 
вводав 
эксплуа- 
тацию 
Устройства детектирования УДПН-02 51529-12 Первич- 48498 ООО "СКУ-Атом", г.Москва 22.10.2017 
ная по- 
верка до 
ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Устройства детектирования УДПН-02-210 44184-10 1 год 39590 ЗАО "Интра", г.Москва 01.04.2015 
Устройства детектирования УДПН-05 51530-12 Первич- 48499 ООО "СКУ-Атом", г.Москва 22.10.2017 
ная по- 
верка до 
ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Устройства детектирования УДПН-06 51531-12 Первич- 48500 ООО "СКУ-Атом", г.Москва 22.10.2017 
ная по- 
верка до 
ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Устройства детектирования УДПН-З2Р, УДПН- 45141-10 Первич- 40780 ЗАО "СНИИП- 01.08.2015 
ЗЗР, УДПН-ЗАР, ная по- СИСТЕМАТОМ", г.Москва 
УДПН-З5Р, УДПН- верка при 
З6Р, УДПН-37Р вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Устройства детектирования УДПС-100 46662-11 1 год 42458 ООО НПП "Доза", г.Москва 15.04.2016 
Устройства детектирования УДГБ-21ПС "БРИГ" 44344-10 2 года 39814 ЗАО "Интра", г.Москва 01.04.2015 
объемной активности бета- 
излучающих инертных газов 
в воздухе 
Устройства сигнальные для КРП-0БР, КРП-05Р- 38326-08 1 год 32407 ОАО НТЦ "РАТЭК", 01.08.2013 
контроля уровня гамма- 01 г. С.-Петербург 
излучения 
27.38.02 Измерения доз ионизирующих излучений (дозиметрия) 
Наименование СИ Обозначение > MAN Ме серті; Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Дозиметры ДБГ-01Н 12424-90 1 год 5124 ОАО "Пятигорский завод 01.09.2014 
"Импульс", г.Пятигорск 
Дозиметры ДБГ-06Т 12156-12 1 год 46941 ОАО "Механический завод", 20.06.2017 
г. С.-Петербург 
Дозиметры ДКГ-01 СТАЛКЕР 15802-08 1 год 33320 ЗАО "НТЦ Экспертцентр", 01.11.2013 
г.Москва 
Дозиметры ДМГ-01 42918-09 1год 38046 ГУ "НПО "Тайфун", 01.01.2015 
г.Обнинск 
Дозиметры гамма- и ней- ДВС-02Д 50800-12 1год 47657 ОООНПП "Доза", г.Москва 17.08.2017 


тронного излучения индиви- 
дуальные 


271 


27.38.02 


Наименование СИ Обозначение Мат МПИ Ne cepte Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Дозиметры гамма- и ней- ДВС-01С 33386-06 1 год 26257 ООО "РАДКОН", г.Москва 01.01.2017 
тронного излучения индиви- 
дуальные 
Дозиметры гамма- ДБГ-04А 12840-91 1 год 41339 ОАО "Ангарский электро- 01.08.2015 
излучения лизный химический комби- 
нат", г.Ангарск 
Дозиметры гамма- ДБГ-С11Д 42783-11 1 год 44138 ООО НПП "Доза", г.Москва 21.10.2016 
излучения 
Дозиметры гамма- ДКГ-02У "Арбитр" 19063-99 1 год 22948 ЗАО НПП "Доза", г.Москва 01.08.2015 
излучения 
Дозиметры гамма- ДКГ-0ЗД "Грач" 19399-00 1 год 22949 ЗАО НПП "Доза", г.Москва 01.08.2015 
излучения 
Дозиметры гамма- ДКГ-07Д "Дрозд" 27537-04 1 год 18422/1 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.09.2014 
излучения 
Дозиметры гамма- ДКГ-О8А "Скаут" 37972-08 1 год 31842 ООО "НТЦ "Амплитуда", 01.07.2013 
излучения г.Москва 
Дозиметры гамма- ДКГ-05Д 23416-08 1год 31723 ЗАО НПП "Доза", г.Москва 01.06.2013 
излучения индивидуальные 
Дозиметры гамма- ДГИ-14 26487-04 1 год 17103 ООО "Научно- 01.12.2014 
излучения индивидуальные производственная фирма 
радиофотолюминесцентные "Люмзкс-защита", г.Москва 
Дозиметры гамма- ДКГ-РМ160ЗА, ДКГ- 52114-12 1 год 49165 ООО "СофтЭксперт", 14.12.2017 
излучения наручные РМ1603В г.Москва 
Дозиметры индивидуальные ДКГ-01М 48010-11 1год 44164 ОАО "Приборный завод 21.10.2016 
"Сигнал", г.Обнинск 
Дозиметры индивидуальные ДКГ-01М1 51468-12 1 год 48416 ОАО "Приборный завод 12.10.2017 
"Сигнал", г.Обнинск 
Дозиметры лазерные ЛД-4 21754-01 1 год 33347 ООО "ПКФ Цифровые при- 01.12.2013 
боры", г.Москва 
Дозиметры лазерные авто- ЛАДИН 16028-03 1 год 14127 ОАО АК "Туламашзавод", 01.05.2013 
матизированные для кон- г.Тула 
троля уровней импульсного 
и непрерывного излучения 
Дозиметры микропроцес- ДКГ-РМ1203М 27797-09 1год 37423 ЗАО "НТЦ Зкспертцентр", 01.01.2015 
сорные г.Москва 
Дозиметры мошности экс- ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1 11036-04 1 год 16970 ОАО "Механический завод", 01.05.2014 
позиционной дозы широко- г. С.-Петербург 
диапазонные носимые 
Дозиметры рентгеновского ДКР-04М 35664-07 1 год 28916 ЗАО НПП "Доза", г.Москва 12.09.2017 
излучения 
Дозиметры рентгеновского ДРК-1 17078-08 1 год 32495 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.09.2013 
излучения клинические 
Дозиметры рентгеновского ДРК-1П 41147-09 1 год 35964 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.09.2014 
излучения эталонные 
Дозиметры универсальные ДКС-101 25865-03 1 год 16308 ООО "Политехформ-М", 01.11.2014 
г.Москва 
Дозиметры-радиометры ДКС-96 16369-11 1год 43717 ООО НПП "Доза", г.Москва 06.09.2016 
Дозиметры-радиометры ДРБП-03 16370-97 1год 2831 ООО "Политехформ-М", 01.07.2013 
г.Москва 
Дозиметры-радиометры ДРГБ "ЭКО-1" 31420-11 2года 43133 ООО "Фалко", 11.07.2016 
г. С.-Петербург 
Дозиметры-радиометры ДРГБ-01 "ЭКО-1", 13647-11 2 года 43334 ООО "ЗКОРАД", 01.08.2016 
ДРГБ-01 "ЭКО-1М" г. С.-Петербург 
Дозиметры-радиометры ДРГБ-04Н 19272-10 2 года 41900 ООО "Фалко", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 
Дозиметры-радиометры ИРД-02 17899-09 2 года 35728 ЗАО "СНИИП-АВЕРС", 01.08.2014 
г.Москва 
Дозиметры-радиометры МКГ-01, МКГ-01-0/1, 18839-09 1 год 38048 ООО "ЗКОРАД", 01.01.2015 
МКГ-01-1/1, МКГ-01- г. С.-Петербург 
0/10, МКГ-01-10/10, 
МКГ-01-0.2/1, МКГ- 
01-0.2/2 
Дозиметры-радиометры МКС КП-АД6 44295-10 1год 39751 ООО НПП "РАДИКО", 01.04.2015 
г.Обнинск 
Дозиметры-радиометры МКС-01СА 33063-08 1 год 31090 ООО "СНИИП-АУНИС", 01.04.2013 
и 2 года г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение март МПИ Ne cepte Изготовитель Срок дойт 
реестра свид. ствия 
Дозиметры-радиометры МКС-05 ТЕРРА 24975-08 2 года 34472 ОООНПП "Доза", г.Москва 01.01.2014 
Дозиметры-радиометры МКС-07Н 30846-05 1 год 22946 ООО "Политехформ-Р", 01.08.2015 
г.Москва 
Дозиметры-радиометры МКС-08П 29614-05 1 год 21215 ЗАО "СНИИП-АВЕРС", 01.04.2015 
г.Москва 
Дозиметры-радиометры МКС-10Д ЧИБИС 26435-09 1 год 36022 ОООНПП "Доза", г.Москва 01.09.2014 
Дозиметры-радиометры МКС-1501 41220-09 2 года 36053 ЗАО "СНИИП-СИГМА", 01.09.2014 
г.Москва 
Дозиметры-радиометры МКС-151 24445-08 1 год; 31543 ОАО "Механический завод", 01.06.2013 
с 2009 г. - г. С.-Петербург 
2 года 
Дозиметры-радиометры МКС-15Д Снегирь 46805-11 2года 42650 ОООНПП "Доза", г.Москва 18.05.2016 
Дозиметры-радиометры МКС-02СА 44592-10 1год 40219 ООО "СНИИП-АУНИС", 01.04.2015 
персональные и 2года г.Москва 
Дозиметры-радиометры МКС-ОЗСА 44593-10 1 год 40220 ООО "СНИИП-АУНИС", 01.04.2015 
персональные и 2 года г.Москва 
Дозиметры-радиометры по- МКС/СРП-08А 29849-11 1год 43715 ООО "НТЦ "Амплитуда", 06.09.2016 
исковые г.Москва 
Дозиметры-спектрометры МКГ МР-33 51950-12 1год 48965 ФГБУ "НПО "Тайфун", 04.12.2017 
г.Обнинск 
Измерители скорости счета УИМ2-2Д 23415-08 1 год 31722 ЗАО НПП "Доза", г.Москва 01.06.2013 
импульсов двухканальные 
Комплексы дозиметриче- ДОЗА-ТЛД 51124-12 1 год 48025 ООО НПП "Доза", г.Москва 11.09.2017 
ские термолюминесцентные 
Комплексы индивидуально- АКИДК-201 14902-06 1год 23513 ФГУП "Ангарский электро- 01.04.2016 
го дозиметрического кон- лизный химический комби- 
троля автоматизированные нат", г.Ангарск 
Комплексы индивидуально- АКИДК-301 22395-02 1год 11553 ФГУП "Ангарский электро- 27.07.2017 
го дозиметрического кон- лизный химический комби- 
троля автоматизированные нат", г.Ангарск 
Комплексы средств контро- СКРО-ОТА 23155-08 1 год 30802 ЗАО НПЦ "Аспект", г.Дубна 01.04.2013 
ля радиационной обстановки 
Комплекты дозиметров ДДГ-01Д 37915-08 1год 31720 ЗАО НПП "Доза", г.Москва 01.06.2013 
прямопоказываюшие 
Комплекты индивидуальнье ДВГИ-8Д 40926-09 1 год 35726 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.08.2014 
дозиметров гамма- и рент- 
геновского излучения 
Приборы геологоразведоч- СРП-97 17122-98 1год 16890 ФГУ НПП "Геологоразвед- 01.08.2014 
ные сцинтилляционные ка", г. С.-Петербург 
Приборы радиационного и БСХД-03 43835-10 1год 39352 НПК ООО "Фэнтэзи лайт", 01.04.2015 
химического контроля г. С.-Петербург 
Радиометры-дозиметры МКС-15ЭЦ 21699-07 1год 29136 ЗАО "НТЦ Зкспертцентр", 15.05.2017 
г.Москва 
Радиометры-дозиметры РЗС-10М 29225-11 1год 42302 ЗАО "СНИИП-КОНВЭЛ", 17.03.2016 
г.Москва 
Системы термолюминес- ДТУ-01М 28753-10 1год 40224 ООО "НПП "ЛТ", 01.08.2015 
центные дозиметрические г. С.-Петербург 
Системы термолюминес- Сапфир-001 15037-95 1год 11970/1 ГОУ ВПО "Уральский госу- 01.04.2013 
центные дозиметрические дарственный технический 
университет - УПИ", 
г.Екатеринбург 
Станции локальные ЛС-01Р 28307-11 1 год 43589 ОАО "СНИИП", г.Москва 15.08.2016 
Установки для поверки гам- УПГДП-1 18082-09 2 года 38148 ЗАО "НТЦ Экспертцентр", 01.01.2015 
ма-дозиметров г.Москва 
Установки для поверки ин- УПБ-ИД 47616-11 1 год 43705 ООО НПП "Доза", г.Москва 06.09.2016 
дивидуальных дозиметров 
бета-излучения 
Установки дозиметрические УДМГ-102 46812-11 1 год 42657 ООО НПП "РАДИКО", 18.05.2016 
для измерения мощности г.Обнинск 
амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения 
Установки дозиметрические УДМГ-104 46813-11 1 год 42658 ООО НПП "РАДИКО", 18.05.2016 


для измерения мощности 
дозы гамма-излучения 


г.Обнинск 
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Установки дозиметрические УДМГ-206 41955-09 1 год 37424 ООО НПП "Радиационный 01.01.2015 
для измерения мощности контроль. Приборы и мето- 
дозы гамма-излучения ды", г.Обнинск 
Установки дозиметрические ДВГ-02ТМ 26094-11 1год 45087 ФГУП НИИ промышленной и 23.12.2016 
термолюминесцентные морской медицины 
(НИИПММ), г. С.-Петербург 

Установки контроля подкри- УИП 006 46739-11 2 года 42530 ЗАО НПО "КВАНТ", 29.04.2016 
тичности хранилищ отрабо- г.Обнинск 
тавшего ядерного топлива 
Установки контроля ядер- АМБ Белоярской 46741-11 2 года 42532 ЗАО НПО "КВАНТ", 29.04.2016 
ных материалов в твердых АЭС МКС-02 АМБ г.Обнинск 
радиоактивных отходах при 
разделке ОТВС 
Установки поверочные go- УПГД-2М-Д 32425-06 1год 24901 ООО НПП "Доза", г.Москва 05.03.2017 
зиметрические гамма- 
излучения 
Устройства радиационного КРП-09.1, КРП-09.2, 47184-11 1год 43145 ОАО НТЦ "РАТЭК", 11.07.2016 
контроля КРП-09.3 г. С.-Петербург 
27.38.03 Электронно-физическая аппаратура 

Наименование СИ Обозначение ерес MAN Ne cept Изготовитель Брос дей 

реестра свид. ствия 
Комплексы измерительные СС-7М 36200-07 1 год 29660 ФГУП "Уральский электро- 01.12.2012 
для экспресс-анализа уран- химический комбинат" 
содержащих проб (УЭХК), г.Новоуральск 
Комплексы рентгеновские РИКОР 31025-06 1 год 23217 ООО "Институт рентгенов- 30.11.2017 
измерительные ской оптики", г.Москва 
Комплекты поверочные до- УПИК-2-70-МУ 38792-08 2 года 33031 НПО "Радиевый Институт 01.10.2013 
зиметрические переносные им. В.Г.Хлопина" НТЦ 
"РИОН", г. С.-Петербург 

Установки автоматизиро- УСР-01 "КРОТ" 40618-09 1год 35310 ЗАО "Интра", г.Москва 01.06.2014 
ванные радиационного кон- 
троля для пунктов сорти- 
ровки радиоактивных отхо- 
дов атомных станций 
Установки для измерения УДГБ-209М 38236-08 1год 32177 ООО НПП "Радиационный 01.08.2013 
объемной активности бета- контроль. Приборы и мето- 
излучающих инертных газов ды", г.Обнинск 
Установки для измерения УДА-304АБ 49215-12 1год 45696 ЗАО "КБ "Проминжиниринг", 12.03.2017 
объемной активности ра- г.Москва 
диоактивных аэрозолей 
Установки для измерения УДГ-304Б 49214-12 1 год 45695 ЗАО "КБ "Проминжиниринг", 12.03.2017 
объемной активности ра- г.Москва 
диоактивных газов в воздухе 
Установки для поверки до- УПГ-П 44758-10 2 года 40399 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.08.2015 
зиметров гамма-излучения 
переносные 
Установки дозиметрические Гамма-сенсор 24921-08 1 год 34301 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.01.2014 
Установки дозиметрические УДМГ-002 38238-08 1 год 32179 ООО НПП "Радиационный 01.08.2013 
для измерения мощности контроль. Приборы и мето- 
амбиентного эквивалента ды", г.Обнинск 
дозы гамма-излучения 
Установки дозиметрические УДМГ-204 38237-08 1 год 32178 ООО НПП "Радиационный 01.08.2013 
для измерения мощности контроль. Приборы и мето- 
дозы гамма-излучения ды", г.Обнинск 
Установки измерения выго- МКС-02 РБМК 39666-08 2 года 34054 ЗАО НПО "КВАНТ", 01.01.2014 
рания ядерного топлива от- г.Обнинск 
работавших тепловыде- 
ляющих сборок 
Установки поверочные до- УПД-ИНТЕР2М 36895-08 2 года 30407 ОАО "Эталон", г.Ногинск 01.02.2013 


зиметрические 
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Наименование СИ Обозначение цара. MAN Ne ceptu Изготовитель Срокдви 
реестра свид. ствия 
Установки радиометриче- УДГП-01 27536-09 1 год 38303 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.01.2015 
ские 
Установки радиометриче- УДИ-1Б 27535-09 1 год 38304 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.01.2015 
ские 
Установки радиометриче- УДИ-304Б 49213-12 1год 45694 ЗАО "КБ "Проминжиниринг", 12.03.2017 
ские г.Москва 
Установки радиометриче- РЗА-05Д 25781-03 1год 34302 ООО НПП "Доза", г.Москва 01.01.2014 
ские контрольные 
Устройства накопления и УНО-02И 44296-10 1 год 39753 ОАО "Пятигорский завод 01.04.2015 
обработки информации "Импульс", г.Пятигорск 
27.39 Биологические и биомедицинские измерения 
Наименование СИ Обозначение опас, MAN ми Изготовитель Cpok Дей: 
реестра свид. ствия 
Авторефкератометры Взор-9000 46868-11 1год 42714 ООО "ДИКСИОН", г.Москва 27.05.2016 
Анализаторы билирубина у АБФн-04-"НПП-ТМ" 26931-04 1 год 17673 ЗАО НПП "Техномедика", 01.08.2014 
новорожденных фотометри- г.Москва 
ческие капиллярные 
Анализаторы биожидкостей Флюорат-02 15696-07 1 год 28948/1 ООО "Бианалитика", 08.06.2017 
люминесцентно- г. С.-Петербург 
фотометрические 
Анализаторы биохимиче- БИАЛАБ-100 49809-12 1год 46532 ООО "Бианалитика", 18.05.2017 
ские г. С.-Петербург 
Анализаторы биохимиче- ТОРУС мод. ТОРУС 50277-12 1 год 47032 ООО "ДИКСИОН", г.Москва 29.06.2017 
ские 1200 
Анализаторы биохимиче- АБФП-КТ-01 34074-07 1 год 27018 ЗАО НПП "Техномедика", 01.04.2017 
ские фотометрические г.Москва 
Анализаторы биохимиче- АБхФк-02-"НПП-ТМ" 24454-09 1 год 37557 ЗАО НПП "Техномедика", 01.01.2015 
ские фотометрические ки- г.Москва 
нетические 
Анализаторы гематологиче- ГЕМАЛАЙТ мод. 51036-12 1 год 47923 ООО "ДИКСИОН", г.Москва 29.08.2017 
ские автоматические ГЕМАЛАЙТ 1260, 
ГЕМАЛАЙТ 1270, 
ГЕМАЛАЙТ 1280 
Анализаторы гемоглобина Гемоглобинометр 40098-08 1 год 34661 ЗАО "АМТЕО М", г.Москва 01.01.2014 
ФМ-1020 
Анализаторы гипербилиру- АГФн-04-"НПП-ТМ" 26919-04 1 год 17661 ЗАО НПП "Техномедика", 01.08.2014 
бинемии у новорожденных г.Москва 
транскутанные фотометри- 
ческие 
Анализаторы гипербилиру- АГФ-02 13177-07 1 год 29536 ЗАО НПП "Техномедика", 01.11.2017 
бинемии фотометрические г.Москва 
Анализаторы глюкозы авто- Энзискан Ультра 40393-09 1 год 34967 ООО "НПФ Лабовэй", 01.05.2014 
матические г. С.-Петербург 
Анализаторы глюкозы крови АГКМ-01 "КВЕР" 22917-12 1 год 47549 ООО "НПП "Кверти-Мед", 30.07.2017 
мембранные г.Уфа 
Анализаторы изображений АТ-05 26830-04 2 года 17517 ЗАО Фирма "БМК-ИНВЕСТ", 01.06.2014 
г.Москва 
Анализаторы иммунофер- АИФР-01 УНИПЛАН 15166-11 1 год 42754 ЗАО "Пикон", г.Москва 31.05.2016 
ментных реакций 
Анализаторы кислотно- ЭЦ-60 50355-12 1 год 47154 ООО "НПП "Кверти-Мед", 09.07.2017 
основного равновесия крови г.Уфа 
Анализаторы концентрации АКПЗ-01-"Мета" 14543-11 1год 43921 ООО НПФ "МЕТА", 26.09.2016 
паров этанола в выдыхае- г.Жигулевск 
мом воздухе 
Анализаторы концентрации АЭК-01 "Квер" 25944-11 1 год 43737 ООО "НПП "Кверти-Мед", 05.09.2016 
электролитов в крови, сы- г.Уфа 
воротке и плазме 
Анализаторы общего белка АОБМФ-01-"НПП- 28555-10 1год 39236 ЗАО НПП "Техномедика", 01.04.2015 


в моче фотометрические 
портативные 


TM" 


г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение Мат MAN NS cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Анализаторы параметров АПКО-8-РИЦ-М 49881-12 2года 46566 ООО "Современные Инно- 18.05.2017 
кровообрашения осцилло- вационные Медицинские 
метрические Технологии", 
г.Железнодорожный 
Анализаторы паров этанола АЛКОТЕКТОР, исп. 50041-12 1 год 46706 ООО "АЛКОТЕКТОР", 31.05.2017 
в выдыхаемом воздухе Юпитер, Юпитер-К, г. С.-Петербург 
Юпитер-П 
Анализаторы показателей АПГ2-01-"НПП-ТМ" 24455-08 1 год 34723 ООО "Эйлитон", г.Москва 01.01.2014 
гемостаза двухканальные 
Анализаторы свертывания АСКа 2-01-"Астра" 23209-02 2года 12649 ООО "Научно- 24.08.2017 
крови двухканальные авто- производственный центр 
матизированные "АСТРА", г.Уфа 
Анализаторы фотометриче- Гранат-4 43882-10 1год 39200 ФГУП "НИИ гигиены, проф- 01.04.2015 
ские патологии и экологии чело- 
века" ФМБА России, 
г.п.Кузьмоловский 
Аппараты диагностические АРМИС 50357-12 1год 47156 ООО "КорВита", г.Ростов- 09.07.2017 
для контроля физиологиче- на-Дону 
ских параметров 
Ареометры для урины АУ 29133-05 1 год; 20539 ОАО "Химлаборприбор", 01.08.2015 
с2010г.- г.Клин 
4 года 
Аудиометры автоматизиро- АА-02 15787-10 1год 40030 ЗАО "Биомедилен", 01.08.2015 
ванные г. С.-Петербург 
Ацидогастрометры АГМ-05К "Гастро- 15204-11 2года 44418 ЗАО НПП "Исток-Система", 22.11.2016 
скан-5" г.Фрязино 
Ацидогастрометры микро- АГМ-МП-03-1 18356-99 2 года 17954 ЗАО НПП "Исток-Система", 01.06.2014 
процессорные г.Фрязино 
Ацидогастромониторы су- АГМ-24 МП (Гастро- 16405-12 1 год 47548 ЗАО НПП "Исток-Система", 30.07.2017 
точные носимые скан-24) г.Фрязино 
Весы медицинские РП-150МГ, РП- 368-00 1 год 32122 ЗАО "ВЕСТЕХ", г.Орехово- 01.07.2013 
150МГ-01, РП- Зуево 
150МГ-02, РП- 
150МГ-03 
Весы напольные медицин- ВМЭН-150, ВМЭН- 16605-09 1 год 38273 ОАО "Тулиновский прибо- 01.01.2015 
ские электронные 200 ростроительный завод 
"ТВЕС", с.Тулиновка 
Весы электронные меди- ВЭМ-150-"Масса-К" 16720-09 1 год 36447 ЗАО "Масса-К", 01.10.2014 
цинские г. С.-Петербург 
Весы электронные настоль- ВЗНд-01-"Мальш" 22772-12 1 год 48127 ОАО "Тулиновский прибо- 13.09.2017 
ные для новорожденных и ростроительный завод 
детей до полутора лет "ТВЕС", с.Тулиновка 
Весы электронные с авто- В1-15-"САША" 27276-04 1 год 18177 ЗАО "Масса-К", 01.05.2014 
номным питанием настоль- г. С.-Петербург 
ные для новорожденньх 
Волюметры механические ВМ-30 17071-08 2 года 34206 ОАО "Красногвардеец", 01.01.2014 
г. С.-Петербург 
Волюметры цифровые ВолиД-900 25994-09 1 год 37562 ООО "РэдХакер Лаб.", 01.01.2015 
г.Красногорск 
Волюметры электронные ВЭ-01-ИНСОВТ, BƏ- 37968-08 1 год 31806 ЗАО "ИНСОВТ", 01.06.2013 
01П-ИНСОВТ г. С.-Петербург 
Газоанализаторы аммиака в Хеликосенс 35293-07 1 год 28473 ООО "НТП "ТКА", 26.12.2017 
выдыхаемом воздухе г. С.-Петербург 
Газоанализаторы кислорода ГКМ-01-ИНСОВТи 19437-11 1 год 42756 ЗАО "ИНСОВТ", 31.05.2016 
электрохимические вды- ГКМП-02-ИНСОВТ г. С.-Петербург 
хаемых газовых смесей к 
аппаратам ИН и ИВЛ 
Гастроэнтеромониторы ГЭМ-01-"Гастроскан- 38713-08 1 год 32854 ЗАО НПП "Исток-Система", 01.10.2013 
компьютерные носимые og- ГЭМ" г.Фрязино 
новременного мониториро- 
вания кислотности верхних 
отделов ЖКТ и регистрации 
ЭГГ 
Гемоглобинометры фото- АГФ-03/523- 28952-10 1год 39237 ЗАО НПП "Техномедика", 01.04.2015 
метрические портативные "Минигем" г.Москва 


276 


27.39 


Наименование СИ Обозначение ын МПИ Ne cepte Изготовитель Срок дей 
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Гемоглобинометры фото- АГФ-03/540- 28953-10 1 год 39235 ЗАО НПП "Техномедика", 01.04.2015 
метрические портативнье "Минигем" г.Москва 
Генераторы функциональ- Диатест 31445-11 1год 43412 ЗАО "Руднев-Шиляев", 02.08.2016 
ные г.Москва 
Генераторы функциональ- ДИАТЕСТ-4 38714-08 1 год 32855 ЗАО "Руднев-Шиляев", 01.10.2013 
ные г.Москва 
Динамометры кистевые ДК-25, ДК-50, ДК- 9817-85 2 года 46121 ЗАО "Нижнетагильский ме- 18.04.2017 
100, ДК-140 дико-инструментальный за- 
вод" (НТМИЗ), г.Нижний Та- 
гил 
Динамометры кистевые ДК-25-э, ДК-50-э, ДК- 49205-12 2года 45684 ЗАО "Нижнетагильский ме- 12.03.2017 
100-э, ДК-140-э дико-инструментальный за- 
вод" (НТМИЗ), г.Нижний Та- 
гил 
Динамометры медицинские ДМЭР-30, ДМЭР-90, 42009-09 1 год 37499 ОАО "ТВЕС" Тулиновский 01.01.2015 
электронные ручные ДМЭР-120 приборостроительный за- 
вод, пос.Тулиновка 
Динамометры становые ДС-200, ДС-500 23226-02 1 год 46120 ЗАО "Нижнетагильский ме- 18.04.2017 
дико-инструментальный за- 
вод" (НТМИЗ), г.Нижний Та- 
гил 
Диоптриметры зталоннье ДЭА-1 46518-11 1год 42285 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 14.03.2016 
автоматизированные 
Дозаторы пипеточные авто- ДПА 24107-02 1год 32802 ЗАО "Термо Фишер Сайен- 01.10.2013 
клавируемые с фиксиро- тифик", г. С.-Петербург 
ванными и переменными 
объемами доз одно- и мно- 
гоканальные 
Дозаторы пипеточные одно- Лайт 37432-08 1 год 31228 ЗАО "Термо Фишер Сайен- 01.05.2013 
и многоканальные тифик", г. С.-Петербург 
Дозаторы пипеточные одно- Техно 43129-09 1год 38371 ЗАО "Термо Фишер Сайен- 01.01.2015 
и многоканальные тифик", г. С.-Петербург 
Дозаторы пипеточные с KONOP ДПОПц-1-5- 28240-04 1 год 32839 ЗАО "Термо Фишер Сайен- 01.10.2013 
двойным термостатирован- 50, ДПОПц-1-20-200, тифик", г. С.-Петербург 
ным цветным корпусом с ДПОПц-1-100-1000 
переменньми объемами 
доз одноканальнье 
Дозаторы пипеточные с Колор 37682-08 1 год 31465 ЗАО "Термо Фишер Сайен- 01.06.2013 
двойньм термостатирован- тифик", г. С.-Петербург 
ным цветным корпусом с 
фиксированными и пере- 
менными объемами доз, 
одно- и многоканальные 
Дозаторы пипеточные onek- ДПЭО-1-1-10, ДПЭО- 36763-08 1 год 30321 ЗАО "Термо Фишер Сайен- 01.01.2013 
тронные одно- и многока- 1-5-50, ДПЭО-1-10- тифик", г. С.-Петербург 
нальные 100, ДПЭО-1-30-300, 
ДПЭО-1-100-1000, 
ДПЭО-1-500-5000, 
ДПЭО-1-1000-10000, 
ДПЭМ -8-1-10, 
ДПЭМ -8-5-50, 
ДПЭМ -8-30-300, 
ДПЭМ-8-100-1200, 
ДПЭМ-12-1-10, 
ДПЭМ-12-5-50, 
ДПЭМ-12-30-300, 
ДПЭМ-16-5-50 
Измерители артериального ИАД-01-Адъютор 27710-04 1 год 18848 ЗАО "Адъютор", 01.01.2015 
давления г. С.-Петербург 
Измерители артериального ОМЕЛОН А-1 37036-08 1 год 30651 ОАО "Прибор", г.Курск 01.03.2013 
давления автоматические 
Измерители артериального ИАДМ-ОП-1-01- 18032-09 1 год 36002 ЗАО НПФ "Ультрамед-СИ", 01.09.2014 
давления мембранные об- "УМД" г.Москва 
щего применения 
Измерители артериального ИАДМ-ОП-1-01- 18032-09 1 год 36002/1 ООО МФ "Микст-И", 01.09.2014 
давления мембранные об- "УМД" г.Москва 


щего применения 
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Измерители артериального ИАДМ-ОПММ, 24809-08 1 год 32233 ОАО "Саранский приборо- 01.08.2013 
давления мембранные об- ИАДМ-ОП-"СПЗ" строительный завод", 
щего применения г.Саранск 
Измерители артериального ИАДМ-01- 23208-08 1год 32238 ЗАО "Медтехника", 01.08.2013 
давления мембранные с Медтехника г. С.-Петербург 
принадлежностями 
Измерители артериального ИАДМ-ТРИВЕС- 45694-10 1 год 41372 ООО "Тривес", 01.08.2015 
давления механические ПЧЗ-М г. С.-Петербург 
Измерители артериального ИАДЭп-"ЭЛПА" 36175-07 1 год 29631 ОАО "ЭЛПА", г.Москва 01.11.2012 
давления электронные по- 
луавтоматические со свето- 
вым и звуковым сигналами 
верхнего и нижнего уровня 
давления 
Измерители давления в же- ИД-8 (Гастроскан-Д) 39375-08 2 года 33706 ЗАО НПП "Исток-Система", 01.01.2014 
лудочно-кишечном тракте и г.Фрязино 
других полостях организма 
человека 
Измерители инвазивные ИиНД-500/75- 23502-07 1 год 29627 ООО Фирма "Тритон- 24.08.2017 
портативные электронные "Тритон" Электроникс", 
автономные центрального г.Екатеринбург 
венозного давления и дру- 
гих низких давлений в раз- 
личных полостях организма 
человека 
Измерители количества ИКП-01 39313-08 1 год 33688 ООО "Предприятие АСМА", 01.01.2014 
кровопотери г.Тула 
Измерители концентрации ПКГ-03 "Сателлит 46361-11 1 год 42122 ООО "Компания "ЭЛТА", 14.02.2016 
глюкозы в крови портатив- Экспресс", ПКГ-03 г.Москва 
ные с полоской электрохи- "Сателлит Экспресс 
мической однократного Мини" 
применения 
Измерители мошности и ИМЧ-01 47325-11 1год 43363 ОООНПФ "Пульс", г.Ростов- 01.08.2016 
частоты на-Дону 
Измерители мошности и ИМУТАП 29892-11 1год 43036 ОООНПФ "Пульс", г.Ростов- 04.07.2016 
частоты ультразвукового на-Дону 
излучения терапевтических 
аппаратов портативные 
Измерители оптической ОФ-10ДЦМ 20447-00 1 год 9036/1 ЗАО "НИИИН МНПО 01.12.2012 
плотности "Спектр", г.Москва 
Измерители параметров ап- КП-7 46908-11 1 год 42763 Филиал "ВГСЧ Урала" ФГУП 31.05.2016 
паратов искусственной вен- "СПО "Металлургбезопас- 
тиляции легких ность", г.Екатеринбург 
Измерители процентного ГГТ-01 "ГЛИКОГЕ- 39374-08 1 год 33705 ООО "Компания "ЭЛТА", 01.01.2014 
содержания гликогемогло- МОТЕСТ" г.Москва 
бина в крови 
Индикаторы внутриглазного ИГД-02 "ПРА" 51639-12 1 год 48611 ОАО "Государственный Ря- 29.10.2017 
давления портативные занский приборный завод" 
(ГРПЗ), г.Рязань 
Капилляры стеклянные для КС-СОЭ-"ХЛП" 18362-99 Поверка 6302 ОАО "Химлаборприбор", 01.07.2014 
определения СОЭ (Панчен- при вы- г.Клин 
кова) пуске 
Капнографы МДГ-1201 Микро- 40397-09 1год 34971 ООО "Микролюкс", 01.05.2014 
люкс г.Челябинск 
Кардиоанализаторы Анкар-131 17127-98 1 год 15128 ООО НПКФ "Медиком МТД", 01.10.2013 
г.Таганрог 

Кардиоанализаторы девяти- ЭК9Ц-01-"КАРД" 26135-03 1 год 16669 ООО "Медицинские Компь- 01.10.2014 
канальные компьютеризи- ютерные Системы", 
рованные г.Москва 
Комплексы аппаратно- Миокард-12 23462-02 1 год 13019 ООО "НИМП ЕСН", г.Саров 01.11.2012 
программного анализа 
электрокардиограмм 
Комплексы аппаратно- КАП ЦГосм-"Глобус" 45179-10 1 год 40747 ООО "Глобус", г.Белгород 01.08.2015 


программные 
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Комплексы аппаратно- исп. Ти2 18482-09 1 год 36967 ЗАО СКБ "Хроматэк", 01.12.2014 
программные для медицин- г.Йошкар-Ола 
ских исследований на базе 
хроматографа "Хроматэк- 
Кристалл 5000" 
Комплексы аппаратно- Валента 36778-08 1 год 30410 ООО "Компания Нео", 01.02.2013 
программные для проведе- г. С.-Петербург 
ния исследований функцио- 
нальной диагностики 
Комплексы аппаратно-прог- "Реоанализатор 22593-08 1 год 31817 Филиал ОАО НПО "Экран" 01.06.2013 
раммные для реографиче- "Кредо" ОЭЗ МТ, г.Москва 
ских исследований 
Комплексы аппаратно-прог- "Реоанализатор 22593-08 1 год 31817/1 ООО "Фирма "ДНК и К°", 01.06.2013 
раммные для реографиче- "Кредо" г.Тверь 
ских исследований 
Комплексы аппаратно-прог- ДК-01 "СЭМ" 20618-09 1 год 36839 ООО "Фирма "СЭМ", 01.12.2014 
раммные исследования ЭКГ г.Новосибирск 
покоя и суточной записи по 
Холтеру 
Комплексы аппаратно-прог- Кардиотехника-04 46599-11 1 год 42383 ЗАО "ИНКАРТ", 01.04.2016 
раммные носимые с цифро- г. С.-Петербург 
вой записью одно-, двух-, 
трехсуточного мониториро- 
вания ЭКГ и АД (по Холтеру) 
Комплексы аппаратно-прог- Эксперт 45745-10 1 год 41392 ООО НПО "Медэксперт", 01.08.2015 
раммные одно-, двух-, трех- г.Москва 
суточного мониторирования 
ЭКГ 
Комплексы аппаратно-прог- КАП 8-01-оператор 23803-02 1 год 13468 ФГУП СКТБ "Биофизпри- 01.05.2013 
раммные психофизиологи- бор", г. С.-Петербург 
ческого контроля при пред- 
сменных медицинских ос- 
мотрах 
Комплексы аппаратно-прог- Мицар-РЕО 43929-10 1год 39295 ООО "МИЦАР", 01.04.2015 
раммные реографические г. С.-Петербург 
Комплексы аппаратно-прог- Диамант-Холтер 35526-07 1 год 28802 ЗАО "Диамант", 24.08.2017 
раммные с цифровой запи- г. С.-Петербург 
сью суточной ЭКГ (по Хол- 
теру) 
Комплексы аппаратно-прог- "Холтеровский aHa- 43501-09 1 год 38733 ЗАО "Медитек", г.Москва 01.01.2015 
раммные суточного монито- лиз - Астрокард®" 
рирования ЭКГ и АД 
Комплексы аппаратно-прог- КАП-01- 27046-09 1 год 37893 ЗАО "ИНКАРТ", 01.01.2015 
раммные ЭКГ "Кардиотехника-ЭКГ" г. С.-Петербург 
Комплексы аппаратно-прог- Мицар-ЭЭГ 43721-10 1год 39073 ООО "МИЦАР", 01.04.2015 
раммные электроэнцефало- г. С.-Петербург 
графические 
Комплексы аппаратно-прог- МИЦАР-ЭЭГ-202 31307-11 1год 42949 ООО "МИЦАР", 16.06.2016 
раммые электроэнцефало- г. С.-Петербург 
графические 
Комплексы аппаратуры с Икар 36986-08 1 год 46486 ООО "МЕДИКОМ", г.Москва 01.02.2013 
злектронной памятью для 
регистрации, анализа и ото- 
бражения ЗКС 
Комплексы аппаратуры с Кама-Медиком 27160-10 1год 46484 ООО "МЕДИКОМ", г.Москва 01.08.2015 
электронной памятью для 
суточного мониторирования 
регистрации и обработки 
ЭКС 
Комплексы диагностические Полирон-МБН 28234-10 1год 40775 ООО "Научно-медицинская 01.08.2015 
компьютеризированные мо- фирма "MBH", г.Москва 
дульные переносные для 
исследования состояния 
центральной нервной и сер- 
дечно-сосудистой систем 
Комплексы диагностические УПДК-МК 16094-09 1 год 35214 ЗАО "Нейроком", г.Москва 01.06.2014 


универсальнье 
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Наименование СИ Обозначение Гоа МПИ рм Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Комплексы для автоматизи- Кардиометр-МТ 15492-11 1 год 43219 ЗАО "Микард-Лана", 13.07.2016 
рованной интегральной г. С.-Петербург 
оценки функционального 
состояния сердечно- 
сосудистой системы 
Комплексы для многосуточ- Кардиотехника-07 41021-09 1 год 35811 ООО "ИНКАРТ", 01.08.2014 
ного мониторирования ЭКГ г. С.-Петербург 
(по Холтеру) и АД 
Комплексы для проведения Астрокард® Поли- 33553-06 1 год 26306 ЗАО "Медитек", г.Москва 08.06.2017 
проб с физической нагруз- систем ФС 
кой 
Комплексы для телеметри- Астрокард® - Tene- 46543-11 1 год 42343 ЗАО "Медитек", г.Москва 18.03.2016 
ческой регистрации и ана- метрия 
лиза ЭКГ 
Комплексы измерения па- КАПД-02-СТ 30761-08 1 год 31039 ЗАО НПП "Системные тех- 01.04.2013 
раметров пульса, артери- нологии", г. С.-Петербург 
ального давления и био- 
электрических потенциалов 
сердца 
Комплексы измерительно- Полихром 13090-00 1год 9114/1 ООО "НПФ Инфохром-99", 01.01.2013 
вычислительные г.Москва 
Комплексы измерительные ЭкОЗ-01 24178-08 1 год 34719 ЗАО "Нейроком", г.Москва 01.01.2014 
Комплексы компьютеризи- Нейрокартограф-01- 28235-10 1 год 40776 ООО "Научно-медицинская 01.08.2015 
рованные для анализа и МБН фирма "МБН", г.Москва 
картирования электриче- 
ской активности головного 
мозга 
Комплексы компьютеризи- БИОТОК 36559-07 1 год 30130 ООО "Лаборатория меди- 01.01.2013 
рованные для электрофи- цинской электроники "БИО- 
зиологических исследова- ТОК", г.Томск 
ний и наблюдения за режи- 
мами работы ЭКС и ДРЧ 
Комплексы компьютерные ВНС-Спектр 34712-07 1 год 27734 ООО "Нейрософт", 23.03.2017 
для исследования вегета- г.Иваново 
тивной нервной системы 
Комплексы компьютерные исп. Нейро-МВП-4, 32064-09 1 год 37896 ООО "Нейрософт", 01.01.2015 
многофункциональные для Нейро-МВП-8, Ней- г.Иваново 
исследования ЭМГ, ВП, ЭРГ ро-Аудио, Нейро- 
и ОАЭ ЭРГ 
Комплексы компьютерные Нейрон-Спектр-1, 33189-08 1год 30875 ООО "Нейрософт", 01.03.2013 
многофункциональные для Нейрон-Спектр-2, г.Иваново 
исследования ЭЭГ, ВП и Нейрон-Спектр-3, 
ЭМГ Нейрон-Спектр-4, 
Нейрон-Спектр-4/П, 
Нейрон-Спектр- 
4/ВП, НЕЙРО-ЭМГ- 
Микро 
Комплексы компьютерные Нейрон-Спектр-5/5, 39326-08 1 год 33701 ООО "Нейрософт", 01.01.2014 
многофункциональные для Нейрон-Спектр-5 и г.Иваново 
исследования ЭЭГ, ВП и Нейрон-Спектр- 
ЭМГ 4/ВПМ 
Комплексы компьютерные НЕЙРО-МВП- 39320-08 1 год 33695 ООО "Нейрософт", 01.01.2014 
нейрофизиологические МИКРО г.Иваново 
двухканальные для иссле- 
дования ЭМГ и ВП со 
встроенной функциональ- 
ной клавиатурой (компью- 
терные электронейромио- 
графы) 
Комплексы компьютерные Нейро-МВП-5 и Ней- 49811-12 1 год 46535 ООО "Нейрософт", 18.05.2017 


нейрофизиологические для 
исследования ЭМГ и ВП со 
встроенной функциональ- 
ной клавиатурой (компью- 
терные электронейромио- 
графы) 
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ро-МВП-5/2 


г.Иваново 


27.39 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ NS Cepte Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Комплексы многофункцио- Нейрозкспедитор 45899-10 1 год 41578 ООО "Научно-медицинская 01.08.2015 
нальные компьютеризиро- фирма "МБН", г.Москва 
ваннье для исследования 
ЭЭГ, ЭМГ и ВП 
Комплексы мониторные КМ-АР-01-"Диамант" 18868-06 1 год 24658 ЗАО "Диамант", 26.12.2016 
кардиореспираторной сис- г. С.-Петербург 
темы и гидратации тканей 
компьютеризированные 
Комплексы программно- АД БиПиЛАБ 51278-12 2года 48309 ООО "Петр Телегин", 02.10.2017 
аппаратные суточного мо- г.Нижний Новгород 
ниторирования 
Комплексы реографические Рео-Спектр-01- 27738-04 1год 18854 ООО "Нейрософт", 01.12.2014 
для автоматизированной Нейрософт г.Иваново 
оценки системного и регио- 
нарного кровотока 
Комплексы скрининговой КСРЗРц-01 28121-10 1 год 41163 ФГУП "НИИ гигиены, проф- 01.08.2015 
регистрации патологии и экологии чело- 
века" ФМБА России, 
г.п.Кузьмоловский 
Комплексы суточного мони- МИОКАРД-ХОЛТЕР- 51752-12 1 год 48719 ООО "НИМП ЕСН", г.Саров 12.11.2017 
торирования ЭКГ 2 
Комплексы суточного мони- КАРДИО-Астел (ста- 24533-03 1 год 14487/1 ООО "Фирма "АСТЕЛ", 01.06.2013 
торирования ЭКГ (старое рое обозначение г.Рыбинск 
наименование «Мониторы- Кардио-3/24-"Астел") 
кардиорегистраторы трехка- 
нальные носимые бескассет- 
ные суточные (по Холтеру)») 
Комплексы суточного мони- Валента 36779-08 1 год 30411 ООО "Компания Нео", 01.02.2013 
торирования ЭКГ и АД г. С.-Петербург 
Комплексы суточного мони- МИОКАРД-ХОЛТЕР 28470-10 1 год 39838 ООО "НИМП ЕСН", г.Саров 01.04.2015 
торирования ЭКГ компьюте- 
ризированные 
Комплексы телемедицин- ТЕЛЕГНОМ 41329-09 1 год 46485 ООО "МЕДИКОМ", г.Москва 01.10.2014 
ского контроля 
Комплексы электроэнцефа- МБН 20 36208-07 1 год 29688 ООО "Научно-медицинская 01.12.2012 
лографические фирма "МБН", г.Москва 
Комплексы электроэнцефа- Диамант-ЭЭГ 35527-07 1 год 28803 ЗАО "Диамант", 24.08.2017 
лографические компьютер- г. С.-Петербург 
ные 
Комплекты задатчиков дав- КЗД-01 19245-00 1 год 7473 ФГУП "Государственный Ря- 01.04.2015 
ления занский приборный завод" 
(ГРПЗ), г.Рязань 
Комплекты задатчиков дав- КЗД-02 46055-11 2 года 42062 ФГУП "Государственный Ря- 24.01.2016 
ления занский приборный завод" 
(ГРПЗ), г.Рязань 
Комплекты мониторов KOM- КМкн-"Союз-"ДМС" 27335-08 1 год 33862 ООО "ДМС Передовые tex- 01.01.2014 
пьютеризированные носи- нологии", г.Москва 
мые одно-, двух-, трех- 
суточного мониторирования 
ЭКГ, АД, ЧП 
Манометры медицинские ММ-ТРИВЕС-ПЧЗ-М 45693-10 1 год 41371 ООО "Тривес", 01.08.2015 
г. С.-Петербург 
Манометры мембранные МММ-01-"Адьютор" 28031-04 1 год 19264 ЗАО "Адъютор", 01.08.2015 
медицинские для измерите- г. С.-Петербург 
лей артериального давле- 
ния 
Манометры показывающие М-1/4С 10031-08 1год 32275 ЗАО "Бастор", р.п.Базарный 01.08.2013 
Сызган 
Меры для поверки пульсо- МППО 42822-09 1год 37960 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 01.01.2015 
вых оксиметров 
Микроколориметры меди- МКМФ-02 12046-07 1 год 29703 ООО "НПФ "Медицина- 01.12.2012 
цинские фотозлектрические Техника", г. С.-Петербург 
Микрофотометры лабора- МФЛБ-01 33058-06 1 год 25746 ЗАО НПП "Техномедика", 01.12.2016 


торные биохимические 


г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение ме МПИ NS cept Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Миллиосмометры- МТ-5 22824-09 1год 35436 НПП "Буревестник", ОАО, 01.06.2014 
криоскопы термоэлектриче- г. С.-Петербург 
ские 
Мониторы анестезиолога- МАРГ 10-01 МИК- 43717-10 1год 39069 ООО "Микролюкс", 01.04.2015 
реаниматолога компьютери- РОЛЮКС г.Челябинск 
зированные для гемодина- 
мического мониторинга 
Мониторы анестезиологиче- МАР-02-КАРДЕКС 24613-10 1год 41570 ООО "Кардекс", г.Нижний 01.08.2015 
ские и реаниматологические Новгород 
для контроля ряда физио- 
логических параметров 
Мониторы анестезиологиче- МАР-03-КАРДЕКС 35742-10 1год 41366 ООО "Кардекс", г.Нижний 01.08.2015 
ские и реаниматологические Новгород 
для контроля ряда физио- 
логических параметров 
(ЭКГ, ЧСС, ЧД, ЧП, Зр02, 
НИАД, MAL, T°, Е СО, 
РО?) 
Мониторы артериального МД-01-"Дон" 20271-00 1год 46483 ООО "МЕДИКОМ", г.Москва 01.02.2016 
давления суточные автома- 
тические 
Мониторы газоанализа МГ-01 51432-12 1год 48363 ЗАО "Завод 22.10.2017 
"Электромедоборудование", 
г. С.-Петербург 
Мониторы гемодинамики МГО-01 "Оперпульс" 47926-11 1 год 44058 ЗАО "Микард-Лана", 03.10.2016 
операционные г. С.-Петербург 
Мониторы глубины анесте- МГА-01 "ЛАСКА" 49458-12 1 год 46049 ЗАО "Завод 10.04.2017 
зии "Злектромедоборудование", 
г. С.-Петербург 
Мониторы для анестезиоло- МАИТ-01 "ДАНКО" 22770-07 1год 29616 ООО "Медицинские систе- 01.11.2012 
гии и интенсивной терапии мы", г.Ростов-на-Дону 
Мониторы для анестезиоло- МАИТ-02 Данко 41298-09 1 год 36179 ООО "Медицинские систе- 01.10.2014 
гии и интенсивной терапии мы", г.Ростов-на-Дону 
Мониторы кардиосигнала СКМ-01Ул 41552-09 1 год 36478 ООО "Нейрон", г.Ульяновск 01.10.2014 
суточные 
Мониторы критических со- ЛМ-МКС-01 43983-10 1 год 39390 ООО "Ланамедика", 01.04.2015 
стояний г. С.-Петербург 
Мониторы медицинские МИТАР-01-"Р-Д" 23470-02 1год 13028 ООО "НПП "Монитор", 01.02.2013 
реанимационные и анесте- г.Ростов-на-Дону 
зиологические 
Мониторы многофункцио- ММК-Альтон 26888-09 1год 36277 ООО "Альтоника", г.Москва 01.10.2014 
нальные компьютеризиро- 
ванные 
Мониторы нервно- МНМБ-Диамант 46507-11 1год 42255 ЗАО "Диамант", 04.03.2016 
мышечного блока г. С.-Петербург 
Мониторы носимые суточ- МнСДП 23810-09 1год 36157 ООО "Петр Телегин", 01.10.2014 
ного наблюдения автомати- г.Нижний Новгород 
ческого измерения артери- 
ального давления и частоты 
пульса 
Мониторы пациента Сторм, мод. Сторм- 51043-12 1год 47934 ООО "ДИКСИОН", г.Москва 29.08.2017 
5500, Сторм-5800 
Мониторы пациента Сторм, мод. Сторм- 51044-12 1год 47935 ООО "ДИКСИОН", г.Москва 29.08.2017 
5600, Сторм-5900 
Мониторы прикроватные МПР5-02-Тритон 19265-10 1год 39089 ООО Фирма "Тритон- 01.04.2015 
реаниматолога 5-канальные ЭлектроникС", 
переносные г.Екатеринбург 
Мониторы прикроватные МПР6-03-"Тритон" 41642-09 1 год 36680 ООО Фирма "Тритон- 01.11.2014 
реаниматолога и анесте- ЗлектроникС", 
зиолога переносные г.Екатеринбург 
Мониторы прикроватные МПР6-03-"Тритон" 25005-08 1 год 31810 ООО Фирма "Тритон- 01.06.2013 
реаниматолога переносные ЗлектроникС", 
5-канальные для 6 пара- г.Екатеринбург 
метров 
Мониторы церебральных Энцефалан-ЦФМ 45572-10 1год 41219 ООО НПКФ "Медиком МТД", 01.08.2015 


функций 
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г.Таганрог 


27.39 


Наименование СИ Обозначение ме МПИ NS cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Наборы мер козффициен- НАС-01 12766-08 1 год 32534 ООО "НПФ "Медицина- 01.09.2013 
тов пропускания Техника", г. С.-Петербург 
Наборы пробные очковых НП-254-"УОМЗ" 27180-04 Поверка 17956/1 ФГУП "ПО "Уральский опти- 01.01.2015 
линз большие, средние, ма- (большие), НС-124- при вы- ко-механический завод 
лье 01-"УОМЗ" (сред- пуске им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), 
ние), НМ-81-01- г.Екатеринбург 
"УОМЗ" (малые) 
Наборы пробных очковых НПОЛ "Орион М" 27857-04 Поверка 19033 ЗАО "Орион Медик", 01.08.2015 
линз и изделий офтальмо- при вы- г. С.-Петербург 
логические пуске 
Нейромиоанализаторы НМА-4-01 "Нейро- 17128-11 1год 43218 ООО НПКФ "Медиком МТД", 13.07.2016 
миан" г.Таганрог 
Оксиметры пульсовые ОП-31-ТРИТОН 39689-08 1 год 34220 ООО Фирма "Тритон- 01.01.2014 
ЗлектроникС", 
г.Екатеринбург 
Оксиметры цифровые ОксиТ-20.8-РХЛ 42538-09 1 год 37627 ООО "РэдХакер Лаб.", 01.01.2015 
г.Красногорск 
Оправы для пробных очко- ОПОЛ 21352-01 2года 48397 ЗАО "Орион Медик", 22.10.2017 
вых линз г. С.-Петербург 
Оправы пробные универ- ОПУ-01 14156-07 2года 29615 ООО МРП "Техноаргус", 01.11.2017 
сальные г.Москва 
Определители обьемной Пульмотест 23604-02 Первич- 29091/1 ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" 12.10.2017 
скорости потока воздуха при ная по- им.М.В.Проценко", 
выдохе - пикфлоуметры верка до г.Заречный 
ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Осмометры криоскопиче- ОСКР-1М 46909-11 1 год 42764 Индивидуальный предпри- 31.05.2016 
ские медицинские ниматель Кирсанов Влади- 
мир Иванович (ИП Кирсанов 
В.И.), г. С.-Петербург 
Пипетки прямые стеклянные Сали 17245-98 Поверка 15515 ООО "Прецизионное стек- 01.10.2013 
для гемоглобинометров при вы- ло", г. С.-Петербург 
(пипетка типа Сали) пуске 
Пипетки стеклянные к СОЭ- ПС/СОЭ-01- 23385-02 1 год; 46537 ООО "МиниМедПром", 18.05.2017 
метру "МиниМедПром" с 2012 г. - г.Дятьково 
первич- 
ная 
Преобразователи измери- ПБС БОС 40409-09 1 год 34984 ЗАО "Биосвязь", 01.05.2014 
тельные биоэлектрических г. С.-Петербург 
и биомеханических сигна- 
лов организма человека 
Преобразователи первич- 18357-99 Поверка 17953 ЗАО НПП "Исток-Система", 01.06.2014 
ные гастроэнтерологиче- при вы- г.Фрязино 
ские (рН-зонды) в полимер- пуске 
ной оболочке с накожным 
хлорсеребряным электро- 
дом сравнения 
Приборы автоматической ЭДТВ 41027-09 2года 35817 ОАО НПО "Экран", г.Москва 01.08.2014 
экспресс-диагностики со- 
стояния сердечно- 
сосудистой системы с топи- 
ческой визуализацией 
Приборы для оценки функ Прессотахоспиро- 39193-08 1 год 33448 ООО "Ланамедика", 01.12.2013 
ционального состояния ор- граф ПТС-14П-01 г. С.-Петербург 
ганов дыхания 
Приборы контрольные для УКП-7 48869-12 1год 45248 Филиал "Военизированный 19.01.2017 
измерения параметров рес- горноспасательный отряд 
пираторов и аппаратов ис- Урала" ФГУП "Военизиро- 
кусственной вентиляции ванная горноспасательная 
легких часть", г.Екатеринбург 
Пульсоксиметры портатив- МЛ-320 Микролюкси 46146-10 1 год 41700 ООО "Микролюкс", 01.08.2015 
ные МЛ-320М Микролюкс г.Челябинск 
Пульсоксиметры портатив- МИЦАР-ПУЛЬС 27170-04 1год 17974 ООО "МИЦАР", 01.08.2014 


ные для неинвазивного из- 
мерения оксигенации крови 
и частоты пульса 


г. С.-Петербург 
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Наименование СИ Обозначение МӘЛЕ МПИ Ne cepte Изготовитель Срок дй: 
реестра свид. ствия 
Пульсоксиметры портатив- Окситест-1 28395-10 1год 40029 ООО "Медплант", г.Москва 01.08.2015 
ные с автономным питанием 
Пульсооксиметры ПО-02-"Кардекс" 20380-10 1год 40767 ООО "Кардекс", г.Нижний 01.08.2015 
Новгород 
Пульсотахометры компью- Пк-БОС - "Тренажер 23855-08 1 год 31046 ЗАО "Биосвязь", 01.04.2013 
теризированные с биологи- дыхания с БОС" г. С.-Петербург 
ческой обратной связью 
Радиотермометры диагно- РТМ-01-РЭС 19268-08 1год 30565 ООО "Фирма РЭС", г.Москва 01.02.2013 
стические компьютеризиро- 
ванные интегральной глу- 
бинной температуры мягких 
и костных тканей 
Реографы- РГПА-6/12 "Реан- 18112-08 1год 34709 ОООНПКФ "Медиком МТД", 01.01.2014 
полианализаторы шестика- Поли" г.Таганрог 
нальные для комплексного 
исследования параметров 
кровообрашения 
Ростомеры РЭП, РЭС, РП,РС 46693-11 1год 42492 ОАО "Тулиновский прибо- 21.04.2016 
ростроительный завод 
"ТВЕС", с.Тулиновка 
Ростомеры детские меди- РДМ-01 50179-12 2года 46892 ОАО "Тулиновский прибо- 26.06.2017 
цинские ростроительный завод 
"ТВЕС", с.Тулиновка 
Ростомеры медицинские Рм-"Диакомс" 28682-10 1 год 39086 ООО "Фирма ДИАКОМС", 01.04.2015 
г.Москва 
Ростомеры медицинские РМ-"Малютка" 18329-99 1 год 46893 ООО "Айболит-2000", 26.06.2017 
г.Нижний Новгород 
Ротаметры аппаратов инга- 8684-82 1 годи 3271 ОАО "Красногвардеец", 01.01.2014 
ляционного наркоза первич- г. С.-Петербург 
ная по- 
верка 
Рулетки электронные меди- РЭМ-1400, РЭМ- 52232-12 1 год 49312 ОАО "Тулиновский прибо- 26.12.2017 
цинские 2000 ростроительный завод 
"ТВЕС", с.Тулиновка 
Светофильтры поверочные СФП-01 21755-01 1 год 10741/1 ООО "Метромед", 01.12.2012 
г. С.-Петербург 
Системы амбулаторные МАХАОН 35251-07 1 год 28400 ООО "Альтоника", г.Москва 12.09.2017 
электрокардиографические 
Системы амбулаторные ПОЛИ-СПЕКТР-СМ 37625-08 1 год 31468 ООО "Нейрософт", 01.05.2013 
электрокардиографические г.Иваново 
Системы измерительные ТСКБМ 16404-08 1год 34526 ЗАО "Нейроком", г.Москва 01.01.2014 
Системы интегрального мо- Симона 111 40428-09 1 год 35248 ООО "ОКУЛЮС 2000", 01.06.2014 
ниторинга г.Москва 
Системы контроля уровня Diacont 44540-10 3 roga 40027 ООО "Диаконт", г.Москва 01.08.2015 
глюкозы в крови 
Системы регистрации и ne- Поли-Спектр-Радио 41637-09 1 год 36675 ООО "Нейрософт", 01.11.2014 
редачи по радиоканалу фи- г.Иваново 
зиологических сигналов (те- 
лекардиографы) 
Системы электроэнцефало- Компакт-нейро 51712-12 1 год 48704 ООО Научно-медицинская 12.11.2017 
графические фирма "Нейротех", 
г.Таганрог 
Спектрофотометры меди- Невский СФМ-4 37014-08 1 год 30652 ООО "НПФ "Медицина- 01.02.2013 
цинские Техника", г. С.-Петербург 
Спироартериокардиоритмо- САКР-2 45183-10 1 год 40751 ООО "Интокс", 01.08.2015 
графы г. С.-Петербург 
Спирографы микропроцес- СМП-21/01-"Р-Д" 24665-03 1 год 33475 ООО "НПП "Монитор", 01.12.2013 
сорные портативные г.Ростов-на-Дону 
Спирометры Спиро С-100 22775-07 1 год 47295 ООО "Альтомедика", 12.07.2017 
г.Москва 
Спирометры Спиро С-100 22775-07 1 год 47296 ООО "Альтоника", г.Москва 12.07.2017 
Спирометры компьютерные Спиро-Спектр 27178-04 1 год 17982 ООО "Нейрософт", 01.05.2014 


для диагностики нарушений 
вентиляционной способно- 
сти легких 
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г.Иваново 


27.39 


Наименование СИ Обозначение Гета, МПИ NS cepti Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Спирометры универсальнье СУ-1 48230-11 1 год 44446 ФБУН "Екатеринбургский 22.11.2016 
медицинский научный центр 
профилактики и охраны 
здоровья рабочих пром- 
предприятий" 
г.Екатеринбург 
Станции пробоотбора и до- ЗИГЗАГ 37941-08 1 год 31782 ООО "СКБ "Пробанаучпри- 01.06.2013 
зирования роботизирован- бор", г. С.-Петербург 
ные 
Счетчики форменных эле- Пикоскель ПС-4м 37477-08 1 год 31236 ООО "НПФ Лабовэй", 01.05.2013 
ментов крови г. С.-Петербург 
Термометры медицинские 42423-09 Поверка 37472 ОАО "Термоприбор", г.Клин 01.01.2015 
максимальные стеклянные при вы- 
ртутные пуске 
Тестеры-калибраторы ТК-01 19490-10 1год 39879 ООО Фирма "Тритон- 01.04.2015 
ЗлектроникС", 
г.Екатеринбург 
Тимпанометры АИ-02 37415-08 1 год 31109 ЗАО "Биомедилен", 01.04.2013 
г. С.-Петербург 
Тонометры внутриглазного ТГДц-01 "ПРА" 17909-08 1 год 34216 ФГУП "Государственный Ря- 01.01.2014 
давления через веко циф- занский приборный завод" 
ровые портативные (ГРПЗ), г.Рязань 
Установки для поверки ав- УПАС-1М 42719-09 2 года 37888 ООО "Мир", г.Казань 01.01.2015 
томатизированных сфигмо- 
манометров 
Установки для поверки ка- УПКД-1 23532-08 1 год 30270 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 01.02.2013 
налов измерения давления 
Установки для поверки ка- УПКД-2 44539-10 2года 40026 ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва 01.08.2015 
налов измерения давления 
и частоты пульса 
Установки поверки оксимет- УПОП-Е01М 20798-11 1год 42759 ООО Фирма "Тритон- 31.05.2016 
ров пульсовых и оксиметри- ЗлектроникС", 
ческих каналов мониторов г.Екатеринбург 
Установки поверочнье Зспиро 47246-11 1 год 43233 ЗАО "Руднев-Шиляев", 19.07.2016 
г.Москва 
Установки спектрометриче- 32716-06 1 год 25263 ООО "НТЦ "Амплитуда", 13.12.2017 
ские г.Москва 
Устройства весоизмери- СТАБИЛОТРЕНА- 45554-10 1 год 41201 ООО "Мера-ТСП", г.Москва 01.08.2015 
тельные электронные ЖЕР 
Устройства компьютеризи- АНК 43220-09 1 год 38476 Учреждение Российской 01.01.2015 
рованные четырехканаль- академии наук Институт 
ные для обнаружения в ре- аналитического приборо- 
жиме реального времени строения РАН (ИАП РАН), 
флуоресцентной детекцией г. С.-Петербург 
специфической последова- 
тельности нуклеиновых ки- 
слот методом полимеразной 
цепной реакции 
Устройства контроля ра- УКРЭХ 22584-02 2 года 11956 ГБУ здравоохранения "На- 29.10.2017 
диационных и электриче- учно-практический центр 
ских характеристик рентге- медицинской радиологии 
новских аппаратов Департамента здравоохра- 
нения г.Москвы" (ГБУЗ 
"НПЦМР ДЗМ"), г.Москва 
Фотометры биохимические ФБС-01 29135-05 1 год 20500 ООО "Эйлитон", г.Москва 01.08.2015 
специализированные 
Фотометры для микроплан- Іп VitroLogic 52110-12 1 год 49159 ЗАО "Медико-биологический 14.12.2017 
шет Союз", г.Новосибирск 
Фотометры-флуориметры ФФМ-01 26992-10 1 год 39740 ООО "Кортэк", г.Москва 01.04.2015 
микропланшетные 
Экспресс-измерители кон- ПКГ-02.4 "Сателлит 33945-12 З года 46539 ООО "Компания "ЭЛТА", 18.05.2017 
центрации глюкозы в крови Плюс" (зкспресс- г.Москва 
портативные в комплекте с измерители) ПКГЭ- 
полоской электрохимической 02.4 (полоска) 
однократного применения 
Электрокардиоанализаторы ЭК12К-01 "Альтон" 24246-09 1 год 38705 ООО "Альтоника", г.Москва 01.01.2015 


компьютерные 
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27.39 


Наименование СИ Обозначение м МПИ NS сорт Изготовитель Срок дой: 
реестра свид. ствия 
Электрокардиографы ЭКГ-10-01, ЭКГ-10- 38718-08 1 год 32859 ООО "ДИКСИОН", г.Москва 01.10.2013 
03, ЭКГ-10-06, ЭКГ- 
10-12 
Электрокардиографы 3—6- ЭКЗТЦ-3/6-04 "АК- 49956-12 1 год 46639 ОАО Концерн "Аксион", 01.06.2017 
канальные с микропроцес- СИОН" г.Ижевск 
сорным управлением и ав- 
томатической обработкой 
ЭКГ 
Электрокардиографы 3--6- ЭКЗТЦ-3/6-04 "АК- 31186-06 1 год 31356 ОАО Концерн "Аксион", 01.04.2016 
канальные с микропроцес- СИОН" г.Ижевск 
сорным управлением и ав- 
томатической обработкой 
ЭКГ 
Электрокардиографы 12- ЭК 12Т-01-"Р-Д" 25081-03 1год 15146 ООО "НПП "Монитор", 01.10.2013 
канальные с регистрацией г.Ростов-на-Дону 
ЗКГ в ручном и автоматиче- 
ском режимах миниатюрные 
Электрокардиографы KoM- ЭК12К-01-"ЧЭТП" 25950-03 1год 16352 ОАО "Челябинское электро- 01.01.2015 
пьютеризированные 12- техническое предприятие", 
канальные г.Челябинск 
Электрокардиографы kom- ПОЛИ-СПЕКТР-8/ЕХ 41551-09 1 год 36477 ООО "Нейрософт", 01.10.2014 
пьютерные г.Иваново 
Электрокардиографы kom- ПОЛИ-СПЕКТР-12/Е 44194-10 1 год 39652 ООО "Нейрософт", 01.04.2015 
пьютерные 15-канальные с г.Иваново 
возможностью регистрации 
чрезпищеводных отведений 
ЗКГ и детектирования им- 
пульсов кардиостимулятора 
Электрокардиографы KoM- ЭК8К-01 "Поли- 27961-04 1 год 19009 ООО "Нейрософт", 01.12.2014 
пьютерные 8-канальнье Спектр-8" г.Иваново 
Электрокардиографы MHO- ЭК12Т мод. Альтон- 41010-09 1 год 35800 ООО "Альтоника", г.Москва 01.08.2014 
гоканальные с автоматиче- 103, Альтон-03, Аль- 
ским режимом переносные тон-06, Альтон-106 
Электрокардиографы 1-, 3- ЭК ЗТ-01-"Р-Д" 30268-11 1 год 43913 ООО "НПП "Монитор", 26.09.2016 
канальные миниатюрные г.Ростов-на-Дону 
Электрокардиографы 1-, 3- ЭК1Т-1/3-07 "АКСИ- 20594-12 1 год 47933 ОАО Концерн "Аксион", 29.08.2017 
канальные он" г.Ижевск 
Электрокардиографы пор- КАРДИОДЖЕТ 44579-10 1год 40096 ООО "Медицинские Теле- 01.08.2015 
тативные метрические Системы", 
г. С.-Петербург 

Электрокардиографы 3- ЭКЗТ-12-03 "Альтон" 24014-02 1 год 13715 ООО "Альтоника", г.Москва 01.02.2013 
канальные с автоматиче- 
ским режимом переносные 
Электрокардиографы 3- ЭКЗТЦ-04-"АКСИОН" 29266-10 1 год 41910 ОАО Концерн "Аксион", 01.08.2015 
канальные цифровые с ком- г.Ижевск 
бинированным питанием и 
регистрацией в ручном и ав- 
томатическом режимах са- 
мотестирующиеся, со встро- 
енным архивом с памятью, 
часами и календарем 
Электрокардиокомплексы ЭК12К-01-ДНКиК 23035-11 1год 42925 ООО "Фирма "ДНК и K", 16.06.2016 
12-канальные компьютер- ("КАД-03") г.Тверь 
ные 
Электрокардиокомплексы ЭКЗК-01-ДНКиК 21217-07 1год 30002 ООО "Фирма "ДНК и K", 01.01.2013 
суточного мониторирования "Холтер-ДНК" г.Тверь 
ЭКГ компьютерные 
Электроэнцефалографы- ЭЭГА-21/26- 17829-08 1 год 33673 ООО НПКФ "Медиком МТД", 01.01.2014 
анализаторы "Знцефалан-131-03" г.Таганрог 
Электроэнцефалографы- Энцефалан-ЭЭГР- 27045-08 1год 34521 ООО НПКФ "Медиком МТД", 01.01.2014 


регистраторы компьютери- 
зированные портативные 
носимые 
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19/26 


г.Таганрог 


ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОМЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 


Ко Гос- 


реестра Басо 
85-12 29.02 
91-69 29.02 
113-98 32.02 
167-12 29.02 
187-05 34.01.02 
202-04 28.01 
251-08 32.02 
257-49 32.02 
258-08 32.02 
260-05 27.01 
274-05 32.02 
276-12 32.02 
280-05 32.02 
281-10 32.02 
282-10 32.02 
298-92 32.02 
299-11 32.02 
300-04 32.02 
301-04 32.02 
303-91 32.02 
304-88 32.02 
305-04 32.02 
306-97 32.02 
307-97 32.02 
308-84 32.02 
314-07 27.01 
317-05 27.02 
319-05 27.01 
368-00 39 
401-49 31.02 
428-75 27.01 
436-07 27.01 
438-05 27.01 
466-10 32.02 
596-05 28.03 
644-98 34.01.02 
666-10 27.02 
728-07 27.01 
784-08 27.01 
786-90 31.01 
811-08 28.01 
828-90 32.02 
840-05 27.01 
912-07 34.01.02 
918-89 32.02 
921-85 29.02 
1008-05 32.02 
1019-05 31.02 
1042-05 32.02 
1051-05 32.02 
1054-08 28.02 
1059-05 32.02 
1067-57 32.02 
1128-89 32.02 
1261-08 34.01.01 
1331-11 32.02 
1334-12 27.02 


Мо Гос- 


реестра Класс 
1442-00 32.02 
1443-03 34.01.02 
1448-02 27.01 
1491-93 30 
1560-12 27.02 
1586-12 27.01 
1599-90 28.03 
1652-99 30 
1746-95 28.05 
1747-06 28.05 
1764-89 32.02 
1775-08 27.01 
1844-63 30 
1846-93 30 
1879-04 32.02 
2010-08 28.02 
2293-04 32.02 
2294-85 32.02 
2306-07 34.01.01 
2328-05 31.02 
2344-05 27.01 
2437-03 27.02 
2472-12 34.01.01 
2534-89 32.02 
2573-89 28.01 
2655-08 34.01.03 
2850-04 32.02 
2851-72 32.02 
3039-72 30 
3066-10 34.01.01 
3111-12 28.03 
3177-11 32.02 
3344-08 34.01.02 
3345-09 34.01.02 
3421-08 34.01.02 
3460-03 32.02 
3485-05 30 
3617-10 27.01 
3728-10 34.01.01 
3744-73 30 
3745-73 30 
3972-03 34.01.01 
4041-93 30 
4042-10 30 
4043-74 30 
4112-89 32.02 
4144-03 30 
4204-11 30 
4222-74 30 
4346-08 34.01.01 
4373-10 27.01 
4478-09 32.02 
4626-97 30 
4657-12 32.02 
4661-91 32.02 
4665-08 29.01.04 
4666-96 28.03 


Мо Гос- 


реестра таев 
4667-96 28.03 
4734-75 30 
4783-04 29.02 
4784-02 29.02 
4895-12 29.02 
4947-98 34.01.02 
5110-75 37 
5189-02 29.02 
5221-12 32.02 
5269-12 35.03 
5305-95 27.02 
5583-04 29.02 
5638-02 29.01.04 
5649-97 28.04 
5652-03 28.04 
5706-08 29.01.03 
5719-08 34.01.01 
5738-76 30 
5746-76 27.02 
5747-76 27.02 
5768-67 30 
5932-08 28.02 
5933-08 28.02 
6309-09 34.01.01 
6380-09 34.01.01 
6469-04 28.02 
6736-01 34.01.01 
6788-03 30 
6965-03 29.01.02 
7266-05 30 
7308-94 37 
7319-11 28.03 
7575-12 29.02 
7576-00 29.02 
7577-02 29.02 
7662-12 34.01.02 
7706-00 27.01 
7788-80 29.02 
7794-12 34.01.01 
8094-81 35.03 
8235-10 29.02 
8235-11 29.02 
8326-04 29.01.02 
8660-97 27.01 
8684-82 39 
8715-11 27.01 
8717-90 29.01.01 
8771-09 34.01.01 
8949-00 31.02 
8993-10 38.01 
9104-12 28.03 
9245-11 38.01 
9248-12 38.01 
9289-83 27.01 
9292-07 31.02 
9293-07 31.02 
9294-83 31.02 


Мо Гос- 


реестра Класс 
9295-83 31.02 
9296-07 31.02 
9297-83 31.02 
9298-06 31.02 
9299-83 31.02 
9303-11 34.02 
9323-83 35.04 
9331-94 35.01 
9364-08 31.02 
9368-83 29.02 
9446-84 28.02 
9497-02 33.02 
9512-84 35.12 
9560-07 27.01 
9662-12 28.01 
9817-85 39 
9822-85 27.01 
9937-12 34.01.01 
10008-99 32.02 
10031-08 39 
10032-08 30 
10069-11 31.02 
10077-85 34.01.05 
10129-03 31.01 
10135-10 30 
10135-95 30 
10142-88 28.03 
10146-85 28.03 
10203-05 31.01 
10221-91 32.02 
10329-05 30 
10333-04 28.02 
10573-09 34.01.01 
10585-11 38.01 
10659-03 27.01 
10713-05 27.02 
10714-05 27.02 
10757-86 38.01 
10788-08 29.02 
10866-12 28.02 
10888-00 33.02 
10903-02 31.01 
10906-87 38.01 
10907-87 38.01 
10997-87 28.03 
11036-04 38.02 
11045-01 29.01.03 
11051-87 34.01.01 
11094-87 34.01.02 
11103-04 28.04 
11157-08 28.02 
11274-07 37 
11306-08 31.01 
11390-04 28.02 
11400-88 37 
11430-08 31.02 
11433-09 30 
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Ко Гос- 


реестра Класс 
11519-11 33.02 
11542-08 34.01.05 
11580-03 38.01 
11597-10 31.01 
11605-10 27.01 
11620-93 32.02 
11704-04 32.02 
11711-89 31.01 
11804-99 32.02 
11889-08 30 
11926-09 30 
11941-12 28.02 
11999-12 35.15 
12020-07 31.01 
12041-11 27.01 
12046-07 39 
12105-90 28.04 
12129-03 27.01 
12156-12 38.02 
12182-09 29.01.04 
12207-08 27.02 
12245-12 38.01 
12326-08 29.01.02 
12424-90 38.02 
12432-11 34.01.05 
12514-90 28.04 
12538-08 31.02 
12540-08 29.02 
12604-04 28.04 
12670-09 29.02 
12673-06 34.01.03 
12734-04 28.04 
12765-08 31.02 
12766-08 39 
12773-08 28.03 
12829-08 34.01.05 
12840-91 38.02 
12845-06 31.01 
12924-08 29.01.01 
12940-09 32.02 
12964-06 31.01 
13076-04 28.01 
13090-00 39 
13119-06 34.01.03 
13133-09 31.01 
13157-08 28.03 
13177-07 39 
13185-11 30 
13186-03 30 
13216-02 31.02 
13264-92 28.04 
13375-04 32.02 
13405-08 29.02 
13442-03 33.03 
13444-03 33.03 
13445-03 33.01 
13455-12 31.01 
13473-04 31.01 
13480-02 32.02 
13481-12 32.02 


288 


Мо Гос- 


реестра Класс 
13482-02 32.02 
13483-02 32.02 
13484-02 32.02 
13485-02 32.02 
13486-02 32.02 
13507-12 28.02 
13520-09 31.01 
13534-93 27.02 
13535-93 30 
13553-02 32.02 
13556-08 30 
13560-11 31.02 
13636-08 29.02 
13647-11 38.02 
13659-93 28.04 
13677-09 34.01.03 
13743-09 31.01 
13746-04 34.01.05 
13753-12 34.01.05 
13773-08 34.01.03 
13774-08 28.05 
13808-03 34.01.01 
13810-03 31.01 
13869-08 29.01.03 
13923-09 34.01.03 
13949-07 30 
13950-94 30 
13988-10 30 
13990-02 32.02 
13991-02 32.02 
13992-09 32.02 
13993-09 32.02 
13994-09 32.02 
13995-09 32.02 
13996-08 32.02 
13997-08 32.02 
13998-08 32.02 
13999-08 32.02 
14028-01 27.01 
14051-08 29.01.01 
14054-07 27.01 
14055-09 29.01.04 
14061-10 30 
14065-10 29.01.01 
14093-04 31.01 
14113-94 28.03 
14124-09 29.01.01 
14153-07 31.01 
14156-07 39 
14162-08 34.01.03 
14177-11 31.01 
14189-08 29.01.02 
14205-11 34.01.02 
14206-09 34.01.03 
14237-94 32.02 
14238-94 32.02 
14239-94 32.02 
14315-00 29.01.03 
14362-94 29.02 
14373-12 30 


Мо Гос- 


реестра а 
14377-08 28.01 
14382-10 31.01 
14391-95 28.03 
14392-95 28.03 
14438-08 28.03 
14446-09 30 
14447-03 34.01.03 
14447-11 34.01.03 
14453-08 32.02 
14454-08 32.02 
14455-08 32.02 
14456-08 32.02 
14457-08 32.02 
14461-06 32.02 
14510-12 29.01.03 
14516-12 31.01 
14527-11 34.01.05 
14531-08 29.02 
14539-95 34.01.01 
14543-11 39 
14546-95 30 
14547-95 30 
14548-95 30 
14556-11 31.02 
14557-10 31.02 
14558-95 32.02 
14559-95 32.02 
14561-95 32.02 
14563-95 32.02 
14590-95 32.02 
14593-95 34.01.01 
14602-09 31.01 
14603-09 31.01 
14613-95 29.02 
14643-07 27.01 
14646-05 29.01.02 
14660-08 29.01.02 
14712-07 34.01.04 
14724-12 32.02 
14753-11 30 
14763-08 32.02 
14815-03 28.05 
14855-95 37 
14891-95 29.02 
14902-06 38.02 
14975-10 31.01 
14978-11 30 
14981-10 31.01 
14989-07 29.01.03 
15016-06 34.01.05 
15019-95 32.02 
15020-07 30 
15037-95 38.02 
15075-09 31.01 
15094-08 27.02 
15114-96 31.02 
15115-96 31.02 
15166-11 39 
15171-11 28.04 
15176-11 30 


Мо Гос- 


реестра Класс 
15178-08 29.01.01 
15192-11 29.01.02 
15195-01 32.02 
15196-06 32.02 
15197-96 32.02 
15200-06 32.02 
15204-11 39 
15206-07 29.01.03 
15235-01 38.01 
15236-03 34.01.05 
15263-05 31.01 
15292-00 38.01 
15293-09 38.01 
15294-08 38.01 
15319-10 29.02 
15382-12 38.01 
15404-96 28.04 
15421-06 32.02 
15426-12 29.01.02 
15440-99 29.02 
15456-04 32.02 
15481-07 27.01 
15483-10 34.01.05 
15492-11 39 
15500-12 31.02 
15501-12 31.02 
15527-02 34.03 
15544-10 31.01 
15559-08 32.01 
15560-07 37 
15592-08 34.01.05 
15594-12 30 
15635-09 32.02 
15646-08 32.01 
15681-08 29.02 
15696-07 39 
15697-09 34.01.03 
15723-12 27.01 
15762-07 32.02 
15769-09 28.01 
15780-02 31.01 
15787-10 39 
15802-08 38.02 
15811-09 28.02 
15812-09 28.02 
15813-09 28.02 
15814-09 28.02 
15863-08 30 
15864-12 30 
15870-02 31.01 
15873-07 29.02 
15897-08 28.05 
15914-12 27.01 
15915-08 32.01 
15929-97 34.01.01 
15935-07 31.01 
15936-08 31.01 
15938-10 31.01 
15983-08 28.01 
16000-07 31.01 


Ко Гос- 


реестра Класс 
16003-07 31.01 
16006-97 30 
16021-12 32.02 
16023-97 34.01.01 
16026-97 30 
16028-03 38.02 
16078-05 29.01.03 
16080-08 31.01 
16083-02 27.01 
16090-10 29.01.01 
16094-09 39 
16098-09 29.01.02 
16115-97 30 
16117-08 32.01 
16173-02 32.02 
16174-07 34.01.05 
16175-08 28.03 
16190-11 29.01.01 
16233-02 33.04 
16279-97 30 
16297-08 38.01 
16298-09 31.01 
16352-08 27.01 
16357-97 28.03 
16358-12 28.05 
16366-03 35.05 
16367-10 38.01 
16369-11 38.02 
16370-97 38.02 
16372-08 34.03 
16373-08 34.03 
16391-97 31.01 
16393-08 31.01 
16400-08 32.01 
16404-08 39 
16405-12 39 
16422-10 29.01.01 
16431-07 37 
16447-08 32.02 
16463-09 32.01 
16465-97 38.01 
16539-04 28.04 
16546-97 31.01 
16553-03 29.01.04 
16554-02 29.02 
16568-09 28.05 
16600-12 28.03 
16601-12 28.03 
16602-12 28.03 
16603-12 28.03 
16604-08 29.01.02 
16605-09 39 
16610-97 28.04 
16612-08 29.02 
16615-07 31.01 
16624-03 31.01 
16661-08 32.02 
16662-08 32.02 
16666-07 34.01.03 
16677-08 31.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
16679-97 31.02 
16680-08 28.01 
16683-08 34.01.03 
16685-97 28.05 
16686-08 28.04 
16687-07 34.01.02 
16688-97 34.01.01 
16689-97 34.01.02 
16690-97 34.01.05 
16701-08 32.01 
16702-08 32.01 
16720-09 39 
16756-10 38.01 
16762-08 29.01.02 
16767-08 31.01 
16774-09 31.02 
16776-11 31.01 
16790-02 28.03 
16813-97 27.01 
16815-08 29.01.03 
16832-97 32.02 
16860-07 29.01.02 
16861-08 29.02 
16881-09 31.01 
16904-08 31.01 
16904-11 31.01 
16914-12 28.01 
16942-00 32.02 
16943-98 32.02 
16946-08 28.05 
16948-08 31.01 
16954-08 29.01.01 
16955-03 34.01.03 
16956-09 28.01 
16957-07 32.02 
16962-03 29.01.03 
16966-10 29.02 
16985-08 28.03 
16994-02 32.02 
16995-02 32.02 
16997-03 31.01 
17001-03 28.01 
17009-08 29.02 
17011-10 28.03 
17023-08 32.02 
17029-08 32.01 
17049-09 34.01.05 
17055-08 34.01.01 
17057-08 34.01.01 
17071-08 39 
17078-08 38.02 
17098-12 28.02 
17122-98 38.02 
17124-08 32.02 
17127-98 39 
17128-11 39 
17135-04 32.02 
17136-08 28.01 
17137-08 28.01 
17153-11 34.03 


Мо Гос- 


реестра а 
17156-07 32.02 
17158-98 34.01.02 
17243-03 35.01 
17245-98 39 
17286-05 31.02 
17287-98 34.03 
17288-03 34.03 
17289-03 34.03 
17297-04 34.01.05 
17301-08 34.01.03 
17309-08 31.01 
17329-98 28.02 
17333-98 28.03 
17334-08 28.01 
17335-03 27.01 
17336-03 27.01 
17337-03 27.01 
17354-10 38.01 
17366-11 27.01 
17390-03 27.01 
17396-98 34.03 
17400-98 35.10 
17401-98 35.10 
17406-10 38.01 
17409-03 27.01 
17420-05 29.02 
17424-09 31.01 
17431-09 31.01 
17438-08 31.01 
17446-09 28.05 
17465-09 32.02 
17488-11 29.02 
17492-03 27.01 
17498-08 27.01 
17501-09 27.01 
17515-03 31.01 
17518-07 31.01 
17529-10 34.01.05 
17541-09 31.01 
17552-10 34.01.01 
17553-98 29.02 
17567-09 34.01.05 
17585-08 28.05 
17587-08 28.03 
17602-09 32.02 
17627-98 32.02 
17635-03 30 
17636-06 30 
17638-08 35.10 
17654-08 34.01.03 
17659-03 31.01 
17663-04 35.10 
17666-11 34.01.05 
17679-12 31.01 
17685-08 28.05 
17701-06 34.01.05 
17704-08 28.01 
17720-03 29.02 
17727-11 31.01 
17728-09 37 


Мо Гос- 


реестра Класс 
17762-04 34.01.05 
17763-04 34.01.01 
17795-98 32.02 
17803-03 34.03 
17804-03 34.03 
17829-08 39 
17843-08 34.02 
17858-11 29.01.02 
17865-07 28.05 
17882-07 28.05 
17895-04 30 
17897-11 28.05 
17899-09 38.02 
17905-11 34.01.03 
17906-08 29.02 
17908-02 31.01 
17909-08 39 
17933-09 31.01 
17934-08 29.01.01 
17943-10 32.02 
17958-98 29.02 
17973-98 30 
17974-11 30 
17977-09 34.01.05 
17980-09 32.02 
17981-09 32.02 
17990-04 27.01 
17991-09 37 
17998-09 29.02 
17999-04 29.02 
18004-08 28.05 
18007-06 27.01 
18012-09 28.03 
18030-08 34.01.05 
18032-00 39 
18040-09 27.02 
18044-12 28.01 
18058-98 32.02 
18059-98 32.02 
18082-09 38.02 
18093-99 32.02 
18095-09 28.03 
18106-07 27.01 
18111-05 29.02 
18112-08 39 
18116-08 29.02 
18123-08 34.01.03 
18124-11 34.01.03 
18131-09 32.02 
18134-99 32.02 
18157-99 34.01.05 
18166-99 29.02 
18168-10 31.01 
18173-08 31.01 
18174-11 29.02 
18212-11 37 
18215-08 29.01.02 
18216-11 29.02 
18219-99 35.01 
18222-99 30 


289 


Ко Гос- 


реестра Класс 
18225-99 31.01 
18264-08 34.01.03 
18287-99 34.01.01 
18288-99 27.01 
18289-03 34.01.03 
18305-05 31.01 
18312-03 29.01.03 
18329-99 39 
18330-08 28.01 
18332-09 34.01.05 
18334-12 31.01 
18342-08 31.01 
18356-99 39 
18357-99 39 
18361-10 32.01 
18362-99 39 
18364-11 34.01.03 
18369-08 28.01 
18371-99 31.01 
18375-08 30 
18379-09 32.01 
18392-08 38.01 
18399-99 27.02 
18460-99 28.03 
18464-99 28.03 
18482-09 39 
18488-09 38.01 
18510-08 30 
18523-05 32.02 
18524-10 32.02 
18536-09 33.03 
18539-07 28.01 
18546-05 34.01.01 
18547-05 34.01.01 
18585-08 29.02 
18586-06 31.01 
18589-99 29.02 
18594-99 33.03 
18598-10 32.02 
18599-10 32.02 
18606-99 32.02 
18611-99 30 
18612-10 30 
18613-04 28.05 
18621-09 34.01.05 
18644-09 28.01 
18663-08 31.01 
18675-99 28.03 
18697-04 32.02 
18698-05 34.01.01 
18754-12 31.01 
18759-09 32.01 
18763-04 37 
18764-04 34.02 
18765-04 34.02 
18767-05 37 
18777-04 34.01.05 
18795-09 31.01 
18800-05 31.01 
18810-05 27.01 


290 


№ Гос- 


реестра Класс 
18815-08 34.01.01 
18822-07 29.02 
18826-99 28.02 
18835-12 34.01.05 
18839-09 38.02 
18840-04 28.03 
18846-09 32.02 
18854-99 32.01 
18860-10 31.01 
18862-10 31.01 
18868-06 39 
18886-99 29.02 
18892-10 28.03 
18897-11 34.01.04 
18928-99 33.03 
18935-10 31.01 
18958-08 27.01 
18986-09 27.01 
19006-07 29.01.01 
19022-99 30 
19027-10 31.01 
19028-09 29.02 
19040-11 34.01.04 
19043-99 33.03 
19054-08 28.01 
19063-99 38.02 
19068-03 31.01 
19094-10 29.01.03 
19095-03 31.01 
19109-11 34.01.01 
19144-10 29.01.01 
19174-06 29.02 
19179-00 30 
19184-09 35.01 
19187-10 29.02 
19190-07 32.01 
19240-11 34.01.05 
19242-09 28.01 
19243-11 34.01.05 
19244-00 30 
19245-00 39 
19254-10 32.02 
19255-10 32.02 
19265-10 39 
19268-08 39 
19272-10 38.02 
19302-00 28.03 
19309-08 29.01.01 
19310-08 29.01.01 
19313-05 29.01.01 
19320-12 29.01.01 
19325-12 29.01.01 
19326-05 29.01.01 
19335-09 32.02 
19336-09 30 
19337-10 30 
19341-11 31.01 
19393-07 34.01.04 
19396-08 30 
19399-00 38.02 


Мо Гос- 


реестра ЛА 
19408-03 28.01 
19424-10 27.01 
19425-00 29.02 
19434-09 32.01 
19437-11 39 
19440-12 32.01 
19457-00 34.01.01 
19484-09 32.02 
19485-08 37 
19490-10 39 
19520-10 31.01 
19521-07 29.01.03 
19541-05 32.02 
19575-08 34.01.03 
19579-11 35.12 
19623-12 28.02 
19642-03 32.02 
19643-08 32.02 
19650-10 29.01.03 
19652-00 31.01 
19653-07 29.01.03 
19655-05 28.03 
19657-05 34.01.05 
19678-05 29.01.01 
19684-12 29.02 
19693-08 27.01 
19694-08 27.01 
19721-00 28.01 
19727-03 29.01.03 
19728-03 29.01.03 
19736-11 32.02 
19739-05 27.01 
19765-10 28.01 
19766-08 28.01 
19767-12 29.01.04 
19777-07 29.01.02 
19813-09 34.01.02 
19814-11 34.01.01 
19822-11 32.02 
19834-11 31.01 
19838-00 31.01 
19860-07 29.02 
19861-08 29.02 
19874-08 28.01 
19875-08 28.01 
19880-07 31.01 
19882-09 28.01 
19888-00 28.03 
19916-10 32.02 
19919-00 32.02 
19920-00 32.02 
19921-00 32.02 
19930-11 31.01 
19935-11 30 
19940-00 34.01.02 
19953-11 31.01 
19954-10 38.01 
19973-06 32.02 
19984-00 32.02 
19985-00 32.02 


Мо Гос- 


реестра Класс 
19988-10 28.03 
19989-10 28.03 
19990-10 28.03 
20020-12 29.01.05 
20022-08 29.01.01 
20030-08 29.01.04 
20040-11 37 
20048-05 27.01 
20053-12 29.02 
20064-10 32.01 
20073-08 34.01.05 
20105-07 32.02 
20106-00 34.03 
20117-00 34.01.05 
20139-04 34.01.05 
20174-11 34.02 
20176-06 34.01.03 
20178-08 34.01.05 
20186-05 34.01.02 
20191-11 31.01 
20195-07 32.01 
20196-11 32.01 
20198-11 31.01 
20201-06 31.01 
20213-11 32.01 
20227-00 28.04 
20228-00 28.04 
20229-00 28.04 
20259-00 32.02 
20260-00 32.02 
20261-00 32.02 
20263-08 29.01.03 
20265-08 29.02 
20269-07 28.05 
20270-12 31.02 
20271-00 39 
20272-00 29.01.01 
20285-10 32.02 
20286-10 32.02 
20293-10 29.01.02 
20294-11 29.01.02 
20298-00 28.02 
20344-05 34.01.02 
20365-03 29.01.03 
20367-00 31.01 
20370-05 29.02 
20371-08 31.01 
20372-08 31.01 
20374-11 31.01 
20375-00 31.01 
20380-10 39 
20390-12 32.02 
20429-11 31.01 
20435-09 32.01 
20438-10 34.01.02 
20447-00 39 
20483-07 29.02 
20498-00 34.01.05 
20530-00 29.02 
20534-00 35.03 


Ко Гос- 


реестра Класс 
20549-00 30 
20550-12 30 
20555-08 28.01 
20570-08 29.02 
20579-09 32.02 
20580-06 34.01.05 
20589-12 31.01 
20592-06 31.02 
20594-12 39 
20618-09 39 
20624-08 31.01 
20628-00 31.01 
20629-00 31.01 
20641-11 34.01.05 
20642-00 32.02 
20644-11 34.01.01 
20645-12 34.01.01 
20646-00 35.05 
20664-05 34.02 
20675-11 34.03 
20680-07 30 
20691-10 32.01 
20692-07 31.01 
20695-00 31.01 
20699-11 29.01.02 
20706-11 31.01 
20707-06 31.01 
20711-00 29.01.02 
20714-09 34.01.05 
20726-05 29.01.01 
20739-12 28.01 
20761-11 28.05 
20769-01 35.09 
20775-01 35.04 
20791-12 28.01 
20792-08 28.01 
20794-09 28.01 
20798-11 39 
20807-07 31.01 
20831-06 29.01.01 
20835-05 29.02 
20849-11 31.01 
20851-06 31.01 
20852-11 29.01.01 
20857-07 32.02 
20859-09 34.01.05 
20864-06 31.01 
20869-03 34.01.02 
20881-11 28.01 
20893-11 29.01.03 
20942-12 31.01 
20955-08 28.03 
20962-11 34.01.05 
20972-10 31.01 
20981-05 34.01.01 
20989-12 29.02 
21001-11 34.01.05 
21004-11 28.03 
21009-01 35.10 
21013-11 31.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
21028-01 30 
21055-01 32.02 
21064-08 31.01 
21075-11 31.01 
21088-04 30 
21091-11 30 
21099-11 30 
21110-10 35.18 
21120-12 28.05 
21123-08 29.01.01 
21141-11 29.01.01 
21142-11 29.01.02 
21147-01 31.01 
21148-11 31.01 
21149-11 29.02 
21150-01 29.02 
21151-01 29.02 
21163-11 27.01 
21197-10 29.02 
21207-12 34.01.05 
21217-07 39 
21233-07 29.02 
21250-10 29.02 
21255-08 34.01.01 
21256-07 34.01.01 
21265-11 34.01.02 
21278-11 32.02 
21285-10 29.02 
21288-09 32.01 
21303-11 28.02 
21304-11 28.02 
21310-11 32.02 
21345-07 29.02 
21349-06 28.03 
21351-01 28.03 
21352-01 39 
21353-10 28.01 
21368-12 32.01 
21370-12 28.01 
21391-08 27.01 
21393-11 28.03 
21422-11 29.02 
21433-08 31.01 
21435-08 29.02 
21439-11 28.01 
21440-11 28.01 
21455-01 31.01 
21456-11 31.01 
21457-09 31.01 
21465-11 28.01 
21469-12 28.02 
21471-12 34.01.05 
21475-01 31.01 
21485-11 34.01.05 
21497-11 32.01 
21498-11 35.09 
21529-11 30 
21547-09 31.01 
21547-10 31.01 
21558-09 37 


№ Гос- 


реестра Knace 
21559-01 37 
21560-01 34.01.05 
21561-01 34.01.05 
21566-07 28.01 
21569-01 35.15 
21576-01 31.01 
21585-08 28.04 
21590-06 32.02 
21596-01 29.01.01 
21602-06 32.02 
21612-11 31.02 
21615-08 28.03 
21621-12 34.01.04 
21636-01 31.01 
21641-04 30 
21651-12 31.01 
21655-07 29.01.05 
21678-09 32.01 
21697-10 34.01.05 
21699-07 38.02 
21700-09 38.01 
21707-08 34.01.05 
21721-07 34.01.02 
21730-08 38.01 
21733-08 38.01 
21739-06 31.01 
21754-01 38.02 
21755-01 39 
21760-01 28.04 
21781-07 31.01 
21782-11 31.01 
21783-11 31.01 
21789-04 29.01.01 
21795-08 32.01 
21798-07 31.01 
21799-09 31.01 
21805-11 31.01 
21807-06 29.01.02 
21814-08 28.01 
21829-07 32.02 
21839-12 32.02 
21842-01 30 
21852-07 29.01.01 
21856-12 28.03 
21874-01 28.03 
21886-09 28.01 
21889-03 34.01.02 
21891-07 34.01.03 
21901-01 30 
21903-07 35.10 
21906-11 34.01.04 
21907-07 34.01.03 
21908-07 34.01.05 
21916-08 32.01 
21922-11 31.01 
21926-09 34.01.05 
21928-08 27.01 
21950-01 34.01.05 
21953-01 28.03 
21968-11 32.02 


Мо Гос- 


реестра Класс 
21969-11 32.02 
21970-11 32.02 
21975-09 27.01 
22001-01 27.01 
22019-11 31.01 
22029-10 34.02 
22041-01 34.01.01 
22051-01 31.01 
22054-01 37 
22057-01 36 
22077-12 31.02 
22088-07 27.01 
22100-01 28.04 
22112-09 29.01.01 
22124-07 34.01.05 
22127-01 34.01.02 
22133-12 28.03 
22144-12 34.01.05 
22145-12 34.01.01 
22146-01 35.05 
22190-01 32.02 
22200-07 31.01 
22204-07 29.02 
22208-12 31.01 
22209-08 31.01 
22211-07 29.01.03 
22234-01 28.03 
22235-08 30 
22241-10 34.01.02 
22249-08 32.02 
22251-11 32.02 
22297-01 33.03 
22298-08 34.01.04 
22300-08 33.04 
22301-12 33.04 
22307-09 30 
22313-08 35.14 
22324-09 29.01.03 
22331-07 31.01 
22334-09 29.01.01 
22342-01 29.01.01 
22343-07 29.02 
22354-08 29.01.03 
22370-07 28.03 
22371-08 34.01.04 
22380-12 27.02 
22385-09 38.01 
22390-12 28.01 
22393-08 34.01.05 
22395-02 38.02 
22408-02 37 
22420-08 32.02 
22440-07 34.01.01 
22442-02 35.05 
22466-08 34.01.04 
22475-09 28.01 
22483-02 29.01.01 
22484-02 29.01.03 
22487-08 31.01 
22495-12 29.01.04 


291 


Ко Гос- 


реестра Класс 
22515-02 28.03 
22525-07 31.01 
22529-02 28.01 
22532-02 34.01.02 
22543-02 34.01.05 
22564-11 28.03 
22566-07 28.03 
22567-07 28.03 
22568-07 28.03 
22573-07 28.03 
22574-05 28.01 
22584-02 39 
22587-12 34.01.05 
22589-12 29.01.02 
22590-12 29.02 
22591-12 29.01.03 
22593-08 39 
22618-02 27.01 
22625-02 34.01.02 
22631-02 34.01.05 
22656-07 34.01.01 
22657-12 34.01.01 
22658-02 30 
22659-07 30 
22667-08 34.01.05 
22674-07 32.02 
22676-12 34.01.05 
22677-02 32.02 
22704-05 34.01.02 
22708-08 31.01 
22713-07 28.03 
22714-02 36 
22723-08 37 
22727-07 34.01.05 
22729-02 34.01.03 
22731-02 33.04 
22732-02 33.04 
22736-12 28.02 
22737-12 28.02 
22745-02 28.02 
22753-12 29.01.04 
22762-12 29.01.04 
22770-07 39 
22772-12 39 
22775-07 39 
22808-07 34.01.02 
22812-07 32.02 
22814-08 28.03 
22824-09 39 
22825-02 34.03 
22827-12 34.01.03 
22830-08 31.01 
22865-02 28.03 
22866-02 28.03 
22891-12 28.01 
22911-02 33.02 
22914-02 29.01.04 
22917-12 39 
22925-07 34.01.05 
22926-07 32.02 


292 


Мо Гос- 


реестра Класс 
22927-09 32.02 
22929-08 34.01.05 
22940-02 35.01 
22944-07 34.01.01 
22945-08 28.02 
22967-12 31.01 
22977-12 34.03 
22979-02 31.01 
22986-08 34.01.03 
22987-06 34.01.03 
22991-08 29.02 
22995-02 30 
22996-05 31.01 
23022-07 34.01.05 
23035-11 39 
23044-12 34.01.02 
23045-08 28.03 
23051-08 27.01 
23070-05 35.16 
23084-02 28.03 
23120-12 29.01.01 
23134-02 32.01 
23147-02 29.01.03 
23148-07 32.01 
23153-08 29.01.02 
23155-08 38.02 
23170-09 32.02 
23174-02 34.01.04 
23191-09 29.01.01 
23192-02 31.01 
23193-09 29.02 
23195-11 32.01 
23199-08 29.02 
23200-08 29.02 
23208-08 39 
23209-02 39 
23217-09 28.04 
23218-02 28.04 
23225-02 32.02 
23226-02 39 
23230-02 32.01 
23245-08 32.02 
23248-02 28.04 
23256-11 34.01.01 
23266-06 28.03 
23268-02 30 
23269-02 27.01 
23273-02 31.01 
23277-02 28.03 
23300-07 28.01 
23302-08 32.01 
23318-12 35.14 
23342-08 28.01 
23347-12 35.08 
23355-02 34.01.05 
23356-09 32.01 
23363-12 29.01.02 
23364-12 29.01.03 
23368-02 34.01.05 
23375-08 38.01 


Мо Гос- 


реестра Knace 
23377-07 34.02 
23378-05 34.01.05 
23385-02 39 
23400-12 38.01 
23410-08 32.02 
23411-12 32.02 
23412-02 36 
23414-10 32.02 
23415-08 38.02 
23416-08 38.02 
23434-02 31.01 
23436-08 31.01 
23443-07 29.01.03 
23457-08 31.01 
23460-07 31.01 
23462-02 39 
23463-07 29.01.03 
23469-08 29.01.02 
23470-02 39 
23472-02 31.01 
23475-02 29.02 
23476-02 32.01 
23477-08 31.01 
23486-02 27.01 
23495-02 27.01 
23502-07 39 
23505-08 31.01 
23511-08 32.02 
23513-08 27.01 
23514-02 28.03 
23518-07 28.01 
23520-07 29.01.02 
23532-08 39 
23534-08 31.01 
23546-12 34.01.05 
23589-02 35.16 
23596-08 34.01.05 
23602-08 29.01.02 
23603-09 32.01 
23604-02 39 
23613-02 29.02 
23627-02 27.01 
23633-02 34.03 
23639-10 28.01 
23643-08 37 
23647-07 29.01.03 
23648-07 29.01.03 
23649-07 29.01.03 
23662-08 28.01 
23665-08 32.01 
23671-02 33.03 
23684-02 28.01 
23688-12 28.05 
23706-09 33.04 
23718-02 32.02 
23722-02 32.02 
23738-08 28.01 
23740-07 28.01 
23742-07 32.01 
23771-08 34.01.04 


Мо Гос- 


реестра Класс 
23783-02 31.02 
23803-02 39 
23804-12 31.01 
23810-09 39 
23815-08 34.01.05 
23816-08 31.02 
23832-07 34.01.03 
23833-09 34.01.05 
23834-02 34.01.01 
23835-02 35.08 
23836-02 34.01.01 
23839-08 28.01 
23840-08 28.01 
23855-08 39 
23856-02 31.01 
23871-02 38.01 
23884-09 34.01.03 
23889-02 31.01 
23891-02 33.04 
23893-02 34.01.03 
23894-12 34.01.02 
23900-02 27.01 
23909-08 34.01.05 
23912-08 32.02 
23914-08 32.02 
23915-02 28.03 
23916-02 30 
23927-08 31.01 
23929-08 37 
23950-09 31.01 
23965-08 31.01 
23974-08 34.01.05 
23992-02 30 
24011-08 27.01 
24014-02 39 
24030-02 27.01 
24046-08 34.01.05 
24047-11 31.01 
24048-09 31.01 
24064-08 34.01.05 
24065-09 34.01.05 
24069-08 38.01 
24070-08 38.01 
24076-08 30 
24077-11 28.03 
24079-08 28.03 
24087-02 34.01.05 
24093-02 31.02 
24096-08 32.01 
24097-02 29.01.03 
24098-02 27.01 
24099-08 31.01 
24105-11 29.01.03 
24107-02 39 
24109-02 34.01.05 
24111-08 34.01.05 
24112-02 34.01.01 
24113-02 34.01.01 
24114-10 34.01.05 
24120-02 28.03 


Ко Гос- 


реестра Класс 
24122-07 28.03 
24132-07 28.03 
24136-08 34.01.05 
24137-12 34.01.03 
24154-02 38.01 
24175-07 29.02 
24176-07 29.02 
24177-07 29.02 
24178-08 39 
24179-08 32.01 
24190-10 34.01.05 
24192-02 34.01.05 
24203-03 32.02 
24204-03 32.02 
24210-10 29.02 
24213-03 28.03 
24218-08 34.01.02 
24244-03 34.01.01 
24245-03 34.01.05 
24246-09 39 
24248-09 31.01 
24249-08 34.01.05 
24253-08 28.03 
24254-11 28.03 
24257-08 28.01 
24274-08 27.01 
24281-03 30 
24291-03 31.02 
24302-10 34.01.05 
24308-08 32.02 
24312-03 30 
24315-08 30 
24318-03 29.01.03 
24321-08 31.01 
24325-03 29.01.04 
24326-08 31.01 
24334-03 32.02 
24335-03 32.02 
24336-03 32.02 
24337-03 32.02 
24341-03 28.01 
24342-03 27.01 
24343-08 34.01.05 
24357-08 29.01.03 
24365-08 29.01.04 
24376-08 31.01 
24380-03 30 
24384-03 34.01.02 
24386-05 28.03 
24387-08 28.03 
24388-08 34.01.05 
24389-08 34.01.05 
24402-03 28.01 
24405-03 34.02 
24411-12 34.01.03 
24416-12 32.02 
24421-09 31.01 
24425-03 29.01.03 
24427-08 31.01 
24431-03 33.04 


Мо Гос- 


реестра Класс 
24442-03 27.01 
24443-03 30 
24445-08 38.02 
24454-09 39 
24455-08 39 
24461-12 29.01.03 
24473-08 32.02 
24476-08 32.02 
24507-09 34.01.01 
24513-03 37 
24515-03 27.01 
24525-08 38.01 
24533-03 39 
24539-08 34.01.01 
24548-08 38.01 
24564-07 30 
24577-03 35.03 
24578-03 35.03 
24579-03 34.01.01 
24581-08 34.01.05 
24584-11 37 
24585-11 37 
24592-08 34.01.05 
24595-03 34.01.01 
24599-03 28.02 
24603-09 31.01 
24604-12 31.02 
24606-03 31.01 
24613-10 39 
24630-08 29.01.03 
24637-03 34.01.05 
24642-03 34.01.05 
24655-03 27.01 
24656-03 27.01 
24657-03 27.01 
24658-03 27.01 
24659-03 31.01 
24664-11 34.01.05 
24665-03 39 
24672-03 28.01 
24675-08 28.02 
24693-08 32.01 
24694-03 27.01 
24712-08 31.01 
24715-03 29.02 
24716-12 31.01 
24719-03 34.01.01 
24749-10 27.01 
24754-08 34.01.02 
24759-12 29.01.04 
24760-08 34.01.01 
24762-03 35.18 
24773-08 34.02 
24777-03 32.02 
24778-03 32.02 
24782-04 31.01 
24785-03 34.01.05 
24791-08 31.01 
24794-08 29.02 
24806-09 29.02 


№ Гос- 


реестра Kiate 
24809-08 39 
24825-08 38.01 
24826-08 38.01 
24828-03 28.05 
24837-03 37 
24849-10 32.01 
24852-08 32.02 
24867-03 38.01 
24870-09 29.01.02 
24883-08 28.01 
24884-08 28.01 
24891-08 34.02 
24893-03 31.01 
24898-08 34.01.03 
24910-08 34.01.05 
24921-08 38.03 
24933-07 27.01 
24941-07 31.01 
24943-03 27.01 
24945-08 31.01 
24945-11 31.01 
24947-08 30 
24950-08 38.01 
24951-03 27.01 
24952-03 27.01 
24953-03 32.02 
24959-03 34.01.05 
24964-12 32.02 
24965-12 32.02 
24966-12 32.02 
24971-03 30 
24975-08 38.02 
24986-03 33.03 
24987-03 34.01.03 
24994-03 27.01 
24996-03 28.03 
24997-08 31.01 
25001-03 29.02 
25005-08 39 
25019-08 27.01 
25029-03 34.01.01 
25033-09 28.03 
25053-08 28.01 
25054-08 28.01 
25081-03 39 
25090-08 29.02 
25104-08 28.01 
25108-03 27.01 
25114-03 33.03 
25116-03 34.01.05 
25138-03 38.01 
25140-03 27.01 
25147-12 31.01 
25150-03 31.01 
25177-08 34.01.02 
25178-08 34.01.01 
25179-08 34.01.05 
25180-03 32.02 
25183-08 28.01 
25186-08 34.01.05 


Мо Гос- 


реестра Класс 
25193-03 27.01 
25207-08 38.01 
25210-12 34.01.05 
25211-12 32.02 
25212-03 33.02 
25213-03 28.01 
25215-03 28.01 
25216-03 28.01 
25221-08 28.01 
25239-08 28.03 
25240-07 28.05 
25242-03 27.01 
25247-09 28.01 
25255-08 34.01.05 
25264-08 30 
25278-09 31.01 
25280-08 29.02 
25281-08 29.02 
25284-08 31.01 
25286-03 29.01.02 
25308-08 28.02 
25309-08 28.02 
25316-08 28.04 
25330-03 36 
25333-08 31.01 
25335-08 32.01 
25342-07 29.01.03 
25369-03 28.01 
25370-07 28.01 
25380-03 34.02 
25384-03 27.01 
25385-08 27.01 
25386-03 27.01 
25387-03 27.01 
25389-08 28.01 
25390-08 28.01 
25393-08 28.01 
25405-08 34.02 
25406-03 29.02 
25407-05 29.01.02 
25415-03 29.02 
25416-08 34.01.03 
25426-03 28.01 
25433-11 34.01.01 
25446-12 34.01.03 
25451-12 32.02 
25453-08 27.01 
25455-08 34.01.05 
25459-09 34.01.05 
25460-09 34.02 
25472-10 34.01.03 
25473-07 34.01.03 
25478-03 31.01 
25484-08 28.03 
25511-09 31.01 
25512-08 34.01.05 
25523-08 35.01 
25556-03 34.01.05 
25575-08 34.01.05 
25582-12 38.01 


293 


Ко Гос- 


реестра Класс 
25588-09 34.03 
25589-12 28.03 
25595-09 31.01 
25597-09 31.01 
25599-09 31.01 
25600-09 31.01 
25606-08 30 
25610-03 34.01.05 
25613-12 34.01.03 
25621-08 34.01.05 
25628-03 34.01.01 
25646-03 29.02 
25656-08 31.01 
25664-08 31.01 
25697-08 28.03 
25706-08 29.01.04 
25709-03 30 
25710-03 30 
25713-03 31.01 
25723-08 29.02 
25726-03 34.01.05 
25730-08 35.01 
25731-05 34.01.03 
25732-03 28.03 
25735-03 34.02 
25736-03 37 
25742-09 29.01.03 
25743-08 29.02 
25758-03 32.02 
25775-03 34.01.02 
25776-03 34.01.01 
25780-09 28.03 
25781-03 38.03 
25783-03 28.03 
25806-03 31.01 
25807-11 31.01 
25808-03 31.01 
25810-03 31.01 
25811-03 29.01.02 
25813-07 27.01 
25818-03 34.01.05 
25827-09 27.01 
25865-03 38.02 
25868-03 27.01 
25869-03 27.01 
25878-03 31.01 
25910-08 30 
25913-08 30 
25916-03 32.02 
25923-10 38.01 
25926-03 38.01 
25927-09 34.01.02 
25937-03 34.01.05 
25939-08 28.01 
25940-03 30 
25944-11 39 
25948-11 31.02 
25949-08 32.01 
25950-03 39 
25951-10 35.11 


294 


Мо Гос- 


реестра Класс 
25956-09 34.01.05 
25979-08 28.01 
25989-08 32.02 
25994-00 39 
25995-12 29.01.04 
25999-03: 29.02 
26004-08 34.01.05 
26011-08 29.01.04 
26014-08 30 
26023-03 27.01 
26038-08 30 
26043-09 34.01.05 
26044-07 34.01.05 
26047-03 34.02 
26053-03 31.01 
26054-08 34.01.02 
26056-11 34.01.03 
26064-08 27.01 
26078-08 27.01 
26094-11 38.02 
26111-08 32.02 
26113-03 32.02 
26117-08 29.02 
26120-05 34.02 
26121-09 31.02 
26133-08 29.01.02 
26135-03 39 
26137-03 31.01 
26138-03 31.01 
26139-03 31.01 
26140-03 31.01 
26141-03 31.01 
26142-03 31.01 
26143-03 31.01 
26144-03 31.01 
26145-03 31.01 
26147-09 32.02 
26160-03 28.03 
26164-03 29.01.03 
26177-08 28.01 
26197-09 34.01.02 
26202-12 27.01 
26215-12 27.01 
26217-12 27.01 
26218-03 27.01 
26221-08 32.02 
26222-08 32.02 
26223-03 32.02 
26224-12 32.02 
26226-10 32.01 
26256-06 29.01.01 
26259-09 28.01 
26272-08 34.01.02 
26284-04 34.01.05 
26293-04 29.01.03 
26296-04 34.01.03 
26297-04 34.01.03 
26298-04 29.01.04 
26299-04 30 
26300-08 30 


Мо Гос- 


реестра Боаза 
26301-04 34.01.02 
26306-08 32.02 
26308-09 32.02 
26327-11 31.01 
26329-09 31.01 
26332-04 31.01 
26335-04 31.01 
26336-10 28.03 
26337-09 28.03 
26343-08 29.01.03 
26356-09 28.04 
26361-12 28.01 
26373-04 31.01 
26382-12 29.01.03 
26384-08 29.02 
26385-04 31.01 
26392-09 32.02 
26398-09 27.01 
26401-09 27.02 
26403-04 29.01.01 
26405-04 29.01.03 
26407-08 30 
26408-04 34.01.05 
26415-11 34.01.03 
26428-04 27.02 
26435-09 38.02 
26443-04 32.02 
26460-09 35.01 
26465-05 31.02 
26469-04 30 
26474-10 27.01 
26476-10 32.02 
26483-04 33.04 
26487-04 38.02 
26520-11 29.02 
26524-09 31.01 
26532-09 32.01 
26535-09 31.01 
26544-08 34.01.02 
26551-04 27.01 
26553-04 28.04 
26554-04 28.01 
26559-04 30 
26569-09 31.01 
26576-04 28.05 
26588-08 32.02 
26589-08 32.02 
26604-04 34.01.02 
26616-04 38.01 
26632-11 32.01 
26633-09 29.01.03 
26646-08 28.01 
26656-04 32.01 
26667-04 32.02 
26687-08 28.02 
26688-08 28.02 
26696-04 28.03 
26729-10 34.01.05 
26730-08 34.01.05 
26748-04 38.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
26755-12 34.01.04 
26756-08 28.03 
26765-04 31.01 
26768-04 31.02 
26769-08 29.02 
26770-04 29.02 
26776-08 29.01.04 
26778-09 34.01.05 
26791-08 28.01 
26793-08 28.01 
26799-09 28.01 
26800-09 28.05 
26803-11 30 
26812-04 34.03 
26829-04 27.01 
26830-04 39 
26849-09 32.02 
26874-09 34.01.05 
26879-09 32.01 
26888-09 39 
26892-04 29.02 
26905-04 27.02 
26906-04 27.02 
26908-04 34.01.05 
26910-04 34.01.05 
26914-08 34.01.04 
26919-04 39 
26920-11 29.02 
26931-04 39 
26937-09 28.05 
26954-09 37 
26958-09 34.01.03 
26971-08 34.01.05 
26974-09 30 
26975-04 34.01.05 
26992-10 39 
26998-09 32.01 
27007-04 34.01.01 
27008-04 33.01 
27010-09 32.01 
27011-09 32.01 
27013-04 29.02 
27015-09 28.01 
27020-04 34.01.03 
27025-04 38.01 
27026-04 38.01 
27027-09 29.01.01 
27032-04 27.01 
27033-04 27.01 
27045-08 39 
27046-09 39 
27065-04 35.09 
27069-11 34.01.01 
27104-08 29.01.02 
27107-04 38.01 
27111-08 34.01.05 
27112-04 34.01.02 
27113-09 34.01.05 
27126-09 28.01 
27127-04 27.02 


Ко Гос- 


реестра Класс 
27135-09 34.01.05 
27137-04 31.02 
27143-04 35.05 
27154-04 33.03 
27160-10 39 
27163-09 31.02 
27170-04 39 
27178-04 39 
27180-04 39 
27193-09 34.01.01 
27199-04 34.01.05 
27202-09 28.02 
27204-04 28.05 
27212-04 28.04 
27213-09 28.04 
27219-04 34.01.01 
27229-11 30 
27248-09 28.01 
27249-10 34.01.05 
27251-04 28.01 
27255-04 35.03 
27256-04 35.03 
27268-08 34.01.05 
27276-04 39 
27286-10 28.03 
27300-07 28.01 
27303-09 28.01 
27309-09 28.01 
27328-09 34.01.03 
27335-08 39 
27361-09 29.01.03 
27365-09 31.01 
27376-09 31.01 
27414-04 34.01.01 
27416-08 34.01.05 
27420-08 34.01.05 
27428-09 34.01.03 
27438-10 31.01 
27442-04 31.02 
27453-11 31.01 
27454-09 31.01 
27468-04 30 
27469-04 31.01 
27471-09 31.01 
27479-12 28.03 
27498-09 28.04 
27503-10 29.01.04 
27514-04 28.02 
27515-04 28.02 
27535-09 38.03 
27536-09 38.03 
27537-04 38.02 
27540-09 37 
27548-08 34.01.03 
27550-10 33.04 
27557-04 34.01.01 
27558-11 34.01.03 
27567-07 34.01.03 
27570-04 35.10 
27571-10 35.10 


Мо Гос- 


реестра Класс 
27574-04 34.01.05 
27576-04 34.01.05 
27589-11 34.03 
27599-09 34.01.05 
27600-08 34.01.04 
27602-04 27.01 
27620-04 27.01 
27631-10 31.01 
27632-10 29.01.05 
27635-08 32.01 
27638-10 29.02 
27643-04 31.01 
27648-04 29.01.03 
27651-09 34.02 
27673-09 31.01 
27676-04 27.01 
27699-09 29.01.04 
27702-11 29.01.01 
27703-09 29.02 
27710-04 39 
27717-04 35.01 
27720-04 34.01.01 
27722-09 28.02 
27728-09 32.02 
27730-04 33.04 
27731-10 31.01 
27735-04 31.01 
27737-09 29.01.04 
27738-04 39 
27743-09 28.01 
27744-09 28.01 
27752-04 28.01 
27754-09 34.01.05 
27756-04 34.01.05 
27765-09 28.01 
27792-11 34.01.03 
27797-09 38.02 
27801-04 31.01 
27812-04 27.01 
27813-11 31.01 
27824-10 34.02 
27826-10 35.10 
27833-04 34.02 
27835-04 34.01.05 
27836-10 35.02 
27840-12 30 
27845-10 36 
27846-04 36 
27847-04 36 
27850-04 36 
27857-04 39 
27860-04 31.01 
27861-08 31.01 
27864-04 31.01 
27867-09 29.01.04 
27870-09 29.01.03 
27874-09 29.01.02 
27901-11 33.03 
27922-09 32.02 
27923-11 28.05 


№ Гос- 


реестра ыы 
27925-09 34.01.05 
27926-10 34.01.05 
27937-09 31.01 
27949-08 28.01 
27961-04 39 
28004-09 34.01.01 
28005-08 34.01.05 
28008-09 34.01.02 
28030-08 31.01 
28031-04 39 
28041-08 31.01 
28044-11 28.02 
28079-09 32.01 
28102-10 28.01 
28108-09 28.01 
28112-09 32.01 
28116-09 34.01.05 
28118-09 32.01 
28121-10 39 
28134-04 34.02 
28134-12 34.02 
28136-04 34.01.02 
28138-10 38.01 
28145-04 36 
28166-11 34.01.05 
28167-09 34.01.05 
28171-10 28.03 
28207-08 34.01.02 
28208-09 32.02 
28228-10 31.02 
28234-10 39 
28235-10 39 
28236-09 31.01 
28239-04 31.02 
28240-04 39 
28245-08 31.01 
28259-04 31.01 
28267-08 34.01.03 
28290-04 29.01.01 
28291-10 28.03 
28296-09 28.03 
28301-08 27.01 
28307-11 38.02 
28313-11 30 
28335-04 34.01.01 
28336-09 34.01.03 
28346-06 28.01 
28354-10 32.02 
28356-04 32.02 
28363-04 29.01.02 
28364-08 31.01 
28365-10 31.01 
28366-10 31.01 
28375-07 31.01 
28376-11 31.01 
28377-04 28.01 
28383-09 29.01.03 
28383-11 29.01.03 
28386-07 31.02 
28395-10 39 


Мо Гос- 


реестра Класс 
28453-04 35.10 
28454-04 35.10 
28455-04 35.10 
28464-12 29.01.03 
28469-10 29.01.01 
28470-10 39 
28476-10 32.02 
28480-10 37 
28483-04 31.01 
28484-04 31.01 
28492-04 28.02 
28507-05 34.01.05 
28513-09 31.01 
28514-05 30 
28523-05 34.01.05 
28530-08 34.01.05 
28555-10 39 
28570-10 34.01.01 
28573-05 35.01 
28587-09 31.01 
28594-05 34.01.05 
28618-10 34.01.05 
28622-12 34.01.01 
28637-10 32.02 
28639-10 30 
28653-05 33.03 
28654-09 34.01.03 
28660-10 27.01 
28664-10 27.01 
28665-05 27.01 
28666-10 27.01 
28667-10 31.01 
28679-05 31.01 
28682-10 39 
28683-05 32.02 
28688-05 30 
28689-05 30 
28693-08 34.01.05 
28696-10 34.01.05 
28700-05 32.02 
28712-10 34.01.05 
28722-09 34.01.03 
28729-05 28.03 
28739-08 29.01.01 
28747-05 29.01.03 
28753-10 38.02 
28754-10 34.01.03 
28775-05 29.02 
28784-05 29.02 
28811-12 32.02 
28822-05 34.01.05 
28849-05 34.01.05 
28858-11 34.01.05 
28860-10 28.03 
28868-10 29.01.03 
28870-12 31.01 
28895-05 32.01 
28897-10 31.01 
28901-05 28.05 
28902-05 30 


295 


Ко Гос- 


реестра Класс 
28903-09 31.01 
28910-05 28.03 
28944-08 31.02 
28945-10 29.02 
28946-05 29.01.01 
28952-10 39 
28953-10 39 
28962-05 27.01 
28987-12 32.01 
28989-05 29.02 
29010-11 27.01 
29028-10 28.04 
29031-10 32.01 
29043-05 27.01 
29053-08 28.02 
29086-05 32.02 
29098-08 29.02 
29133-05 39 
29134-05 27.01 
29135-05 39 
29138-11 27.01 
29139-11 27.01 
29144-07 34.01.03 
29164-05 35.10 
29168-05 29.02 
29170-05 28.02 
29190-05 28.04 
29211-10 34.01.01 
29225-11 38.02 
29228-11 32.02 
29234-10 31.02 
29238-05 34.02 
29250-08 34.01.05 
29258-05 32.02 
29260-10 34.01.05 
29262-05 31.02 
29266-10 39 
29302-05 32.01 
29316-10 27.01 
29323-05 28.03 
29330-05 28.03 
29336-05 32.02 
29337-10 34.01.04 
29345-05 29.01.02 
29352-05 29.01.03 
29367-09 31.01 
29390-10 34.01.01 
29394-05 35.05 
29414-10 29.02 
29445-05 31.01 
29452-05 28.03 
29453-05 33.03 
29456-08 28.04 
29460-10 27.01 
29461-05 27.02 
29466-05 37 
29468-05 32.02 
29476-05 33.04 
29477-08 28.05 
29482-07 34.01.01 


296 


Мо Гос- 


реестра Класс 
29511-05 34.01.05 
29518-10 32.02 
29523-09 28.01 
29524-11 28.03 
29542-05 29.01.03 
29566-05 34.01.04 
29577-09 34.01.05 
29580-10 30 
29581-12 34.01.05 
29612-09 35.04 
29613-05 34.02 
29614-05 38.02 
29635-05 34.01.03 
29644-05 28.03 
29645-05 28.03 
29648-07 29.01.02 
29649-05 32.01 
29658-12 29.01.04 
29666-08 29.02 
29667-08 29.02 
29671-09 31.01 
29677-10 32.01 
29681-05 31.01 
29682-05 34.01.05 
29683-05 29.01.02 
29702-10 27.01 
29710-08 31.01 
29715-08 34.01.05 
29743-08 27.01 
29762-09 28.01 
29771-10 32.02 
29773-10 34.01.03 
29782-10 29.01.01 
29791-05 27.01 
29792-05 27.01 
29824-05 32.01 
29826-10 29.01.02 
29828-05 29.01.02 
29831-05 34.02 
29844-11 27.01 
29846-05 27.02 
29849-11 38.02 
29856-12 31.01 
29859-05 29.02 
29863-10 31.01 
29868-12 31.02 
29892-11 39 
29895-11 29.02 
29902-11 33.02 
29903-11 34.01.05 
29908-09 28.03 
29927-05 35.10 
29934-10 34.01.05 
29938-11 27.01 
29946-12 28.01 
29953-08 28.01 
29975-09 29.01.04 
29981-09 29.01.01 
29986-05 31.01 
29998-08 28.01 


Мо Гос- 


реестра аз 
29999-10 28.01 
30049-05 34.01.05 
30072-12 29.02 
30083-07 34.01.05 
30105-09 30 
30118-05 34.01.01 
30135-11 28.03 
30136-11 28.03 
30139-05 27.01 
30185-09 34.01.05 
30188-12 29.01.03 
30225-08 28.01 
30245-05 32.02 
30252-10 28.04 
30257-11 28.03 
30266-10 31.01 
30268-11 39 
30272-05 31.01 
30275-05 28.03 
30289-05 28.03 
30296-05 34.01.01 
30297-11 34.01.03 
30298-11 34.01.01 
30301-05 35.01 
30302-05 34.01.02 
30303-05 34.01.02 
30333-10 29.01.02 
30343-11 31.01 
30344-11 29.01.01 
30350-12 31.01 
30361-05 35.09 
30362-10 35.09 
30384-12 28.04 
30403-12 32.02 
30414-11 34.01.05 
30415-12 30 
30417-11 34.01.01 
30419-10 31.01 
30435-10 28.03 
30484-11 32.01 
30485-10 32.02 
30489-00 34.01.01 
30557-11 34.01.03 
30559-11 34.01.01 
30594-12 30 
30598-11 28.05 
30696-11 34.01.01 
30703-08 28.01 
30709-11 34.01.01 
30731-11 27.01 
30752-11 32.02 
30757-05 37 
30761-08 39 
30776-05 31.01 
30777-05 35.07 
30841-11 29.02 
30844-11 31.01 
30845-11 29.01.03 
30846-05 38.02 
30894-05 29.01.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
30904-08 34.01.01 
30939-10 34.01.03 
30951-11 28.03 
30953-09 28.01 
30956-08 34.01.05 
30963-09 29.01.01 
30970-12 31.01 
30973-06 31.01 
30977-06 31.01 
30979-11 31.01 
30981-12 28.03 
30999-11 33.03 
31001-12 29.01.02 
31005-08 28.01 
31012-06 38.01 
31013-06 38.01 
31018-06 34.01.01 
31025-06 38.03 
31036-09 28.05 
31057-09 30 
31062-11 27.01 
31073-08 28.05 
31091-06 38.01 
31098-08 34.01.05 
31125-06 29.01.03 
31141-08 29.01.01 
31150-06 35.10 
31156-12 30 
31157-11 27.01 
31174-11 28.01 
31181-06 31.01 
31186-06 39 
31192-11 29.02 
31195-12 31.01 
31212-12 31.01 
31225-11 27.01 
31227-09 28.01 
31231-12 29.02 
31236-11 30 
31261-10 34.01.05 
31264-12 35.01 
31275-11 34.02 
31297-06 31.01 
31298-08 31.01 
31304-09 29.01.01 
31305-11 29.01.04 
31307-11 39 
31319-12 34.01.05 
31338-11 29.02 
31346-11 31.02 
31371-08 28.01 
31373-06 29.01.02 
31383-11 28.04 
31390-06 38.01 
31404-08 34.01.05 
31416-11 27.01 
31420-11 38.02 
31424-07 34.01.03 
31436-06 35.03 
31442-06 34.01.05 


Ко Гос- 


реестра Класс 
31445-11 39 
31455-06 29.01.03 
31468-06 31.01 
31474-11 28.05 
31475-11 29.02 
31476-06 35.01 
31479-11 34.01.05 
31490-06 32.01 
31496-06 27.01 
31497-06 27.01 
31520-11 34.01.04 
31534-12 31.01 
31551-12 32.02 
31654-09 30 
31657-12 34.01.05 
31673-06 28.01 
31677-11 27.02 
31678-11 34.01.05 
31691-06 31.01 
31693-11 31.01 
31695-12 31.01 
31703-06 30 
31720-06 34.01.03 
31721-09 34.01.03 
31728-11 34.01.05 
31734-06 28.02 
31736-06 28.02 
31737-11 28.02 
31739-11 32.02 
31752-09 34.01.02 
31761-06 37 
31784-06 37 
31816-06 34.01.02 
31826-10 34.01.03 
31842-06 31.01 
31857-11 34.01.03 
31858-08 29.01.01 
31861-08 31.01 
31876-08 29.01.02 
31878-08 29.02 
31879-11 29.01.01 
31884-06 37 
31888-11 32.02 
31889-06 32.02 
31893-06 32.02 
31905-08 28.03 
31923-06 34.01.03 
31926-12 32.02 
31927-11 31.01 
31928-12 31.01 
31940-12 34.01.05 
31974-08 34.01.04 
32011-09 34.01.05 
32014-11 28.03 
32045-06 30 
32057-09 28.05 
32063-11 29.02 
32064-09 39 
32065-12 31.01 
32075-11 29.01.03 


Мо Гос- 


реестра Класс 
32085-11 27.01 
32090-08 32.02 
32091-08 32.02 
32103-06 34.01.05 
32117-06 35.10 
32125-10 32.01 
32127-11 31.02 
32129-11 33.04 
32139-11 34.01.01 
32142-12 34.01.03 
32156-06 32.02 
32169-11 34.02 
32173-11 28.02 
32180-11 31.02 
32200-06 34.01.02 
32209-12 28.03 
32211-08 34.01.05 
32232-10 28.03 
32238-06 28.03 
32239-12 30 
32246-08 29.01.05 
32252-09 28.01 
32272-11 34.01.05 
32282-11 34.01.04 
32299-11 29.01.01 
32301-08 31.01 
32323-11 30 
32324-11 30 
32325-11 30 
32327-06 28.01 
32357-11 33.03 
32358-11 34.01.01 
32365-09 28.01 
32368-11 27.01 
32369-08 28.01 
32402-06 35.03 
32425-06 38.02 
32432-11 34.01.05 
32438-06 32.02 
32453-06 35.14 
32456-11 32.01 
32458-11 32.02 
32463-12 32.02 
32476-12 32.02 
32477-11 32.02 
32478-11 32.02 
32483-09 34.01.05 
32497-11 34.01.03 
32509-12 27.01 
32517-12 27.01 
32519-06 28.02 
32522-11 28.02 
32525-10 29.01.04 
32529-08 28.05 
32531-07 29.01.04 
32538-11 29.01.03 
32539-11 29.01.03 
32540-11 29.01.03 
32551-11 31.01 
32562-09 29.01.04 


№ Гос- 


реестра а 
32569-10 28.03 
32575-11 34.01.02 
32580-12 35.03 
32608-12 32.02 
32629-11 34.01.05 
32632-11 32.02 
32646-09 31.01 
32659-12 35.14 
32663-12 34.01.05 
32675-06 32.02 
32678-12 35.15 
32679-06 34.01.03 
32696-12 34.01.04 
32716-06 39 
32718-12 29.01.02 
32725-06 27.01 
32747-06 36 
32748-06 28.03 
32762-12 31.01 
32772-11 34.01.05 
32777-06 32.02 
32779-12 27.01 
32781-12 27.01 
32804-12 29.01.02 
32808-00 31.01 
32808-11 31.01 
32811-06 28.03 
32816-12 34.01.03 
32825-11 34.01.01 
32853-08 28.05 
32854-09 30 
32885-06 28.04 
32888-00 28.01 
32916-11 31.01 
32923-09 29.02 
32924-08 31.01 
32941-10 31.01 
32943-06 31.01 
32944-06 29.02 
32950-12 27.01 
32957-06 30 
32964-06 27.01 
32983-06 35.15 
33010-12 32.02 
33011-11 31.01 
33012-12 35.15 
33042-00 34.01.02 
33047-06 27.01 
33050-06 28.04 
33052-07 28.01 
33053-08 28.01 
33058-06 39 
33062-12 28.03 
33063-08 38.02 
33071-12 27.02 
33093-07 34.01.03 
33099-11 34.01.03 
33134-06 35.01 
33137-06 34.01.03 
33185-11 31.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
33189-08 39 
33190-07 29.02 
33213-06 32.02 
33227-06 34.01.03 
33228-06 35.01 
33279-06 34.01.04 
33301-07 34.01.05 
33303-08 28.01 
33327-12 34.01.05 
33334-09 34.01.03 
33386-06 38.02 
33421-12 31.01 
33443-12 31.01 
33444-12 31.01 
33446-08 34.01.03 
33451-06 31.01 
33455-06 34.02 
33473-06 31.01 
33495-06 34.01.03 
33502-10 30 
33503-08 30 
33512-06 28.03 
33521-06 34.01.01 
33524-06 34.01.02 
33528-07 28.04 
33538-12 31.01 
33540-08 29.01.04 
33541-12 29.01.03 
33545-12 31.01 
33549-12 31.01 
33551-12 31.01 
33553-06 39 
33556-12 31.01 
33567-06 34.01.03 
33587-12 30 
33588-06 28.03 
33598-06 27.01 
33612-09 29.02 
33623-12 34.01.05 
33636-09 28.05 
33652-12 31.01 
33654-12 34.01.05 
33679-09 32.02 
33732-08 29.01.02 
33744-07 32.02 
33750-12 34.01.01 
33754-12 34.01.03 
33755-12 34.01.03 
33780-12 32.02 
33784-07 32.02 
33786-07 34.01.03 
33790-07 28.01 
33803-12 29.02 
33816-07 30 
33817-07 28.03 
33818-12 34.01.03 
33820-07 34.01.03 
33824-07 34.01.05 
33826-09 34.01.03 
33845-12 27.01 


297 


Ко Гос- 


реестра Класс 
33855-07 31.02 
33873-07 29.02 
33874-11 29.01.01 
33876-12 32.01 
33907-12 31.01 
33932-08 30 
33945-12 39 
33959-08 28.01 
33960-07 28.04 
33961-07 31.01 
33984-12 29.01.04 
33986-07 28.03 
33995-07 32.02 
34000-07 28.04 
34002-12 28.05 
34003-12 28.04 
34010-07 35.15 
34011-07 35.15 
34013-07 34.01.05 
34031-12 34.02 
34048-08 34.01.03 
34060-07 33.02 
34071-07 29.01.02 
34074-07 39 
34078-07 32.02 
34080-07 32.01 
34081-12 32.02 
34095-12 28.03 
34117-07 31.01 
34118-09 29.01.01 
34119-07 29.01.01 
34120-12 29.02 
34127-07 31.01 
34132-11 27.01 
34194-09 34.01.03 
34196-10 34.01.03 
34205-07 32.02 
34209-07 34.01.05 
34279-07 34.01.04 
34280-07 34.01.05 
34291-07 34.01.02 
34296-07 37 
34300-11 32.02 
34310-07 27.01 
34559-07 29.02 
34560-07 29.02 
34569-10 29.01.04 
34570-10 29.01.04 
34597-07 35.10 
34627-07 36 
34636-12 34.01.02 
34681-07 31.01 
34712-07 39 
34716-07 29.01.04 
34728-07 28.03 
34729-08 32.02 
34736-07 32.02 
34737-07 32.02 
34745-12 29.01.04 
34751-09 34.01.03 


298 


Мо Гос- 


реестра Класс 
34752-08 34.01.05 
34763-12 34.01.05 
34799-07 34.01.04 
34807-08 27.01 
34808-10 27.01 
34812-07 28.03 
34825-07 27.01 
34829-09 34.01.03 
34892-07 34.01.01 
34901-12 34.01.05 
34908-07 28.03 
34911-11 30 
34915-07 34.02 
34917-07 34.02 
34934-07 32.01 
34939-09 29.02 
34943-07 31.01 
34948-10 29.02 
34953-12 31.01 
34954-09 29.02 
34958-07 34.01.05 
34967-07 29.01.04 
34983-10 32.01 
34984-10 32.01 
34986-08 29.02 
34987-08 34.01.03 
34993-07 28.04 
34997-12 32.02 
35011-07 28.03 
35012-07 28.03 
35013-07 30 
35021-07 31.01 
35023-07 34.01.04 
35035-08 30 
35038-08 29.01.01 
35045-07 38.01 
35062-07 34.01.05 
35109-07 28.03 
35134-09 27.01 
35139-08 29.01.04 
35169-07 33.03 
35170-12 36 
35177-12 34.01.02 
35186-07 35.16 
35200-07 34.01.02 
35201-07 34.01.02 
35203-07 34.01.03 
35204-07 34.01.03 
35211-07 28.03 
35212-07 28.03 
35215-07 28.03 
35248-07 29.02 
35251-07 39 
35264-07 30 
35265-07 34.01.01 
35271-08 28.01 
35274-07 27.01 
35290-10 32.02 
35293-07 39 
35319-07 31.02 


Мо Гос- 


реестра nate 
35322-10 34.01.05 
35338-00 37 
35352-12 32.01 
35359-12 34.01.03 
35364-10 31.01 
35391-07 35.08 
35400-07 34.01.02 
35401-10 34.01.05 
35402-07 35.01 
35407-12 28.01 
35450-12 28.01 
35464-11 29.02 
35465-07 31.01 
35477-12 32.01 
35487-07 30 
35498-12 30 
35526-07 39 
35527-07 39 
35533-08 32.01 
35611-07 34.01.02 
35615-10 32.01 
35664-07 38.02 
35692-07 28.04 
35693-07 27.01 
35694-07 27.01 
35695-07 27.01 
35696-07 27.01 
35697-07 27.01 
35698-07 27.01 
35702-07 30 
35704-07 30 
35739-08 35.15 
35741-07 35.15 
35742-10 39 
35744-07 29.02 
35766-07 32.01 
35781-07 31.01 
35782-08 31.01 
35807-07 28.05 
35819-12 28.04 
35857-07 31.01 
35872-12 34.01.01 
35882-07 34.02 
35896-07 34.02 
35897-07 34.02 
35902-08 28.03 
35935-07 31.02 
35942-07 29.02 
35944-07 31.01 
35953-12 28.05 
35955-12 34.01.02 
35956-12 34.01.02 
35977-10 29.02 
35978-07 31.01 
35984-07 27.01 
35985-07 27.01 
35986-07 27.01 
35991-07 34.01.01 
35999-07 28.01 
36000-07 27.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
36004-07 34.01.03 
36012-09 34.01.04 
36013-07 35.04 
36021-07 35.07 
36028-07 34.01.03 
36032-07 31.01 
36033-07 28.04 
36035-07 28.01 
36036-07 34.01.02 
36039-07 34.02 
36040-07 34.01.03 
36053-07 34.01.01 
36062-08 28.01 
36068-07 28.01 
36075-09 34.01.01 
36087-07 36 
36088-07 27.01 
36090-07 32.02 
36091-07 34.01.05 
36093-08 28.01 
36098-07 31.02 
36106-07 31.01 
36115-07 28.03 
36117-07 28.03 
36121-07 28.01 
36122-07 27.01 
36130-07 34.01.05 
36142-07 34.01.04 
36148-07 29.01.01 
36151-12 31.01 
36157-07 28.01 
36170-09 29.02 
36174-07 33.04 
36175-07 39 
36184-07 34.01.05 
36189-07 28.01 
36193-07 30 
36194-07 34.03 
36196-12 33.04 
36198-07 31.02 
36200-07 38.03 
36201-07 31.02 
36206-07 29.01.02 
36208-07 39 
36210-07 34.01.05 
36211-07 29.01.03 
36214-07 28.01 
36215-07 28.01 
36216-07 28.01 
36218-07 28.01 
36245-07 34.01.05 
36262-07 28.03 
36263-07 33.04 
36266-07 28.01 
36274-07 31.01 
36275-07 31.01 
36276-07 31.01 
36277-07 31.01 
36278-07 31.01 
36279-07 28.01 


Ко Гос- 


реестра Класс 
36290-07 34.01.04 
36291-11 34.01.01 
36292-11 34.01.01 
36306-07 35.10 
36307-07 34.01.01 
36308-07 34.01.01 
36319-07 27.01 
36327-07 35.06 
36328-10 35.01 
36329-10 35.01 
36330-10 35.01 
36335-07 34.01.05 
36340-07 32.02 
36341-07 32.02 
36350-07 34.01.02 
36351-09 34.01.03 
36352-07 35.01 
36354-07 34.01.03 
36355-07 34.01.03 
36357-07 34.01.03 
36363-07 31.01 
36369-07 31.01 
36370-07 32.02 
36371-07 32.02 
36373-09 28.03 
36381-07 28.03 
36382-07 34.01.01 
36383-07 30 
36402-07 30 
36435-07 31.01 
36436-07 32.02 
36437-07 32.02 
36438-07 37 
36451-07 29.02 
36461-07 27.01 
36462-07 27.01 
36468-07 28.01 
36469-07 27.01 
36473-07 28.01 
36478-07 34.01.02 
36480-07 34.01.02 
36483-07 27.01 
36484-07 34.01.05 
36486-07 28.01 
36487-07 33.02 
36492-07 35.10 
36498-07 28.03 
36527-07 34.02 
36529-07 33.04 
36537-07 28.03 
36545-07 27.01 
36546-07 27.01 
36550-07 31.01 
36551-07 31.01 
36552-07 31.01 
36553-07 31.02 
36554-07 31.01 
36555-07 30 
36558-07 28.03 
36559-07 39 


Мо Гос- 


реестра Класс 
36568-07 29.02 
36570-07 29.02 
36571-07 29.02 
36572-07 29.02 
36585-11 28.03 
36586-07 28.03 
36588-07 36 
36598-09 34.01.04 
36604-07 27.01 
36606-07 28.04 
36607-07 28.04 
36610-07 28.01 
36612-07 34.01.05 
36617-07 27.01 
36618-07 27.01 
36621-12 27.01 
36622-12 27.01 
36623-07 27.01 
36631-07 35.10 
36632-07 35.10 
36634-07 34.01.05 
36638-07 34.01.03 
36639-07 35.18 
36643-07 34.01.03 
36648-07 29.01.04 
36650-07 29.01.02 
36651-07 29.01.04 
36669-08 34.01.05 
36671-12 34.01.01 
36672-08 34.01.01 
36673-08 34.01.03 
36677-08 27.01 
36678-08 27.01 
36679-08 27.01 
36680-08 27.01 
36683-08 32.01 
36693-08 29.01.01 
36695-12 32.01 
36697-12 34.01.03 
36698-08 34.01.03 
36699-08 34.01.01 
36711-08 27.01 
36725-08 28.01 
36727-08 28.01 
36734-08 30 
36735-08 32.02 
36737-08 32.02 
36742-08 31.01 
36747-08 28.02 
36752-08 27.01 
36757-08 35.15 
36763-08 39 
36765-09 32.02 
36766-09 32.02 
36767-08 27.01 
36768-08 27.01 
36773-08 34.01.02 
36777-08 30 
36778-08 39 
36779-08 39 


Мо Гос- 


реестра Ба 
36782-08 31.01 
36791-08 34.01.03 
36792-08 34.01.03 
36805-08 36 
36806-08 34.02 
36815-08 34.01.01 
36817-08 34.01.01 
36822-08 32.02 
36823-08 34.01.01 
36827-12 28.03 
36831-08 28.03 
36835-08 34.01.03 
36844-08 32.02 
36855-08 32.02 
36859-09 28.03 
36877-08 34.01.05 
36878-08 34.01.02 
36881-08 28.01 
36894-08 27.02 
36895-08 38.03 
36896-08 27.01 
36898-08 28.01 
36899-08 27.01 
36901-08 28.04 
36910-08 34.01.05 
36926-08 34.01.04 
36935-08 29.01.03 
36937-08 29.01.04 
36941-08 29.01.03 
36944-08 31.01 
36945-08 31.01 
36952-08 38.01 
36953-08 28.03 
36955-08 32.02 
36963-08 28.01 
36965-08 28.03 
36966-08 38.01 
36973-08 34.01.02 
36974-08 35.08 
36977-08 34.01.01 
36979-08 29.02 
36983-08 28.01 
36985-08 27.01 
36986-08 39 
36987-08 31.01 
36988-08 29.02 
36995-08 34.01.05 
36996-08 28.01 
36997-08 28.01 
36998-08 28.01 
37002-08 38.01 
37003-08 38.01 
37004-08 38.01 
37005-08 38.01 
37007-08 38.01 
37012-08 27.01 
37014-08 39 
37022-08 37 
37023-08 37 
37031-08 30 


Мо Гос- 


реестра Класс 
37032-08 29.02 
37033-08 30 
37034-08 30 
37035-08 28.03 
37036-08 39 
37040-08 28.05 
37044-08 29.01.01 
37047-08 30 
37049-08 30 
37051-08 29.01.01 
37053-08 27.02 
37056-08 28.01 
37057-08 28.04 
37062-08 27.01 
37072-08 29.01.03 
37081-08 29.01.04 
37082-08 31.01 
37095-08 34.01.05 
37096-08 34.01.01 
37123-08 34.01.03 
37125-08 33.01 
37131-08 32.02 
37135-08 32.02 
37136-08 34.01.05 
37139-08 34.01.05 
37142-08 28.01 
37144-08 34.01.05 
37155-08 34.01.03 
37156-08 34.01.03 
37157-08 34.01.03 
37158-08 34.01.01 
37159-08 34.01.01 
37163-08 35.08 
37189-08 34.03 
37193-08 38.01 
37197-08 28.03 
37199-08 38.01 
37200-08 38.01 
37201-12 29.02 
37213-08 35.10 
37216-08 30 
37219-08 28.01 
37220-08 28.01 
37224-08 28.01 
37252-08 28.01 
37260-10 31.01 
37267-08 29.02 
37268-08 29.01.02 
37272-08 34.02 
37273-11 34.01.03 
37274-08 34.01.03 
37282-08 34.01.01 
37283-08 34.01.01 
37284-08 34.01.01 
37288-08 34.01.03 
37292-08 27.02 
37301-08 29.01.04 
37303-08 29.01.03 
37307-08 32.01 
37311-08 32.01 


299 


Ко Гос- 


реестра Класс 
37313-08 29.01.02 
37316-08 31.01 
37319-10 29.01.01 
37321-08 31.02 
37328-08 33.02 
37335-08 27.01 
37339-08 28.05 
37340-08 27.01 
37341-08 28.05 
37342-08 27.01 
37343-08 28.04 
37345-08 28.04 
37349-08 28.01 
37350-08 28.01 
37357-08 27.01 
37361-08 27.01 
37365-08 32.02 
37366-08 32.02 
37368-08 31.01 
37369-08 31.01 
37370-08 29.02 
37379-08 34.01.04 
37381-08 34.02 
37386-08 38.01 
37387-08 38.01 
37389-08 34.02 
37395-08 35.10 
37406-08 34.01.03 
37410-09 29.02 
37415-08 39 
37416-08 29.01.04 
37417-08 29.01.01 
37418-08 29.01.01 
37419-08 29.01.01 
37420-08 34.01.03 
37428-08 28.04 
37431-08 31.01 
37432-08 39 
37433-08 31.01 
37434-08 32.01 
37439-10 28.03 
37445-09 34.01.02 
37462-08 34.01.05 
37463-08 34.01.05 
37465-08 34.01.01 
37466-08 34.01.04 
37468-08 34.01.01 
37470-08 35.15 
37477-08 39 
37480-08 28.01 
37486-08 28.03 
37496-08 34.01.05 
37498-08 28.03 
37506-08 34.02 
37507-08 31.01 
37515-09 28.05 
37521-08 27.01 
37528-08 28.05 
37529-08 30 
37537-08 32.02 


300 


Мо Гос- 


реестра Класс 
37538-08 32.02 
37541-08 34.02 
37543-08 34.01.01 
37544-08 34.01.01 
37545-08 34.01.02 
37546-08 34.01.02 
37556-08 35.17 
37557-08 34.01.03 
37564-08 28.03 
37570-08 28.03 
37573-08 29.02 
37582-08 28.04 
37583-08 29.01.03 
37584-08 29.01.03 
37598-08 28.01 
37603-08 28.05 
37610-08 34.01.01 
37611-08 34.01.05 
37622-08 34.01.01 
37625-08 39 
37649-08 34.01.04 
37652-08 34.01.02 
37654-08 34.02 
37659-08 31.01 
37660-08 32.02 
37662-08 27.01 
37664-08 27.01 
37665-08 32.02 
37666-08 30 
37668-08 30 
37669-08 30 
37670-08 29.01.01 
37671-08 29.01.01 
37672-08 29.02 
37673-08 29.02 
37674-08 29.02 
37675-08 31.01 
37678-08 29.02 
37679-08 29.02 
37680-08 29.01.01 
37682-08 39 
37683-08 38.01 
37684-08 38.01 
37685-08 38.01 
37686-08 28.03 
37690-08 33.04 
37699-09 34.01.03 
37700-09 34.01.03 
37701-08 34.01.01 
37704-08 34.02 
37709-08 32.02 
37710-08 32.02 
37719-08 30 
37720-08 34.01.03 
37723-08 34.01.03 
37724-08 34.01.03 
37725-12 31.01 
37729-08 30 
37730-12 29.01.03 
37732-08 29.01.03 


Мо Гос- 


реестра Knace 
37740-08 28.03 
37744-08 34.01.03 
37745-08 33.03 
37746-08 34.01.01 
37747-08 34.02 
37749-08 34.01.02 
37751-08 34.03 
37752-08 34.01.01 
37761-08 34.01.03 
37762-08 34.01.03 
37768-08 27.02 
37770-08 28.02 
37771-08 28.01 
37790-08 28.01 
37792-08 28.01 
37794-08 28.01 
37797-08 28.01 
37800-08 31.01 
37812-08 34.01.05 
37814-08 30 
37815-08 30 
37821-08 38.01 
37822-08 38.01 
37823-08 38.01 
37824-08 38.01 
37825-08 38.01 
37827-08 34.01.03 
37831-08 34.03 
37832-08 32.02 
37833-08 31.02 
37837-08 34.01.05 
37842-08 34.01.05 
37853-08 34.01.01 
37854-08 34.01.01 
37855-08 34.01.05 
37858-08 37 
37863-08 28.02 
37864-08 28.01 
37865-08 28.01 
37867-08 28.01 
37877-08 27.01 
37878-08 28.04 
37879-08 34.01.05 
37896-11 34.01.01 
37897-08 34.01.01 
37898-08 34.01.01 
37900-08 34.01.01 
37901-08 34.01.03 
37903-08 34.01.04 
37913-12 28.03 
37915-08 38.02 
37916-08 27.01 
37922-08 29.01.03 
37923-08 29.01.03 
37926-08 28.05 
37929-08 34.01.05 
37930-08 32.02 
37932-08 34.03 
37935-08 34.01.02 
37939-08 29.01.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
37940-08 37 
37941-08 39 
37942-08 31.01 
37951-08 29.01.03 
37959-08 29.02 
37963-08 31.01 
37967-08 31.01 
37968-08 39 
37972-08 38.02 
37973-08 38.01 
37978-08 35.01 
37979-08 35.01 
37980-08 36 
37981-08 36 
37982-08 36 
37985-08 34.01.05 
37991-08 29.01.04 
38000-08 34.01.02 
38001-08 34.01.02 
38002-08 34.01.02 
38003-08 34.01.01 
38015-08 34.01.01 
38017-08 34.01.05 
38019-08 30 
38020-08 30 
38021-08 28.03 
38022-08 29.01.03 
38044-08 28.05 
38049-08 38.01 
38054-08 29.01.01 
38063-08 34.01.02 
38065-08 34.01.05 
38066-10 34.01.05 
38067-08 34.01.05 
38069-08 27.01 
38074-08 28.01 
38075-08 28.01 
38080-08 34.01.05 
38086-08 33.04 
38088-08 37 
38119-08 29.01.04 
38120-08 31.01 
38121-08 31.02 
38133-08 27.01 
38140-08 34.02 
38141-08 34.01.01 
38148-08 34.01.05 
38151-10 32.01 
38152-08 31.01 
38161-08 29.02 
38162-08 29.01.04 
38163-08 28.03 
38164-08 28.03 
38165-08 37 
38167-08 37 
38168-08 27.01 
38169-08 27.01 
38170-08 27.01 
38172-08 34.01.05 
38173-08 32.02 


Ко Гос- 


реестра Класс 
38177-08 28.01 
38178-08 27.02 
38179-08 27.01 
38180-08 33.01 
38181-08 28.01 
38183-08 28.01 
38191-08 34.01.03 
38202-08 34.01.01 
38211-08 27.01 
38214-09 34.01.03 
38215-08 34.01.03 
38221-08 31.01 
38223-08 29.02 
38228-08 28.01 
38229-08 27.01 
38230-08 27.01 
38236-08 38.03 
38237-08 38.03 
38238-08 38.03 
38240-08 28.03 
38241-08 28.03 
38242-08 32.02 
38249-08 27.01 
38250-08 27.01 
38254-08 32.01 
38260-08 31.01 
38261-08 31.01 
38265-08 36 
38266-08 32.02 
38278-08 34.01.03 
38302-08 29.01.02 
38303-08 31.01 
38314-08 28.01 
38323-08 28.02 
38326-08 38.01 
38333-08 28.01 
38335-08 34.01.05 
38337-08 31.02 
38348-08 34.01.01 
38354-08 34.01.03 
38356-08 34.01.01 
38358-08 34.01.02 
38359-08 34.01.02 
38366-08 27.01 
38368-08 28.01 
38376-08 27.01 
38382-08 34.02 
38386-08 28.05 
38387-08 38.01 
38388-08 31.01 
38390-08 28.05 
38392-08 34.01.03 
38394-08 34.01.02 
38395-08 34.01.01 
38396-08 34.01.03 
38404-08 32.01 
38407-08 28.04 
38408-08 28.04 
38411-08 34.01.01 
38416-08 31.02 


Мо Гос- 


реестра Класс 
38420-09 34.01.05 
38422-08 34.01.04 
38433-08 34.01.05 
38437-08 34.01.02 
38440-08 34.01.04 
38448-08 34.01.05 
38450-08 35.01 
38452-08 28.03 
38454-10 28.03 
38455-08 28.03 
38456-08 34.03 
38463-08 32.02 
38465-08 27.01 
38468-08 32.02 
38476-08 27.01 
38485-10 34.01.04 
38486-08 29.01.02 
38490-08 28.05 
38492-08 30 
38508-08 34.01.03 
38509-08 34.01.01 
38521-08 34.01.05 
38523-08 28.01 
38524-08 27.01 
38526-08 28.01 
38529-08 28.01 
38531-09 28.01 
38532-08 34.01.05 
38548-08 32.02 
38549-08 32.02 
38550-08 32.02 
38551-08 32.02 
38553-08 30 
38555-08 35.01 
38557-08 28.02 
38560-11 29.02 
38562-08 28.03 
38563-08 28.04 
38564-08 28.01 
38572-08 32.02 
38576-08 37 
38585-08 34.01.03 
38589-08 34.01.03 
38590-08 34.01.03 
38604-08 31.01 
38636-08 31.01 
38637-08 31.01 
38644-08 29.01.01 
38645-08 29.01.05 
38646-08 32.01 
38647-08 29.02 
38655-08 29.02 
38656-08 29.01.02 
38657-08 29.02 
38659-08 31.02 
38666-08 34.01.05 
38671-08 31.01 
38675-08 29.01.04 
38680-08 31.01 
38683-08 31.01 


№ Гос- 


реестра Бра 
38684-08 31.01 
38685-08 29.01.01 
38686-08 31.01 
38691-08 34.01.04 
38692-10 28.01 
38693-08 28.02 
38695-10 29.02 
38713-08 39 
38714-08 39 
38718-08 39 
38731-08 27.01 
38732-08 27.01 
38737-08 37 
38739-08 38.01 
38746-08 28.03 
38752-08 34.01.01 
38760-08 29.01.03 
38769-08 28.01 
38770-08 28.01 
38771-08 28.01 
38772-08 28.01 
38773-08 28.01 
38774-08 28.01 
38775-08 28.01 
38776-08 28.01 
38777-08 28.01 
38778-08 28.01 
38779-08 28.01 
38780-08 28.01 
38786-08 35.01 
38787-08 32.01 
38790-08 32.02 
38792-08 38.03 
38793-08 38.01 
38794-08 38.01 
38800-08 29.02 
38804-08 29.01.04 
38809-08 35.01 
38811-08 32.02 
38814-08 32.02 
38816-08 31.01 
38817-08 37 
38822-08 28.03 
38848-08 27.02 
38850-08 34.01.05 
38858-08 27.01 
38859-08 34.01.01 
38862-00 34.01.01 
38863-08 34.02 
38865-00 34.01.03 
38871-08 34.03 
38873-08 32.02 
38883-08 35.04 
38884-08 34.02 
38885-08 34.01.02 
38913-08 30 
38914-08 28.03 
38920-08 31.02 
38946-08 31.01 
38947-08 32.02 


Мо Гос- 


реестра Класс 
38949-08 27.01 
38960-08 30 
38961-08 30 
38970-08 34.01.01 
38976-08 34.01.05 
38989-08 32.01 
38991-08 29.02 
38995-08 31.01 
38998-08 34.01.05 
38999-08 29.01.03 
39001-08 31.01 
39006-08 31.01 
39007-08 34.01.05 
39009-08 31.01 
39015-08 32.01 
39016-08 29.01.03 
39017-08 29.01.03 
39035-08 34.03 
39039-08 28.01 
39043-08 28.01 
39045-08 28.01 
39046-08 28.01 
39047-08 28.01 
39048-08 28.01 
39050-08 34.01.01 
39059-08 28.01 
39092-08 29.01.01 
39094-08 32.01 
39098-08 29.02 
39099-08 29.01.01 
39100-09 31.02 
39117-08 34.01.05 
39118-08 34.03 
39120-08 34.03 
39121-08 31.01 
39124-08 34.01.05 
39128-08 34.01.05 
39131-08 34.01.05 
39134-08 27.01 
39135-08 28.01 
39138-08 34.01.03 
39140-08 34.01.01 
39144-08 32.02 
39145-08 32.02 
39146-08 30 
39151-12 30 
39152-12 30 
39154-08 28.05 
39158-08 30 
39183-08 31.02 
39184-08 31.02 
39185-08 31.02 
39193-08 39 
39194-08 29.02 
39206-08 29.02 
39213-08 34.01.04 
39214-08 29.01.03 
39218-08 28.03 
39221-08 27.01 
39227-08 34.01.05 


301 


Ко Гос- 


реестра Класс 
39234-08 34.01.05 
39236-08 35.01 
39244-08 34.01.05 
39245-08 34.01.05 
39246-08 34.01.01 
39257-08 34.01.05 
39282-08 34.01.05 
39283-08 34.01.05 
39287-12 28.01 
39290-08 27.02 
39293-08 28.01 
39295-08 32.02 
39299-08 32.02 
39300-08 32.02 
39303-08 34.01.04 
39304-08 32.02 
39305-08 28.01 
39312-08 28.05 
39313-08 39 
39320-08 39 
39322-08 29.01.01 
39324-08 32.01 
39326-08 39 
39334-08 34.01.03 
39339-08 32.02 
39340-08 30 
39354-08 34.01.03 
39355-08 34.01.03 
39358-08 33.04 
39359-08 28.03 
39368-08 28.04 
39369-08 27.01 
39372-08 34.01.05 
39374-08 39 
39375-08 39 
39376-08 31.01 
39384-08 34.01.05 
39385-08 28.03 
39391-08 34.01.05 
39392-08 29.01.03 
39399-08 31.01 
39411-08 32.01 
39421-08 28.01 
39438-08 34.01.05 
39439-08 28.01 
39442-08 28.01 
39443-08 28.01 
39445-08 28.01 
39447-08 34.01.05 
39450-08 27.01 
39475-08 34.02 
39485-08 33.01 
39489-10 32.02 
39489-11 32.02 
39490-08 28.03 
39492-08 30 
39493-08 34.01.04 
39508-08 34.01.05 
39509-08 34.01.01 
39511-08 34.01.01 


302 


Мо Гос- 


реестра Класс 
39513-08 34.01.05 
39529-08 30 
39532-08 37 
39541-08 27.01 
39542-08 32.02 
39543-08 27.01 
39545-08 32.02 
39550-08 33.04 
39558-08 27.01 
39562-08 34.01.05 
39563-08 31.02 
39583-08 34.01.04 
39589-08 34.01.05 
39591-08 28.04 
39596-08 29.02 
39600-08 31.01 
39601-08 32.01 
39603-08 34.01.03 
39616-08 34.01.03 
39617-09 34.01.03 
39618-08 34.01.03 
39623-08 28.01 
39624-08 31.02 
39628-08 31.01 
39631-08 28.04 
39636-08 28.01 
39640-08 34.01.05 
39645-08 27.01 
39646-08 27.01 
39650-08 27.01 
39653-08 28.01 
39655-08 28.01 
39662-08 28.03 
39664-08 32.02 
39666-08 38.03 
39669-08 38.01 
39670-08 34.01.05 
39671-08 36 
39673-08 28.01 
39683-08 28.05 
39685-08 30 
39689-08 39 
39694-08 29.01.01 
39710-08 34.01.05 
39712-08 29.01.01 
39713-08 34.01.05 
39721-08 31.01 
39722-08 31.01 
39723-08 31.01 
39725-08 29.01.04 
39734-08 29.01.04 
39735-08 29.01.02 
39738-08 29.01.02 
39743-08 31.01 
39744-08 31.01 
39751-08 34.03 
39752-08 31.01 
39758-08 27.01 
39765-08 27.01 
39773-08 28.02 


№ Гос- 


реестра раз 
39780-08 28.01 
39784-08 27.01 
39788-08 28.01 
39793-08 34.01.05 
39796-08 28.01 
39797-08 34.01.05 
39799-08 32.02 
39800-08 32.02 
39801-08 32.02 
39802-08 34.01.05 
39804-08 28.03 
39807-08 27.01 
39813-08 28.03 
39814-08 38.01 
39817-08 28.03 
39818-08 28.03 
39820-08 34.01.01 
39821-08 29.01.04 
39822-08 34.01.05 
39829-08 27.01 
39834-08 31.02 
39835-08 32.02 
39837-08 30 
39838-08 32.02 
39839-08 32.02 
39841-08 30 
39845-08 27.01 
39847-08 34.01.05 
39851-08 31.02 
39852-08 38.01 
39854-08 34.01.01 
39855-08 34.01.03 
39856-08 35.01 
39862-08 34.01.05 
39864-08 28.03 
39876-08 34.02 
39882-08 38.01 
39883-08 38.01 
39884-08 38.01 
39885-08 38.01 
39886-08 38.01 
39887-08 28.03 
39900-08 34.01.04 
39901-08 34.02 
39902-08 35.17 
39907-08 35.01 
39908-08 35.03 
39933-08 34.01.05 
39937-08 34.01.01 
39948-08 34.02 
39951-08 34.01.01 
39952-08 34.01.04 
39953-08 34.01.03 
39954-08 34.01.05 
39966-10 34.01.01 
39970-08 34.01.03 
39971-08 32.02 
39972-08 31.01 
39982-08 31.01 
39984-08 31.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
39991-09 31.01 
40001-08 34.01.05 
40002-08 29.02 
40004-08 27.01 
40005-08 33.02 
40012-08 34.01.02 
40014-08 34.01.02 
40015-08 34.01.02 
40023-08 34.01.03 
40025-08 34.01.01 
40027-08 34.01.03 
40036-08 34.01.05 
40039-08 28.01 
40042-08 28.01 
40043-08 28.01 
40044-08 28.05 
40047-08 28.01 
40048-08 28.01 
40049-08 28.05 
40050-08 28.01 
40051-08 33.04 
40054-08 32.02 
40058-08 34.01.05 
40066-08 34.01.05 
40070-08 29.01.03 
40085-08 34.01.02 
40086-08 34.01.01 
40092-08 34.01.05 
40098-08 39 
40099-08 32.02 
40100-08 30 
40110-08 34.01.01 
40111-08 34.01.03 
40115-08 34.01.05 
40117-08 35.10 
40122-08 29.01.01 
40123-08 30 
40124-08 29.01.04 
40131-08 29.02 
40134-11 31.01 
40135-08 31.02 
40142-08 34.01.05 
40143-08 28.02 
40145-08 28.02 
40146-08 31.01 
40149-08 27.01 
40151-08 28.05 
40154-08 28.01 
40155-08 27.01 
40158-08 28.01 
40163-08 32.02 
40182-08 29.02 
40183-08 29.02 
40185-08 29.01.02 
40189-08 31.02 
40191-08 31.02 
40195-08 28.01 
40208-08 29.01.04 
40210-08 31.01 
40211-08 31.01 


Ко Гос- 


реестра Класс 
40214-08 31.02 
40227-08 34.01.05 
40239-08 34.01.05 
40253-08 35.01 
40254-08 34.01.01 
40260-11 30 
40262-08 32.02 
40267-08 28.04 
40269-08 28.01 
40271-08 27.01 
40287-08 27.01 
40298-08 27.01 
40300-08 34.01.03 
40301-08 34.01.05 
40324-08 32.02 
40326-08 32.02 
40329-08 32.02 
40335-09 28.03 
40337-09 28.03 
40349-09 34.01.05 
40350-09 34.01.05 
40353-09 27.02 
40374-09 34.01.02 
40375-09 34.01.01 
40377-09 32.02 
40379-09 27.01 
40387-09 34.01.05 
40389-09 29.02 
40391-09 29.01.03 
40392-09 29.02 
40393-09 39 
40397-09 39 
40408-09 29.02 
40409-09 39 
40411-09 34.02 
40416-09 32.02 
40417-09 32.02 
40418-09 32.02 
40419-09 28.02 
40422-09 34.01.05 
40424-09 27.02 
40426-09 28.03 
40428-09 39 
40429-09 29.01.01 
40444-09 33.02 
40449-09 34.03 
40462-09 34.01.03 
40464-09 27.01 
40465-09 28.05 
40467-09 28.01 
40474-09 34.01.01 
40475-09 34.01.01 
40477-09 35.10 
40478-09 35.10 
40479-09 37 
40480-09 37 
40485-09 34.01.03 
40486-09 34.01.03 
40489-09 34.01.05 
40490-09 27.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
40498-09 31.01 
40505-09 28.03 
40509-09 31.01 
40519-09 34.02 
40520-09 34.02 
40522-12 34.01.03 
40528-09 31.01 
40537-09 32.02 
40544-09 31.01 
40548-09 30 
40549-09 31.02 
40554-09 28.02 
40555-09 28.02 
40557-09 28.05 
40558-09 28.01 
40559-09 28.01 
40560-09 28.01 
40565-09 34.02 
40571-09 34.02 
40572-09 34.01.04 
40573-09 34.01.01 
40575-09 34.01.03 
40584-09 35.10 
40584-10 35.10 
40585-09 35.10 
40585-10 35.10 
40586-12 33.01 
40591-09 37 
40592-09 32.02 
40593-09 32.02 
40594-09 31.01 
40597-09 27.01 
40598-09 27.01 
40599-09 31.01 
40600-09 31.01 
40601-09 29.01.01 
40605-09 29.01.04 
40608-09 34.01.05 
40609-09 31.01 
40610-09 31.01 
40611-09 27.02 
40612-09 29.01.01 
40614-09 31.01 
40618-09 38.03 
40619-09 32.02 
40620-09 32.02 
40623-09 29.01.01 
40624-09 29.01.02 
40625-09 31.01 
40627-11 29.01.03 
40641-09 31.01 
40647-09 28.04 
40651-09 34.01.05 
40652-09 34.01.05 
40658-09 29.02 
40659-09 27.01 
40660-09 27.01 
40670-09 34.01.05 
40689-09 34.01.05 
40692-11 30 


Мо Гос- 


реестра ыы 
40693-09 34.01.05 
40696-09 27.01 
40697-09 34.01.03 
40707-09 34.01.01 
40713-09 30 
40714-09 38.01 
40716-09 37 
40717-09 37 
40718-09 27.01 
40719-09 32.02 
40722-09 28.03 
40725-09 28.05 
40727-09 35.03 
40739-09 34.01.05 
40740-09 34.01.02 
40741-09 35.14 
40746-09 34.01.04 
40749-09 34.01.03 
40751-09 35.01 
40753-09 34.01.03 
40756-09 30 
40757-09 30 
40781-09 32.02 
40782-09 32.02 
40785-09 29.02 
40794-09 29.02 
40795-09 29.02 
40796-09 29.01.01 
40798-09 30 
40800-09 34.01.05 
40801-09 28.05 
40812-09 31.01 
40813-09 31.01 
40814-09 31.01 
40816-09 31.01 
40817-09 29.02 
40818-09 31.01 
40819-09 31.01 
40822-09 31.01 
40825-09 29.02 
40829-09 38.01 
40834-09 30 
40845-09 28.01 
40849-09 28.01 
40853-09 28.04 
40856-09 28.05 
40864-09 28.05 
40869-09 28.01 
40870-09 28.01 
40871-09 28.01 
40872-09 28.01 
40873-09 28.05 
40874-09 28.01 
40875-09 28.01 
40877-09 28.01 
40878-09 28.01 
40887-09 28.01 
40894-09 28.02 
40895-09 29.01.02 
40903-09 32.02 


№ Гос- 


реестра Класс 
40907-09 34.01.03 
40913-09 34.01.04 
40914-09 34.01.03 
40925-09 28.03 
40926-09 38.02 
40929-09 33.02 
40946-09 34.01.05 
40950-09 38.01 
40960-09 34.01.03 
40961-09 35.15 
40968-09 33.04 
40973-09 31.02 
40975-09 28.05 
40978-09 34.01.03 
40984-09 32.02 
40993-09 34.01.05 
40999-09 34.02 
41000-09 34.01.03 
41001-09 34.01.03 
41002-09 32.02 
41004-09 30 
41005-09 28.03 
41010-09 39 
41020-09 31.01 
41021-09 39 
41026-09 29.01.03 
41027-09 39 
41033-09 32.02 
41037-09 27.02 
41042-09 34.01.05 
41045-09 28.01 
41046-09 28.01 
41053-09 28.04 
41069-09 34.01.05 
41078-09 29.01.01 
41085-09 31.02 
41088-09 36 
41089-09 38.01 
41090-09 38.01 
41091-09 28.03 
41098-09 28.04 
41099-09 28.04 
41104-09 34.01.02 
41105-09 34.01.05 
41109-09 34.01.03 
41110-09 34.01.05 
41133-09 34.01.03 
41135-09 34.01.03 
41136-09 34.01.03 
41146-09 38.01 
41147-09 38.02 
41151-09 28.03 
41152-09 34.01.04 
41153-09 28.03 
41157-09 36 
41169-09 34.01.01 
41170-09 34.01.02 
41173-09 28.03 
41174-09 28.01 
41175-09 28.01 


303 


Ко Гос- 


реестра Класс 
41176-09 27.02 
41178-09 28.05 
41179-09 28.02 
41180-09 34.01.04 
41182-09 31.01 
41183-09 27.01 
41201-09 32.02 
41202-09 32.02 
41211-09 34.01.05 
41214-09 33.04 
41217-09 32.02 
41220-09 38.02 
41232-09 28.03 
41233-09 28.03 
41256-09 34.02 
41274-09 27.01 
41279-09 32.02 
41281-09 27.01 
41282-09 32.02 
41283-09 32.02 
41288-09 28.01 
41293-09 27.01 
41294-09 27.01 
41298-09 39 
41299-09 31.01 
41301-09 29.02 
41313-09 29.01.01 
41314-09 29.01.01 
41315-09 29.01.02 
41316-09 31.01 
41327-09 29.01.04 
41328-09 29.01.02 
41329-09 39 
41331-09 29.01.03 
41332-09 31.01 
41337-09 29.02 
41344-09 29.02 
41346-09 33.04 
41370-09 35.01 
41372-09 28.03 
41382-11 34.01.05 
41389-09 32.02 
41404-09 34.01.05 
41433-09 34.01.01 
41436-09 34.01.03 
41437-09 34.01.05 
41451-09 29.02 
41453-09 29.01.01 
41455-09 29.02 
41461-09 34.01.05 
41462-09 27.01 
41470-09 28.01 
41479-09 32.02 
41480-09 32.02 
41504-09 35.01 
41507-10 38.01 
41508-09 38.01 
41512-09 28.04 
41513-10 29.02 
41514-09 27.02 


304 


Мо Гос- 


реестра Класс 
41517-09 27.01 
41518-09 27.01 
41519-10 29.02 
41527-09 28.04 
41528-09 38.01 
41548-09 29.02 
41549-09 29.02 
41550-09 32.01 
41551-09 39 
41552-09 39 
41553-09 29.01.04 
41557-09 29.01.03 
41558-09 28.05 
41562-09 34.01.05 
41569-09 33.02 
41579-09 28.03 
41580-09 28.03 
41584-09 34.01.03 
41589-09 28.01 
41590-09 28.01 
41607-09 34.01.05 
41613-09 34.01.01 
41614-09 34.01.02 
41615-09 34.01.03 
41616-09 30 
41617-09 31.01 
41622-09 31.01 
41623-09 31.01 
41626-09 29.01.01 
41627-09 31.01 
41635-09 31.01 
41636-09 32.01 
41637-09 39 
41642-09 39 
41643-09 32.02 
41658-09 38.01 
41662-09 28.01 
41665-09 27.01 
41675-09 27.01 
41676-09 27.01 
41677-09 27.01 
41678-09 27.01 
41679-09 27.01 
41680-09 27.01 
41681-10 33.01 
41697-09 28.05 
41698-09 28.05 
41701-09 29.01.04 
41708-09 31.01 
41709-09 31.01 
41710-09 31.01 
41721-09 34.01.03 
41722-09 31.01 
41742-09 32.02 
41743-09 37 
41744-09 37 
41747-09 32.02 
41750-09 32.02 
41757-09 34.01.03 
41758-09 34.01.03 


Мо Гос- 


реестра ыы 
41763-09 28.05 
41771-09 28.02 
41773-09 27.01 
41787-09 33.04 
41794-09 34.01.02 
41795-09 34.01.05 
41803-09 30 
41817-09 31.01 
41822-09 32.01 
41827-09 29.02 
41828-09 29.01.01 
41835-09 29.01.04 
41841-09 28.03 
41842-09 28.03 
41844-09 38.01 
41847-09 28.03 
41848-09 31.02 
41850-09 28.03 
41859-09 30 
41868-09 28.01 
41875-09 34.01.03 
41877-09 34.01.03 
41878-09 34.01.02 
41882-09 34.01.05 
41885-09 38.01 
41886-09 32.02 
41887-09 32.02 
41888-09 32.02 
41889-09 32.02 
41890-09 32.02 
41891-09 32.02 
41892-09 32.02 
41902-09 28.04 
41907-09 34.01.03 
41908-09 34.01.03 
41909-09 34.01.05 
41914-09 34.01.03 
41917-09 34.01.03 
41918-09 28.03 
41929-09 31.01 
41930-09 31.01 
41932-09 29.02 
41934-09 31.01 
41935-09 31.01 
41939-09 29.02 
41946-09 28.04 
41953-09 34.01.04 
41955-09 38.02 
41956-09 38.01 
41957-09 28.03 
41965-09 34.01.01 
41966-09 34.01.01 
41967-09 34.01.01 
41969-09 34.01.05 
41976-09 29.01.03 
41978-09 29.01.01 
41979-09 31.01 
41980-09 29.01.01 
41982-09 34.01.04 
41996-09 28.05 


Мо Гос- 


реестра Класс 
41997-09 28.02 
41998-09 28.05 
41999-09 28.01 
42000-09 28.01 
42001-09 34.01.02 
42005-09 27.01 
42007-09 27.01 
42009-09 39 
42015-09 27.01 
42018-09 28.01 
42020-09 34.01.05 
42021-09 28.01 
42418-09 27.01 
42422-09 27.01 
42423-09 39 
42424-09 32.01 
42433-09 27.01 
42435-09 27.01 
42438-09 32.02 
42439-09 37 
42440-09 34.01.01 
42442-09 34.03 
42444-09 31.01 
42450-11 34.01.01 
42451-09 34.01.05 
42452-09 28.03 
42454-09 32.02 
42455-09 35.01 
42459-12 34.01.03 
42462-09 33.01 
42464-09 35.10 
42467-09 35.15 
42476-09 34.01.05 
42479-09 28.05 
42480-09 28.01 
42481-09 28.01 
42488-09 34.01.05 
42490-09 27.01 
42496-09 28.05 
42500-09 34.01.05 
42501-09 28.01 
42505-09 34.01.01 
42506-09 34.01.05 
42518-09 29.01.01 
42519-09 31.01 
42537-09 34.01.03 
42538-09 39 
42543-09 31.01 
42547-09 31.01 
42548-09 31.02 
42557-09 35.01 
42558-09 35.07 
42559-09 34.01.04 
42573-09 34.01.05 
42574-09 29.02 
42575-09 29.01.03 
42576-09 31.01 
42589-09 32.02 
42594-09 27.01 
42599-09 37 


Ко Гос- 


реестра Класс 
42600-09 32.01 
42601-09 28.03 
42625-09 28.05 
42626-09 28.01 
42627-09 28.01 
42634-09 30 
42635-09 30 
42636-09 30 
42649-09 34.02 
42650-09 34.02 
42651-09 34.01.01 
42652-09 34.01.05 
42661-09 34.01.02 
42663-09 34.01.01 
42667-09 34.01.05 
42668-09 28.01 
42675-09 28.03 
42676-09 34.01.05 
42677-09 28.02 
42678-09 31.02 
42681-09 28.01 
42683-09 34.01.01 
42693-09 34.01.01 
42694-09 34.01.04 
42700-09 38.01 
42701-09 30 
42716-09 29.02 
42719-09 39 
42734-09 34.01.03 
42735-09 34.01.05 
42737-09 35.04 
42742-09 34.01.01 
42743-09 34.01.03 
42745-11 34.01.05 
42748-09 34.01.01 
42750-09 34.01.03 
42754-09 34.01.05 
42755-09 28.03 
42756-09 30 
42758-09 28.01 
42759-09 28.04 
42768-09 30 
42769-09 30 
42772-09 27.01 
42773-09 32.02 
42775-09 29.01.01 
42776-09 29.01.02 
42777-09 29.01.04 
42781-09 30 
42782-09 38.01 
42783-11 38.02 
42786-09 34.01.05 
42790-09 34.03 
42791-09 32.02 
42793-09 34.01.05 
42795-09 27.01 
42800-09 35.04 
42801-09 27.01 
42802-09 28.03 
42803-09 29.01.03 


Мо Гос- 


реестра Класс 
42811-09 31.02 
42812-09 29.01.03 
42813-09 29.01.03 
42817-09 31.01 
42820-09 31.01 
42821-09 34.01.05 
42822-09 39 
42840-09 30 
42842-09 34.01.05 
42845-09 28.03 
42847-09 34.02 
42873-09 34.01.05 
42874-09 28.01 
42875-09 28.01 
42884-09 29.01.04 
42888-09 31.01 
42889-09 31.01 
42892-09 30 
42893-09 32.02 
42894-09 32.02 
42901-09 28.03 
42902-09 31.01 
42910-09 34.02 
42913-09 28.03 
42918-09 38.02 
42927-09 28.03 
42931-09 34.01.05 
42932-09 28.01 
42943-09 33.03 
42944-09 34.01.03 
42945-09 34.01.01 
42953-09 29.01.03 
42956-09 32.02 
42958-09 32.02 
42959-09 28.03 
42961-09 34.03 
42962-09 37 
42965-09 31.01 
42969-09 34.01.04 
42970-09 34.01.05 
42972-09 34.01.05 
42974-09 38.01 
42989-09 34.03 
42992-09 28.04 
42993-09 27.01 
42995-09 27.02 
42996-09 28.01 
42998-09 28.01 
42999-09 28.01 
43000-09 28.01 
43002-09 27.01 
43003-09 27.01 
43004-09 27.01 
43006-09 28.02 
43009-09 28.01 
43010-09 28.01 
43094-09 32.01 
43107-09 29.01.03 
43118-09 29.02 
43119-09 29.02 


Мо Гос- 


реестра Бра 
43122-09 31.01 
43124-09 29.01.02 
43125-09 29.01.01 
43129-09 39 
43130-09 31.01 
43137-09 31.01 
43138-09 31.01 
43140-09 29.01.03 
43142-09 29.01.01 
43150-09 29.02 
43158-09 34.01.03 
43171-09 28.01 
43175-09 28.01 
43176-09 28.01 
43180-09 31.01 
43181-09 28.03 
43182-09 27.01 
43183-09 27.01 
43186-09 28.01 
43191-09 28.01 
43194-09 30 
43195-09 34.01.02 
43214-09 31.01 
43220-09 39 
43225-09 29.02 
43231-09 32.01 
43237-09 32.01 
43238-09 32.01 
43239-09 29.01.04 
43249-09 28.01 
43250-09 31.01 
43255-09 31.01 
43280-09 32.02 
43290-09 34.03 
43295-09 28.04 
43296-09 27.02 
43297-09 27.02 
43304-00 27.01 
43306-09 28.01 
43309-09 31.02 
43311-09 28.01 
43315-09 33.02 
43320-09 34.01.01 
43342-09 33.02 
43345-09 35.04 
43346-09 33.03 
43355-09 38.01 
43357-09 35.01 
43409-09 32.01 
43416-09 31.01 
43417-09 29.02 
43419-09 29.01.01 
43420-09 29.01.04 
43421-09 29.01.01 
43429-09 28.01 
43431-09 29.01.04 
43433-09 28.01 
43435-09 28.05 
43436-09 28.04 
43441-09 28.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
43449-09 28.01 
43452-09 28.03 
43453-09 32.02 
43456-09 30 
43457-09 30 
43458-09 30 
43461-09 32.02 
43462-09 32.02 
43465-09 32.02 
43466-09 32.02 
43471-09 31.01 
43472-09 31.01 
43473-09 31.01 
43475-09 28.03 
43476-09 31.01 
43479-09 34.01.03 
43484-09 34.02 
43492-09 34.01.05 
43493-09 34.02 
43494-09 34.01.03 
43499-09 29.01.03 
43501-09 39 
43505-09 32.01 
43506-09 29.01.04 
43509-09 29.01.01 
43519-09 29.02 
43520-09 29.02 
43522-09 29.01.01 
43526-09 31.01 
43527-09 31.01 
43546-10 28.05 
43549-10 28.01 
43552-10 34.01.05 
43554-10 28.01 
43555-10 34.01.05 
43556-10 33.03 
43558-10 31.01 
43567-10 34.01.05 
43581-10 34.01.02 
43582-10 34.01.01 
43584-10 28.01 
43585-10 28.03 
43586-10 32.02 
43587-10 32.02 
43599-10 34.01.05 
43603-10 28.05 
43604-10 28.05 
43612-10 28.01 
43613-10 31.02 
43614-10 31.02 
43618-10 29.01.01 
43626-10 35.10 
43627-10 35.10 
43631-10 30 
43634-10 28.03 
43635-10 32.02 
43637-10 28.05 
43641-10 35.08 
43646-10 30 
43647-10 30 


305 


Ко Гос- 


реестра Класс 
43648-10 30 
43652-10 34.01.05 
43655-10 34.01.03 
43662-10 35.17 
43671-10 35.17 
43673-10 29.01.04 
43674-10 31.02 
43682-10 29.01.03 
43690-10 28.02 
43692-10 34.01.05 
43695-10 28.01 
43696-10 28.01 
43697-10 28.01 
43698-10 28.01 
43702-10 28.02 
43705-10 31.02 
43706-10 28.05 
43707-10 28.01 
43708-10 28.01 
43713-10 31.01 
43716-10 29.02 
43717-10 39 
43721-10 39 
43723-10 29.01.04 
43724-10 29.01.04 
43725-10 29.01.04 
43726-10 32.01 
43730-10 31.01 
43733-10 29.01.04 
43736-10 34.01.03 
43737-10 34.01.03 
43741-10 32.02 
43742-10 32.02 
43743-10 32.02 
43744-10 34.01.05 
43747-10 34.01.03 
43748-10 34.01.03 
43753-10 27.01 
43754-10 32.02 
43758-10 28.01 
43768-10 34.01.05 
43777-10 34.01.05 
43779-10 28.03 
43780-10 28.03 
43786-10 34.01.04 
43790-12 31.01 
43795-10 37 
43796-10 28.03 
43815-10 35.17 
43816-10 30 
43818-10 34.01.05 
43827-10 34.01.03 
43831-10 30 
43832-10 35.01 
43833-10 33.04 
43834-10 33.04 
43835-10 38.02 
43837-10 38.01 
43860-10 27.01 
43866-10 35.04 


306 


Мо Гос- 


реестра Класс 
43869-10 34.02 
43882-10 39 
43883-10 27.01 
43885-10 28.03 
43893-10 27.01 
43894-10 28.01 
43899-10 27.01 
43902-10 30 
43903-10 29.01.01 
43904-10 28.01 
43905-10 28.01 
43906-10 28.01 
43912-10 32.02 
43923-11 31.01 
43924-11 31.01 
43928-10 31.01 
43929-10 39 
43931-10 31.01 
43941-10 31.01 
43943-10 34.01.05 
43959-10 27.01 
43968-10 29.01.03 
43972-10 31.01 
43973-10 31.01 
43982-10 31.01 
43983-10 39 
43986-10 34.01.01 
43990-10 35.01 
44002-10 34.01.03 
44003-10 34.01.03 
44004-10 34.01.03 
44010-10 35.03 
44021-10 27.01 
44042-10 28.01 
44044-10 28.03 
44045-10 32.02 
44064-10 28.01 
44074-10 31.01 
44075-10 31.01 
44076-10 31.01 
44077-10 29.01.02 
44078-10 34.01.03 
44079-10 32.01 
44082-10 31.01 
44083-10 31.01 
44084-10 31.01 
44091-10 34.01.01 
44097-10 33.01 
44107-10 27.01 
44110-10 27.01 
44114-10 34.01.03 
44115-10 34.01.04 
44121-10 31.01 
44123-10 31.01 
44134-10 34.02 
44140-10 34.01.03 
44142-11 34.01.01 
44146-10 35.08 
44153-10 34.01.03 
44169-10 31.01 


Мо Гос- 


реестра Ба 
44171-10 30 
44173-10 27.01 
44174-10 34.01.05 
44179-10 37 
44182-10 38.01 
44184-10 38.01 
44185-10 27.01 
44191-10 31.01 
44193-10 29.01.04 
44194-10 39 
44198-10 32.01 
44205-10 32.01 
44217-10 34.01.01 
44230-10 30 
44231-10 32.02 
44236-10 30 
44244-10 34.01.01 
44248-10 33.04 
44250-10 31.01 
44252-10 29.01.03 
44255-10 31.01 
44256-10 29.01.04 
44259-11 29.01.02 
44261-10 29.02 
44263-10 31.02 
44264-10 28.01 
44267-10 34.01.05 
44269-10 27.01 
44270-10 34.02 
44278-10 31.01 
44279-10 28.04 
44295-10 38.02 
44296-10 38.03 
44307-10 32.02 
44308-10 31.01 
44336-10 31.01 
44344-10 38.01 
44359-10 34.01.01 
44377-10 28.03 
44385-10 30 
44386-10 32.02 
44389-10 30 
44398-10 35.05 
44399-10 34.01.01 
44401-10 34.01.01 
44404-10 31.01 
44411-10 31.01 
44413-10 29.02 
44414-10 29.01.01 
44415-10 29.02 
44416-10 31.01 
44417-10 29.01.04 
44423-10 31.01 
44424-12 29.01.02 
44425-10 32.01 
44426-10 27.01 
44427-10 27.01 
44429-10 28.03 
44430-10 28.03 
44432-10 28.03 


Мо Гос- 


реестра Класс 
44472-10 28.03 
44473-10 28.03 
44474-10 28.03 
44476-10 38.01 
44478-10 28.01 
44479-10 27.01 
44481-10 28.05 
44484-10 27.01 
44485-10 38.01 
44486-10 28.01 
44487-10 34.01.05 
44488-10 27.01 
44493-10 27.01 
44494-10 28.02 
44495-10 31.01 
44499-10 28.01 
44505-10 31.02 
44508-10 31.01 
44511-10 29.02 
44519-10 28.03 
44528-10 29.01.01 
44529-10 32.01 
44539-10 39 
44540-10 39 
44556-10 27.01 
44558-10 31.02 
44559-10 28.03 
44565-10 34.01.03 
44567-10 34.01.05 
44569-10 34.01.05 
44572-10 29.01.02 
44579-10 39 
44582-10 29.01.04 
44586-10 31.01 
44590-12 31.01 
44591-10 38.01 
44592-10 38.02 
44593-10 38.02 
44595-10 34.01.03 
44608-10 27.01 
44612-10 34.01.05 
44614-10 28.05 
44617-10 34.01.01 
44618-10 35.15 
44619-10 35.04 
44621-10 35.16 
44622-10 34.01.03 
44625-10 34.01.03 
44626-10 34.01.03 
44631-10 34.01.01 
44632-10 34.01.01 
44640-11 34.01.01 
44641-10 30 
44642-10 29.01.03 
44652-10 34.01.05 
44653-10 34.01.05 
44654-10 34.01.05 
44657-10 34.01.01 
44658-10 35.15 
44659-10 35.10 


Ко Гос- 


реестра Класс 
44660-10 35.01 
44662-10 34.01.05 
44665-10 34.01.05 
44666-10 35.01 
44667-10 31.01 
44668-11 31.01 
44669-10 31.01 
44670-10 31.01 
44674-10 31.02 
44676-10 31.01 
44696-10 37 
44698-10 29.01.02 
44699-10 34.01.01 
44701-10 34.01.01 
44712-10 31.02 
44715-10 27.01 
44716-10 34.01.05 
44718-10 34.01.02 
44719-10 34.01.03 
44721-10 30 
44730-10 34.01.03 
44735-10 30 
44736-10 30 
44737-10 34.01.05 
44738-10 27.02 
44750-10 29.01.02 
44751-10 28.04 
44752-10 31.01 
44753-10 27.02 
44758-10 38.03 
44777-10 28.03 
44780-10 28.01 
44793-10 34.03 
44799-10 32.02 
44806-10 32.02 
44807-10 34.03 
44808-10 32.02 
44810-10 35.15 
44814-10 27.01 
44818-10 32.02 
44825-10 35.05 
44826-10 34.01.03 
44833-10 34.01.03 
44834-10 34.01.03 
44840-10 28.05 
44841-10 28.05 
44846-10 27.01 
44855-10 27.01 
44866-10 37 
44867-10 34.03 
44880-10 31.01 
44881-10 33.04 
44882-10 34.01.01 
44884-10 34.02 
44886-12 34.01.01 
44888-10 28.03 
44892-10 34.01.05 
44900-10 34.01.05 
44905-10 31.02 
44908-10 29.01.04 


Мо Гос- 


реестра Класс 
44919-10 37 
44934-10 27.01 
44936-10 34.01.05 
44937-10 34.01.05 
44939-10 28.03 
44941-10 27.01 
44945-10 34.01.04 
44949-10 34.01.01 
44950-10 28.04 
44951-10 28.04 
44952-10 30 
44954-10 30 
44955-10 30 
44963-10 29.01.03 
44970-10 30 
44972-10 32.02 
44973-10 27.01 
44977-10 31.01 
44987-10 34.01.02 
44988-10 35.05 
44994-10 27.01 
44996-10 27.01 
44997-10 27.01 
44998-10 27.01 
44999-10 27.01 
45002-10 27.01 
45004-10 30 
45005-10 30 
45006-10 32.02 
45007-10 32.02 
45014-10 34.01.05 
45016-10 29.02 
45017-10 29.02 
45018-10 29.02 
45020-10 33.04 
45028-10 28.03 
45029-10 30 
45030-10 30 
45032-10 32.02 
45039-10 32.02 
45040-10 34.01.01 
45041-10 34.01.01 
45048-10 34.01.04 
45049-10 34.01.03 
45057-10 34.01.05 
45058-10 31.01 
45062-10 27.01 
45070-10 29.01.02 
45085-10 33.04 
45087-10 29.01.04 
45100-10 29.01.04 
45104-10 31.01 
45105-10 31.01 
45106-10 29.01.01 
45113-10 29.01.01 
45114-10 34.01.05 
45116-10 31.01 
45119-10 29.01.04 
45120-10 31.01 
45125-10 29.02 


Мо Гос- 


реестра Knace 
45126-10 29.01.01 
45127-10 29.01.03 
45128-10 31.02 
45139-10 31.01 
45141-10 38.01 
45142-10 31.01 
45143-10 31.01 
45146-10 28.02 
45152-10 27.01 
45154-10 27.01 
45155-10 27.01 
45157-10 28.05 
45159-10 28.01 
45160-10 28.02 
45161-10 28.02 
45163-10 28.03 
45164-10 31.01 
45165-10 31.01 
45166-10 31.01 
45170-10 31.01 
45179-10 39 
45183-10 39 
45188-10 29.01.04 
45189-10 31.01 
45190-10 31.02 
45192-10 31.01 
45197-10 29.02 
45199-10 31.01 
45202-10 33.04 
45212-10 29.02 
45213-10 29.01.01 
45214-10 28.01 
45215-10 28.05 
45216-10 34.01.05 
45219-10 28.01 
45220-10 28.01 
45221-10 28.05 
45222-10 28.01 
45223-10 30 
45228-10 27.01 
45231-10 27.01 
45236-10 28.05 
45241-10 34.01.05 
45245-10 33.03 
45246-10 34.01.01 
45256-10 27.01 
45257-10 29.01.04 
45267-10 34.01.03 
45268-10 34.01.05 
45270-10 34.01.05 
45271-10 35.01 
45280-10 31.01 
45281-10 29.02 
45282-10 29.02 
45283-10 27.02 
45297-10 34.01.05 
45298-10 32.02 
45302-10 34.01.05 
45326-10 29.01.03 
45327-10 35.04 


Мо Гос- 


реестра Класс 
45358-10 30 
45359-10 30 
45364-10 27.01 
45365-10 34.01.05 
45368-10 32.02 
45369-10 34.01.05 
45370-10 34.01.01 
45371-10 33.04 
45373-10 31.01 
45374-10 29.02 
45379-10 32.02 
45385-10 34.01.05 
45386-10 34.01.05 
45389-10 34.01.05 
45390-10 28.04 
45391-10 34.01.05 
45397-10 28.05 
45398-10 34.01.03 
45399-10 28.03 
45404-10 34.02 
45409-10 29.01.03 
45414-10 29.02 
45415-10 29.02 
45425-10 34.01.01 
45426-10 34.01.03 
45469-10 29.01.04 
45473-10 31.01 
45499-10 34.01.05 
45502-10 35.10 
45508-10 35.04 
45509-10 35.04 
45512-10 32.02 
45516-10 31.01 
45523-10 29.02 
45526-10 35.01 
45536-10 29.01.02 
45540-10 33.04 
45543-10 32.01 
45550-10 30 
45554-10 39 
45556-10 27.01 
45560-10 34.01.05 
45561-10 28.01 
45564-10 27.01 
45565-10 27.01 
45568-10 28.05 
45569-10 27.02 
45571-10 31.02 
45572-10 39 
45573-10 27.01 
45574-10 27.01 
45579-10 31.01 
45683-10 34.01.01 
45684-10 35.04 
45687-10 35.15 
45693-10 39 
45694-10 39 
45695-10 30 
45708-10 31.01 
45711-10 29.01.03 


307 


Ко Гос- 


реестра Класс 
45712-10 29.02 
45713-10 29.02 
45714-10 29.01.01 
45715-10 29.02 
45721-10 28.02 
45726-10 28.04 
45741-12 29.01.04 
45745-10 39 
45746-10 29.01.03 
45747-10 31.01 
45748-10 31.01 
45766-10 31.01 
45769-10 31.01 
45773-10 27.01 
45779-10 27.01 
45782-10 32.02 
45783-10 33.02 
45786-10 34.01.02 
45802-10 37 
45817-10 32.01 
45830-10 34.01.02 
45831-10 34.01.02 
45860-10 28.02 
45869-10 34.01.05 
45870-10 28.01 
45871-10 28.05 
45872-10 28.01 
45895-10 32.01 
45897-10 31.01 
45899-10 39 
45900-10 29.01.01 
45920-10 28.04 
45952-10 34.01.02 
45982-10 34.01.05 
45994-10 34.01.01 
45998-10 34.01.04 
46000-10 38.01 
46001-10 31.02 
46005-10 34.01.03 
46008-10 28.01 
46009-10 29.02 
46014-10 28.05 
46019-10 32.02 
46020-10 32.02 
46025-10 29.01.02 
46026-10 28.03 
46032-10 31.01 
46033-10 29.02 
46036-10 29.01.02 
46037-10 29.01.02 
46038-10 29.01.02 
46041-10 29.01.04 
46045-10 31.01 
46049-10 34.01.01 
46050-10 31.01 
46055-11 39 
46059-11 32.01 
46060-11 31.01 
46061-11 31.01 
46062-11 31.01 


308 


Мо Гос- 


реестра Класс 
46065-11 34.01.04 
46066-11 32.02 
46067-11 32.02 
46068-11 37 
46069-11 27.01 
46070-11 27.01 
46071-11 34.01.04 
46075-11 32.02 
46076-11 32.02 
46077-11 34.01.05 
46078-11 32.02 
46079-11 32.02 
46084-11 27.01 
46085-11 28.01 
46086-11 28.01 
46087-11 34.01.02 
46095-11 34.02 
46096-11 34.01.02 
46101-10 34.01.01 
46103-10 33.03 
46109-10 29.02 
46116-10 29.01.04 
46120-10 28.03 
46121-10 30 
46123-10 28.01 
46126-10 31.01 
46129-10 28.02 
46132-10 28.03 
46135-10 28.01 
46142-10 28.04 
46143-10 28.04 
46146-10 39 
46149-10 31.01 
46153-10 32.02 
46154-10 32.02 
46155-10 32.02 
46156-10 32.02 
46157-10 37 
46161-10 37 
46164-10 33.04 
46252-10 34.01.05 
46277-10 34.01.02 
46278-10 34.01.01 
46279-10 34.01.02 
46282-10 31.01 
46318-10 29.02 
46325-10 30 
46326-10 29.02 
46354-10 29.02 
46357-11 28.05 
46358-11 29.02 
46361-11 39 
46363-11 31.01 
46364-11 31.01 
46365-11 27.01 
46369-11 34.01.05 
46370-11 32.02 
46372-11 32.02 
46374-11 29.01.04 
46375-11 30 


Мо Гос- 


реестра а 
46376-11 30 
46377-11 34.01.02 
46380-11 35.10 
46381-11 34.01.03 
46382-11 34.01.03 
46383-11 38.01 
46388-11 34.01.05 
46389-11 34.01.05 
46391-11 27.01 
46395-11 31.01 
46396-11 31.01 
46400-11 35.08 
46403-11 31.01 
46407-11 28.04 
46423-11 30 
46425-11 27.01 
46426-11 27.01 
46431-11 27.01 
46432-11 32.02 
46433-11 27.01 
46434-11 32.02 
46436-11 27.01 
46437-11 32.02 
46439-11 32.02 
46503-11 29.01.01 
46507-11 39 
46509-11 29.01.01 
46512-11 27.01 
46515-11 34.01.01 
46517-11 34.01.05 
46518-11 39 
46519-11 32.02 
46522-11 35.12 
46523-11 31.01 
46524-11 34.01.04 
46527-11 34.01.01 
46530-11 38.01 
46531-11 35.10 
46532-11 27.01 
46533-11 28.04 
46534-11 28.04 
46538-11 32.02 
46539-11 27.01 
46540-11 30 
46541-11 28.03 
46543-11 39 
46547-11 31.01 
46548-11 31.01 
46549-11 31.01 
46550-11 27.02 
46553-11 34.01.03 
46554-11 33.02 
46557-11 34.01.02 
46560-11 35.01 
46561-11 35.10 
46562-11 34.01.01 
46564-11 34.01.03 
46565-11 38.01 
46569-11 27.01 
46570-11 34.01.02 


Мо Гос- 


реестра Класс 
46573-11 33.02 
46575-11 27.01 
46589-11 29.01.03 
46592-11 29.02 
46597-11 29.01.03 
46598-11 31.01 
46599-11 39 
46600-11 29.01.05 
46601-11 32.01 
46604-11 29.01.03 
46609-11 34.01.05 
46611-11 32.02 
46614-11 34.01.05 
46616-11 28.01 
46617-11 38.01 
46624-11 34.01.01 
46625-11 34.01.02 
46627-11 34.01.05 
46628-11 34.01.05 
46629-11 33.03 
46634-11 34.01.03 
46635-11 31.01 
46636-11 33.03 
46637-11 33.03 
46654-11 34.01.03 
46655-11 34.01.03 
46656-11 33.01 
46657-11 34.01.03 
46660-11 38.01 
46661-11 38.01 
46662-11 38.01 
46671-11 32.02 
46672-11 27.01 
46680-11 37 
46685-11 27.01 
46693-11 39 
46694-11 28.03 
46696-11 28.01 
46699-11 33.03 
46712-11 29.02 
46713-11 29.01.01 
46714-11 29.01.04 
46726-11 27.01 
46731-11 27.01 
46738-11 34.01.02 
46739-11 38.02 
46740-11 38.01 
46741-11 38.02 
46746-11 34.01.03 
46747-11 34.01.02 
46753-11 34.01.02 
46755-11 27.01 
46756-11 35.11 
46772-11 28.03 
46775-11 32.02 
46781-11 35.03 
46783-11 27.01 
46784-11 34.01.02 
46786-11 34.01.02 
46787-11 34.01.01 


Ко Гос- 


реестра Класс 
46788-11 34.01.03 
46796-11 34.01.02 
46800-11 38.01 
46802-11 34.01.02 
46804-11 34.01.02 
46805-11 38.02 
46812-11 38.02 
46813-11 38.02 
46814-11 29.01.03 
46817-11 31.01 
46821-11 29.02 
46822-11 29.01.03 
46832-11 34.01.05 
46835-11 27.01 
46840-11 31.01 
46842-11 34.02 
46843-11 34.02 
46860-11 34.01.05 
46863-11 27.01 
46864-11 34.02 
46867-11 32.02 
46868-11 39 
46869-11 34.01.03 
46877-11 34.01.03 
46879-11 32.02 
46883-11 29.01.05 
46903-11 28.01 
46904-11 33.02 
46907-11 29.01.02 
46908-11 39 
46909-11 39 
46911-11 29.01.03 
46915-11 31.01 
46918-11 27.01 
46920-11 32.01 
46929-11 34.02 
46941-11 34.01.02 
46942-11 34.01.02 
46945-11 36 
46948-11 27.01 
46956-11 34.01.03 
46962-11 28.05 
46964-11 29.01.01 
46967-11 28.03 
46971-11 34.01.05 
46972-11 34.01.01 
46982-11 28.01 
46985-11 35.01 
46991-11 28.02 
46994-11 27.01 
47004-11 34.01.05 
47010-11 34.01.05 
47015-11 34.01.03 
47018-11 35.14 
47020-11 33.04 
47025-11 28.03 
47031-11 31.01 
47036-11 29.01.01 
47041-11 34.01.03 
47043-11 29.02 


Мо Гос- 


реестра Класс 
47044-11 29.01.04 
47045-11 29.02 
47047-11 32.01 
47052-11 28.03 
47058-11 33.03 
47059-11 35.03 
47060-11 34.01.01 
47062-11 37 
47065-11 34.01.01 
47067-11 34.01.03 
47069-11 32.02 
47071-11 28.01 
47077-11 38.01 
47080-11 29.02 
47092-11 29.01.04 
47093-11 29.01.01 
47094-11 31.01 
47099-11 31.01 
47100-11 31.01 
47101-11 31.01 
47103-11 29.01.03 
47110-11 34.01.03 
47111-11 34.01.03 
47121-11 34.01.03 
47122-11 34.01.03 
47124-11 34.01.01 
47128-11 34.01.03 
47129-11 27.01 
47130-11 27.01 
47131-11 34.02 
47133-11 32.02 
47135-11 34.02 
47137-11 34.02 
47138-11 32.02 
47143-11 36 
47153-11 29.01.03 
47156-11 31.01 
47158-11 31.01 
47160-11 29.01.04 
47165-11 27.01 
47166-11 30 
47174-11 32.01 
47176-11 34.01.01 
47184-11 38.02 
47185-11 35.06 
47197-11 34.01.05 
47200-11 34.01.05 
47204-11 29.01.03 
47207-11 29.02 
47213-11 34.01.02 
47216-11 32.01 
47223-11 28.05 
47224-11 28.05 
47225-11 34.01.05 
47228-11 34.01.05 
47230-11 34.01.04 
47231-11 34.01.04 
47232-11 31.01 
47239-11 34.03 
47240-11 34.01.03 


Мо Гос- 


реестра Knace 
47241-11 34.01.03 
47244-11 29.01.03 
47246-11 39 
47248-11 29.01.01 
47254-11 29.01.01 
47260-11 31.01 
47261-11 31.01 
47262-11 31.01 
47266-11 29.01.03 
47267-11 28.01 
47271-11 33.02 
47272-11 34.01.03 
47273-11 34.01.05 
47304-1 28.01 
47308-11 28.05 
47309-11 28.05 
47311-11 34.01.05 
47312-11 34.01.04 
47316-11 28.03 
47318-11 30 
47324-11 28.03 
47325-11 39 
47328-11 27.01 
47331-11 34.01.03 
47336-11 30 
47337-11 30 
47339-11 34.01.05 
47349-11 34.01.04 
47363-11 29.01.02 
47367-11 31.01 
47368-11 31.01 
47370-11 29.01.01 
47381-11 34.01.02 
47385-11 28.03 
47396-11 31.01 
47397-11 31.02 
47402-11 29.02 
47403-11 29.02 
47405-11 32.01 
47407-11 29.01.01 
47408-11 34.01.05 
47411-11 27.01 
47412-11 27.01 
47415-11 32.02 
47416-11 37 
47417-11 27.01 
47426-11 34.01.05 
47430-11 34.01.03 
47431-11 34.01.03 
47434-11 34.01.05 
47442-11 31.01 
47449-11 31.01 
47452-11 30 
47457-11 33.02 
47458-11 33.04 
47462-11 30 
47463-11 30 
47472-11 31.01 
47473-11 29.01.01 
47478-11 28.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
47483-11 28.03 
47486-11 34.01.05 
47491-11 34.01.05 
47501-11 28.03 
47511-11 34.01.04 
47512-11 34.01.01 
47522-11 32.02 
47527-11 28.05 
47543-11 29.01.03 
47545-11 31.02 
47547-11 31.01 
47550-11 33.04 
47551-11 34.01.04 
47560-11 34.01.03 
47570-11 32.02 
47574-11 31.01 
47580-11 29.01.04 
47583-11 34.01.02 
47585-11 34.01.02 
47586-11 30 
47592-11 34.01.02 
47601-11 34.03 
47616-11 38.02 
47618-11 34.01.01 
47665-11 29.02 
47666-11 29.02 
47677-11 29.02 
47678-11 29.01.01 
47680-11 29.01.03 
47681-11 31.01 
47685-11 31.02 
47687-12 34.01.05 
47690-11 28.03 
47704-11 27.01 
47713-11 34.01.02 
47719-11 28.04 
47720-11 33.03 
47721-11 35.01 
47722-11 34.01.02 
47723-11 27.01 
47726-11 32.02 
47728-11 27.01 
47740-11 36 
47746-11 34.01.05 
47749-11 27.02 
47751-11 27.01 
47756-11 32.02 
47757-11 32.02 
47759-11 28.03 
47760-11 28.01 
47775-11 34.01.05 
47776-11 34.01.05 
47777-11 34.01.05 
47781-11 28.03 
47823-11 28.01 
47825-11 34.03 
47826-11 28.03 
47828-11 27.01 
47830-11 27.01 
47831-11 27.01 


309 


Ко Гос- 


реестра Класс 
47832-11 35.18 
47834-11 27.01 
47835-11 34.01.03 
47838-11 34.01.05 
47839-11 31.02 
47840-11 38.01 
47841-11 38.01 
47843-11 32.02 
47848-11 34.01.01 
47849-11 34.01.05 
47852-11 34.01.05 
47858-11 29.01.01 
47860-11 29.01.01 
47862-11 31.02 
47863-11 29.01.01 
47864-11 29.01.02 
47868-11 29.02 
47887-11 31.02 
47888-11 31.02 
47889-11 31.02 
47890-11 31.02 
47893-11 34.01.03 
47895-11 34.01.03 
47914-11 34.01.02 
47917-11 27.01 
47920-11 29.01.01 
47921-11 29.01.02 
47922-11 29.01.01 
47926-11 39 
47933-11 31.02 
47934-11 31.01 
47937-11 29.01.01 
47938-11 31.01 
47941-11 30 
47953-11 27.01 
47954-11 31.01 
47956-11 27.01 
47957-11 34.01.01 
47958-11 34.01.01 
47959-11 34.01.01 
47965-11 27.02 
47967-11 34.01.05 
47973-11 29.02 
47976-11 34.01.05 
47982-11 29.02 
47985-11 29.01.02 
47986-11 29.01.05 
47988-11 29.01.01 
47990-11 28.03 
47991-11 28.03 
47996-11 28.03 
48001-11 34.01.05 
48003-11 34.01.04 
48010-11 38.02 
48013-11 34.01.05 
48016-11 27.01 
48018-11 34.01.04 
48021-11 28.01 
48022-11 34.01.03 
48026-11 28.01 


310 


№ Гос- 


реестра Класс 
48032-11 34.01.03 
48034-11 34.01.05 
48061-11 34.02 
48062-11 34.01.05 
48064-11 28.04 
48065-11 34.01.05 
48071-11 34.01.05 
48086-11 29.02 
48094-11 27.01 
48095-11 33.02 
48099-11 34.01.05 
48103-11 34.01.05 
48112-11 34.01.01 
48113-11 34.01.02 
48114-11 32.02 
48115-11 27.01 
48122-11 27.01 
48125-11 34.01.02 
48126-11 34.01.02 
48127-11 34.01.02 
48129-11 37 
48132-11 35.01 
48133-11 35.03 
48142-11 27.01 
48143-11 33.04 
48147-11 34.01.05 
48154-11 29.02 
48166-11 28.01 
48167-11 27.01 
48179-11 27.01 
48184-11 30 
48185-11 30 
48186-11 30 
48188-11 28.03 
48197-11 34.01.03 
48209-11 34.01.05 
48217-11 29.02 
48218-11 29.01.01 
48219-11 29.01.01 
48220-11 32.01 
48223-11 34.01.05 
48224-11 29.01.01 
48230-11 39 
48232-11 31.01 
48233-11 31.01 
48234-11 31.01 
48235-11 32.01 
48239-11 33.04 
48240-11 27.01 
48244-11 27.01 
48247-11 28.01 
48253-11 31.01 
48255-11 28.01 
48263-11 38.01 
48266-11 34.01.03 
48267-11 36 
48276-11 28.03 
48286-11 31.01 
48300-11 28.03 
48301-11 34.01.05 


Мо Гос- 


реестра Ера 
48307-11 28.03 
48313-11 34.01.05 
48314-11 34.01.02 
48315-11 34.01.01 
48316-11 34.02 
48317-11 34.01.05 
48318-11 37 
48319-11 30 
48321-11 29.02 
48328-11 31.01 
48329-11 31.01 
48334-11 32.01 
48336-11 32.01 
48338-11 31.01 
48339-11 28.03 
48346-11 34.01.03 
48347-11 34.01.03 
48348-11 34.01.03 
48362-11 34.01.03 
48363-11 34.01.05 
48364-11 34.01.01 
48367-11 28.03 
48372-11 35.03 
48373-11 35.03 
48374-11 35.03 
48383-11 31.01 
48384-11 27.01 
48385-11 32.02 
48386-11 27.01 
48392-11 37 
48403-11 32.02 
48404-11 27.01 
48407-11 34.03 
48411-11 29.01.03 
48424-11 28.03 
48433-11 28.03 
48435-11 35.03 
48444-11 27.01 
48446-11 27.01 
48447-11 34.01.01 
48453-11 34.01.04 
48454-11 34.01.03 
48455-11 34.01.03 
48456-11 34.01.03 
48457-11 34.01.03 
48479-11 31.01 
48480-11 31.01 
48485-11 34.01.02 
48490-11 28.04 
48491-11 28.05 
48497-11 27.01 
48506-11 27.01 
48510-11 28.01 
48511-11 28.01 
48514-11 28.04 
48528-11 34.01.03 
48535-11 34.01.03 
48551-11 27.01 
48560-11 27.01 
48564-11 34.01.04 


Мо Гос- 


реестра Класс 
48565-11 32.01 
48569-11 32.01 
48574-11 34.01.04 
48575-11 31.01 
48576-11 34.01.03 
48577-11 34.01.03 
48578-11 34.01.03 
48579-11 34.01.03 
48580-11 34.01.03 
48581-11 30 
48583-11 30 
48585-11 30 
48588-11 28.05 
48598-11 34.01.04 
48599-11 34.01.05 
48600-11 34.01.05 
48604-11 28.01 
48621-11 28.02 
48625-11 28.01 
48626-11 28.01 
48671-11 34.01.01 
48672-11 34.01.01 
48673-11 34.01.01 
48680-11 34.01.01 
48726-11 34.01.04 
48736-11 27.01 
48737-11 33.04 
48742-11 28.03 
48744-11 29.01.01 
48746-11 29.01.02 
48753-11 32.01 
48754-11 32.01 
48755-11 29.01.02 
48759-11 31.01 
48774-11 29.02 
48777-11 31.01 
48782-11 34.01.05 
48783-11 27.02 
48787-11 34.01.03 
48788-11 37 
48790-11 34.01.04 
48791-11 34.01.03 
48792-11 28.05 
48796-11 36 
48811-11 28.05 
48812-11 27.01 
48819-11 28.01 
48822-11 29.01.01 
48823-11 31.01 
48826-12 30 
48829-12 35.01 
48830-12 28.04 
48832-12 37 
48834-12 27.01 
48837-12 34.01.03 
48840-12 34.01.05 
48841-12 34.01.05 
48846-12 28.03 
48852-12 34.01.01 
48855-12 29.02 


Ко Гос- 


реестра Класс 
48860-12 29.02 
48867-12 29.01.01 
48868-12 29.02 
48869-12 39 
48872-12 31.01 
48876-12 29.01.01 
48878-12 34.01.05 
48879-12 29.01.04 
48887-12 31.01 
48888-12 31.01 
48896-12 33.04 
48897-12 33.04 
48898-12 28.02 
48905-12 34.03 
48906-12 36 
48907-12 28.02 
48922-12 34.01.01 
48923-12 34.01.01 
48924-12 34.01.01 
48925-12 34.01.01 
48929-12 30 
48930-12 34.02 
48931-12 35.01 
48933-12 34.01.05 
48935-12 33.04 
48946-12 29.02 
48947-12 31.01 
48949-12 29.02 
48950-12 31.02 
48953-12 31.01 
48964-12 29.01.04 
48967-12 29.02 
48971-12 34.01.02 
48972-12 28.01 
48980-12 34.01.05 
48981-12 34.01.02 
48986-12 27.01 
48987-12 27.01 
48996-12 28.05 
48997-12 28.02 
49000-12 34.01.04 
49001-12 34.01.01 
49002-12 32.02 
49003-12 27.01 
49009-12 34.01.03 
49010-12 34.01.03 
49011-12 34.01.04 
49013-12 38.01 
49020-12 29.01.03 
49025-12 31.01 
49026-12 31.01 
49027-12 31.01 
49038-12 32.02 
49042-12 27.02 
49065-12 27.01 
49068-12 35.08 
49069-12 34.01.03 
49070-12 34.01.03 
49071-12 28.01 
49075-12 34.01.02 


Мо Гос- 


реестра Класс 
49077-12 31.01 
49081-12 27.01 
49083-12 30 
49087-12 35.01 
49089-12 34.01.05 
49090-12 27.01 
49096-12 29.02 
49097-12 32.01 
49099-12 34.01.03 
49100-12 33.04 
49107-12 34.01.03 
49114-12 34.01.01 
49117-12 34.01.05 
49118-12 32.02 
49119-12 34.01.05 
49122-12 35.04 
49123-12 34.02 
49128-12 31.01 
49130-12 28.04 
49131-12 27.01 
49140-12 27.01 
49148-12 31.01 
49149-12 34.01.01 
49152-12 29.01.03 
49157-12 31.01 
49167-12 34.01.03 
49168-12 34.01.03 
49169-12 34.02 
49170-12 31.01 
49180-12 27.01 
49181-12 27.01 
49184-12 27.01 
49187-12 31.01 
49190-12 33.02 
49201-12 34.01.01 
49203-12 28.02 
49205-12 39 
49208-12 32.02 
49209-12 28.05 
49210-12 34.01.03 
49211-12 38.01 
49213-12 38.03 
49214-12 38.03 
49215-12 38.03 
49218-12 28.01 
49219-12 28.05 
49225-12 34.01.02 
49227-12 34.01.03 
49229-12 34.01.02 
49236-12 29.01.03 
49237-12 29.01.01 
49244-12 31.01 
49245-12 31.01 
49246-12 31.01 
49247-12 31.01 
49251-12 31.02 
49255-12 27.01 
49256-12 34.01.03 
49257-12 37 
49258-12 32.02 


Мо Гос- 


реестра Боа 
49264-12 34.01.03 
49270-12 30 
49279-12 34.02 
49295-12 34.01.01 
49296-12 34.01.03 
49303-12 34.01.05 
49305-12 34.01.03 
49307-12 38.01 
49310-12 27.01 
49312-12 27.01 
49316-12 29.01.03 
49317-12 29.02 
49324-12 31.01 
49325-12 31.01 
49326-12 31.01 
49330-12 28.02 
49331-12 28.02 
49346-12 34.01.03 
49349-12 27.01 
49351-12 28.01 
49353-12 28.01 
49354-12 28.03 
49357-12 32.01 
49358-12 32.01 
49360-12 29.01.01 
49362-12 29.01.01 
49369-12 29.01.01 
49371-12 29.01.04 
49385-12 34.01.05 
49390-12 32.02 
49391-12 32.02 
49393-12 28.03 
49397-12 27.01 
49398-12 28.03 
49400-12 32.02 
49409-12 32.02 
49420-12 35.15 
49422-12 34.01.01 
49444-12 29.01.02 
49445-12 29.02 
49446-12 31.02 
49447-12 29.01.03 
49448-12 29.01.03 
49450-12 29.02 
49453-12 31.01 
49458-12 39 
49465-12 28.02 
49480-12 29.01.03 
49487-12 27.01 
49490-12 30 
49499-12 34.01.05 
49500-12 27.01 
49503-12 28.05 
49504-12 27.01 
49510-12 28.01 
49514-12 27.01 
49515-12 27.01 
49521-12 32.02 
49524-12 32.02 
49527-12 29.01.02 


Мо Гос- 


реестра Класс 
49528-12 29.01.01 
49532-12 34.01.02 
49547-12 28.03 
49555-12 30 
49557-12 32.02 
49571-12 29.01.01 
49572-12 29.01.02 
49587-12 28.03 
49590-12 31.02 
49605-12 27.01 
49606-12 33.02 
49611-12 38.01 
49612-12 38.01 
49614-12 28.02 
49615-12 28.02 
49616-12 28.02 
49645-12 35.01 
49646-12 35.01 
49654-12 28.04 
49657-12 28.02 
49658-12 34.01.05 
49661-12 34.01.01 
49666-12 32.02 
49667-12 27.01 
49668-12 37 
49674-12 28.03 
49677-12 35.15 
49678-12 34.01.02 
49679-12 34.01.02 
49680-12 34.01.01 
49681-12 34.01.01 
49685-12 31.01 
49697-12 28.01 
49699-12 30 
49702-12 32.01 
49703-12 32.01 
49706-12 29.01.01 
49710-12 32.02 
49717-12 32.02 
49720-12 28.01 
49722-12 27.01 
49735-12 34.01.05 
49740-12 34.01.05 
49741-12 34.01.05 
49745-12 27.01 
49764-12 38.01 
49781-12 31.01 
49785-12 35.15 
49786-12 35.15 
49787-12 35.15 
49788-12 35.15 
49789-12 35.15 
49790-12 35.15 
49791-12 35.15 
49794-12 27.01 
49795-12 35.15 
49796-12 35.15 
49797-12 35.15 
49800-12 34.01.01 
49801-12 35.15 


311 


Ко Гос- 


реестра Класс 
49809-12 39 
49811-12 39 
49814-12 31.01 
49815-12 31.01 
49824-12 32.02 
49829-12 31.02 
49830-12 31.02 
49832-12 28.03 
49841-12 34.01.04 
49842-12 34.01.03 
49858-12 27.01 
49861-12 29.02 
49867-12 30 
49869-12 28.03 
49872-12 34.01.05 
49877-12 34.01.05 
49880-12 31.01 
49881-12 39 
49886-12 29.01.01 
49890-12 31.01 
49899-12 29.02 
49900-12 29.01.01 
49902-12 31.01 
49909-12 32.02 
49911-12 28.01 
49912-12 31.02 
49913-12 28.02 
49914-12 28.05 
49921-12 34.01.05 
49922-12 34.01.04 
49927-12 28.01 
49931-12 34.01.05 
49932-12 27.01 
49933-12 33.02 
49936-12 34.01.04 
49937-12 27.01 
49940-12 30 
49942-12 30 
49943-12 28.03 
49951-12 32.01 
49956-12 39 
49961-12 29.01.04 
49963-12 29.01.01 
49968-12 31.01 
49969-12 31.01 
49972-12 27.01 
49974-12 34.01.03 
49991-12 34.01.01 
49992-12 34.01.03 
49995-12 34.01.05 
50008-12 29.01.02 
50011-12 29.02 
50012-12 29.02 
50020-12 34.01.05 
50024-12 34.01.02 
50028-12 38.01 
50029-12 27.01 
50034-12 27.01 
50035-12 28.03 
50041-12 39 


312 


Мо Гос- 


реестра Класс 
50052-12 34.01.03 
50053-12 34.01.03 
50054-12 34.01.03 
50057-12 34.01.05 
50058-12 34.01.02 
50059-12 27.01 
50060-12 34.01.02 
50067-12 36 
50069-12 36 
50071-12 32.02 
50079-12 29.02 
50081-12 34.01.03 
50083-12 28.02 
50096-12 27.02 
50099-12 34.01.05 
50109-12 28.04 
50111-12 27.01 
50113-12 27.01 
50119-12 30 
50126-12 29.02 
50127-12 29.02 
50128-12 29.02 
50129-12 29.01.03 
50130-12 29.02 
50136-12 29.02 
50140-12 32.02 
50142-12 28.05 
50165-12 35.01 
50167-12 28.05 
50169-12 29.01.04 
50170-12 29.01.04 
50171-12 29.01.04 
50177-12 29.02 
50179-12 39 
50183-12 31.01 
50186-12 38.01 
50189-12 30 
50194-12 35.03 
50197-12 30 
50205-12 34.01.05 
50210-12 34.01.05 
50223-12 32.01 
50224-12 29.01.01 
50225-12 29.01.02 
50230-12 34.01.05 
50250-12 27.01 
50251-12 32.02 
50252-12 28.03 
50253-12 28.03 
50254-12 28.03 
50256-12 32.02 
50268-12 37 
50269-12 27.01 
50270-12 27.01 
50271-12 27.01 
50272-12 27.01 
50273-12 27.01 
50274-12 27.01 
50275-12 27.01 
50277-12 39 


Мо Гос- 


реестра Knace 
50280-12 27.01 
50281-12 34.02 
50282-12 37 
50298-12 28.05 
50301-12 28.01 
50306-12 34.01.05 
50316-12 27.01 
50317-12 27.01 
50319-12 28.02 
50320-12 34.01.05 
50329-12 31.01 
50345-12 29.01.02 
50355-12 39 
50357-12 39 
50358-12 29.01.04 
50363-12 31.01 
50366-12 31.01 
50370-12 34.01.01 
50371-12 34.01.01 
50384-12 28.04 
50386-12 28.01 
50387-12 28.01 
50388-12 28.02 
50389-12 28.01 
50392-12 28.01 
50393-12 28.02 
50396-12 28.02 
50397-12 28.02 
50398-12 28.02 
50403-12 32.02 
50412-12 35.05 
50419-12 28.03 
50424-12 33.02 
50427-12 35.10 
50428-12 32.02 
50441-12 34.01.03 
50451-12 31.01 
50454-12 31.01 
50460-12 34.01.03 
50502-12 31.01 
50508-12 29.01.03 
50511-12 35.04 
50512-12 27.01 
50519-12 32.02 
50531-12 31.02 
50538-12 34.01.05 
50550-12 34.01.05 
50584-12 28.01 
50585-12 28.03 
50586-12 28.03 
50588-12 27.01 
50589-12 27.01 
50591-12 32.02 
50593-12 27.01 
50608-12 34.01.05 
50609-12 33.04 
50621-12 34.01.04 
50629-12 34.01.03 
50630-12 28.03 
50631-12 28.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
50638-12 35.03 
50644-12 34.01.01 
50645-12 34.01.05 
50646-12 34.01.03 
50647-12 35.01 
50660-12 29.01.04 
50661-12 29.02 
50665-12 29.02 
50670-12 31.01 
50673-12 30 
50680-12 34.01.05 
50681-12 34.01.01 
50712-12 31.01 
50723-12 34.01.05 
50724-12 31.01 
50727-12 29.01.04 
50728-12 30 
50729-12 28.03 
50730-12 30 
50733-12 34.01.01 
50767-12 28.01 
50773-12 34.01.03 
50774-12 34.01.03 
50776-12 34.01.05 
50777-12 27.01 
50782-12 34.01.03 
50790-12 29.01.01 
50797-12 29.01.03 
50798-12 29.01.03 
50799-12 36 
50800-12 38.02 
50802-12 35.01 
50803-12 28.02 
50807-12 34.01.05 
50809-12 34.01.02 
50831-12 34.01.04 
50838-12 28.01 
50839-12 28.03 
50840-12 28.03 
50841-12 28.02 
50846-12 34.01.05 
50847-12 28.01 
50854-12 35.04 
50864-12 28.03 
50870-12 28.03 
50871-12 27.01 
50872-12 27.01 
50873-12 27.01 
50877-12 27.01 
50878-12 35.01 
50888-12 28.01 
50907-12 32.02 
50911-12 32.02 
50914-12 34.01.05 
50927-12 34.01.01 
50931-12 27.01 
50941-12 34.01.05 
50952-12 35.04 
50956-12 32.02 
50970-12 34.01.02 


Ко Гос- 


реестра Класс 
50971-12 34.01.02 
50972-12 34.01.02 
50973-12 34.01.02 
50974-12 34.01.02 
50975-12 34.01.02 
50977-12 34.01.01 
50982-12 27.01 
50983-12 27.01 
50987-12 28.01 
50988-12 28.01 
50993-12 28.02 
50994-12 29.02 
50995-12 32.01 
50997-12 31.01 
51001-12 29.01.01 
51002-12 29.01.01 
51006-12 30 
51021-12 34.01.01 
51026-12 34.01.05 
51027-12 31.01 
51034-12 31.01 
51036-12 39 
51043-12 39 
51044-12 39 
51046-12 29.01.01 
51058-12 29.01.04 
51068-12 29.01.03 
51070-12 29.01.02 
51072-12 27.01 
51076-12 27.01 
51085-12 31.02 
51087-12 32.02 
51093-12 32.02 
51094-12 32.02 
51098-12 32.02 
51099-12 32.02 
51115-12 31.01 
51116-12 34.01.02 
51117-12 34.01.02 
51118-12 34.02 
51121-12 33.03 
51122-12 35.01 
51124-12 38.02 
51129-12 34.01.03 
51130-12 34.01.01 
51132-12 34.01.05 
51133-12 27.01 
51137-12 34.02 
51138-12 37 
51139-12 27.01 
51142-12 27.01 
51161-12 27.02 
51162-12 28.04 
51164-12 34.01.05 
51167-12 28.01 
51171-12 27.01 
51173-12 27.01 
51181-12 27.01 
51182-12 27.01 
51183-12 34.01.05 


Мо Гос- 


реестра Класс 
51186-12 34.01.04 
51218-12 35.08 
51221-12 35.05 
51226-12 28.05 
51227-12 27.01 
51229-12 31.02 
51230-12 27.01 
51232-12 28.05 
51233-12 29.01.01 
51256-12 28.01 
51258-12 34.01.05 
51260-12 34.01.05 
51263-12 35.08 
51278-12 39 
51279-12 31.01 
51282-12 31.01 
51286-12 29.02 
51291-12 34.01.05 
51292-12 29.02 
51301-12 28.01 
51303-12 27.01 
51304-12 28.01 
51307-12 32.02 
51314-12 37 
51320-12 27.01 
51321-12 32.02 
51330-12 28.03 
51331-12 28.03 
51336-12 31.01 
51340-12 29.01.03 
51343-12 31.02 
51344-12 29.01.03 
51348-12 32.01 
51357-12 29.01.03 
51359-12 28.03 
51364-12 34.01.03 
51369-12 34.01.03 
51373-12 38.01 
51380-12 34.01.02 
51384-12 28.05 
51385-12 35.13 
51407-12 30 
51408-12 30 
51409-12 30 
51412-12 31.01 
51416-12 27.01 
51425-12 35.12 
51426-12 28.05 
51432-12 39 
51444-12 28.03 
51448-12 29.01.03 
51450-12 31.01 
51463-12 29.02 
51467-12 34.01.01 
51468-12 38.02 
51469-12 27.01 
51473-12 28.03 
51474-12 28.03 
51484-12 28.01 
51486-12 27.01 


Мо Гос- 


реестра ыы 
51490-12 29.01.01 
51491-12 31.01 
51492-12 29.01.04 
51497-12 31.01 
51505-12 31.01 
51516-12 34.01.01 
51517-12 34.01.01 
51520-12 35.10 
51521-12 35.15 
51522-12 34.01.01 
51523-12 34.01.01 
51524-12 35.03 
51525-12 34.02 
51526-12 33.03 
51527-12 35.01 
51528-12 38.01 
51529-12 38.01 
51530-12 38.01 
51531-12 38.01 
51534-12 34.01.05 
51540-12 34.01.01 
51543-12 35.17 
51559-12 31.02 
51560-12 31.02 
51575-12 34.01.05 
51576-12 27.01 
51589-12 28.03 
51590-12 38.01 
51591-12 38.01 
51593-12 35.17 
51597-12 35.17 
51605-12 34.01.05 
51621-12 34.01.02 
51622-12 34.02 
51623-12 34.01.01 
51624-12 34.01.01 
51627-12 32.02 
51628-12 32.02 
51639-12 39 
51640-12 29.01.04 
51641-12 34.01.05 
51643-12 34.01.05 
51644-12 35.03 
51645-12 27.01 
51646-12 34.01.05 
51647-12 34.01.04 
51674-12 34.01.02 
51675-12 34.01.01 
51676-12 34.01.02 
51677-12 34.01.02 
51678-12 34.01.01 
51679-12 34.01.01 
51688-12 35.03 
51689-12 35.02 
51708-12 31.01 
51709-12 31.01 
51710-12 31.01 
51712-12 39 
51713-12 29.01.01 
51723-12 31.01 


Мо Гос- 


реестра Класс 
51724-12 31.02 
51725-12 35.17 
51732-12 38.01 
51733-12 31.01 
51737-12 27.01 
51745-12 27.01 
51750-12 27.02 
51751-12 33.04 
51752-12 39 
51758-12 29.01.01 
51762-12 35.13 
51763-12 34.01.04 
51770-12 34.01.05 
51773-12 35.03 
51782-12 28.05 
51783-12 28.01 
51787-12 29.01.01 
51788-12 29.02 
51789-12 31.01 
51791-12 32.01 
51793-12 29.02 
51794-12 29.01.03 
51825-12 28.03 
51826-12 32.02 
51836-12 27.01 
51838-12 27.01 
51848-12 34.01.03 
51871-12 33.03 
51882-12 38.01 
51888-12 34.02 
51893-12 32.02 
51899-12 28.03 
51906-12 27.01 
51907-12 27.01 
51909-12 31.01 
51911-12 31.02 
51914-12 28.01 
51915-12 28.01 
51916-12 30 
51921-12 28.01 
51923-12 28.05 
51924-12 27.01 
51927-12 29.01.03 
51938-12 28.05 
51946-12 31.02 
51947-12 28.03 
51950-12 38.02 
51953-12 33.01 
51962-12 34.01.05 
51969-12 29.01.01 
51974-12 29.02 
51980-12 29.01.02 
51982-12 31.01 
51985-12 29.01.04 
52002-12 35.10 
52013-12 34.01.01 
52014-12 34.01.01 
52015-12 34.01.01 
52024-12 34.01.01 
52025-12 29.02 


313 


Ко Гос- 


реестра Класс 
52028-12 28.01 
52031-12 29.02 
52056-12 38.01 
52058-12 27.01 
52059-12 27.01 
52060-12 27.01 
52061-12 34.01.02 
52062-12 34.01.02 
52063-12 34.02 
52064-12 34.02 
52067-12 34.01.04 
52069-12 28.03 
52071-12 35.03 
52075-12 27.01 
52079-12 34.01.05 
52083-12 28.04 
52086-12 27.01 
52090-12 32.02 
52091-12 35.04 
52096-12 31.01 


314 


Мо Гос- 


реестра Класс 
52098-12 27.01 
52099-12 27.01 
52101-12 34.01.05 
52102-12 34.01.05 
52103-12 34.01.05 
52106-12 32.02 
52107-12 32.02 
52108-12 38.01 
52110-12 39 
52111-12 27.01 
52114-12 38.02 
52115-12 38.01 
52116-12 38.01 
52125-12 34.01.05 
52126-12 34.01.05 
52134-12 31.01 
52135-12 31.01 
52136-12 28.02 
52137-12 27.01 
52143-12 35.01 


Мо Гос- 


реестра Ба 
52144-12 33.04 
52146-12 34.01.05 
52148-12 34.01.05 
52151-12 27.01 
52153-12 27.01 
52156-12 34.01.03 
52157-12 27.01 
52159-12 27.01 
52178-12 29.01.01 
52183-12 29.01.03 
52189-12 30 
52190-12 28.05 
52191-12 28.01 
52194-12 28.05 
52195-12 28.01 
52197-12 28.01 
52199-12 32.02 
52200-12 28.01 
52203-12 34.01.05 
52205-12 34.01.05 


Мо Гос- 


реестра Класс 
52208-12 34.01.04 
52220-12 27.01 
52232-12 39 
52260-12 34.01.01 
52261-12 34.01.01 
52262-12 34.01.01 
52268-12 28.02 
52275-12 32.02 
52281-12 34.01.05 
52282-12 34.01.05 
52292-12 37 
52293-12 32.02 
52298-12 37 
52299-12 37 
52300-12 28.05 
52304-12 34.01.05 
52325-12 31.01 
52339-12 29.02 


Часть 2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВВОЗИМЫЕ ПО ИМПОРТУ 


СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 


27.27.01 


27.27 Измерения геометрических величин 
27.27.01 Измерения линейных величин 

Наименование СИ Обозначение Арас MAN ре CEPT: Изготовитель СрО Дей 

реестра свид. ствия 
СМ55-приемники спутнико- X90, X91 43656-10 1 год 38962 Фирма "Shanghai Ниасе 01.04.2015 
вые геодезические Navigation Technology | ТО.", 
Китай 

СМ55-приемники спутнико- РгоМагк500 39658-08 1 год 34098 Фирма "Мадейап 01.01.2014 
вые геодезические двухчас- Согрогайоп", США 
тотные 
СМ55-приемники спутнико- ALPHA 40861-09 1 год 35590 Фирма "Javad GNSS іпс.", 01.08.2014 
вые геодезические много- США 
частотные 
СМ55-приемники спутнико- DELTA 40863-09 1 год 35592 Фирма "Javad GNSS іпс.", 01.08.2014 
вые геодезические много- США 
частотные 
СМ55-приемники спутнико- О-МЗ 42669-09 1 год 37768 Фирма "NovAtel Іпс.", Канада 01.01.2015 
вые геодезические много- 
частотные 
СМ55-приемники спутнико- НіехРак-У2 44857-10 1год 40393 Фирма "NovAtel пс.", Канада 01.08.2015 
вые геодезические много- 
частотные 
СМ55-приемники спутнико- ОЕМУ-1, ОЕМУ-2, 42670-09 1год 37769 Фирма "NovAtel пс.", Канада 01.01.2015 
вые геодезические много- ОЕМУ-3 
частотные 
СМ88-приемники спутнико- РгоРак-МЗ 44856-10 1 год 40392 Фирма "NovAtel пс.", Канада 01.08.2015 
вые геодезические много- 
частотные 
СМ55-приемники спутнико- SIGMA 40862-09 1год 35591 Фирма "Javad GNSS іпс.", 01.08.2014 
вые геодезические много- США 
частотные 
СМ55-приемники спутнико- Trimble R4, Trimble 45148-10 1 год 40788 Фирма "Trimble Navigation 01.08.2015 
вые геодезические много- R8 III Ltd.", США 
частотнье 
СМ55-приемники спутнико- ТКІОМРН-1-С2Т, 40045-08 1 год 34589 Фирма "Javad GNSS Іпс.", 01.01.2014 
вые геодезические много- ТВУМРН-1-СЗТ США 
частотные 
СМ№$$-приемники спутнико- TRIUMPH-V.S. 47126-11 1 год 43079 Фирма "Javad GNSS Іпс.", 05.07.2016 
вые геодезические много- США 
частотные 
СМ55-приемники спутнико- С!Зтоге-С2, 44859-10 1год 40395 Фирма "Javad GNSS іпс.", 01.08.2015 
вые геодезические одночас- С!Зтоге-С3 США 
тотные 
СМ55-приемники спутнико- Зтап-М16 44858-10 1 год 40394 Фирма "NovAtel пс.", Канада 01.08.2015 
вые геодезические одночас- 
тотные 
СМ55-станции опорные мекз 41880-09 1 год 36904 Фирма "Trimble Navigation 01.12.2014 
спутниковые геодезические Па", США 
многочастотные 
СМ55-станции опорные NetR8 41879-09 1 год 36903 Фирма "Trimble Navigation 01.12.2014 
спутниковые геодезические Па", США 
многочастотные 
СМ55-станции опорные Trimble Ме!К9 ТІ-1, 45720-10 1год 41355 Фирма "Trimble Navigation 01.08.2015 
спутниковые геодезические Trimble NetR9 Ti-2, Ltd.", США 
многочастотные Trimble NetR9 ТІ-3 
СР5-приемники спутнико- Х20, Х60 43628-10 1год 38912 Фирма "Shanghai Ниасе 01.04.2015 


вые геодезические 


Navigation Technology | ТО.", 
Китай 


315 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение Nemoc- MAN NS Cepte Изготовитель Срок дй: 
реестра свид. ствия 
СР5-приемники спутнико- Trimble R5 45147-10 1 год 40787 Фирма "Trimble Navigation 01.08.2015 
вые геодезические двухчас- Па", США 
тотные 
Анализаторы динамические ОМАОВОО 43298-09 1 год 38564 Фирма "ТА Instruments", 01.01.2015 
механические США 
Анализаторы кабельные MultiLAN 350 МІ2016 41490-09 1 год 36511 Фирма "МЕТКЕГ а.а.", Cno- 01.10.2014 
многофункциональные вения 
Анализаторы размеров yac- LS мод. 15-РОР(6) 38729-08 1 год 32935 Фирма "OMEC Technology 01.10.2013 
тиц лазернье 15603, 15900 Со. Ltd.", Китай 
Анализаторы размеров yac- МСКОТКАС $ 3500 36224-07 1 год 29672 Фирма "Мкгогас Іпс.", США 01.12.2012 
тиц лазерные 
Анализаторы размеров yac- HELOS 41746-09 1 год 36754 Фирма "Зутраес GmbH", 01.12.2014 
тиц лазерные дифракцион- Германия 
ные 
Анализаторы размеров yac- ЗАО 42951-09 1 год 38271 Фирма "Shimadzu", Япония 01.01.2015 
тиц лазерные дифракцион- 
ные 
Анализаторы термомехани- ЕХЗТАК ТМА/55 50103-12 1год 46795 Фирма "SII МапоТесппоюду 01.06.2017 
ческие 7000 Іпс.", Япония 
Анализаторы термомехани- ТМА 43299-09 1 год 38565 Фирма "ТА Instruments", 01.01.2015 
ческие США 
Аппаратура геодезическая Trimble R6, Trimble 37145-08 1 год 30725 Фирма "Trimble Navigation 01.04.2013 
потребителей спутниковых R7 GNSS Ltd.", CWA 
навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS 
Аппаратура геодезическая ALTUS АР$-3/АР$- 47969-11 1 год 44109 Фирма "Altus Positioning Sys- 10.10.2016 
потребителей спутниковых 3G tems Іпс.", США 
навигационных систем ГЛО- 
НАСС/СР$ 
Аппаратура геодезическая СеоМах 26Р 800 41855-09 1год 36885 Фирма "СеоМах АС", Швей- 01.12.2014 
спутниковая цария 
Аппаратура геодезическая H66, H68, 582-Т, 49642-12 1год 46192 Фирма "South Surveying & 20.04.2017 
спутниковая 582-У, 586-Т, 586-5 Mapping Instrument Co., 
Ltd.", Китай 
Аппаратура геодезическая Hi-Target V8S, Hi- 41216-09 1 год 36075 Фирма "Hi Target Survey In- 01.09.2014 
спутниковая Тагде! М8(200х), Ні- struments Company Ша.", Kn- 
Target V9 тай 
Аппаратура геодезическая НІ-Тагдеї Vnet6 41215-09 1год 36074 Фирма "Hi Target Survey In- 01.09.2014 
спутниковая struments Company Ша.", Kn- 
тай 
Аппаратура геодезическая Leica АТХ1230 СС, 39367-08 1 год 33738 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
спутниковая Leica АТХ1230 АС", Швейцария 
Аппаратура геодезическая Leica СМХ9О1 39365-08 1 год 33736 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
спутниковая АС", Швейцария 
Аппаратура геодезическая Leica СМХ902 СС, 39366-08 1 год 33737 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
спутниковая Leica 5МХ902 АС", Швейцария 
Аппаратура геодезическая Leica GR10 46979-11 1 год 42872 Фирма "Leica Geosystems 15.06.2016 
спутниковая АС", Швейцария 
Аппаратура геодезическая Leica СК25 50575-12 1 год 47379 Компания "Leica Geosystems 20.07.2017 
спутниковая АС", Швейцария 
Аппаратура геодезическая Leica 40888-09 1год 35628 Фирма "Leica Geosystems 01.08.2014 
спутниковая СКХ1200-СМ55, АС", Швейцария 
Leica 
GX1230+GNSS, 
Leica 
ATX1230+GNSS, 
Leica 
GX1220+GNSS, 
Leica GX1230+, Leica 
GX1220+, Leica 
GX1210+ 
Аппаратура геодезическая LEICA GS05, LEICA 43999-10 1 год 39359 Фирма "Leica Geosystems 01.04.2015 
спутниковая 6506 АС", Швейцария 
Аппаратура геодезическая Leica 6508, Leica 46978-11 1 год 42871 Фирма "Leica Geosystems 15.06.2016 
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Аппаратура геодезическая LEICA 6509, LEICA 44001-10 1 год 39361 Фирма "Leica Geosystems 01.04.2015 
спутниковая 0810, LEICA 5515 АС", Швейцария 
Аппаратура геодезическая Leica GX1210 40285-08 1год 35005 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
спутниковая АС", Швейцария 
Аппаратура геодезическая Leica iCG60 51371-12 1 год 48250 Фирма "Leica Geosystems 28.09.2017 
спутниковая АС", Швейцария 
Аппаратура геодезическая ЅОККІА СКХ1 44563-10 1 год 40004 Фирма "Topcon Positioning 01.08.2015 
спутниковая Systems Іпс.", США 
Аппаратура геодезическая Spectra Precision 42682-09 1 год 37796 Фирма "Spectra Precision", 01.01.2015 
спутниковая Epoch 35 GNSS CWA 
Аппаратура геодезическая Spectra Precision 51370-12 1 год 48249 Фирма "Trimble Navigation 28.09.2017 
спутниковая Еросһ 50 Ца.", США 
Аппаратура геодезическая іопех RSNET 49618-12 1год 46175 Фирма "Зюпех Europe $.г.|.", 18.04.2017 
спутниковая Италия 
Аппаратура геодезическая Ѕіопех 59 GNSS 50874-12 1год 47735 Фирма "Ѕіопех Europe S.r.l.", 17.08.2017 
спутниковая Италия 
Аппаратура геодезическая 5ТОМЕХ S9GNSS, 45527-10 1год 41087 Фирма "Зюпех Europe S.r.l.", 01.08.2015 
спутниковая ЗТОМЕХ Vector L1 Италия 
Аппаратура геодезическая ТОРСОМ СВ-300, 42679-09 1 год 37793 Фирма "Topcon Positioning 01.01.2015 
спутниковая ТОРСОМ СВ-3000 Systems Іпс.", США 
Аппаратура геодезическая Topcon СК-5 49329-12 1год 45819 Компания "Topcon Position- 23.03.2017 
спутниковая ing Systems", США 
Аппаратура геодезическая TOPCON GRS-1 42680-09 1 год 37794 Фирма "Topcon Positioning 01.01.2015 
спутниковая Systems пс.", США 
Аппаратура геодезическая TOPCON МЕТ-СЗА 44000-10 1 год 39360 Фирма "Topcon Positioning 01.04.2015 
спутниковая Systems Іпс.", США 
Аппаратура геодезическая Trimble СеоЕхрогег 49172-12 1 год 45646 Фирма "Trimble Navigation 01.03.2017 
спутниковая 6000ХН/6000ХТ Ца.", США 
Аппаратура геодезическая Trimble ВЗ 49173-12 1год 45647 Фирма "Trimble Navigation 01.03.2017 
спутниковая Ца.", США 
Аппаратура геодезическая Trimble $Р$852 49925-12 1год 46515 Фирма "Trimble Germany 18.05.2017 
спутниковая GmbH", Германия 
Аппаратура геодезическая Trimble 5Р5882 49926-12 1 год 46516 Фирма "Trimble Germany 18.05.2017 
спутниковая GmbH", Германия 
Аппаратура геодезическая  РгоНех 500 41905-09 1 год 36960 Фирма "Magellan Navigation 01.12.2014 
спутниковая двухчастотная Іпс.", Франция 
систем ГЛОНАСС/СР$ 
Аппаратура геодезическая GSR1700 CSX 43732-10 1 год 39016 Фирма "POINT, Іпс.", Канада 01.04.2015 
спутниковая одночастотная 
КНС ГЛОНАСС/СР$ 
Аппаратура навигационная іагРаск 42856-09 1 год 38088 Компания "Fugro Іпќегѕќе 01.01.2015 
двухчастотная космической В.М.", Нидерланды 
навигационной системы 
GPS 
Аппаратура навигационная S1722G2F, 49589-12 1год 46136 Компания "ЗКуТгаа Technol- 18.04.2017 
потребителей глобальных 52525С2Е, оду, Іпс.", Тайвань 
навигационных спутниковых $3335С2Е, СС12А 
систем ГЛОНАСС и СР$ 
Аппаратура навигационная Trimble 5Р5851 Ex- 37146-08 1 год 30726 Фирма "Trimble Navigation 01.04.2013 
спутниковая двухчастотная treme/Trimble Ца.", США 
системы СР$ $Р$551/ТитЫе 
$Р$551Н 
Аппаратура спутниковая Ashtech 49910-12 1 год 46496 Фирма "Ashtech S.A.S", 18.05.2017 
геодезическая ГЛО- МорйеМаррег 100 Франция 
НАСС/СР$ 
Аппаратура спутниковая Ashtech РгоМагк 100 49588-12 1 год 46135 Фирма "Ashtech S.A.S", 18.04.2017 
геодезическая ГЛО- / Ashtech РгоМагк Франция 
НАСС/СР$ 200 
Видеоэндоскопы измери- OLYMPUS IPLEX FX 51629-12 1год 48599 Фирма "Olympus Corporation 29.10.2017 
тельнье (Industrial Business Division)", 
Япония 

Вилки лесные измеритель-  Матшах 36166-07 1 год 29581 Фирма "Haglof Sweden АВ", 01.11.2012 
нье Швеция 
Вилки лесные измеритель- Masser Ехсайрег 36223-07 1 год 29671 Фирма "Маззег Оу", Фин- 01.12.2012 
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реестра свид. ствия 
Высотомеры Digimar 816 СІ. 45815-10 1год 41479 Фирма "Mahr GmbH 01.08.2015 
Esslingen", Германия 
Высотомеры Бідітаг 817 СІМ 39783-08 1 год 34240 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.01.2014 
мания 
Глубиномеры индикаторные Місгоп 43301-09 1год 38567 Фирма "МСКВОМТООЕ$ 01.01.2015 
5.Р.О.", Чехия 
Глубиномеры микрометри- MICROMASTER, 37784-08 1 год 31566 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.06.2013 
ческие 1ЗОМАЗТЕК АО рия 
Глубиномеры микрометри- Micron 43300-09 1год 38566 Фирма "МСКОМТООЕ$ 01.01.2015 
ческие 5.Р.О.", Чехия 
Головки измерительные СОМРАС сер. СР 41779-09 1год 36786 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.12.2014 
352, СР 353, СР 355 рия 
Головки измерительные БІСІ-МЕТ 1722, 41522-09 1год 36429 Фирма "Неііоѕ-Ргеіѕѕег Ver- 01.10.2014 
БІСІ-МЕТ 1723, triebszentrum", Германия 
БІСІ-МЕТ 1724 
Головки измерительные БІСІ-МЕТ 1726, 41521-09 1год 36428 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.10.2014 
БІСІ-МЕТ 1728, Шебзгепгит", Германия 
БІСІ-МЕТ 1730, 
БІСІ-МЕТ 1732, 
БІСІ-МЕТ 1734 
Головки измерительные МагСаюг 810 А, 49928-12 1 год 46519 Фирма "Mahr GmbH", 18.05.2017 
MarCator 810 AT, Германия 
МагСаїог 810 $, 
МагСаїог 810 SW, 
MarCator 810 SB, 
MarCator 810 SM, 
MarCator 810 SRM 
Головки измерительные МагСаіог 810 АО, 49929-12 1год 46520 Фирма "Mahr GmbH", 18.05.2017 
MarCator 810 AX, Германия 
МагСагог 810 АС, 
МагСаїог 810 SV 
Головки измерительные ТЕЗА DIGICO 44272-10 1 год 39705 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.04.2015 
рия 
Головки измерительные бо- 0715 41510-09 1 год 36418 Фирма "Неііоѕ-Ргеіѕѕег Ver- 01.10.2014 
кового действия Шебзгепгит", Германия 
Головки измерительные ры- МЕКСЕК серии 300 37868-08 1 год 31730 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.06.2013 
чажные рия 
Головки измерительные pbl- ROCH КОСТЕЗТ 37869-08 1 год 31731 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.06.2013 
чажные рия 
Головки измерительные МагСаюг 1075 R 51184-12 1 год 48091 Фирма "Mahr GmbH", 13.09.2017 
цифровые Германия 
Головки измерительные МагСаюг 1081 39791-08 1год 34248 Фирма "Mahr GmbH", 01.01.2014 
цифровые Германия 
Головки измерительные МагСакг 1086 R, 51231-12 1 год 48157 Фирма "Mahr GmbH", 13.09.2017 
цифровье МагСаюг 1086 ZR, Германия 
МагСаїог 1086 WR, 
МагСаюг 1086 Кі, 
МагСаїог 1087 К, 
МагСаїог 1087 ZR, 
МагСаїог 1087 ВК, 
МагСаїог 1087 Кі 
Головки измерительные МагСаюг 1086, 1086 39792-08 1 год 34249 Фирма "Mahr GmbH", 01.01.2014 
цифровые W, 1086 2 Германия 
Головки измерительные МагСаюг 1087, 1087 39795-08 1 год 34252 Фирма "Mahr GmbH", 01.01.2014 
цифровые В, 1087 2 Германия 
Головки измерительные МагСаюг 1088, 39790-08 1 год 34247 Фирма "Mahr GmbH", 01.01.2014 
цифровые 1088W Германия 
Головки измерительные Рпта! 46758-11 1 год 42556 Фирма "Wollschlager GmbH 29.04.2016 
цифровые % Со. КС", Германия 
Головки измерительные 5213, 5229, 5233, 43766-10 1год 39269 Фирма "Зумас 5.А.", Швей- 01.04.2015 
цифровые 5234 цария 
Головки измерительные МагТеві 800 EW, 46127-10 1год 41682 Фирма "Mahr GmbH 01.08.2015 
цифровые бокового дейст- MarTest 800 EWL Esslingen", Германия 
вия 
Головки измерительные ча- 0700, 0703, 0704 41523-09 2 года 36430 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.10.2014 
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реестра свид. ствия 
Головки измерительные ya- Primat 46698-11 1 год 42497 Фирма "Wollschlager GmbH 21.04.2016 
сового типа % Со. КС", Германия 
Головки измерительные ya- ТЕЗА YR, ETALON 44616-10 1год 40170 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.08.2015 
сового типа рия 
Головки микрометрические 1ЗОМАЗТЕК АК, 38009-08 1 год 31914 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.07.2013 
ТЕЗАМАЗТЕК АК, рия 
ETALON Basic, ETA- 
LON 266 
Головки микрометрические MICROMASTER 38010-08 1 год 31915 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.07.2013 
рия 
Дальномеры лазерные DLE 40 44552-10 1 год 40043 Фирма "Кобей Вовсһ 01.08.2015 
GmbH", Германия 
Дальномеры лазерные DLE 50 38534-08 1 год 32606 Фирма "Кобей Вовсһ 01.09.2013 
GmbH", Германия 
Дальномеры лазерные DLE 70 40857-09 1 год 35586 Фирма "Robert Bosch 01.08.2014 
GmbH", Германия 
Дальномеры лазерные СІМ 150, СІМ 250 44551-10 1год 40042 Фирма "Robert Bosch 01.08.2015 
VF GmbH", Германия 
Дальномеры лазерные СЕМ 50 Professional 50858-12 1год 47716 Фирма "Robert Bosch 17.08.2017 
n GLM 80 Profes- GmbH", Германия 
sional 
Дальномеры лазерные Leica DISTO 02, 38321-08 1 год 32364 Фирма "Leica Geosystems 01.08.2013 
Leica DISTO D3 АС", Швейцария 
Дальномеры лазерные Геса Овю 0210, 50417-12 1 год 47228 Компания "Leica Geosystems 09.07.2017 
Геса Овю Х310 АС", Швейцария 
Дальномеры лазерные Leica DISTO 05, 41142-09 1 год 35951 Фирма "Leica Geosystems 01.09.2014 
Leica DISTO D8 АС", Швейцария 
Дальномеры лазерные Leica DISTO™ ОЗа, 44938-10 1 год 40512 Фирма "Leica Geosystems 01.08.2015 
Leica DISTO™ DXT AG", Швейцария 
Дальномеры лазерные Leica Racer 70, Leica 50513-12 1 год 47311 Компания "Leica Geosystems 20.07.2017 
Касег 100 АС", Швейцария 
Дальномеры лазерные Мейо CONDTROL 36226-07 1 год 29674 Фирма "Nedo GmbH 8 Со. 01.12.2012 
КС", Германия 
Дальномеры лазерные Мейго Сопаго! 60, 44113-10 1год 39537 Фирма "СОМОТКОЕ, Inc.", 01.04.2015 
Мейго Condtrol 100 США 
Дальномеры лазерные PD 4 36524-07 1 год 30090 Фирма "HILTI Corporation", 01.01.2013 
Швейцария 
Дальномеры лазерные РО 40, РО 42 36525-07 1 год 30091 Фирма "HILTI Corporation", 01.01.2013 
Швейцария 
Дальномеры лазерные РО 5 50587-12 1 год 47392 Фирма "Hilti Corporation", 20.07.2017 
Лихтенштейн 
Дальномеры лазерные Spectra Precision 52303-12 1 год 49383 Фирма "Trimble Navigation 27.12.2017 
QM55, Spectra Preci- Ltd.", CWA 
sion QM75, Spectra 
Precision QM95 
Дальномеры лазерные ТЕЗА SPACER 100, 38078-08 1 год 31995 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.07.2013 
200 рия 
Датчики атмосферных осад- Римо2 200, OTT 39842-08 2 года 34342 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.01.2014 
ков Римо2 200КН и ОТТ GmbH 8 СО. КС", Германия 
Римо2 400 
Датчики высоты снежного 8365.00 40332-09 1 год 34865 Фирма "ит Mess- und Re- 01.05.2014 
покрова дейесһпік GmbH", Германия 
Датчики жидких осадков Пеленг СФ-04 40836-09 1 год 35540 ОАО "Пеленг", Беларусь, 01.08.2014 
г.Минск 
Датчики линейных переме- wireSENSOR серии 42489-09 1 год 37572 Фирма "Мкго-Ерзйоп 01.01.2015 
шений тросовые Р115 Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Датчики осадков Пеленг СФ-11 40835-09 1 год 35539 ОАО "Пеленг", Беларусь, 01.08.2014 
г.Минск 
Датчики перемещений ав- М300 36059-07 1 год 29457 Фирма "Instron", США 01.11.2012 
томатические 
Датчики перемешений бес- 2663 36058-07 1 год 29456 Фирма "Instron", США 01.11.2012 
контактные автоматические 
Датчики ультразвуковые UC300-30GM-IUR2- 48605-11 2 года 45048 Фирма "Pepperl + Fuchs 21.12.2016 
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Дефектоскопы МІ2-21В, МІ2-218К 43751-10 1 год 39025 Компания "Zetec Inc.", США 01.04.2015 
Дефектоскопы вихретоко- ЕГОТЕЗТ IS, 43278-09 1 год 38644 Фирма "Rohmann GmbH", 01.01.2015 
вье ЕГОТЕЗТ РГ 300, Германия 
ЕГОТЕЗТ РІ.500, 
ЕГОТЕЗТ PL.E, 
ЕГОТЕЗТ М300 
Дефектоскопы вихретоко- ЕГОТЕЗТ М2 V3, 43279-09 1 год 38645 Фирма "Rohmann GmbH", 01.01.2015 
вье ЕГОТЕЗТ B1, Германия 
ЕОТЕЗТ МЗ, 
ЕГОТЕЗТ B300 
Дефектоскопы вихретоко- МІ2-28, MIZ-28 lite 41947-09 1 год 37429 Фирма "ZETEC, Inc.", CWA 01.12.2014 
вье 
Дефектоскопы вихретоко- Nortec 500, Nortec 35987-07 1 год 29383 Фирма "Olympus NDT", США 01.11.2012 
вые 5005, Мопес 5000 
Дефектоскопы вихретоко- Рһавес 3, Рһаѕес За 50929-12 1 год 47795 Фирма "СЕ Sensing & In- 24.08.2017 
вые вресіоп Technologies", Kn- 
тай 
Дефектоскопы вихретоко- ТС7700 и Multiscan 49556-12 1год 46087 Компания "Zetec Іпс.", США 13.04.2017 
вые М55800Е 
Дефектоскопы вихретоко- ВД-87НСт/1 41786-09 1 год 36795 АО "Интроскоп", Молдова, 01.12.2014 
вые г.Кишинев 
Дефектоскопы вихретоко- ЕАСГЕ-2000 PLUS, 42598-09 1 год 37868 Фирма "ТеѕТех Іпс.", США 01.01.2015 
вые для внутритрубного ЕАСІ Е-2000 COM- 
контроля РАСТ, ЕАСІ Е-2000 
ОСТАМІЗІОМ 
Дефектоскопы вихретоко- ТХ-4200, ТХ-4400 42597-09 1год 37867 Фирма "ТеѕТех Іпс.", США 01.01.2015 
вые для внутритрубного 
контроля 
Дефектоскопы вихретоко- FALCON 2000 MARK 42596-09 1 год 37866 Фирма "ТеѕТех Іпс.", США 01.01.2015 
вые для контроля резервуа- 1 
ров 
Дефектоскопы вихретоко- ВД-132-К-ІШУ-ОКО- 36958-08 1 год 30560 ООО "ПРОМПРИЛАД", Ук- 01.02.2013 
вые многоканальные 01 раина, г.Киев 
Дефектоскопы вихретоко- ВД 3-71 НК-МУ 36960-08 1 год 30562 ООО "ПРОМПРИЛАД", Ук- 01.02.2013 
вые портативные раина, г.Киев 
Дефектоскопы многока- Prodigy 46880-11 1 год 42730 Компания "ТезТех, Іпс.", 27.05.2016 
нальные вихретоковые для США 
контроля труб с внешней 
стороны 
Дефектоскопы многока- Р5-2000, Т5-2000 42595-09 1 год 37865 Фирма "ТеѕТех Іпс.", США 01.01.2015 
нальные вихретоковые для 
контроля труб с внешней 
стороны 
Дефектоскопы мультипро- АВТОСКАН 42795-09 1 год 37998/2 МОК GRUP S.R.L., Mongo- 01.01.2015 
граммные автоматические ва, г.Кишинев 
ультразвуковые 
Дефектоскопы оптические СогоСАМ 60, Сого- 47413-11 1год 43480 Фирма "ОМКСО Technolo- 05.08.2016 
САМ 504 и Ми САМ gies (Pty) Ltd.", ЮАР 
Дефектоскопы ультразвуко- DYNARAY 49177-12 1 год 45651 Компания "Zetec Іпс.", 02.03.2017 
вые Канада 
Дефектоскопы ультразвуко- ЕРОСН 1000, ЕР- 45012-10 1 год 40565 Компания "Оутриз МОТ, 01.08.2015 
вье ОСН 1000ІК, ЕРОСН Іпс.", США 
10001 
Дефектоскопы ультразвуко- ЕРОСН 600 48503-11 1год 44784 Компания "Оутриз МОТ, 15.12.2016 
вые Іпс.", США 
Дефектоскопы ультразвуко- ЕРОСН ЕТ 46074-11 1год 42080 Компания "Оутриз МОТ, 25.01.2016 
вье Іпс.", США (торговая марка 
"РАМАМЕТЕ!С$-МОТ") 
Дефектоскопы ультразвуко- ЕРОСН ЕТС 45011-10 1год 40564 Компания "Оутриз МОТ, 01.08.2015 
вые Іпс.", США 
Дефектоскопы ультразвуко- ЕРОСН ХТ 35582-12 1 год 49148 Компания "Оутриз МОТ, 14.12.2017 
вье Іпс.", США (торговая марка 
"РАМАМЕТЕ!С$-МОТ") 
Дефектоскопы ультразвуко- ISONIC utPod 50415-12 1 год 47226 Фирма "Зопогоп МОТ", Из- 09.07.2017 


вые 
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раиль; ООО "Трубопровод 
Контроль Сервис", г.Москва 
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Наименование СИ Обозначение Март МПИ Ne cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Дефектоскопы ультразвуко- ISONIC мод. 2005, 37927-08 1 год 31850 Фирма "Ѕопоїгоп МОТ", Из- 01.06.2013 
вье 2006, 2007 раиль 
Дефектоскопы ультразвуко- OmniScan iX 45013-10 1год 40566 Компания "Оутриз МОТ, 01.08.2015 
вые Іпс.", США 
Дефектоскопы ультразвуко- Отпі5сап МХ 48502-11 1год 44783 Компания "Оутриз МОТ, 15.12.2016 
вые Inc." (торговая марка "В/О 
Тесп"), Канада 
Дефектоскопы ультразвуко- Рпазог Х5 36320-07 1 год 29818 Фирма "СЕ Inspection Tech- 01.12.2012 
вые nologies GmbH", Германия 
Дефектоскопы ультразвуко- Sitescan 123W, 1505, 38730-08 1 год 32936 Фирма "Sonatest Ltd.", Benn- 01.10.2013 
вые 2505, Мавіегвсап кобритания 
350M, 380M, Power- 
scan 450D, Railscan 
125 
Дефектоскопы ультразвуко- SITESCAN 010/020, 42988-09 1 год 38296 Фирма "Sonatest Ltd.", Benn- 01.01.2015 
вые Огувсап 410 кобритания 
Дефектоскопы ультразвуко- TUD 37539-08 1 год 31196 Фирма "Пте Сгоир Іпс.", Ки- 01.05.2013 
вые тай 
Дефектоскопы ультразвуко- USD 30 39296-08 1 год 33627 Фирма "СЕ Sensing & In- 01.12.2013 
вые вресіоп Technologies 
GmbH", Германия 
Дефектоскопы ультразвуко- USIP 40 Rack, USIP 41199-09 1 год 36006 Фирма "СЕ Sensing & In- 01.09.2014 
вые 40 Вох вресіоп Technologies 
GmbH", Германия 
Дефектоскопы ультразвуко- ЧІТ 2000 $Р-3, 37143-08 1 год 30723 Фирма "СЕ Inspection Tech- 01.04.2013 
вые ОЗЕТ 2000 ІР-3, nologies GmbH", Германия 
USLT 2000 DP-3 
Дефектоскопы ультразвуко- ИЗМ Go Base, USM 45866-10 1 год 41604 Фирма "GE Sensing & In- 01.08.2015 
вые Со AWS, ИЗМ Со вресіоп Technologies", США, 
РАС/АМ/$, USM Со Китай 
Адуапсед 
Дефектоскопы ультразвуко- ИЗРСЗ1001, 37172-08 1 год 31185 Фирма "Зосота{е", Франция 01.04.2013 
вье 05РСЗ1001С, 
ИЗРСЗ100ГА, 
О$РСЗ200Р, 
РСМОХ3108В, 
РСМОХ3108ВС, 
РСМУХЗ108ВА, 
РСМОХ3108Н, 
РСМОХЗ3108НС, 
РСМИХЗ1ОВНА 
Дефектоскопы ультразвуко- ПОИСК-10ЭМ НЗД 18769-99 1 год 6849 АО "Интроскоп", Молдова, 14.03.2017 
вые 009 г.Кишинев 
Дефектоскопы ультразвуко- УД2-12 18373-99 1 год 42962 АО "Интроскоп", Молдова, 27.06.2016 
вые г.Кишинев 
Дефектоскопы ультразвуко- УД2-12/1 18768-99 1 год 42963 АО "Интроскоп", Молдова, 27.06.2016 
вые г.Кишинев 
Дефектоскопы ультразвуко- УДЗ-21 26036-09 1 год 38662 АО "Интроскоп", Молдова, 01.01.2015 
вые г.Кишинев 
Дефектоскопы ультразвуко- УД4-76 36959-08 1 год 30561 ООО "ПРОМПРИЛАД", Ук- 01.02.2013 
вые раина, г.Киев 
Дефектоскопы ультразвуко- УДС2-РДМ-12 50250-12 1 год 46984 НПП "МОК Grup" SRL, Mon- 25.06.2017 
вые дова, г.Кишинев 
Дефектоскопы ультразвуко- УДС2-РДМ-22 29156-05 1 год 20501/1 НПП "РДМ" ООО, Молдова, 01.08.2015 
вые г.Кишинев 
Дефектоскопы ультразвуко- УДС2-РДМ-23 45152-10 1 год 40705/1 НПП "МОК Grup" SRL, Mon- 01.08.2015 
вые дова, г.Кишинев 
Дефектоскопы ультразвуко- УДС2-РДМ-33 24685-03 1 год 14570/1 НПП "РДМ" ООО, Молдова, 01.08.2015 
вые г.Кишинев 
Дефектоскопы ультразвуко- OmniScan МХ2 48833-12 1год 45188 Компания "Оутриз МОТ, 20.01.2017 
вые Іпс.", Канада 
Дефектоскопы ультразвуко- ISONIC 2009, 45378-10 1год 40985 Фирма "Зопогоп МОТ", Из- 01.08.2015 
вые на фазированной ре- ISONIC 2010 раиль 


шетке 
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Наименование СИ Обозначение а МПИ Ne cepte Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Дефектоскопы ультразвуко- RS 2 WP, К$ ЗО МИР 51578-12 1 год 48545 Компания "Sonatest Ltd.", 22.10.2017 
вье на фазированной pe- Великобритания 
шетке 
Дефектоскопы ультразвуко- ()5М35 X, USM35 X 31425-12 1 год 47035 Фирма "СЕ Sensing 8 In- 29.06.2017 
вые портативные РАС, USM35 X $ вресіоп Technologies 
GmbH", Германия 
Дефектоскопы ультразвуко- УД4-94-ОКО-01 36957-08 1 год 30559 ООО "ПРОМПРИЛАД", Ук- 01.02.2013 
вые универсальные раина, г.Киев 
Дилатометры ОЕ 4000 40859-09 1 год 35588 Фирма "К.В.АОТОМАЛОМЕ 01.08.2014 
ѕ.г..", Италия 
Дилатометры горизонталь- DIL 402 24832-03 1 год 14837 Фирма "Netzsch - бега їераи 01.06.2013 
ные с толкателем GmbH", Германия 
Дилатометры закалочные и DIL 805 A/D 47027-11 1 год 42923 Фирма "ВАНК - Тһегтоапа- 16.06.2016 
деформирующие lyse GmbH", Германия 
Длиномеры вертикальные ABBE 250 46141-10 1 год 41695 Фирма "РЕИММЕ$ $ JENA 01.08.2015 
GmbH", Германия 
Длиномеры вертикальные Ні Са!150,Ні Са! 46018-10 1год 42018 Фирма "Зумас 5.А.", Швей- 10.12.2015 
300 цария 
Длиномеры вертикальные ТС, Міпі-Уегіса! 40654-09 1 год 35330 Фирма "TRIMOS 5.А.", 01.07.2014 
ТУМ, Ава, Altia Pre- Швейцария 
mium, 2 Са!, V+, 
Үесіга-Тоисһ, Mestra, 
Мевіга-Тоисһ 
Длиномеры горизонтальные Labconcept NANO 46983-11 1год 42877 Фирма "TRIMOS 5.А.", 15.06.2016 
350, Габсопсерї Швейцария 
NANO 600, Габсоп- 
сері МАМО 1100 
Длиномеры горизонтальные Labconcept Premium 46984-11 1 год 42878 Фирма "ТКІМО8 S.A", 15.06.2016 
300 Швейцария 
Длиномеры горизонтальные LMI 40893-09 2 года 35633 Фирма "EKM JENA", Герма- 01.08.2014 
ния 
Длиномеры горизонтальные Міпі-Ногігопігі TELS, 25839-08 1 год 30710 Фирма "TRIMOS 5.А.", 01.03.2013 
Horizon, Horizon Швейцария 
Granite, Horizon 
Premium, THV, Lab- 
concept/Labconcept 
Premium, Twinner, 
Alesta/Alesta Pre- 
mium 
Измерители габаритных С55120, С55200, 44844-10 1год 40384 Фирма "Mettler-Toledo Car- 01.08.2015 
размеров С55400, С59000, доЗсап", Норвегия 
CSN810, С5М840, 
CSN910, ТЕХ 
Измерители глубины зале- PS 200 Ғеггоѕсап 50869-12 1 год 47729 Фирма "Hilti Corporation", 17.08.2017 
гания арматуры Лихтенштейн 
Измерители длины лазер- SL 49617-12 2 ropa 46173 Фирма "Proton Products 18.04.2017 
ные бесконтактнье Ltd.", Великобритания 
Измерители длины ультра- USM-3 44102-10 1 год 39499 Фирма "Norbar USA іпс.", 01.04.2015 
звуковые США 
Измерители длины цифро- НЕІРЕМНАІМ 51172-12 1год 48079 Фирма "Ог.Јоһаппеѕ 13.09.2017 
вые Heidenhain GmbH", Герма- 
ния 
Измерители лазерные три- РФ603 41061-09 1 год 35864 ООО "РИФТЭК", Беларусь, 01.08.2014 
ангуляционные г.Минск 
Измерители линейного и уг- ИК-1-ТК 40691-09 1 год 35346 ЧНПП "Турбоконтроль", Ук- 01.07.2014 
лового перемещения раина, г.Харьков 
Измерители перемещении КМ 49748-12 1год 46360 Фирма "ТоКуо Зокк! 05.05.2017 
(деформаций) Kenkyujo Co., Ша.", Япония 
Измерители перемещений VETO 51208-12 1 год 48121 Фирма "Tinius Olsen", США 13.09.2017 
(деформаций) бесконтакт- 
нье 
Измерители перемещений ИПДМ-1 44815-10 1 год 40305 ООО "НПФ "Диагностика", 01.08.2015 


(деформаций) магнитоме- 
ханические 
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Беларусь, г.Минск 
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Наименование СИ Обозначение Nerac МПИ NS сорт Изготовитель Срок дй? 
реестра свид. ствия 
Измерители расстояния до М55К3030К 51414-12 1год 48401 Фирма "SwRI", США 12.10.2017 
дефекта трубы 
Измерители расстояния до УУауетакег СЗ 47590-11 1год 43683 Фирма "Guided Ultrasonics 06.09.2016 
дефекта трубы ШТО“, Великобритания 
Измерители расстояния до  ЦРО200 (старое обо- 12004-89 2 года; 35337 ОАО "Уманский завод "Ме- 01.07.2014 
места повреждения кабеля значение ЦРО 200) с 2004 г. - гомметр", Украина, г.Умань 
1 год 
Измерители скорости и Гаѕег$рееа серии 36361-07 1 год 29844 Фирма "Beta ГаѕегМіке", 01.12.2012 
длины бесконтактные 154000, 158000, США 
159000 
Измерители ширины опти- MSO 48302-11 1год 44549 Фирма "IMS Меѕѕѕуѕќете 06.12.2016 
ческие GmbH", Германия 
Индикаторы Наех мод. 431980, 36014-07 1 год 29410 Фирма "Hoffmann GmbH 01.11.2012 
432000, 432505, Qualitatswerkzeuge", Герма- 
433060 n 433410 ния 
Индикаторы рычажно- МИКРОТЕХ 48592-11 1 год 45034 ЧНПП "МИКРОТЕХ", Украи- 21.12.2016 
зубчатые на, г.Харьков 
Индикаторы рычажно- Місгоп 43303-09 2года 38569 Фирма "МСКОМТООЕ$ 01.01.2015 
зубчатые с ценой деления 5.Р.О.", Чехия 
0,01 мм 
Индикаторы рычажно- МИКРОТЕХ 48591-11 1год 45033 ЧНПП "МИКРОТЕХ", Украи- 21.12.2016 
зубчатые с цифровым от- на, г.Харьков 
счетным устройством 
Индикаторы с цифровым МИКРОТЕХ 48590-11 1год 45032 ЧНПП "МИКРОТЕХ", Украи- 21.12.2016 
отсчетным устройством на, г.Харьков 
Индикаторы часового типа МИКРОТЕХ 48589-11 1 год 45031 ЧНПП "МИКРОТЕХ", Украи- 21.12.2016 
на, г.Харьков 
Индикаторы часового типа с Diapazon 51481-12 1 год 48435 Фирма "Diapazon JSC", Kn- 12.10.2017 
ценой деления 0,01 мм тай 
Индикаторы часового типа с мод. ИЧ 05, ИЧ 10, 42499-09 2 года 37582 Фирма "Jiangxi Machinery 8 01.01.2015 
ценой деления 0,01 мм ИЧ 25 Equipment Import 8 Export 
Corporation", Китай 
Калибры-скобы 0721 41520-09 1год 36427 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.10.2014 
Шебзгепгит", Германия 
Калибры-скобы МагаМе{ег 838 ЕА, 50105-12 1 год 46797 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.06.2017 
MaraMeter 838 ЕІ, мания 
МагаМе{ег 838 ТА, 
МагаМеќег 838 ТІ 
Камеры аэрофотосьемоч- ОгаСат 38213-08 1 год 32110 Фирма "Vexcel Imaging 01.08.2013 
ные цифровые GmbH", а Microsoft Com- 
pany, Австрия 
Кольца установочные 177 31524-12 1год 48857 Фирма "Mitutoyo 30.11.2017 
Согрогайоп", Япония 
Кольца установочные Ноһех 48512-11 2года 44798 Компания "Hoffmann GmbH 15.12.2016 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Кольца зталоннье 355 Е 43597-10 2 года 38876 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.04.2015 
мания 
Компараторы ЕМР 25 47348-11 1год 43386 Фирма "ҒЕІММЕ85 JENA 01.08.2016 
GmbH", Германия 
Комплекс измерительный ВИК 44568-10 1 год 40057 Фирма "СОУ Systems 01.08.2015 
высокоточный для опреде- GmbH", Германия 
ления геометрической ста- 
бильности 
Комплексы автоматизиро- кс-50 44504-10 1год 39955 Фирма "SEBA Нудготеше 01.08.2015 
ваннье измерительнье GmbH", Германия 
жидких осадков 
Комплексы автоматизиро- АСК 44503-10 1год 39954 Фирма "SEBA Нудготеше 01.08.2015 
ванные снегомерные GmbH", Германия 
Комплексы измерительные ММХ-250 47504-11 1 год 43573 Фирма "RIEGL Laser Meas- 15.08.2016 
сканирующие urement Systems GmbH", 
Австрия 
Комплекты контрольных об- КОУ-2 6612-99 1 год 42996 АО "Интроскоп", Молдова, 27.06.2016 


разцов и вспомогательных 
устройств 


г.Кишинев 
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Наименование СИ Обозначение ДЕ МПИ Ne cepte Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Комплекты мер моделей КМД-2353 48016-11 2года 44175 ООО "ПРОМПРИЛАД", YK- 21.10.2016 
дефектов для вихретоковой раина, г.Киев 
дефектоскопии 
Комплекты мер неразру- СЕ ЕТ 49259-12 2 года 45751 Фирма "СЕ Sensing & In- 14.03.2017 
шающего контроля вресіоп Technologies", Kn- 
тай 
Комплекты мер толшины ЕЗ500 44032-10 1год 39422 Фирма "Мезасоп 01.04.2015 
Messelektronik GmbH", Fep- 
мания 
Комплекты мер толшины Е СОМЕТЕК 990 37535-08 1 год 31192 Фирма "Еісотеїег Instru- 01.05.2013 
покрытий ments Ца.", Великобритания 
Комплекты сит лаборатор- Retsch 39663-08 2 года 34103 Фирма "КЕТЗСН GmbH", 01.01.2014 
ных Германия 
Комплекты эталонов тол- Е2500 36887-08 3 года 30455 Фирма "Мезасоп 01.02.2013 
щины Меззееккопк GmbH", Fep- 
мания 
Линейки измерительные me- Micron 43432-09 1 год 38766 Фирма "МСКОМТООЕ$ 01.01.2015 
таллические 5.Р.О.", Чехия 
Линейки поверочные ле- 610, 611 36356-07 3 roga 29852 Фирма "MIFRA s.r.l. 01.12.2012 
кальные с двусторонним Pontoglio (Вгезса)", Италия 
скосом (торговая марка "ЅТОВМ") 
Машины зубоизмеритель- WGT 45229-10 1 год 40854 Фирма "WENZEL GearTec 01.08.2015 
ные GmbH", Германия 
Машины зубоизмеритель- СТ 52274-12 1 год 49351 Фирма "СЕАКТЕС.С2 ѕ.г.о.", 27.12.2017 
нье координатнье Чехия 
Машины измерительные РМ$ 41699-09 1 год 36641 Фирма "Ог.Неіпгісћ Schnei- 01.11.2014 
дег Messtechnik GmbH", 
Германия 
Машины измерительные Werth ShaftScope 49395-12 1 год 45920 Фирма "Werth Messtechnik 26.03.2017 
CNC GmbH", Германия 
Машины измерительные WMM, WZM и SKM 45000-10 1 год 40576 Фирма "Dr.Heinrich Schnei- 01.08.2015 
для контроля валов der Messtechnik GmbH", 
Германия 
Машины координатно- Axiom Too 47347-11 1 год 43385 Компания "Арепіпк Innova- 01.08.2016 
измерительные tive Metrology ПР", Велико- 
британия 
Машины координатно- ЕО5, АКЕ5, НЕКА, 48513-11 1год 44799 Фирма "Соогаз Industries 15.12.2016 
измерительнье KRONOS s.r.l.", Италия 
Машины координатно- FARO Laser Tracker 45145-10 1 год 40785 Фирма "FARO Swiss Holding 01.08.2015 
измерительнье GmbH", Швейцария 
Машины координатно- Multi GAGE 41509-09 1 год 36417 Компания "Hexagon 01.10.2014 
измерительнье Metrology", Швейцария 
Машины координатно- ROMER Absolute 48042-11 1 год 44204 Фирма "Hexagon Metrology 26.10.2016 
измерительнье Агт серий 73, 75 Division ROMER", Франция 
Машины координатно- РАКО АКМ ЕОСЕ 50856-12 1 год 47714 Фирма "FARO Swiss Holding 17.08.2017 
измерительные мобильные GmbH", Швейцария 
Машины координатно- FARO Laser Scanner 45392-10 2 года 40998 Фирма "FARO Swiss Holding 01.08.2015 
измерительные мобильные GmbH", Швейцария 
Машины координатно- МСА/КСА 41044-09 1 год 35839 Фирма "Мешв М.М.", Бельгия 01.08.2014 
измерительные мобильные 
Машины координатные n3- ACCURA 51180-12 1год 48087 Фирма "Carl Zeiss Industrielle 13.09.2017 
мерительные Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Машины координатные n3- DuraMax 50781-12 1 год 47631 Фирма "Carl Zeiss Industrielle 30.07.2017 
мерительнье Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Машины координатные n3- Werth Ра! соре и 44176-10 1 год 39645 Фирма "Werth Messtechnik 01.04.2015 
мерительнье Werth На!5соре ҒО GmbH", Германия 
Машины координатнье n3- FARO Gage, FARO 41588-09 1 год 36617 Фирма "FARO Technologies 01.11.2014 


мерительнье мобильнье 
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Gage - PLUS, FARO 
PowerGage, Fusion 
FaroArm, Quantum 
FaroArm, FaroArm 
Platinum 


Inc.", Швейцария 
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Наименование СИ Обозначение м MAN NS cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Машины координатные n3- Werth ЗсореСпеск, 43691-10 1 год 39051 Фирма "Werth Messtechnik 01.04.2015 
мерительные мультисен- Werth МідеоСһеск, GmbH", Германия 
сорные Werth ЅсапСһеск, 
Werth РгобеСћеск, 
Werth Еаѕу$соре 3D 
Машины координатные n3- Actiris 350 37055-08 1 год 30693 Фирма "АсСМ", Франция 01.03.2013 
мерительные портативные 
Машины координатные n3- СітСоге 5100 INFI- 42764-09 1 год 37913 Фирма "СітСоге", США 01.01.2015 
мерительные портативные NITE 2.0, СітСоге 
5100 INFINITE 2.0 
Ршв, СітСоге 5100 
INFINITE 2.0 ЗС, 
СітСоге 4100 
Stingerlli 
Машины координатные n3- Romer 73, Romer 75, 48067-11 1 год 44235 Фирма "Hexagon Metrology 26.10.2016 
мерительные портативные CimCore 73, CimCore Division ROMER", Франция 
75 
Машины трехкоординатнье Bravo 38798-08 1 год 32923 Фирма "Hexagon Metrology 01.10.2013 
измерительнье $.р.А.", Италия 
Машины трехкоординатнье СепїегМах 36891-08 1 год 30459 Фирма "Carl Zeiss Industrielle 01.02.2013 
измерительнье Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Машины трехкоординатные CONTURA 62 36514-07 1 год 30087 Фирма "Carl Zeiss Industrielle 01.01.2013 
измерительнье Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Машины трехкоординатнье Daisy 39113-08 1 год 33352 Фирма "ХГап Най-Тесп АЕМ 01.12.2013 
измерительные Industrial Metrology Co., Ltd.", 
Китай 
Машины трехкоординатнье F25 36892-08 1 год 30460 Фирма "Carl Zeiss Industrielle 01.02.2013 
измерительнье Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Машины трехкоординатнье > СадеМах 36602-07 1 год 30095 Фирма "Carl Zeiss Industrielle 01.01.2013 
измерительнье Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Машины трехкоординатнье GLOBAL 22428-10 1 год 41482 Фирма "Hexagon Metrology 01.08.2015 
измерительнье S.p.A. (ОЕА)", Италия 
Машины трехкоординатнье ІН 54, LH 65, LH 87, 25305-03 1 год 15626 Фирма "Wenzel Prazision 01.01.2014 
измерительнье ІН 108, LH 1010, ЕН GmbH", Германия 
1210, ЕН 1512 
Машины трехкоординатные МСН 36721-08 1 год 30291 Фирма "ХГап Най-Тесп АЕМ 01.02.2013 
измерительные Industrial Metrology Co., Ша.", 
Китай 
Машины трехкоординатнье Micra 38906-08 1 год 33086 Фирма "Hexagon Metrology 01.11.2013 
измерительнье $.р.А.", Италия 
Машины трехкоординатные ML-L 36720-08 1 год 30290 Фирма "Xi'an High-Tech АЕМ 01.02.2013 
измерительные Industrial Metrology Co., Ша.", 
Китай 
Машины трехкоординатные ММА В 2000/ММ2В 36879-08 1 год 30443 Фирма "Carl Zeiss Industrielle 01.02.2013 
измерительнье 2500 Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Машины трехкоординатные РІСО 47970-11 1 год 44110 Фирма "МОКА-АЕН Меігді- 10.10.2016 
измерительные оду GmbH", Германия 
Машины трехкоординатнье Рита 38750-08 1 год 32879 Фирма "Hexagon Metrology 01.10.2013 
измерительнье $.р.А.", Италия 
Машины трехкоординатные PRIMUS, РЕМУ$-М, 48043-11 1 год 44205 Фирма "МОКА-АЕН Меігді- 26.10.2016 
измерительнье PRIMUS-L ogy GmbH", Германия 
Машины трехкоординатнье PRO/PRO-T Select, 36187-07 1 год 29654 Фирма "Сап Zeiss Industrielle 01.12.2012 
измерительные РКО/РКО-Т Сот- Messtechnik GmbH", Герма- 
pact, PRO/PRO-T ния 
Premium 
Машины трехкоординатнье КА/КАО 44276-10 1 год 39709 Фирма "Wenzel Prazision 01.04.2015 
измерительнье GmbH", Германия 
Машины трехкоординатнье RSplus/RSDplus 44275-10 1год 39708 Фирма "Wenzel Prazision 01.04.2015 
измерительные GmbH", Германия 
Машины трехкоординатные ТЕЗА МІСКО-НІТЕ 29314-08 1год 30847 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.04.2013 
измерительнье 3D pna 
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реестра свид. ствия 
Машины трехкоординатные ІК V-GP 50108-12 1 год 46800 Фирма "Nikon Metrology 01.06.2017 
измерительные портальные Europe МУ", Бельгия 
Меры длины концевые Diapazon 51477-12 1год 48428 Фирма "Diapazon JSC", Kn- 12.10.2017 
плоскопараллельнье тай 
Меры длины концевые ETALON Basic и 44613-10 1 год 40166 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.08.2015 
плоскопараллельнье ТЕЗА рия 
Меры длины концевые Ноех мод. 480450 и 35997-07 1 год 29404 Фирма "Hoffmann GmbH 01.11.2012 
плоскопараллельнье 481050 Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Меры длины концевые Ноех мод. 480500 и 35998-07 1 год 29405 Фирма "Hoffmann GmbH 01.11.2012 
плоскопараллельнье 481070 Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Меры длины концевые Ноех мод. 481030 35996-07 1 год 29403 Фирма "Hoffmann GmbH 01.11.2012 
плоскопараллельнье Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Меры длины концевые Магбаде 402, Маг- 23297-12 1 год 47718 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 17.08.2017 
плоскопараллельнье Саде 402С, Магбаде мания 
404, Магбаде 404С, 
Магбаде 406, Mar- 
Саде 406С, Магбаде 
408, Магбаде 408С, 
Магбаде 409, Mar- 
Саде 409С, Магбаде 
417, Магбаде 417С 
Меры длины концевые Місгоп 51479-12 1год 48430 Фирма "МСКОМТООЕ$ 12.10.2017 
плоскопараллельные 5.Р.О.", Чехия 
Меры длины ультразвуко- H1 n H2 44112-10 1 год 39500 Фирма "ОК Tool East 01.04.2015 
вые Hampton, СТ", США 
Меры для поверки приборов КМ 100 52266-12 2года 49340 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 27.12.2017 
для измерений контура по- мания 
верхности 
Меры для поверки устано- Саііргі - Ғегбега CW- 49402-12 2 года 45927 Фирма "пехбЕМЗЕ Mess- 26.03.2017 
вок автоматизированных 40 und Prufsysteme GmbH", AB- 
бесконтактных стрия 
Меры толшины покрытий МОС 43172-09 1 год 38337 Фирма "МОС Infrared Engi- 01.01.2015 
neering Ltd.", Великобрита- 
ния 
Меры толшины покрьтий МТОНП, МТ-НП, 44899-10 1год 40588 Институт прикладной физи- 01.08.2015 
МТДХПН ки НАН Беларуси, Беларусь, 
г.Минск 
Меры установочные Магбаде 426, Маг- 50634-12 1 год 47440 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 23.07.2017 
Gage 426 G, Mar- мания 
Саде 426 5, Маг- 
Gage 426 D, Mar- 
Gage 426 DS 
Метры деревянные бруско- МДБ 49578-12 1 год 46122 ИП Радоман С.В., Беларусь, 18.04.2017 
вые г.Минск 
Микрометры Наех мод. 421505 40656-09 1 год 35332 Фирма "Hoffmann GmbH 01.07.2014 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Микрометры МИКРОТЕХ 32166-11 1год 45028 ЧНПП "МИКРОТЕХ", Украи- 21.12.2016 
на, г.Харьков 
Микрометры гладкие Garant 44034-10 1 год 39423 Фирма "Hoffmann GmbH 01.04.2015 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Микрометры гладкие MK 41287-09 1 год 36142 Фирма "Jiangxi Machinery & 01.10.2014 
Equipment Import & Export 
Corporation", Китай 
Микрометры гладкие МК Diapazon и МКЦ 51300-12 1 год 48199 Фирма "Diapazon JSC", Kn- 21.09.2017 
Diapazon тай 
Микрометры гладкие М5101Е, М5101 36358-07 1 год 29853 Фирма "МЕКА s.r.l. 01.12.2012 
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Микрометры гладкие МК Місгоп и МКЦ 50855-12 1 год 47713 Фирма "МСКОМТООГЗ 17.08.2017 
Місгоп 5.Р.О.", Чехия 
Микрометры для измерений 15ОМАЗТЕК серии 37600-08 1 год 31323 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.05.2013 
резьбы АС рия 
Микрометры для измерений МСКОМАЗТЕК АС 37782-08 1 год 31564 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.06.2013 
резьбы рия 
Микрометры нониусные 102, 103, 104, 105, 30741-12 1год 45397 Фирма "Mitutoyo 08.02.2017 
106, 111, 112, 115, Согрогайоп", Япония 
118, 119, 122, 123, 
169 
Микрометры рычажные МР Місгоп 49655-12 1год 46206 Фирма "МСКОМТООГЗ 20.04.2017 
5.Р.О.", Чехия 
Микрометры с измеритель- ЕТАГОМ Вавіс 41898-09 1 год 36953 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.12.2014 
ными упорами рия 
Микрометры с призматиче- MICROMASTER и 43593-10 1год 38873 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.04.2015 
ской измерительной по- 1ЗОМАЗТЕК AS рия 
верхностью 
Микрометры с цифровым 0912 и 1865 39652-08 1 год 34092 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.01.2014 
отсчетом Шерзгепгит", Германия 
Микрометры с цифровым МОМ 36359-07 1 год 29854 Фирма "МЕКА s.r.l. 01.12.2012 
отсчетом Pontoglio (Вгезса)", Италия 
(торговая марка "ЅТОВМ") 
Микрометры со вставками ETALON Basic, 42498-09 1 год 37581 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.01.2015 
МСКОМАЗТЕК рия 
Микрометры универсальные Рпта! 51837-12 1год 48804 Фирма "Wollschlager GmbH 21.11.2017 
& Co. KG", Германия 
Микрометры цифровые 293, 323, 331, 340, 30740-12 1год 45398 Фирма "Mitutoyo 08.02.2017 
342, 369, 389, 395, Согрогайоп", Япония 
406, 422 
Микрометры цифровые Місготаг 40 EW, Mi- 45558-10 1 год 41205 Фирма "Mahr GmbH 01.08.2015 
cromar 40 EXL, Mi- Esslingen", Германия 
cromar 40 EWS, Mi- 
cromar 40 EWV 
Микрометры цифровые Рпта! 51697-12 1 год 48678 Фирма "Wollschlager GmbH 08.11.2017 
& Co. KG", Германия 
Микрометры цифровые 5 Міке РКО 42934-09 1год 38262 Фирма "Зумас 5.А.", Швей- 01.01.2015 
цария 
Микрометры цифровые для VOGEL 37512-08 1 год 31288 Фирма "VOGEL GERMANY 01.05.2013 
измерений пазов GmbH 8 Со. КС", Германия 
Микрометры цифровые для VOGEL 37513-08 1 год 31289 Фирма "VOGEL GERMANY 01.05.2013 
измерений толшины стенок GmbH 8 Со. КС", Германия 
труб 
Микрометры цифровые 3y- VOGEL 37522-08 1 год 31300 Фирма "VOGEL GERMANY 01.05.2013 
боизмерительные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Микрометры электронные 4000 32911-12 1год 46174 Компания "Parker Hannifin 18.04.2017 
Corporation", Великобрита- 
ния 
Микроскопы видеоизмери- CZW 1 40649-09 1 год 35325 Фирма "Mahr Ми Швепвог 01.07.2014 
тельнье GmbH", Германия 
Микроскопы видеоизмери- ММ 320 39844-08 1 год 34640 Фирма "Mahr МиШвепвог 01.01.2014 
тельнье GmbH", Германия 
Микроскопы измерительные У/М1 41696-09 1 год 36638 Фирма "Ог.Неіпгісћ Schnei- 01.11.2014 
дег Messtechnik GmbH", 
Германия 
Микроскопы измерительные OLYMPUS 5ТМ6, 50074-12 1 год 46761 Фирма "OLYMPUS 01.06.2017 
оптические 5ТМ6-ІМ Согрогайоп", Япония 
Микроскопы электронные Morgagni, Теспаі (52, 40981-09 1 год 35991 Фирма "ЕЕ! Сотрапу", Ни- 01.08.2014 
просвечивающие Titan 80-300 дерланды 
Модули приемные сигналов Trimble ВО960, 46578-11 1год 42359 Фирма "Trimble Navigation 31.03.2016 
космических навигационньх BX960, BX960-2 Ltd.", CWA 
систем ГЛОНАСС n GPS 
Наборы мер длины конце- 42869-09 1год 38064 Фирма "Jiangxi Machinery % 01.01.2015 


вые плоскопараллельные 


Equipment Import 8 Export 
Corporation", Китай 
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Наборы эталонов толщины Ғ2800 43285-09 1 год 38651 Фирма "Меѕасоп 01.01.2015 
покрытий Меззееккопк GmbH", Fep- 
мания 
Нивелиры с компенсатором С410 25141-03 1 год 15260 Фирма "Ѕоккіа Со. Па.", 01.01.2014 
Япония 
Нивелиры с компенсатором RUNNER 20, 25129-08 1 год 34835 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
RUNNER 24 АС", Швейцария 
Нутромеры INTERAPID IRA 2 44555-10 1 год 40046 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.08.2015 
рия 
Нутромеры ТЕЗА ІМІСКО сара ы 44611-10 1 год 40164 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.08.2015 
system, ТЕЗА IM- pna 
ІСКО, TESA ALE- 
SOMETER сара р 
system, ТЕЗА ALE- 
SOMETER, ROCH 
ALESOMETER, 
TESA TRI-O-BOR, 
ETALON INTALOM- 
ETER 531 
Нутромеры ТЕЗА ҮА 44717-10 1год 40266 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.08.2015 
рия 
Нутромеры XTD, ХТН, Ultima 26701-10 1 год 39228 Фирма "Sylvac 5.А.", Швей- 01.04.2015 
цария 
Нутромеры МИКРОТЕХ 32163-11 1год 45157 ЧНПП "МИКРОТЕХ", Украи- 29.12.2016 
на, г.Харьков 
Нутромеры двух- и трехто- 0906 40037-08 1год 34581 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.01.2014 
чечнье микрометрические Шерзгепгит", Германия 
Нутромеры двух- и трехто- БІСІ-МЕТ 0907, 40038-08 1год 34582 Фирма "Неііоѕ-Ргеіѕѕег Ver- 01.01.2014 
чечные с цифровым отсче- БІСІ-МЕТ 0908 Шебзгепгит", Германия 
том 
Нутромеры индикаторные 8440 43596-10 1 год 38875 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.04.2015 
мания 
Нутромеры индикаторные 844М 43594-10 1 год 38874 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.04.2015 
мания 
Нутромеры индикаторные Diapazon 51299-12 1 год 48198 Фирма "Diapazon JSC", Kn- 21.09.2017 
тай 
Нутромеры индикаторные Сагап! 44066-10 1 год 39476 Фирма "Hoffmann GmbH 01.04.2015 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Нутромеры индикаторные МОСЕГ 37601-08 1 год 31324 Фирма "VOGEL GERMANY 01.05.2013 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Нутромеры индикаторные НИ Місгоп 49723-12 1год 46330 Фирма "МСКОМТООЕ$ 05.05.2017 
5.Р.О.", Чехия 
Нутромеры индикаторные с мод. НИ 6-10, НИ 10- 42013-09 1 год 37502 Фирма "INDUSTRIAL SUP- 01.01.2015 
ценой деления 0,01 мм 18, НИ 18-35, НИ 35- PLY (QINGDAO) ІТ", Kn- 
50, НИ 50-100, НИ тай 
50-160, НИ 100-160, 
НИ 160-250, НИ 250- 
450 
Нутромеры микрометриче- ETALON 532 38079-08 1 год 31996 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.07.2013 
ские рия 
Нутромеры микрометриче- Holex мод. 428990, 36750-08 1 год 30302 Фирма "Hoffmann GmbH 01.02.2013 
ские 428991 Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Нутромеры микрометриче- Місготаг 44 F, Mi- 50110-12 1год 46804 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.06.2017 
ские сготаг 44 Cms, Mi- мания 
сготаг 44 СВ 
Нутромеры микрометриче- НМ 42487-09 1год 37570 Фирма "INDUSTRIAL SUP- 01.01.2015 
ские PLY (QINGDAO) ІТ", Kn- 
тай 
Нутромеры микрометриче- VOGEL 37334-08 1 год 30926 Фирма "VOGEL GERMANY 01.04.2013 
ские двухточечнье GmbH 8 Со. КС", Германия 
Нутромеры микрометриче- МИКРОТЕХ 48594-11 1 год 45036 ЧНПП "МИКРОТЕХ", Украи- 21.12.2016 


ские двухточечные 
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Нутромеры микрометриче- VOGEL 37336-08 1 год 30927 Фирма "VOGEL GERMANY 01.04.2013 
ские двухточечные с удли- GmbH 8 Со. КС", Германия 
нителями 
Нутромеры микрометриче- Ноіех мод. 426800, 36267-07 1 год 30484 Фирма "Hoffmann GmbH 01.12.2012 
ские с губками 426900 Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Нутромеры микрометриче- Місготаг 44 CZ 50857-12 1 год 47715 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 17.08.2017 
ские со вставками мания 
Нутромеры микрометриче- VOGEL 37338-08 1 год 30929 Фирма "VOGEL GERMANY 01.04.2013 
ские трехточечные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Нутромеры микрометриче- МИКРОТЕХ 48593-11 1 год 45035 ЧНПП "МИКРОТЕХ", Украи- 21.12.2016 
ские трехточечные на, г.Харьков 
Нутромеры самоцентри- 844К 43595-10 1год 38946 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.04.2015 
рующиеся мания 
Нутромеры трехточечнье 368 Ноһеві, 468 49048-12 1год 45488 Фирма "Mitutoyo 14.02.2017 
БІСІМАТІС, 568 Согрогайоп", Япония 
ВОКЕМАТІС 
Нутромеры цифровые трех- VOGEL 37337-08 1 год 30928 Фирма "VOGEL GERMANY 01.04.2013 
точечные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Образцы искусственных ОИД ВТ-1 РУ1Ш 36618-07 З года 301952 ООО "ПРОМПРИЛАД", Ук- 01.01.2013 
дефектов для вихретоково- раина, г.Киев 
го контроля 
Определители места по- ЕСЕ! 30 40589-09 2 года 35307 Фирма "Кооператив техники 01.06.2014 
вреждения кабеля связи "ELEKTRONIKA", 
Венгрия 
Плиты поверочнье Місгоп 50635-12 2года 47441 Фирма "МСКОМТООГЗ 23.07.2017 
5.Р.О.", Чехия 
Плиты поверочные и pasme- РСАМОПТН 40686-09 1 год 35341 Фирма "РЕАМОМТН GmbH", 01.07.2014 
точные Германия 
Преобразователи линейных ВТЕ5, ВТІ6, BTL7 46638-11 2 года 42426 Фирма "Balluff GmbH", Fep- 07.04.2016 
перемещений мания 
Преобразователи метеоро- 1К531-0МВ 51780-12 1 год 48774 Фирма "ит Mess- und Re- 23.11.2017 
логических параметров до- дейесһпік GmbH", Германия 
рожного покрытия 
Преобразователи переме- ТВ и TRS 51703-12 1 год 48687 Фирма "Novotechnik Stiftung 08.11.2017 
щений & Со Меззмецаитейтег 
ОНС", Германия 
Преобразователи переме- 2600 27805-07 1год 29452 Фирма "Instron", Великобри- 01.11.2012 
шения тания 
Преобразователи переме- ТО 41231-09 1год 36391 Фирма "Мірго-Мешег 5.А.", 01.09.2014 
шения Швейцария 
Преобразователи переме- РЕ5-302 и РЕ$-305 52306-12 З года 49387 Фирма "Мірго5увіМ, Іпс.", 27.12.2017 
шения вихретоковые Канада 
Преобразователи переме- ВМ-ППТ 15538-08 З roga 32828 Фирма "Bently Nevada LLC", 01.10.2013 
щения токовихревые США 
Приборы ETALON ФЕОЦКАМ 44475-10 1 год 39981 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.08.2015 
рия 
Приборы ТЕЗА ОРС, ТЕЗА 44268-10 1год 39701 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.04.2015 
ОРО рия 
Приборы для диагностики TDR2, ТОК2-Агс!с 49133-12 1год 45614 Компания "Тез{сопзий 24.02.2017 
фундаментов Limited", Великобритания 
Приборы для измерений ТЕЗА УЕКІВОК 37223-08 1 год 30844 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.04.2013 
диаметров отверстий рия 
Приборы для измерений ot- МагҒогт MFU 100 40648-09 2 года 35324 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.07.2014 
клонений OT круглости мания 
Приборы для измерений от- МагҒогт ММО 200 41036-09 2года 35831 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.08.2014 
клонений от круглости мания 
Приборы для измерений ot- МагҒогт ММО 400 38013-08 2года 31918 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.07.2013 
клонений OT круглости мания 
Приборы для измерений от- Копсогдег ЕС500 38953-08 2 года 33137 Фирма "Kosaka Laboratory 01.11.2013 
клонений от круглости Ца.", Япония 
Приборы для измерений ot- Таіугопа 450 38784-08 2 года 32912 Фирма "Taylor Hobson ПЯ", 01.10.2013 


клонений от круглости 


Великобритания 
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Приборы для измерений от- ЕТАГОМ КА 44288-10 1 год 39721 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.04.2015 
клонений от прямолинейно- рия 
сти, перпендикулярности и 
параллельности 
Приборы для измерений Магѕи? ХС 20 38227-08 2 года 32192 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.08.2013 
параметров контура по- мания 
верхности 
Приборы для измерений 178 30381-11 2года 44014 Фирма "Mitutoyo 03.10.2016 
параметров шероховатости Согрогайоп", Япония 
Приборы для измерений MarSurf М 300 41060-09 2года 35863 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.08.2014 
параметров шероховатости мания 
Приборы для измерений Регіотеќег М 1, 41043-09 2 года 35838 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.08.2014 
параметров шероховатости Pertometer М 2 мания 
Приборы для измерений КОСОЗИКЕ 10 n 41092-09 2 roga 35939 Фирма "ТЕЗА SA", Швейца- 01.09.2014 
параметров шероховатости КОСОЗИКЕ 106 рия 
поверхности 
Приборы для измерений ЗУВТКОМС 25 45575-10 2года 41222 Фирма "Taylor Hobson Ltd.", 01.08.2015 
параметров шероховатости Великобритания 
поверхности 
Приборы для измерений Маг$һай МАМ 44554-10 1 год 40045 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.08.2015 
размеров валов мания 
Приборы для измерений FORM ТАСУЗИКЕ 20668-12 2 года 47065 Фирма "Taylor Hobson Ltd.", 29.06.2017 
текстуры поверхности, OT- Великобритания 
клонения от формы дуги ок- 
ружности, прямолинейности 
и радиуса дуги средней ли- 
нии по методу наименьших 
квадратов 
Приборы для измерений MarSurf LD 120 39291-08 2 roga 33589 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.12.2013 
шероховатости и контура мания 
поверхности 
Приборы для измерений Магви 52273-12 2 года 49350 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 27.12.2017 
шероховатости и контура 10120/Магзип мания 
поверхности 00120, Магвип 
10130, MarSurf 
10260 

Приборы для измерений MarSurf PS1 32255-12 2 roga 47514 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 27.07.2017 
шероховатости поверхности мания 
Приборы для измерений Зипсогдег 5Е1200 38751-08 2года 32890 Фирма "Kosaka Laboratory 01.10.2013 
шероховатости поверхности Ца.", Япония 
Приборы для измерений Зипсогдег 5Е1700а 38907-08 2 года 33087 Фирма "Kosaka Laboratory 01.11.2013 
шероховатости поверхности Ца.", Япония 
Приборы для измерений Зипсогдег 5Е500 38908-08 2 года 33088 Фирма "Kosaka Laboratory 01.11.2013 
шероховатости поверхности Ца.", Япония 
Приборы для измерения Пеленг СФ-01 25194-03 1 год 15291 ОАО "Пеленг", Беларусь, 01.01.2014 
метеорологической дально- г. Минск 
сти видимости 
Приборы для измерения Рготозсоре и 42008-09 1 год 37498 Фирма "РКОСЕО ЗА", 01.01.2015 
толшины зашитного слоя Profometer Швейцария 
бетона 
Приборы для контроля na- MarShaft SCOPE 750 44811-10 1 год 40301 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.08.2015 
раметров валов мания 
Приборы для обнаружения Teleflex УХ 50406-12 3года 47217 Фирма "Ѕеракмт", Герма- 09.07.2017 
повреждений кабелей ния 
Приборы для обнаружения ЕНКЗАОЗ 47139-11 1год 43090 Фирма "Shanghai Сгапдмау 05.07.2016 
повреждений оптического Telecom Tech. Co., Ца.", Kn- 
кабеля тай 
Приборы для поверки изме- КП МЗ 26322-09 1 год 38073 Фирма "Зумас 5.А.", Швей- 01.01.2015 
рительных головок цария 
Приборы для поверки name- Орйтаг 100 36893-08 1 год 30461 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.02.2013 
рительных головок и датчи- мания 
ков 
Приборы для послеубойной ІМ-03 48299-11 1 год 44546 Фирма "Zaklad Techniki Mik- 06.12.2016 
классификации свиных туш горгосеѕогомеј", Польша 
Приборы зубоизмеритель- GMX 275/400 40858-09 1 год 35587 Фирма "Mahr ОКМ GmbH", 01.08.2014 
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Приборы зубоизмеритель- PRIMAR GMX 600 40977-09 1год 35829 Фирма "Mahr ОКМ GmbH", 01.08.2014 
ные Jena, Германия 
Приборы однокоординатные Ргесітаг LINEAR 37063-08 1 год 30700 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.03.2013 
для измерений длины 100/400/800/1200 мания 
Приборы портативные для  TR100, ТК110 20665-07 1 год 29470 Фирма "Time Group Іпс.", Ки- 01.11.2012 
измерения шероховатости тай 
поверхности 
Приборы портативные для ТР200, ТК210, 20666-08 2 года 34113 Фирма "Time Group Іпс.", Ки- 01.01.2014 
измерения шероховатости  ТК220 тай 
поверхности 
Приборы портативные для TR300 39644-08 2 года 34084 Фирма "Time Group Іпс.", Ки- 01.01.2014 
измерения шероховатости тай 
поверхности 
Приборы скважинные СойТгак, ОпТгак, 41782-09 1 год 36791 Фирма "ВАКЕК НУСНЕЗ", 01.12.2014 
АгПгак США, Германия 
Приборы скважинные МРК 41781-09 1год 36790 Фирма "ВАКЕК НУСНЕЗ", 01.12.2014 
США, Германия 
Приборы скважинные КауПгак І, МауПгак 41780-09 1 год 36789 Фирма "BAKER HUGHES", 01.12.2014 
Il, GyroTrak США, Германия 
Приборы ультразвуковые НО-01 (УК-14ПМ) 12480-98 1 год 2119 АО "Интроскоп", Молдова, 01.12.2014 
г.Кишинев 
Приборы ультразвуковые ТТЕ+ 50407-12 1 год 47218 Компания "Рап! Integrity 09.07.2017 
для контроля трубопрово- Ца.", Великобритания 
дов 
Приборы универсальные DMS 1000 36001-07 1 год 29408 Фирма "МСКОКЕР", Италия 01.11.2012 
для измерений длины 
Приборы универсальные DMS 680 38766-08 2 года 32894 Фирма "МСКОКЕР", Италия 01.10.2013 
для измерений длины 
Приборы универсальные Ргесітаг ULM 37804-08 1 год 31586 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.06.2013 
для измерений длины 300/600/1000/1500 мания 
Приборы универсальные Ргесітаг ULM 37772-08 1 год 31554 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.06.2013 
для измерений длины 5205/10005/14005 мания 
Приборы универсальные Ргесітаг ULM 800 37806-08 1 год 31588 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.06.2013 
для измерений длины 115001 мания 
Проволочки Магбаде 426 М, 50637-12 1год 47445 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 23.07.2017 
MarGage 426 MS n мания 
МагСаде 426 А 
Проекторы измерительные HELIOS 350 H, HE- 40147-08 1 год 34697 Фирма "LTF $.р.А.", Италия 01.01.2014 
LIOS 350 V, ORION 
400 H, ORION 400 V, 
ARES, ANTEUS B, 
ANTEUS B SPECIAL, 
ATLAS 600, ATLAS 
600 SPECIAL, ATLAS 
760, ATLAS 760 
SPECIAL, CYCLOP 
Проекторы измерительнье ST, P n PMP 41862-09 1 год 36942 Фирма "Ог.Неіпгісћ Schnei- 01.12.2014 
дег Messtechnik GmbH", 
Германия 
Профилографы акустиче- WHRZ 1200 (WH Rio 40754-09 1 год 35493 Фирма "Teledyne КО Instru- 01.07.2014 
ские доплеровские Grande 1200 kHz ОК ments", США 
ADCP), SPADCP 
(Stream Pro with 
Pocket PC) n WHR 
600 (WH Rio Grande 
600 kHz DR ADCP) 
Профилометры бигігопіс Duo 20669-12 3 года 45631 Фирма "Taylor Hobson ПЯ", 24.02.2017 
Великобритания 
Профилометры оптические ТАГУЗИКЕ СС! 48168-11 1 год 44398 Фирма "Taylor Hobson ПЯ", 08.11.2016 
Великобритания 
Профилометры поверхности ИКП 35128-07 1 год 48260 ООО "РИФТЭК", Беларусь, 28.09.2017 
катания колесной пары г.Минск 
Рейки нивелирные телеско- МЕСА Т53М, VEGA 51835-12 1 год 48802 Фирма "Тіапјіп ЗЕОР Ргесі- 21.11.2017 


пические 


Т54М, МЕСА Т55М 


sion Instrument Co., LTD.", 
Китай 
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Рулетки измерительные 462010 48406-11 1год 44679 Компания "Hoffmann GmbH 06.12.2016 
Holex с держателем моди- Qualitatswerkzeuge", Герма- 
фикации ния 
Рулетки измерительнье ме- 080 21096-12 1 год 49229 Фирма "Hartwig instruments 18.12.2017 
таллические В.М.", Нидерланды 
Рулетки измерительные me- F101, F188, F190, 36463-07 1 год 29952 Фирма "MIFRA s.r.l. 01.01.2013 
таллические F900 Pontoglio (Вгезса)", Италия 
(торговая марка "ЅТОВМ") 
Рулетки измерительные Me- Geobox 36016-07 1 год 29412 Фирма "СЕОВОХ Measuring 02.10.2017 
таллические Technology Па.", Китай 
Рулетки измерительные Me- ИМЗМ, ОМБМ, ТЕ5М, 22003-07 1 год 26896 Фирма "Fisco Tools Limited", 15.05.2017 
таллические ВТ8М, ЕХ10/5, Великобритания 
ЕХ20/5, Т520/2, 
Т530/2, Т550/2, 
ТК20/5, ТКЗО/5, 
ТК50/5, ТСЗ0/5, 
ҮС50/5, ҮКЗ0/5, 
ҮК50/5, РК100/5 
Рулетки измерительные Me- VEGA 1130, VEGA 41292-09 1год 36147 Фирма "Komelon 01.10.2014 
таллические 1150 Согрогайоп", Корея 
Рулетки измерительные ме- Р1ОУЗГ, Р20УЗГ 15860-12 1год 48442 Киевское опытно- 12.10.2017 
таллические производственное предпри- 
ятие "Контакт" УТОГ, Украи- 
на, г.Киев 
Рулетки измерительные ме- Р20УЗК 35280-07 1 год 48439 Киевское опытно- 12.10.2017 
таллические производственное предпри- 
ятие "Контакт" УТОГ, Украи- 
на, г.Киев 
Рулетки измерительные Me- Р2УЗК, Р5УЗК, 35279-07 1год 48441 Киевское опытно- 12.10.2017 
таллические Р1ОУЗК производственное предпри- 
ятие "Контакт" УТОГ, Украи- 
на, г.Киев 
Рулетки измерительные ме- РЗОУЗК 35278-07 1год 48440 Киевское опытно- 12.10.2017 
таллические производственное предпри- 
ятие "Контакт" УТОГ, Украи- 
на, г.Киев 
Рулетки измерительные Mme- Р5ОУЗК 35281-07 1 год 48438 Киевское опытно- 12.10.2017 
таллические производственное предпри- 
ятие "Контакт" УТОГ, Украи- 
на, г.Киев 
Рулетки измерительные ме- РНГ 43611-10 1год 38890 ЗАО "Опика", Беларусь, 01.04.2015 
таллические с грузом г.Молодечно 
Системы автоматического Агдомвюп 47828-11 1 год 43976 Фирма "Зопогоп МОТ", Из- 03.10.2016 
ультразвукового контроля раиль 
Системы автоматического Коюзсап 44387-10 1 год 39866 Фирма "Копідеп Technische 01.04.2015 
ультразвукового контроля Dienst В.М." (КТО), Нидер- 
ланды 
Системы бесконтактных из- Нам/К/Кебіге! 51332-12 1год 48232 Компания "Мвюп 21.09.2017 
мерений Elite/Merlin/Falcon/Sw Engineering Ltd.", Велико- 
ift/Swift Duo британия 
Системы зубоизмеритель- СМ$ и СММ 48620-11 1год 45064 Фирма "Gleason Metrology 21.12.2016 
ные Systems Corporation", США 
Системы зубоизмеритель- SIGMA 38405-08 1 год 32431 Фирма "Gleason M&M Preci- 01.09.2013 
ные sion Systems CORPORA- 
TION", США 
Системы измерений n noka- OWTS 47523-11 2 ropa 43594 Фирма "Sietz Instruments 15.08.2016 
лизации мест дефектов АС", Швейцария 
изоляции 
Системы измерений konec- WSM-600 51174-12 1 год 48081 Фирма "Simmons Machine 13.09.2017 
HbIX пар Tool Corp.", CWA 
Системы измерительно- Leica 3D Disto 50738-12 1 год 47585 Компания "Leica Geosystems 30.07.2017 
проекционные АС", Швейцария 
Системы измерительно- Leica Ромегбгаде 41296-09 1год 36151 Фирма "Leica Geosystems 01.10.2014 
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Системы измерительные РЕМ 23 41291-09 1 год 36146 Фирма "Societe des Anciens 01.10.2014 
для контроля прямолиней- Etablissements L. СЕЗМАК", 
ности рельсов Франция 
Системы измерительные MSI 46134-10 1 год 41688 Фирма "IMS Messsysteme 01.08.2015 
толшины проката изотопные GmbH", Германия 
с лазерным измерителем 
длины 
Системы измерительные MSO 46133-10 1 год 41687 Фирма "IMS Messsysteme 01.08.2015 
толшины проката лазерные GmbH", Германия 
с лазерным измерителем 
длины 
Системы измерительные MSR 44992-10 1 год 40568 Фирма "IMS Messsysteme 01.08.2015 
толшины проката рентге- GmbH", Германия 
новские с лазерным изме- 
рителем длины 
Системы калибровочные ОС 20-\/ Ва!раг 45555-10 1год 41202 Фирма "Renishaw ріс", Benn- 01.08.2015 
кобритания 
Системы контроля сварных Hawkeye 46924-11 1год 42791 Компания "ТезТех, Іпс.", 06.06.2016 
швов США 
Системы контроля толщины Rightrax ТМ5-МІТ, 51470-12 1год 48420 Фирма "СЕ Sensing & In- 12.10.2017 
Rightrax TMS-SALT, spection Technologies", США 
Rightrax TMS-ALT 
Системы лазерной центровки PRUFTECHNIK 51748-12 1 год 48749 Компания "РКУРТЕСНМК 20.11.2017 
Alignment Systems GmbH", 
Германия 
Системы лазерные для из- Fixturlaser 52307-12 1 год 49388 Фирма "Elos Нхипазег АВ", 27.12.2017 
мерения перемещений Швеция 
Системы лазерные коорди- АРІ RADIAN 52269-12 1 год 49346 Фирма "Automated Precision 27.12.2017 
натно-измерительные Іпс.", США 
Системы лазерные коорди- Leica Absolute 38014-08 1 год 31919 Фирма "Leica Geosystems 01.07.2013 
натно-измерительные Тгаскег АТ 901-В, АТ АС (Hexagon Metrology)", 
901-MR, AT 901-LR Швейцария 
Системы лазерные коорди- Leica Absolute 48561-11 1год 44854 Фирма "Leica Geosystems 15.12.2016 
натно-измерительные ТгасКег АТ401 АС", Швейцария 
Системы лазерные коорди- Leica НО$4400 40844-09 1 год 35570 Фирма "Leica Geosystems 01.08.2014 
натно-измерительные ска- АС", Швейцария 
нирующие 
Системы лазерные коорди- Leica НО$6100 40889-09 1год 35629 Фирма "Leica Geosystems 01.08.2014 
натно-измерительные CKA- АС", Швейцария 
нирующие 
Системы лазерные коорди- Leica НО$7000 48553-11 1год 44846 Фирма "Leica Geosystems 15.12.2016 
натно-измерительные CKA- АС", Швейцария 
нирующие 
Системы лазерные коорди- Leica Н058800 48546-11 1год 44839 Фирма "Leica Geosystems 15.12.2016 
натно-измерительные CKA- АС", Швейцария 
нирующие 
Системы лазерные коорди- Leica Әсапбіайоп2 39656-08 1 год 34096 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
натно-измерительные CKA- АС", Швейцария 
нирующие 
Системы лазерные коорди- Leica ScanStation 42867-09 1год 38062 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2015 
натно-измерительные CKA- C10 АС", Швейцария 
нирующие 
Системы лазерные коорди- TOPCON 0138-1000 41064-09 1 год 35867 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.08.2014 
натно-измерительные ска- Япония 
нирующие 
Системы лазерные коорди- Leica А1:560, Leica 41473-09 1год 36411 Фирма "Leica Geosystems 01.10.2014 
натно-измерительные CKA- ALS-CM АС", Швейцария 
нирующие авиационнье 
Системы мобильные коор- МЕТКОМОК 39337-08 1 год 33734 Фирма "Меїгопог", Норвегия 01.01.2014 
динатно-измерительные 
Системы оптические B.O.S.S. 49673-12 1 год 46230 Фирма "Newage Testing In- 20.04.2017 
struments, Inc.", США 
Системы оптические изме- ЗОКМ 3plus 50102-12 З года 46794 Фирма "ЕМС Automation 01.06.2017 
рений шероховатости GmbH", Германия 
Системы проверки качества Е!5У5 42621-09 1 год 37752 Компания "Макоп GmbH", 01.01.2015 


кромки проката 
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реестра свид. ствия 
Системы специализирован- Talyseries 39622-08 2 года 34062 Фирма "Taylor Hobson ПЯ", 01.01.2014 
ные для измерений геомет- Великобритания 
рических параметров бло- 
ков двигателей внутреннего 
сгорания 
Системы ультразвукового НАКҒАМС УЕО 46866-11 1год 42712 Фирма "Sonatest Ша.", Benn- 27.05.2016 
контроля на фазированной кобритания 
решетке 
Системы центровки и name- Еазу-Ёазег 50112-12 1 год 46806 Фирма "Damalini АВ", Шве- 01.06.2017 
рения взаимного располо- ция 
жения поверхностей 
Системь цифровые азро- Leica ADS80 41594-09 1 год 36621 Фирма "Leica Geosystems 01.11.2014 
сьемочные АС", Швейцария 
Сита лабораторные 39625-08 1 год 34065 Фирма "КЕТЗСН GmbH", 01.01.2014 
Германия 
Сита лабораторнье 52265-12 1 год 49338 Компания "ЕМОЕСОТТ$ 27.12.2017 
Ца.", Великобритания 
Сита лабораторнье 52348-12 1 год 49432 Фирма "CISA, Седасега In- 29.12.2017 
dustrial SL", Испания 
Скамьи моторизированные TESA TPS 43592-10 1 год 38872 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.04.2015 
300/500/1000/1500 рия 
Сканеры измерительнье Laser Line Probe V2, 43765-10 1 год 39268 Фирма "FARO Technologies 01.04.2015 
лазернье Laser Line Probe МЗ Inc.", Швейцария 
Сканеры лазернье IMAGER 5006 39544-08 1 год 33986 Фирма "Zoller+Frohlich 01.01.2014 
GmbH", Германия 
Сканеры лазерные Topcon 6138-1500 48548-11 1 год 44841 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 15.12.2016 
Япония 
Сканеры лазерные зеркаль- LMS-Z210, LMS- 26320-08 1год 33997 Фирма "Riegl Laser Meas- 01.01.2014 
ные 22101, ІМ5-2210і, urement Systems", Австрия 
LMS-Z360, LMS- 
23601, LMS-Z390i, 
LMS-Z420i, LMS- 
Z620, LMS-Q120i, 
LMS-Q240, LMS- 
Q240i 
Сканеры лазерные зеркаль- VQ-180 47351-11 1 год 43389 Фирма "КІЕСІ Laser Meas- 01.08.2016 
ные urement Systems GmbH", 
Австрия 
Сканеры лазерные зеркаль- ҮО-250 47482-11 1год 43550 Фирма "RIEGL Laser Meas- 15.08.2016 
нье urement Systems GmbH", 
Австрия 
Сканеры лазерные зеркаль- М2-400, У2-1000 46131-10 1год 41685 Фирма "RIEGL Laser Meas- 01.08.2015 
нье urement Systems GmbH", 
Австрия 
Сканеры лазернье измери- РЕКСЕРТКОМ 38520-08 1 год 32591 Фирма "Hexagon Metrology 01.09.2013 
тельнье S.p.A. (ОЕА)", Италия 
Сканеры лазерные трех- ЗУВРНАЗЕК 25Н$Х 49151-12 1 год 45637 Фирма "Basis Software, Іпс.", 24.02.2017 
мерные ЕКЛК США 
Скобы измерительные gna- MOK 27510-12 1год 47447 ООО "РИФТЭК", Беларусь, 23.07.2017 
метров колесных пар г.Минск 
Скобы рычажные со встро- СР Місгоп 49690-12 1 год 46249 Фирма "МСКОМТООГЗ 20.04.2017 
енным индикатором 5.Р.О.", Чехия 
Скобы с отсчетным устрой- МагаМеїег 840 41062-09 1 год 35865 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.08.2014 
CTBOM F/FC/FH/FS мания 
Спектрометры динамиче- ЕХЗТАК DMS 6000 47750-11 1 год 43842 Фирма "SII МапоТесппоюду 16.09.2016 
ские механические мод. DMS 6100 Іпс.", Япония 
Тахеометры электронные Мкоп ОТМ-332, 25018-09 1год 35640 Фирма "Мікоп-ТгітШе Co., 01.08.2014 
Мікоп ОТМ-352 Ца.", Япония 
Тестеры ультразвуковые УЗТ-РДМ 44488-10 1год 39936/2 НПП "MDR Grup" SRL, Mon- 01.04.2015 
дова, г.Кишинев 
Толшиномеры 0718 41476-09 1 год 36414 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.10.2014 
Шебзгепгит", Германия 
Толшиномеры бумаги и кар- 1650, М1101, 22363-08 1 год 32002 Фирма "FRANK Prufgerate 01.07.2013 
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реестра свид. ствия 
Толщиномеры двухслойных МТДП-1 50930-12 1 год 47796 ГНУ "Институт прикладной 24.08.2017 
покрытий магнитные физики Национальной Ака- 
демии наук Беларуси" (ИПФ 
НАН Беларуси), Беларусь, 
г.Минск 
Толщиномеры магнитные Мадпа-Міке 8500 46558-11 1 год 42327 Компания "Оутриз МОТ, 25.03.2016 
Іпс.", США (торговая марка 
"РАМАМЕТЕ!С$-МОТ") 
Толщиномеры никелевых МТНП-1 44898-10 1год 40481 Институт прикладной физи- 01.08.2015 
покрытий магнитные ки НАН Беларуси, Беларусь, 
г.Минск 
Толшиномеры покрытий Вуко-іеві 8500 и 42757-09 1год 37909 Фирма "Вук-Сагапег", Fep- 01.01.2015 
Вуко-іеві 8500 Pre- мания 
mium 
Толшиномеры покрьтий Сиам 1200, 1500, 25571-08 1 год 33744 Фирма "Automation Ог.М№іх 01.01.2014 
4500, 7500 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Толшиномеры покрьтий Сиам 4200, ОнаМіх 39371-08 1 год 33742 Фирма "Automation Dr.Nix 01.01.2014 
8500 GmbH 8 Co. KG", Германия 
Толшиномеры покрьтий км 310 26571-09 1 год 36453 Фирма "Thermo Electron (Ег- 01.10.2014 
langen) GmbH", Германия 
Толшиномеры покрьтий 5К710 43173-09 1год 38338 Фирма "МОС Infrared Engi- 01.01.2015 
neering Ltd.", Великобрита- 
ния 
Толшиномеры покрьтий ТТ210, ТТ211 36624-07 1 год 30201 Фирма "Time Group Іпс.", Ки- 01.01.2013 
тай 
Толшиномеры покрытий ТТ210, ТТ211, 50938-12 1 год 47804 Компания "Beijing TIME High 24.08.2017 
TT212, TT220, Technology Ltd.", Китай 
TT230, TT260, 
TT270, TT290 
Толшиномеры портативнье 0980 41766-09 1год 36773 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.12.2014 
triebszentrum", Германия 
Толшиномеры радиоизо- Е2500 36888-08 1 год 30456 Фирма "Меѕасоп 01.02.2013 
топные МеѕѕеІекігопік GmbH", Fep- 
мания 
Толшиномеры радиоизо- Е2800 43286-09 1 год 38652 Фирма "Мезасоп 01.01.2015 
топные Messelektronik GmbH", Fep- 
мания 
Толшиномеры радиоизо- КМ 200ЕМ 40847-09 1 год 35573 Фирма "Thermo Electron (Ег- 01.08.2014 
топные langen) GmbH", Германия 
Толшиномеры рентгенов- F3500 44031-10 1 год 39421 Фирма "Mesacon 01.04.2015 
ские Меззейеккопк GmbH", Fep- 
мания 
Толшиномеры рентгено- 3800 44111-10 1год 39536 Фирма "Мезасоп 01.04.2015 
флуоресцентные Меззееккопк GmbH", Fep- 
мания 
Толщиномеры ультразвуко- 35, 3501, З5НР, 46559-11 1 год 42328 Компания "Оутриз МОТ, 25.03.2016 
вые 35DL-HP, МС2, МС2- Іпс.", США (торговая марка 
ХТ, MG2-DL, 26ме "РАМАМЕТЕ!С$-МОТ") 
Толщиномеры ультразвуко- 38DL PLUS 48504-11 1год 44785 Компания "Оутриз МОТ, 15.12.2016 
вые Іпс.", США 
Толщиномеры ультразвуко- Арпададе, Веїададе, 39178-08 1 год 33503 Фирма "Sonatest Ша.", Benn- 01.12.2013 
вые В-Саде, Зопададе кобритания 
Ш, Steelgage 11 
Толщиномеры ультразвуко- DC-2000C, DC- 48121-11 1 год 44299 Компания "Beijing Dragon 31.10.2016 
вые 2020C, 0С-3000, DC- Electronics Co.", Китай 
3020 
Толщиномеры ультразвуко- ОМБЕ basic, DM5E, 44843-10 1 год 40383 Компания "GE Sensing & п- 01.08.2015 
вые ОМБЕ ОС вресіоп Technologies Со. 
Ца.", Китай 
Толшиномеры ультразвуко- Місгодаде И, Micro- 42434-09 1 год 37479 Фирма "Sonatest Ша.", Benn- 01.01.2015 
вье даде УХ, СТ-баде, кобритания 
СТ-Саде DL, CT- 
Gage DL+ 
Толщиномеры ультразвуко- Т-Саде IV, T-Gage IV 24688-08 1 год 33507 Фирма "Sonatest Ltd.", Benn- 01.12.2013 


вье 


ОГ, Т-Саде IV+, T- 
Gage IV ММ 


кобритания 
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Толщиномеры ультразвуко- ТТ100, ТТ110 19411-00 1год 7661 Фирма "Time Group Іпс.", Ки- 01.11.2012 
вые тай 
Толшиномеры ультразвуко- УТ-507 47857-11 1год 44685 ООО НПЦ "Диагностика и 06.12.2016 
вые контроль", Украина, 
г.Николаев 
Толщиномеры ультразвуко- УТ-93П 10479-03 1 год 16539 АО "Интроскоп", Молдова, 01.12.2014 
вые г.Кишинев 
Толщиномеры ультразвуко- УТ-93П/1 18374-10 1год 39730 АО "Интроскоп", Молдова, 01.04.2015 
вые г.Кишинев 
Толщиномеры ультразвуко- УТ-98 "СКАТ", УТ-98 37708-08 1 год 31491 НПЦ "Диагностика и кон- 01.06.2013 
вые Т "СКАТ" троль", Украина, г.Николаев 
Установки автоматизиро- Сайрп - Ғегбега CW- 50101-12 2 года 46793 Фирма "пехбЕМЗЕ Mess- 01.06.2017 
ванные бесконтактные 40 und Prufsysteme GmbH", AB- 
стрия 
Установки автоматизиро- СНК КП-8 47953-11 1год 44089 ООО "ПРОМПРИЛАД", Ук- 10.10.2016 
ванные для комплексного раина, г.Киев 
неразрушаюшего контроля 
колесных пар вагонов 
Установки для измерений АХМ-200 51163-12 1год 48071 Фирма "Simmons Machine 13.09.2017 
диаметров осей Тоо! Согр.", США 
Установки оптические коор- АТОЗ 25987-08 1год 33295 Фирма "СОМ mbH", Герма- 01.11.2013 
динатно-измерительные ния 
фотограмметрические 
Установки ультразвуковой и СНК Ось-3 36617-07 1 год 30194/2 ООО "ПРОМПРИЛАД", Ук- 01.01.2013 
вихретоковой дефектоско- раина, г.Киев 
пии железнодорожных осей 
Устройства двухкоординат- Leica серии NIVEL 39422-08 1 год 33883 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
ные для измерения угловых 200 АС", Швейцария 
перемешений 
Устройства для измерений NAJA EVOLUTION 25051-08 1 год 33595 Фирма "CELETTE 5.А.", 01.12.2013 
координат контрольных то- Франция 
чек кузовов автомобилей 
Устройства для калибровки ТКЗ 15542-08 3 roga 32827 Фирма "Bently Nevada LLC", 01.10.2013 
преобразователей переме- США 
щения токовихревье 
Устройства измерения wn- LINTAB 40766-09 1 год 35494 Фирма "Frank Rinn- 01.07.2014 
рины годичных колец Rinntech", Германия 
Устройства измерительные VideoCAD 42485-09 1 год 37568 Фирма "Ог.Неіпгісћ Schnei- 01.01.2015 
дег Messtechnik GmbH", 
Германия 
Устройства контроля тол- УКТ-2 19037-12 1год 49105 НП РУП "Белгазтехника", 14.12.2017 
шины изоляции Беларусь, г.Минск 
Шаблоны комбинированные КСҒҒ, КСА 36609-07 1 год 30102 Компания "Societe des An- 01.01.2013 
ciens Etablissements L. GE- 
ISMAR", Франция 
Штангенглубиномеры Ноех мод. 418000, 36751-08 1 год 30303 Фирма "Hoffmann GmbH 01.02.2013 
418300, 418500, Qualitatswerkzeuge", Герма- 
418520, 418540 ния 
Штангенглубиномеры МагСа! 30 ЕУУК, 45959-10 1 год 41642 Фирма "Mahr GmbH 01.08.2015 
MarCal 30 ER, Mar- Esslingen", Германия 
Cal 30 EWN 
Штангенглубиномеры ШГ 41063-09 1год 35866 Фирма "Jiangxi Machinery & 01.08.2014 
Equipment Import 8 Export 
Corporation", Китай 
Штангенглубиномеры нони- MarCal 30 N, MarCal 51877-12 1 год 48856 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 30.11.2017 
усные 30 МН, МагСа! 30 МО мания 
Штангенглубиномеры с ot- TESA 37333-08 1 год 30925 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.04.2013 
счетом по нониусу рия 
Штангенглубиномеры с ot- TESA 37783-08 1 год 31565 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.06.2013 
счетом по нониусу и пово- рия 
ротной упорной пластиной 
Штангенглубиномеры циф- TESA IP67 37141-08 1 год 30721 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.04.2013 
ровье рия 
Штангенглубиномеры циф- TESA IP67 40286-08 1 год 35006 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.01.2014 


ровые 
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Штангенрейсмасы Бідітаг 814 SR 45557-10 1год 41204 Фирма "Mahr GmbH 01.08.2015 
Esslingen", Германия 
Штангенрейсмасы Ноех мод. 443805 40657-09 1 год 35333 Фирма "Hoffmann GmbH 01.07.2014 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Штангенрейсмасы нониус- Місгоп 43889-10 1год 39209 Фирма "МСКОМТООГЗ 01.04.2015 
ные 5.Р.О.", Чехия 
Штангенрейсмасы нониус- ШР 41059-09 1год 35862 Фирма "Jiangxi Machinery % 01.08.2014 
ные Equipment Import 8 Export 
Corporation", Китай 
Штангенрейсмасы цифро- Бідітаг 814 $ 39660-08 1 год 34100 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 01.01.2014 
вье мания 
Штангенрейсмасы цифро- БІСІ-МЕТ 0340, 39651-08 1 год 34091 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.01.2014 
вые БІСІ-МЕТ 0342 Шебзгепгит", Германия 
Штангенциркули ABSOLUTE 49805-12 1 год 46413 Фирма "Mitutoyo 05.05.2017 
БІСІМАТІС серий Согрогайоп", Япония 
500, 550, 551, 552, 
573 
Штангенциркули Сагап! 44036-10 1 год 39425 Фирма "Hoffmann GmbH 01.04.2015 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Штангенциркули Ноех мод. 415530 40655-09 1 год 35331 Фирма "Hoffmann GmbH 01.07.2014 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Штангенциркули МагСа! 16 EWR, 45570-10 1 год 41217 Фирма "Mahr GmbH 01.08.2015 
MarCal 16 EWV Esslingen", Германия 
Штангенциркули МагСа! 18 EWR, 45958-10 1 год 41641 Фирма "Mahr GmbH 01.08.2015 
MarCal 18 ESA Esslingen", Германия 
Штангенциркули ТЕЗА ССМА-М, 44277-10 1 год 39710 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.04.2015 
ТЕЗА ССМА-Р, ЕТА- рия 
(ОМ 125 
Штангенциркули VOGEL мод. 20002, 32664-08 1 год 30306 Фирма "VOGEL GERMANY 01.02.2013 
20003, 20013, 20014, GmbH & Co. KG", Германия 
20020, 20027, 20028, 
20029, 20100, 20101, 
20102, 20103, 20105, 
20106, 20110, 20112, 
20113, 20200, 20201, 
20202, 20203, 20204, 
20214 
Штангенциркули МИКРОТЕХ 32164-11 1 год 45029 ЧНПП "МИКРОТЕХ", Украи- 21.12.2016 
на, г.Харьков 
Штангенциркули ШЦ-І 41093-09 1 год 35940 Фирма "Jiangxi Machinery & 01.09.2014 
Equipment Import 8 Export 
Corporation", Китай 
Штангенциркули ШЦ-[ Diapazon, 51478-12 1 год 48429 Фирма "Diapazon JSC", Kn- 12.10.2017 
ШЦЦ-І Diapazon, тай 
ШЦ-Н Diapazon, ШЦ- 
Ш Diapazon 
Штангенциркули ШЦ-Н 41094-09 1 год 35941 Фирма "Jiangxi Machinery & 01.09.2014 
Equipment Import 8 Export 
Corporation", Китай 
Штангенциркули ШЦ-Ш 41095-09 1 год 35942 Фирма "Jiangxi Machinery & 01.09.2014 
Equipment Import 8 Export 
Corporation", Китай 
Штангенциркули двусторон- Micron 43759-10 1год 39262 Фирма "МСКОМТООГЗ 01.04.2015 
ние 5.Р.О.", Чехия 
Штангенциркули двусторон- Місгоп 43761-10 1год 39264 Фирма "МСКОМТООЕ$ 01.04.2015 
ние с глубиномером $.Р.О.", Чехия 
Штангенциркули двусторон- СОС 36465-07 1 год 29954 Фирма "М!ЕКА s.r.l. 01.01.2013 
ние с глубиномером и циф- Pontoglio (Вгезса)", Италия 
ровым отсчетным устройст- (торговая марка "ЅТОВМ") 
вом 
Штангенциркули двусторон- СОб/А, С03/1, С07/1, 36464-07 1 год 29953 Фирма "МІҒКА s.r.l. 01.01.2013 


ние с отсчетом по нониусу с 
глубиномером 


СӘР/1 


Pontoglio (Вгеѕсіа)", Италия 
(торговая марка "ЅТОВМ") 
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Штангенциркули двухсто- Рпта! 45393-10 1год 40999 Фирма "Wollschlager GmbH 01.08.2015 
ронние с отсчетом по HO- % Со. КС", Германия, (тор- 
ниусу говая марка "Ргіта!") 
Штангенциркули зубоизме- ETALON 38012-08 1 год 31917 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.07.2013 
рительные рия 
Штангенциркули нониуснье 160, 522, 530, 531, 30891-12 1год 46180 Фирма "Mitutoyo 18.04.2017 
532, 533, 534, 536, Согрогайоп", Япония 
560 
Штангенциркули нониусные ROCH, ТЕЗА 36601-07 1год 30094 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.01.2013 
с глубиномером 5У/155САІ 2, ETA- рия 
LON 117, ТЕЗА СС, 
ETALON 
Штангенциркули нониуснье TESA 36603-07 1 год 30096 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.01.2013 
с крючкообразньми измери- рия 
тельными губками 
Штангенциркули нониусные ТЕЗА 36227-07 1 год 29675 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.12.2012 
с ножевидными губками для рия 
измерений внешних разме- 
ров и губками со скруглен- 
ными измерительными по- 
верхностями для измерений 
внутренних размеров 
Штангенциркули односто- Місгоп 43760-10 1год 39263 Фирма "МСКОМТООГЗ 01.04.2015 
ронние 5.Р.О.", Чехия 
Штангенциркули односто- Рпта! 45394-10 1год 41000 Фирма "Wollschlager GmbH 01.08.2015 
ронние с отсчетом по HO- % Со. КС", Германия, (тор- 
ниусу говая марка "Ргіта!") 
Штангенциркули с круговой 505 32061-12 1год 48431 Фирма "Mitutoyo 12.10.2017 
шкалой Согрогайоп", Япония 
Штангенциркули с круговой  Ноех 48466-11 1 год 44753 Компания "Hoffmann GmbH 12.12.2016 
шкалой Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Штангенциркули с отсчетом Primat 45396-10 1 год 41002 Фирма "Wollschlager GmbH 01.08.2015 
по круговой шкале % Со. КС", Германия, (тор- 
rogaa марка "Ргітаї") 
Штангенциркули с отсчетом 0343 39789-08 1 год 34246 Фирма "Неііоѕ-Ргеіѕѕег Ver- 01.01.2014 
по нониусу triebszentrum", Германия 
Штангенциркули с отсчетом Primat 45395-10 1год 41001 Фирма "Wollschlager GmbH 01.08.2015 
по нониусу % Со. КС", Германия, (тор- 
rogaa марка "Ргітаї") 
Штангенциркули с цифро- БІСІ-МЕТ 0222, 41469-09 1год 36407 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.10.2014 
вым отсчетом БІСІ-МЕТ 0223, Шебзгепгит", Германия 
БІСІ-МЕТ 0224, 
БІСІ-МЕТ 0225 
Штангенциркули с цифро- БІСІ-МЕТ 0226 41466-09 1 год 36404 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.10.2014 
вым отсчетом Шебзгепгит", Германия 
Штангенциркули с цифро- БІСІ-МЕТ 1220, 41468-09 1год 36406 Фирма "Неііоѕ-Ргеіѕѕег Ver- 01.10.2014 
вым отсчетом БІСІ-МЕТ 1226 Шебзгепгит", Германия 
Штангенциркули с цифро- БІСІ-МЕТ 1230, 41465-09 1 год 36403 Фирма "Неііоѕ-Ргеіѕѕег Ver- 01.10.2014 
вым отсчетом БІСІ-МЕТ 1234 іпервгепігит", Германия 
Штангенциркули с цифро- БІСІ-МЕТ PRISMA 41467-09 1год 36405 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.10.2014 
вым отсчетом 1222, ПО-МЕТ Шебзгепгит", Германия 
PRISMA 1238 
Штангенциркули с цифро- ТЕЗА ІМТЕКАРІр 36217-07 1 год 29665 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.12.2012 
вым отсчетом Light pna 
Штангенциркули с злек- Ноһех 48945-12 1год 45176 Компания "Hoffmann GmbH 24.01.2017 
тронно-цифровым отсчет- Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ным устройством ния 
Штангенциркули специаль- 0258 и DIGI-MET 41477-09 1 год 36415 Фирма "Неііоѕ-Ргеіѕѕег Ver- 01.10.2014 
ные 0258 Шебзгепгит", Германия 
Штангенциркули цифровые 711 38823-08 1 год 32925 Фирма "СЕООКЕ Тоо! Сеп- 01.10.2013 
{ег КС", Германия 
Штангенциркули цифровые Наех 44035-10 1 год 39424 Фирма "Hoffmann GmbH 01.04.2015 
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Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 


27.27.01 


Наименование СИ Обозначение Nerac- МПИ NS cepte Изготовитель Срок дй? 
реестра свид. ствия 
Штангенциркули цифровые > МагСа! 16 ЕУУК-С, 51480-12 1 год 48433 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 12.10.2017 
МагСа! 16 EWR-H, мания 
МагСа! 16 ЕУ/К-МА, 
МагСа! 16 ЕУУК-АК, 
МагСа! 16 EWR-S, 
МагСа! 16 ЕУ/К-5М, 
МагСа! 16 EWR-VS, 
МагСа! 16 ЕУ/К-ВА, 
МагСа! 16 ЕМУК-ЗА, 
МагСа! 16 ЕУ/К-АА, 
МагСа! 16 EWR-SI, 
МагСа! 16 ЕМУК-А!, 
МагСа! 16 EWR-RW 
Штангенциркули цифровые 5 Саі РКО, 5 Са! 43168-09 1 год 38418 Фирма "Зумас 5.А.", Швей- 01.01.2015 
WORK, 5 Са! МЕ цария 
cron, 5 Са! UL III 
Штангенциркули цифровые TESA CAL IP67, 36600-07 1 год 30093 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.01.2013 
с глубиномером ТЕЗА ЗНОР-САЕ, рия 
ТЕЗА ІМТЕКАРІр 
27.27.02 Измерения угловых величин 
Наименование СИ Обозначение Nemoc- MAN һе серии Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Автоколлиматоры цифро- TriAngle ТА и ТпАп- 47437-11 1 год 43505 Фирма "Тгіорісв GmbH", 05.08.2016 
вые ше ТА HS Германия 
Автоколлиматоры цифро- TriAngle ТА500 40867-09 1 год 35596 Фирма "Тгіорісв GmbH", 01.08.2014 
вье Германия 
Гироплатформы геодезиче- СУКОМАТ 3000 38795-08 1 год 33034 Фирма "Deutsche Montan 01.10.2013 
ские Technologie GmbH", Герма- 
ния 
Гиротеодолиты Сугота! 3000 38052-08 1 год 31895 Фирма "Deutsche Montan 01.07.2013 
Technologie GmbH, Explora- 
Поп & Geosurvey", Германия 
Дендрометры Маззег КСЗН 37348-08 1 год 30940 Фирма "Маззег Оу", Фин- 01.04.2013 
ляндия 
Инклинометры Pressure Case 52241-12 1 год 49323 Компания "Халлибуртон 26.12.2017 
Бігесіопа! Энерджи Сервисез, Инк.", 
США 
Инклинометры скважинные Keeper 49511-12 1год 46012 Фирма "Scientific Drilling 10.04.2017 
Controls Limited", США 
Наборы электронных инкли- TESA SERVICE-SET 36890-08 1 год 30458 Фирма "ТЕЗА ЗА", Швейца- 01.02.2013 
нометров 1 рия 
Нивелиры А120, AL132 50307-12 1 год 47055 Фирма "Beijing Bofei Instru- 29.06.2017 
ment Co., Ltd.", Китай 
Нивелиры НИК-2, НИ-3 24130-02 1год 13934 Изюмский казенный прибо- 01.09.2013 
ростроительный завод, Ук- 
раина, г.Изюм 
Нивелиры НИК-3М 37787-08 1год 31569 Изюмский казенный прибо- 01.06.2013 
ростроительный завод, Ук- 
раина, г.Изюм 
Нивелиры высокоточные АГ 241, AL 271, AL 41140-09 1 год 35949 Фирма "PENTAX Industrial 01.09.2014 
оптические 321 Instruments Co., Ltd.", Ano- 
ния 
Нивелиры высокоточные AFL 241, AFL 281, 41141-09 1 год 35950 Фирма "PENTAX Industrial 01.09.2014 
оптические (с функцией ав- AFL 321 Instruments Co., Ма.", Ano- 
тофокусирования) ния 
Нивелиры гидростатические PSW-2; А5У/2000; 49135-12 1 год 45618 Фирма "Freiberger 24.02.2017 
А5У/101М Ргагіѕіопѕтесћһапік Holding 
GmbH", Германия 
Нивелиры лазерные А5105 37121-08 1год 30714 Фирма "АСАТЕС", Франция 01.04.2013 
Нивелиры лазерные 7300 36015-07 1 год 29411 Фирма "АСАТЕС", Франция 01.11.2012 
Нивелиры лазерные РМС 46, РМР 45, 49142-12 1 год 45627 Фирма "Hilti Corporation", 24.02.2017 


PML 42 


Лихтенштейн 
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Наименование СИ Обозначение цара. MAN Ne арте Изготовитель Срокдви 
реестра свид. ствия 

Нивелиры лазерные для ТР-Ё4А, TP-L4AV, 38909-08 1 год 33089 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.11.2013 
контроля и монтажа трубо- ТР-ІАВ, ТР-14ВС, Япония 
проводов ТР-14С, ТРА4СМ 
Нивелиры лазерные рота- GRL 150 НУ, GRL 44550-10 1год 40041 Фирма "Robert Bosch 01.08.2015 
ционнье 300 НМ GmbH", Германия 
Нивелиры лазерные рота- Leica Коѓео 35 40201-08 1год 34822 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
ционнье АС", Швейцария 
Нивелиры лазерные рота- Leica Rugby 26056, 43896-10 1 год 39216 Фирма "Leica Geosystems 01.04.2015 
ционнье Leica Rugby 27056, АС", Швейцария 

Leica Rugby 28006 
Нивелиры лазерные pota- Leica Rugby 50, Leica 25128-08 1 год 34837 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
ционнье Rugby 55, Leica АС", Швейцария 

Rugby 100, Leica 

Rugby 200 
Нивелиры лазерные pota- РК 26 40046-08 1 год 34590 Фирма "HILTI Corporation", 01.01.2014 
ционнье Швейцария 
Нивелиры лазерные рота- РК 3, РК 35, РКЕЗ 49136-12 1 год 45620 Фирма "Hilti Corporation", 24.02.2017 
ционнье Лихтенштейн 
Нивелиры лазерные рота- Spectra Precision 51389-12 1 год 48269 Фирма "Trimble Navigation 28.09.2017 
ционнье 111100, Spectra Preci- Ltd.", США 

sion LL300, Spectra 

Precision HV101, 

Spectra Precision 

НУ301 
Нивелиры лазерные рота- Trimble С1412, Trim- 45233-10 1 год 40858 Фирма "Trimble Germany 01.08.2015 
ционнье Ме 61422, Trimble GmbH", Германия 

61512, Trimble 

61522, Trimble 

GL710, Trimble 

GL720, Trimble 

GL722, Trimble 

617225, Trimble 

GL742 
Нивелиры оптико- В20, В30, В40 45563-10 1 год 41210 Фирма "ЅОККІА TOPCON 01.08.2015 
механические с компенса- Co., Ца.", Япония 
тором 
Нивелиры оптико- Leica Jogger 47519-11 1 год 43590 Фирма "Leica Geosystems 15.08.2016 
механические с компенса- АС", Швейцария 
тором 
Нивелирь! оптико- Nikon АС-25, Nikon 50325-12 1 год 47074 Фирма "Nikon-Trimble Co., 29.06.2017 
механические C компенса- АХ-25, МКоп АР-8 Ца.", Япония 
тором 
Нивелиры оптико- Мікоп АЕ-7, Мікоп 50326-12 1 год 47075 Фирма "М№ікоп-ТгітЫе Co., 29.06.2017 
механические с компенса- АЕ-7С Ца.", Япония 
тором 
Нивелиры оптико- Nikon AS-2, Nikon 50327-12 1 год 47076 Фирма "Nikon-Trimble Co., 29.06.2017 
механические C компенса- А5-2С Ца.", Япония 
тором 
Нивелиры оптико- Spectra Precision АГ, 52077-12 1год 49122 Фирма "Trimble Navigation 14.12.2017 
механические C компенса- Араспе АТ Ца.", США 
тором 
Нивелиры оптико- VEGA 130, VEGA 50514-12 1 год 47312 Компания "ЗЕОР Precision 20.07.2017 
механические с компенса- 132С Instrument Co., Ша.", Китай 
тором 
Нивелиры оптические АПА РгоЕХ20, ADA 43704-10 1 год 39097 Фирма "Beijing Bofei Instru- 01.04.2015 

Prof-X32, ADA ment Co., Ltd.", Китай 

Range, ADA Basis, 

ADA Ruber-X32 
Нивелиры оптические АР 201, AP 241, AP 41143-09 1 год 35952 Фирма "PENTAX Industrial 01.09.2014 

281 Instruments Co., Ltd.", Ano- 

ния 

Нивелиры оптические CST SAL 20, SAL 24, 40556-09 1 год 35199 Фирма "CST Corporation", 01.06.2014 
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SAL 28, SAL 32 


CUWA 


27.27.02 


Наименование СИ Обозначение 6. MAN Ne cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Нивелиры оптические CST/berger 44548-10 1 год 40039 Фирма "Кобей Возсп 01.08.2015 
SAL20ND, GmbH", Германия 
CST/berger 
SAL24ND, 
CST/berger 
SAL28ND, 
CST/berger SAL32ND 
Нивелиры оптические GOL 20 D, GOL 260 47966-11 1 год 44105 Фирма "Robert Bosch 10.10.2016 
GmbH", Германия 
Нивелиры оптические POL10, POL15 47753-11 1 год 43845 Фирма "Hilti Corporation", 16.09.2016 
Лихтенштейн 
Нивелиры оптические КСК С-20, кск С- 52290-12 1 год 49369 Компания "КСК Surveying 27.12.2017 
24, КСК С-28 Instruments & Mapping Tech- 
nological Co., Ltd.", Китай 
Нивелиры оптические RGK C-32 52291-12 1 год 49370 Компания "КСК Surveying 27.12.2017 
Instruments & Mapping Tech- 
nological Co., Ltd.", Китай 
Нивелиры оптические с David White мод. AL 38011-08 1 год 31916 Фирма "Chicago Steel Tape 01.07.2013 
компенсатором 8-22, AL 8-26, AL 8- Co. (CST/berger)", CWA 
28, AL 8-32 
Нивелиры оптические с ВСК N-24, КСК N- 46965-11 1год 42858 Компания "КСК Surveying 15.06.2016 
компенсатором 28, КСК М-30, КСК Instruments & Mapping Tech- 
N-32 nological Co., Ltd.", Китай 
Нивелиры с автоматическим АНТ-КЛ 43956-10 1 год 39463 Научно-производственное 01.04.2015 
компенсатором частное унитарное пред- 
приятие "Анток", Беларусь, 
г.Минск 
Нивелиры с компенсатором СОМОТКОГ 20X, 46542-11 1 год 42318 Фирма "Changzhou Ниада 17.03.2016 
СОМОТВОЕ 24X, Kejie Орю-Неско Instrument 
CONDTROL 32X Co., Ltd.", Китай 
Нивелиры с компенсатором GeoMax ZAL 120, 41769-09 1 год 36776 Фирма "СеоМах АС", Швей- 01.12.2014 
ZAL 124 цария 
Нивелиры с компенсатором JOGGER 20, 40198-08 1 год 34820 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
JOGGER 24 AG", Швейцария 
Нивелиры с компенсатором МА 2, МАК 2 25126-08 1год 34839 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
АС", Швейцария 
Нивелиры с компенсатором МА 720, МА 724, МА 40215-08 1 год 34836 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
728, NA 730 АС", Швейцария 
Нивелиры с компенсатором МЕСА 120, МЕСА 38409-08 1 год 32435 Фирма "Tianjin Зей Survey 01.09.2013 
124 Equipment Co., Ша.", Китай 
Нивелиры цифровые DiNi 0.3, DiNi 0.7 36716-08 1 год 30286 Фирма "Trimble Navigation 01.02.2013 
Ltd.", США 
Нивелиры электронные СеоМах 201 700 41768-09 1 год 36775 Фирма "СеоМах АС", Швей- 01.12.2014 
цария 
Нивелиры электронные Leica ОМАОЗ, Leica 25125-09 1 год 35641 Фирма "Leica Geosystems 01.08.2014 
DNA10 АС", Швейцария 
Нивелиры электронные 50130, $50150, 51740-12 1 год 48738 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 20.11.2017 
ОКЮМ+ Япония 
Нивелиры электронные ЗОККІА SDL1X 47480-11 1год 43548 Компания "ЅОККІА TOP- 15.08.2016 
СОМ Co., Ltd.", Япония 
Нивелиры электронные Sprinter 50, Sprinter 40200-08 1 год 34821 Фирма "Leica Geosystems 01.01.2014 
150/150M, Sprinter АС", Швейцария 
250М 
Пакеты инклинометрические МО! 8 UDI 52074-12 1 год 49115 Фирма "Schlumberger Oilfield 14.12.2017 
UK ріс", Великобритания 
Преобразователи угла из- СЕЦХ (бАОХ), ЗЕОХ 45240-10 2 года 40867 Фирма "BEI IDEACOD SAS", 01.08.2015 
мерительные (энкодеры) (SAUX) Франция 
Сканеры лазерные, топо- Ітадег 5010 49924-12 1год 46512 Компания "Zoller+Fröhlich 18.05.2017 


графические 


GmbH", Германия 
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Наименование СИ Обозначение Март МПИ Ne cept Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Тахеометры электронные 3600 (Trimble 38253-08 1 год 32201 Фирма "Trimble Navigation 01.08.2013 
3601DR, 3602DR, Ltd.", США 
3603DR/3603DR Arc- 
tic, 3605DR/3605DR 
Arctic) 
Тахеометры электронные CST/berger CST- 44549-10 1 год 40040 Фирма "Robert Bosch 01.08.2015 
302R, CST/berger GmbH", Германия 
CST-305R 
Тахеометры электронные СХ, ЕХ 49708-12 1год 46314 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 05.05.2017 
Япония 
Тахеометры электронные Е5, О5 49709-12 1год 46315 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 05.05.2017 
Япония 
Тахеометры электронные СеоМах 2рр10 52263-12 1 год 49336 Фирма "СеоМах АС", Швей- 27.12.2017 
цария 
Тахеометры электронные СеоМах 7ООМ 20, 45232-10 1год 40857 Фирма "СеоМах АС", Швей- 01.08.2015 
СеоМах 7ООМ 30 цария 
Тахеометры электронные СеоМах 700М80 52264-12 1 год 49337 Фирма "СеоМах АС", Швей- 27.12.2017 
цария 
Тахеометры электронные СеоМах 275600, 41770-09 1год 36777 Фирма "СеоМах АС", Швей- 01.12.2014 
СеоМах ZTS600SR, цария 
СеоМах ZTS600LR 
Тахеометры электронные СРТ-3102М, GPT- 38313-08 1 год 32356 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.08.2013 
3103М, СРТ-3105М, Япония 
СРТ-3107М 
Тахеометры электронные СРТ-7501, СРТ- 36343-07 1 год 29868 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.12.2012 
7502, СРТ-7503, Япония 
СРТ-7505 
Тахеометры электронные СРТ-900ЛА, СРТ- 36345-07 1год 29870 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.12.2012 
900ЗА, СРТ-9005А Япония 
Тахеометры электронные СТ$-102М, GTS- 36225-07 1 год 29673 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.12.2012 
105М Япония 
Тахеометры электронные СТ$-751, СТ$-752, 36346-07 1год 29871 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.12.2012 
СТ8-753, СТ8-755 Япония 
Тахеометры электронные СТ5-90ЛА, GTS- 36344-07 1 год 29869 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.12.2012 
903A, СТ$-905А Япония 
Тахеометры электронные Leica Builder 100, 40891-09 1 год 35631 Фирма "Leica Geosystems 01.08.2014 
Leica Builder 200, АС", Швейцария 
Геса Вийдег 300 
Тахеометры электронные Leica Builder 100, 43895-10 1 год 39215 Фирма "Leica Geosystems 01.04.2015 
Leica Builder 200, АС", Швейцария 
Leica Builder 300, 
Leica Builder 400, 
Leica Builder 500 
Тахеометры электронные Leica НехПпе Т502, 40843-09 1 год 35569 Фирма "Leica Geosystems 01.08.2014 
Leica FlexLine TS06, АС", Швейцария 
Leica Ғіехііпе Т509 
Тахеометры электронные Leica ТСК Arctic 43897-10 1 год 39217 Фирма "Leica Geosystems 01.04.2015 
АС", Швейцария 
Тахеометры электронные Leica ТОКА6000 48063-11 1год 44230 Фирма "Leica Geosystems 26.10.2016 
АС", Швейцария 
Тахеометры электронные Leica 1511 46980-11 1год 42873 Фирма "Leica Geosystems 15.06.2016 
АС", Швейцария 
Тахеометры электронные Leica Т515 46981-11 1год 42874 Фирма "Leica Geosystems 15.06.2016 
АС", Швейцария 
Тахеометры электронные Leica Т530, Leica 40890-09 1 год 35630 Фирма "Leica Geosystems 01.08.2014 
TM30 АС", Швейцария 
Тахеометры электронные МЕТ05Х 47481-11 1год 43549 Компания "ЅОККІА TOP- 15.08.2016 
СОМ Co., Ltd.", Япония 
Тахеометры электронные Мкоп ОТМ-322 51741-12 1 год 48739 Фирма "Trimble Navigation 20.11.2017 
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Ltd.", США 


27.27.02 


Наименование СИ Обозначение ТАНЫС МПИ Ne cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Тахеометры электронные Nikon Nivo 1.С, Nikon 43616-10 1 год 38895 Фирма "Trimble Navigation 01.04.2015 
Nivo 2.C, Nikon Nivo Ltd.", США 
2.M, Nikon Nivo 3.C, 
Nikon Nivo 3.M, Nikon 
Nivo 5.C, Nikon Nivo 
5.M, Nikon Nivo 
5.MW 
Тахеометры электронные Nikon МРК-332, 39639-08 1 год 34079 Фирма "М№ікоп-ТгітЫе Co., 01.01.2014 
Nikon МРК-352, Ца.", Япония 
Nikon МРК-352У/У, 
Мікоп МРК-362 
Тахеометры электронные Мтз-362к, NTS- 44038-10 1год 39427 Фирма "South Surveying & 01.04.2015 
365R Mapping Instrument Co., 
Ltd.", Китай 
Тахеометры электронные МТ5-372Кс, МТ5- 49405-12 1год 45930 Фирма "South Surveying & 26.03.2017 
375Вс, МТ5-962К, Mapping Instrument Co., 
NTS-965R Ltd.", Китай 
Тахеометры электронные PENTAX У/-821 52267-12 1 год 49341 Фирма "PENTAX Industrial 27.12.2017 
Instruments Co., Ltd.", Ano- 
ния 
Тахеометры электронные РЕМТАХ серии К- 50600-12 1 год 47406 Фирма "ТІ Asahi Co., Па.", 20.07.2017 
400М Япония 
Тахеометры электронные POS 15/18 50599-12 1 год 47405 Фирма "Hilti Corporation", 20.07.2017 
Лихтенштейн 
Тахеометры электронные Зокка МЕТ05, NET1 39437-08 1 год 33890 Фирма "Ѕоккіа Со. Ша.", 01.01.2014 
Япония 
Тахеометры электронные Зоккіа ЗЕТ1Х, 39434-08 1 год 33887 Фирма "Ѕоккіа Со. Па.", 01.01.2014 
ЅЕТ2Х, ЗЕТЗХ, Япония 
ЗЕТ5Х 
Тахеометры электронные Зоккіа 5ЕТ220, 39433-08 1 год 33886 Фирма "Ѕоккіа Со. Па.", 01.01.2014 
ЅЕТ220К, $ЕТ320, Япония 
ЗЕТЗ20К, $ЕТ520, 
ЅЕТ520К, 5ЕТ620, 
ЗЕТб20К 
Тахеометры электронные Sokkia ЗЕТ2ЗОКК, 39435-08 1 год 33888 Фирма "Ѕоккіа Со. Ltd.", 01.01.2014 
ЗЕТ2ЗОККЗ, Япония 
ЗЕТЗЗОКК, 
ЗЕТЗЗОККЗ, 
ЗЕТ5ЗОК, 
ЗЕТ5ЗОЕКК, 
ЗЕТ5ЗОКЗ, 
ЗЕТ5ЗОККЗ, 
ЗЕТ6ЗОКК, ЗЕТ6ЗОК 
Тахеометры электронные Зокка ЗКХ1, ЗКХ2, 39436-08 1 год 33889 Фирма "Ѕоккіа Со. Ша.", 01.01.2014 
ЗКХЗ, SRX5 Япония 
Тахеометры электронные ЗОККА TOPCON 44571-10 1 год 40060 Фирма "ЅОККІА ТОРСОМ 01.08.2015 
SET 250КХ, SET Co., Ltd.", Япония 
250RX-L, SET 
350RX, SET 550RX, 
SET 550RX-L, SET 
650RX 
Тахеометры электронные Spectra Precision 38975-08 1 год 33215 Фирма "Trimble Navigation 01.11.2013 
Focus 10 Ltd.", США 
Тахеометры электронные Spectra Precision 52076-12 1 год 49121 Фирма "Trimble Navigation 14.12.2017 
Focus 30 Ltd.", США 
Тахеометры электронные Spectra Precision 34770-08 1 год 33511 Фирма "Trimble Navigation 01.11.2013 
Focus 4 Ltd.", США 
Тахеометры электронные Spectra Precision 40866-09 1 год 35595 Фирма "Trimble Navigation 01.08.2014 
Focus 4W Ltd.", США 
Тахеометры электронные Spectra Precision 38977-08 1 год 33217 Фирма "Trimble Navigation 01.11.2013 


Focus 5 


Ltd.", США 
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Наименование СИ Обозначение Nerac- МПИ NS Сари Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Тахеометры электронные Spectra Precision Fo- 43615-10 1год 38894 Фирма "Trimble Navigation 01.04.2015 
cus 8 2, Spectra Pre- Ltd.", CWA 
cision Focus 6 2, 
Spectra Precision Fo- 
cus 8 5, Spectra Pre- 
cision Focus 6 5, 
Spectra Precision Fo- 
cus 6W 
Тахеометры электронные біопех R2, Ѕіопех 49134-12 1год 45616 Фирма "Ѕіопех Europe S.r.l.", 24.02.2017 
R5, Ѕіопех Кб Италия 
Тахеометры электронные ЗТОМЕХ STS 41289-09 1 год 36144 Фирма "Ѕіопех Limited", Be- 01.10.2014 
ликобритания 
Тахеометры электронные ТОРСОМ 15-201, 43884-10 1год 39204 Фирма "Topcon Corporation", 01.04.2015 
ТОРСОМ 15-203, Япония 
TOPCON 15-205 
Тахеометры электронные Topcon 15-301, Top- 50579-12 1 год 47383 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 20.07.2017 
соп 15-303, Торсоп Япония 
15-305 
Тахеометры электронные Topcon QS1A, Top- 50580-12 1 год 47384 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 20.07.2017 
соп ОЗЗА, Topcon Япония 
QS5A, Topcon 053М 
Тахеометры электронные ТР51200- мод. ТС, 38064-08 1год 31930 Фирма "Leica Geosystems 01.07.2013 
TCR, TCRM, TCA, АС", Швейцария 
ТСР, ТСКА, ТСКР 
Тахеометры электронные Trimble МЗ З"ОК, 44274-10 1 год 39707 Фирма "Trimble Navigation 01.04.2015 
Trimble M3 5"DR Ltd.", США 
Тахеометры электронные Trimble МЗ ОК 2", 46124-10 1 год 41679 Фирма "Trimble Navigation 01.08.2015 
Trimble M3 DR 3", Ltd.", США 
Trimble M3 DR 5" 
Тахеометры электронные Trimble RTS 48780-11 1 год 45121 Фирма "Trimble Navigation 29.12.2016 
Ltd.", США 
Тахеометры электронные Trimble 53 2" ОК, 46125-10 1год 41680 Фирма "Trimble Navigation 01.08.2015 
Trimble S3 5" DR Ltd.", США 
Тахеометры электронные Trimble 58 38974-09 1 год 36725 Фирма "Trimble Navigation 01.11.2014 
Ltd.", США 
Тахеометры электронные Trimble 5Р5710, 40976-09 1год 35828 Фирма "Trimble Navigation 01.08.2014 
Trimble SPS930 Ltd.", США 
Тахеометры электронные Trimble TS 48781-11 1 год 45122 Фирма "Trimble Navigation 29.12.2016 
Ltd.", США 
Тахеометры электронные Trimble 75525 40284-08 1год 35004 Фирма "Trimble Navigation 01.01.2014 
Ltd.", США 
Тахеометры электронные Trimble 75635 43591-10 1год 38871 Фирма "Trimble Navigation 01.04.2015 
Ltd.", США 
Тахеометры электронные \-225М, У-227М 38311-08 1 год 32354 Фирма "PENTAX Industrial 01.08.2013 
Instruments Co., Ltd.", Ano- 
ния 
Тахеометры электронные W-822NX, W-823NX, 38312-08 1год 32355 Фирма "PENTAX Industrial 01.08.2013 
W-825NX Instruments Co., Ltd.", Ano- 
ния 
Тахеометры электронные Trimble УХ 39036-08 1 год 33220 Фирма "Trimble Navigation 01.11.2013 
сканирующие Ца.", США 
Теодолиты Hilti РОТ 10 51476-12 1 год 48427 Фирма "Hilti Corporation", 12.10.2017 
Лихтенштейн 
Теодолиты автоколлимаци- ТМ5100А 41863-09 1 год 36943 Фирма "Leica Geosystems 01.12.2014 
онные электронные АС", Швейцария 
Теодолиты оптические АПА РгоЕХ15 50321-12 1 год 47070 Фирма "Beijing Воѓеі Instru- 29.06.2017 
ment Co., Ltd.", Китай 
Теодолиты оптические АПА РгоЕХ2, ADA 43683-10 1год 39043 Фирма "Beijing Bofei Instru- 01.04.2015 
Prof-X6, ADA Prof- ment Co., Ltd.", Китай 
X10 
Теодолиты оптические Geobox OT-05 40186-08 1 год 34767 Фирма "СЕОВОХ Measuring 01.01.2014 
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Наименование СИ Обозначение ыры МПИ NS cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Теодолиты электронные АПА ОюПео-2, АВА 50322-12 1 год 47071 Фирма "Beijing Bofei Instru- 29.06.2017 
DigiTeo-5, ADA ment Co., Ltd.", Китай 
DigiTeo-10, ADA 
DigiTeo-20 
Теодолиты электронные 0402, 9.05, 0010, 50323-12 1 год 47072 Фирма "Beijing Bofei Instru- 29.06.2017 
DJD20 ment Co., Ltd.", Китай 
Теодолиты электронные Ргехіѕо Т.О.2 49206-12 1 год 45685 Фирма "Ргехіѕо АС", Швей- 12.03.2017 
цария 
Теодолиты электронные ВСК Т-05, КСК Т-20 46966-11 1 год 42859 Компания "КСК Surveying 15.06.2016 
Instruments & Mapping Tech- 
nological Co., Ltd.", Китай 
Теодолиты электронные Spectra Precision 49649-12 1 год 46199 Фирма "Spectra Precision", 20.04.2017 
DET-2 США 
Теодолиты электронные VEGA Тео5В, VEGA 49327-12 1 год 45817 Фирма "Мем/саві Limited", 23.03.2017 
Тео20В Великобритания 
Теодолиты электронные 56-0СТ2, 56-DGT10 39621-08 1 год 34061 Компания "СЗТ/Бегаег", 01.01.2014 
цифровые США 
Угломеры МИКРОТЕХ 32165-11 1год 45030 ЧНПП "МИКРОТЕХ", Украи- 21.12.2016 
на, г.Харьков 
Угломеры с нониусом уни- 0420, 0422 41511-09 1год 36419 Фирма "Неііоѕ-Ргеіѕѕег Ver- 01.10.2014 
версальнье Шебзгепгит", Германия 
Угломеры универсальные МагТоо! 106 ОҒ, 50394-12 1 год 47114 Фирма "Mahr GmbH", Fep- 09.07.2017 
MarTool 106 ES мания 
Угольники поверочные ле- Місгоп 43890-10 2года 39210 Фирма "МСКОМТООЕ$ 01.04.2015 
кальные плоские 5.Р.О.", Чехия 
Угольники поверочные с y3- Micron 43302-09 2 года 38568 Фирма "МСКОМТООЕ$ 01.01.2015 
ким и широким плоским ос- 5.Р.О.", Чехия 
нованием 
Уровни брусковые 0550, 0551 41586-09 1 год 36615 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.11.2014 
Шебзгепгит", Германия 
Уровни брусковые Ноех мод. 468800 38316-08 1 год 32359 Фирма "Hoffmann GmbH 01.08.2013 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Уровни брусковые Ноех мод. 468805 38317-08 1 год 32360 Фирма "Hoffmann GmbH 01.08.2013 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Уровни брусковые Ноех мод. 469400 38315-08 1 год 32358 Фирма "Hoffmann GmbH 01.08.2013 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Уровни рамные 0556 39823-08 1 год 34317 Фирма "НеПоз-Ргевзег Ver- 01.01.2014 
Шебзгепгит", Германия 
Уровни рамные Ноех мод. 469205 38318-08 1год 32361 Фирма "Hoffmann GmbH 01.08.2013 
Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Уровни рамные и брусковье 41516-09 1 год 36423 Фирма "пдазша! Supply 01.10.2014 
(Qingdao) Ltd.", Китай 
Уровни злектроннье Talyvel 5 49491-12 1 год 45991 Фирма "Taylor Hobson Ша. ", 10.04.2017 
Великобритания 
Установки автоколлимаци- АУПНТ 27149-04 2 года 18018 ГП Всеукраинский ГНПЦ 01.11.2014 
онные для поверки нивели- стандартизации, метроло- 
ров и теодолитов гии, сертификации и защиты 
прав потребителей 
(Укрметртестстандарт), 
Украина, г.Киев 
27.28 Измерения механических величин 
27.28.01 Измерения массы 
Наименование СИ Обозначение Гето MAN Ne серти Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Весы HIGHLAND типа 42930-09 1год 38258 Фирма "Адат Equipment Со. 01.01.2015 


НСВ 


Ца.", Великобритания 
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Наименование СИ Обозначение МОС: МПИ Ne барту Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 

Весы РСВ 43008-09 1 год 38291 Фирма "KERN 8 Sohn 01.01.2015 
GmbH", Германия 

Весы автоматические 700 33306-09 1 год 36862 Фирма "DIGI Europe, Ша.", 01.12.2014 
Великобритания 

Весы автоматические С5С/СМС 36124-07 1год 29574 Фирма "Yamato Scale CO., 01.11.2012 
Ltd.", Япония 

Весы автоматические С5С/СМС 36124-07 1год 29574/1 Фирма "Yamato Scale 01.11.2012 
GmbH", Германия 

Весы автоматические К\М/5, КУууб 38319-08 1 год 32362 Фирма "Anritsu Industrial So- 01.08.2013 
lutions Co., Ltd.", Япония 

Весы автоматические gnc- MSDL 15901-09 1 год 36051 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.09.2014 

кретного действия сумми- цария 

рующие 

Весы автоматические дис- MSDT 15899-09 1 год 36050 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.09.2014 

кретного действия сумми- цария 

рующие 

Весы автомобильнье 7560 14818-09 1 год 37511 Фирма "Mettler-Toledo Іпс.", 01.01.2015 
США 

Весы автомобильные DSW/DFT 39072-08 1 год 33299 Фирма "Schenck Process 01.11.2013 
GmbH", Германия 

Весы аналитические XA 49688-12 1 год 46247 Фирма "RADWAG WAGI 20.04.2017 
ELEKTRONICZE Witold 
Lewandowski", Польша 

Весы багажнье ABS-950, ABS-960 34320-08 1 год 33432 Фирма "ATRAX Group NZ 01.12.2013 
Limited", Новая Зеландия 

Весы бункернье МВА 40885-09 1 год 35625 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.08.2014 
цария 

Весы бункерные Норма 42623-09 1 год 37754 ЧНПП "Механотрон", Украи- 01.01.2015 
на, г.Черкассы 

Весы бункерные автомати- СВЕДА ВБА 44043-10 1 год 39432 ООО НПФ "СВЕДА, ЛТД", 01.04.2015 

ческие Украина, г.Запорожье 

Весы бункерные сумми- CSE 41919-09 1 год 36962 Фирма "Effegielle s.r.l.", Ита- 01.12.2014 

рующие лия 

Весы вагонные 7260 43861-10 1год 39226 Фирма "Mettler-Toledo Іпс.", 01.04.2015 
США 

Весы вагонные 7260С 36884-08 1 год 30452 Фирма "Mettler-Toledo 01.02.2013 
(Changzhou) Scale & System 
Ltd.", Китай 

Весы вагонные ве 22890-08 1 год 33297 Фирма "Schenck Process 01.11.2013 
GmbH", Германия 

Весы вагонные ТКАРРЕК 51920-12 1 год 48916 Фирма "Татігоп Systems 30.11.2017 
Оу", Финляндия 

Весы вагонные WS 44069-10 1 год 39479 Фирма "PRECIA MOLEN", 01.04.2015 
Нидерланды 

Весы вагонные WS 44069-10 1 год 39479/1 Фирма "РКЕСІА ЗА", Фран- 01.04.2015 
ция 

Весы вагонные Титан 37142-08 1 год 30722/1 Фирма "Еигооаасе!$ ПР", 01.04.2013 
Великобритания 

Весы вагонные для стати- 72605 43901-10 1год 39221 Фирма "Mettler-Toledo Inc.", 01.04.2015 

ческого взвешивания США 

Весы вагонные тензометри- ПУЛЬСАР ВТВ-1С... 41864-09 1 год 36947 ООО "Пульсар-92", Украина, 01.12.2014 

ческие г.Харьков 

Весы вагонные тензометри- ТВВ 41038-09 1 год 35833 ООО НПП "Техноваги", Ук- 01.08.2014 

ческие раина, г.Львов 

Весы вагонные тензометри- ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР 41035-09 1 год 35830 ООО "Пульсар-92", Украина, 01.08.2014 

ческие для взвешивания г.Харьков 

подвижных обьектов 

Весы для статического Р 44040-10 1 год 39429 Фирма "Mettler-Toledo 01.04.2015 

взвешивания (Changzhou) Precision In- 
strument Ltd.", Китай 

Весы для статического ТВ... 41039-09 1 год 35834 ООО НПП "Техноваги", Ук- 01.08.2014 

взвешивания злектроннье раина, г.Львов 

Весы конвейернье ПупаТех 37499-08 1 год 31279 Фирма "РКОМТЕХ Ltd.", Be- 01.05.2013 
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Наименование СИ Обозначение Nerac- МПИ Ne cepte Изготовитель Срок дей” 
реестра свид. ствия 
Весы конвейернье MUS, MSI 50091-12 1 год 46782 Фирма "Ѕіетепѕ Сапааа 01.06.2017 
Limited", Канада 
Весы конвейерные автома- СВЕДА ВК 39444-08 1 год 33827 ООО НПФ "СВЕДА, ЛТД", 01.01.2014 
тические Украина, г.Запорожье 
Весы конвейерные непре- АК, СК, ОК 37500-08 1 год 31280 Фирма "SEG INSTRUMENT 01.05.2013 
ръвного действия АВ", Швеция 
Весы крановые ЕЁС-С$ 36031-07 1год 29443 Фирма "Еигооадсейв ПР", 01.11.2012 
Великобритания 
Весы крановые цифровые KGW/KGY 47460-11 1 год 43511 Фирма "EHP Wagetechnik 05.08.2016 
GmbH", Германия 
Весы крановые цифровые LDN 47014-11 1год 42910 Фирма "EHP Wagetechnik 16.06.2016 
GmbH", Германия 
Весы крановые цифровые Ке 47461-11 1 год 43512 Фирма "EHP Wagetechnik 05.08.2016 
GmbH", Германия 
Весы лабораторные AS, РЗ 49689-12 1год 46248 Фирма "КАОУУАС WAGI 20.04.2017 
ELEKTRONICZE Witold 
Lewandowski", Польша 
Весы лабораторнье CBL 43001-09 1 год 38284 Фирма "CAS Corporation 01.01.2015 
Ltd.", Корея 
Весы лабораторнье CUW; CUX 28105-09 1 год 36443 Фирма "CAS Corporation 01.10.2014 
Ltd.", Корея 
Весы лабораторнье E 27572-09 1 год 36880 Фирма "KERN & Sohn 01.12.2014 
GmbH", Германия 
Весы лабораторнье MS, ML 43169-09 1 год 38419 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.01.2015 
Швейцария 
Весы лабораторные ХР Analytical 44573-10 1 год 40067 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.08.2015 
Швейцария 
Весы лабораторные общего ТВЕ 41040-09 1 год 35835 ООО НПП "Техноваги", Ук- 01.08.2014 
назначения электронные раина, г.Львов 
Весы лабораторные элек- АВ-З/ЕАСТ, PB- 18694-08 1 год 33833 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.01.2014 
тронные З/РАСТ Швейцария 
Весы лабораторные злек- Adventurer Pro 25843-08 1 год 33832 Фирма "Ohaus Instruments 01.01.2014 
троннье (Shanghai) Co., Ша.", Китай 
Весы лабораторные злек- CUBIS 49613-12 1 год 46169 Фирма "Sartorius Weighing 18.04.2017 
троннье Technology GmbH", Герма- 
ния 
Весы лабораторные злек- ен 44186-10 1год 39633 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.04.2015 
троннье Япония 
Весы лабораторные злек- 6211, GZH 38226-08 1 год 32191 Фирма "Shinko Denshi Co., 01.08.2013 
троннье Ца.", Япония 
Весы лабораторные злек- HR 44189-10 1 год 39636 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.04.2015 
троннье Япония 
Весь лабораторные злек- НТ, НТК 38225-08 1 год 32190 Фирма "Shinko Оепѕћі Co., 01.08.2013 
тронные Ца.", Япония 
Весы лабораторные элек- ГА 18052-03 1 год 15707 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.05.2013 
троннье мания 
Весы лабораторные злек- ІР 22403-03 1год 15704 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.05.2013 
тронные мания 
Весы лабораторные элек- MS (торговая марка 42502-09 1 год 37585 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.01.2015 
тронные Cubis) мания 
Весы лабораторные злек- Ріопеег 38796-08 1 год 32888 Фирма "Ohaus Instruments 01.10.2013 
троннье (Shanghai) Co., Ша.", Китай 
Весы лабораторные злек- X 39659-08 1 год 34099 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.01.2014 
тронные Швейцария 
Весы лабораторные элек- СРА 37170-08 1 год 30836 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.04.2013 
троннье мания 
Весы напольные DL, ОВ, МО, BW, 20531-09 1 год 36442 Фирма "САЗ Согрогайоп 01.10.2014 
CPS, UFS, BFS Ltd.", Корея 
Весы напольнье PB 43185-09 1 год 38425 Фирма "CAS Corporation 01.01.2015 
Ltd.", Корея 
Весы напольные торговые EB 43007-09 1 год 38290 Фирма "СА5 Согрогайоп 01.01.2015 
Ца.", Корея 
Весы напольные злектрон- 6Іі-100У/ 36474-07 1 год 29961 Фирма "АСОМ іпс.", Корея 01.01.2013 
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Весы настольные AD 49509-12 1 год 46010 Фирма "Universal Weight En- 10.04.2017 
terprise Со. Ltd.", Тайвань 
Весы настольные злектрон- DS 44334-10 1 год 39784 Фирма "Shanghai Тегаока 01.04.2015 
нье Electronic Co., Ша.", Китай 
Весы настольные электрон- 05-788 23995-02 1год 13697 Фирма "Shanghai Тегаока 01.04.2013 
ные Electronic Co., Ша.", Китай 
Весы неавтоматического АЕ 49687-12 1 год 46245 Фирма "Shinko Denshi Co., 20.04.2017 
действия Ltd.", Япония 
Весы неавтоматического А) 49845-12 1 год 46450 Фирма "Shinko Оепѕћі Co., 11.05.2017 
действия Па.", Япония 
Весы неавтоматического ВМ 50150-12 1 год 46854 Фирма "A&D Company ПЯ", 18.06.2017 
действия Япония 
Весы неавтоматического ВМ-20, ВМ-22, ВМ- 51294-12 1 год 48193 Фирма "A&D Company ПЯ", 21.09.2017 
действия 252, ВМ-200, ВМ- Япония 
300, ВМ-500 
Весы неавтоматического CAW, САН 52029-12 1 год 49068 Фирма "Sartorius Weighing 11.12.2017 
действия Technology GmbH", Герма- 
HNA 
Весы неавтоматического Discovery 49793-12 1 год 46395 Фирма "Mettler-Toledo АС", 05.05.2017 
действия Швейцария 
Весы неавтоматического ЕО 50088-12 1 год 46778 Фирма "Sartorius Weighing 01.06.2017 
действия Technology GmbH", Герма- 
HNA 
Весы неавтоматического ЕК, EW 50690-12 1 год 47510 Фирма "A&D Scales Co., 27.07.2017 
действия Ца.", Корея 
Весы неавтоматического ЕК, ЕУ/ 50690-12 1 год 47511 Фирма "A&D Company Ша.", 27.07.2017 
действия Япония 
Весы неавтоматического ЕМ 50147-12 1 год 46836 Фирма "A&D Electronics 18.06.2017 
действия (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 
Весы неавтоматического Explorer 50582-12 1 год 47386 Фирма "Ohaus Instruments 20.07.2017 
действия (Shanghai) Co., Ша.", Китай; 
Фирма "Mettler-Toledo АС", 
Швейцария 
Весы неавтоматического ЕС 50148-12 1год 46837 Фирма "A&D Scales Co., 18.06.2017 
действия Ца.", Корея 
Весы неавтоматического ЕС 50148-12 1год 46838 Фирма "A&D Company ПЯ", 18.06.2017 
действия Япония 
Весы неавтоматического Е5 50149-12 1год 46839 Фирма "A&D Scales Co., 18.06.2017 
действия Ца.", Корея 
Весы неавтоматического Е5 50149-12 1год 46840 Фирма "A&D Company ПЯ", 18.06.2017 
действия Япония 
Весы неавтоматического СЕ 50689-12 1 год 47509 Фирма "A&D Company ПЯ", 27.07.2017 
действия Япония 
Весы неавтоматического СР 50583-12 1 год 47387 Фирма "A&D Company ПЯ", 20.07.2017 
действия Япония 
Весы неавтоматического GX 50691-12 1 год 47512 Фирма "A&D Company ПЯ", 27.07.2017 
действия Япония 
Весы неавтоматического HJ 49073-12 1 год 45513 Фирма "Shinko Denshi Co., 14.02.2017 
действия Ltd.", Япония 
Весы неавтоматического НЕ-А/НК-А2 50990-12 1 год 47865 Фирма "A&D Scales Co., 24.08.2017 
действия Ца.", Корея 
Весы неавтоматического НМУ-МУР, НМ-МУР 48927-12 1 год 45329 Фирма "A&D Company ПЯ", 24.01.2017 
действия Япония 
Весы неавтоматического Navigator 51262-12 1 год 48189 Фирма "Ohaus Instruments 21.09.2017 
действия (Shanghai) Co., Ша.", Китай 
Весы неавтоматического 5 49846-12 1 год 46451 Фирма "Shinko Denshi Co., 11.05.2017 
действия Ltd.", Япония 
Весы неавтоматического SK-WP 50391-12 1 год 47110 Фирма "A&D Scales Co., 09.07.2017 
действия Ца.", Корея 
Весы неавтоматического SW/SC/SE 48928-12 1 год 45330 Фирма "A&D Scales Co., 24.01.2017 
действия Ца.", Корея 
Весы неавтоматического SW/SC/SE 48928-12 1 год 45331 Фирма "A&D Company ПЯ", 24.01.2017 
действия Япония 
Весы неавтоматического ХР 50786-12 1 год 47635 Фирма "Mettler-Toledo АС", 30.07.2017 


действия 


348 


Швейцария 


27.28.01 


Наименование СИ Обозначение Мат МПИ NS cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Весы неавтоматического Х5 48804-11 1год 45150 Фирма "Mettler-Toledo АС", 29.12.2016 
действия Швейцария 
Весы неавтоматического СЕР-М/, СН, СІМ-Е 49853-12 1 год 46458 Фирма "Вгегра GmbH 8 Со. 11.05.2017 
действия с печатанием зти- Аміотас КС", Германия 
кетки 
Весы платформеннье 2158 Мепех 50328-12 1 год 47077 Фирма "Mettler-Toledo Inc.", 29.06.2017 
США 
Весы платформенные ВТ,5Т 49847-12 1год 46452 Фирма "Вігегра GmbH & Со. 11.05.2017 
КС", Германия 
Весы платформенные Негсшез-НЕЗ, 24522-08 1 год 32585 Фирма "САЗ Согрогайоп 01.09.2013 
Негсшез-К Ца.", Корея 
Весы платформеннье MW 36264-07 1 год 29729 Фирма "Sartorius" AG, Fep- 01.12.2012 
мания 
Весы платформеннье МАР 36265-07 1 год 29730 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.12.2012 
мания 
Весы платформеннье NT 49848-12 1 год 46453 Фирма "Вгегра GmbH & Со. 11.05.2017 
КС", Германия 
Весы платформенные $ 23993-08 1год 33914 Фирма "Shanghai Тегаока 01.01.2014 
Electronic Co., Ltd.", Китай 
Весы платформеннье S 23993-08 1 год 33914/1 Фирма "Тегаока Weigh- 01.01.2014 
System Pte., Ма.", Сингапур 
Весы платформенные SIW 39794-08 1 год 34251 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.01.2014 
мания 
Весы платформеннье WM 49849-12 1 год 46454 Фирма "Вгегра GmbH 8 Со. 11.05.2017 
КС", Германия 
Весы платформенные ВП 23631-07 1год 30107 Компания "АЗ-Т", Латвия, 01.01.2013 
г.Рига 
Весы платформенные элек- ОЕ 38712-08 1 год 32875 Фирма "KERN 8 Sohn 01.10.2013 
троннье GmbH", Германия 
Весы платформенные элек- ЕІС-Р5 36030-07 1 год 29442 Фирма "Еигооадсейв ПР", 01.11.2012 
троннье Великобритания 
Весы подвеснье ВТ,5Т 49852-12 1 год 46457 Фирма "Вігегра GmbH & Со. 11.05.2017 
КС", Германия 
Весы подвесные МТ 49850-12 1год 46455 Фирма "Вгегра GmbH 8 Со. 11.05.2017 
КС", Германия 
Весы подвеснье WM 49851-12 1 год 46456 Фирма "Вгегра GmbH & Со. 11.05.2017 
КС", Германия 
Весы промышленные РВх 51189-12 1 год 48098 Фирма "Mettler-Toledo 13.09.2017 
(Albstadt) GmbH", Германия; 
"Mettler-Toledo (Changzhou) 
Measurement Technology 
Ltd.", Китай 
Весы промышленные РхА 51175-12 1год 48082 Фирма "Mettler-Toledo 13.09.2017 
(Albstadt) GmbH", Германия 
Весы радиометрические Macon-21 23905-02 2 roga 13605 Фирма "RGI Industriemess- 01.05.2013 
gerate GmbH", Германия 
Весы стационарные злек- Datalogic Magellan 51585-12 1 год 48552 Компания "Datalogic Scan- 22.10.2017 
троннье 8300/8400 ning, Inc", США 
Весы счетнье AC 39641-08 1 год 34081 Фирма "CAS Corporation 01.01.2014 
Ltd.", Корея 
Весы счетнье EC 39633-08 1 год 34073 Фирма "САЅ Согрогайоп 01.01.2014 
Ца.", Корея 
Весы тензометрические с Н500, Н501, Н503 19632-09 1 год 37512 Фирма "Avery Weight-Tronix", 01.01.2015 
грузоприемными устройст- (устройства) и 1226, Великобритания 
вами с весоизмерительны- Е1205 и E1210 (при- 
ми приборами боры) 
Весы технические АРР 49686-12 1 год 46244 Фирма "КАОУУАС WAGI 20.04.2017 
ELEKTRONICZE Witold 
Lewandowski", Польша 
Весы товарные НУ 44187-10 1 год 39634 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.04.2015 
Япония 
Весы товарные НУ 44187-10 1 год 39634/1 Фирма "A&D Scales Co., 01.04.2015 
Ltd.", Корея 
Весы товарные HW 44188-10 1 год 39635 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.04.2015 
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Весы товарные HW 44188-10 1 год 39635/1 Фирма "A&D Scales Co., 01.04.2015 
Ltd.", Корея 
Весы товарные береговые М2200, М1100 50092-12 1год 46783 Компания "Marel hf", Ислан- 01.06.2017 
дия 
Весы товарные морские М2200, М1100 50093-12 1год 46784 Компания "Marel hf", Ислан- 01.06.2017 
дия 
Весы торговые БРго 41471-09 1 год 36409 Фирма "Mettler-Toledo 01.10.2014 
(Changzhou) Scale & System 
Ltd.", Китай 
Весы торговые ЕВ и ЕКРиз 41596-09 1год 36623 Фирма "СА5 Согрогайоп 01.11.2014 
Ца.", Корея 
Весы торговые Тідег 44574-10 1год 40066 Фирма "Mettler-Toledo 01.08.2015 
(Changzhou) Scale & System 
Ltd.", Китай 
Весы торговые UC 43862-10 1 год 39227 Фирма "Mettler-Toledo 01.04.2015 
(Albstadt) GmbH", Германия 
Весы торговые подвеснье Н5-1 43184-09 1год 38424 Фирма "CAS Corporation 01.01.2015 
Ltd.", Корея 
Весы торговые электронные СЕ/СЕ-Н, СЕ II, 38807-08 1 год 32929 Фирма "Вгегра GmbH 8 Со. 01.10.2013 
5С/5С-Н, ЕС, ЕС II, КС", Германия 
ВС, ВС II, BS, CS, 
KH 
Весы торговые электронные CE/CE-H, СЕ II, 49792-12 1 год 46394 Фирма "Вгегра GmbH & Со. 05.05.2017 
5С/5С-Н, SC 1, ЕС, КС", Германия 
ЕС II, ВС, ВС II, BS, 
CS, КН 
Весы торговые электронные DS-673 37523-08 1 год 31301 Фирма "Shanghai Тегаока 01.05.2013 
Electronic Co., Ltd.", Китай 
Весы торговые электронные DS-700 29054-08 1 год 33913 Фирма "Shanghai Тегаока 01.01.2014 
Electronic Co., Ltd.", Китай 
Весы торговые электронные 15215Е 38522-08 1 год 32593 Фирма "Pinnacle Technology 01.09.2013 
Согр.", Тайвань 
Весы торговые электронные М-ЕК 40423-09 1год 35111 Фирма "Мегсигу МУР Тесһ 01.05.2014 
Group Co., Пд.", Корея 
Весы торговые электронные ЗС-Н, ВС II 39114-08 1год 33353 Фирма "Вгегра (Shanghai) 01.12.2013 
WeighTech & Systems Co., 
Ltd.", Китай 
Весы торговые электронные СЕ 400, CE II 400, 38806-08 1 год 32927 Фирма "Вгегра GmbH 8 Со. 01.10.2013 
подвеснье В5 400/В5-Н 400, ЗС КС", Германия 
400/5С-Н 400, КН 
400 
Весы электронно- ЭВП 39338-08 1 год 33735 ТОО НПФ "Эталон", Казах- 01.01.2014 
тензометрические пере- стан, г.Алматы 
движные для статического 
взвешивания 
Весы электронные 165В.) 42495-09 1год 37578 Фирма "Precisa Сгамтешсз 01.01.2015 
АС", Швейцария 
Весы электронные 320 ХВ 51322-12 1год 48221 Фирма "Precisa Сгамтешсзв 21.09.2017 
АС", Швейцария 
Весы электронные 321 LX 51323-12 1 год 48222 Фирма "Precisa Gravimetrics 21.09.2017 
АС", Швейцария 
Весы электронные 3600 23281-02 1год 12736 Фирма "Тегаока Seiko Co., 01.01.2013 
Ltd.", Япония 
Весы электронные 360ЕР 42493-09 1 год 37576 Фирма "Precisa бгамітеігісе 01.01.2015 
АС", Швейцария 
Весы электронные 360Е5 42494-09 1год 37577 Фирма "Precisa Сгамтешсз 01.01.2015 
АС", Швейцария 
Весы электронные 7005 41893-09 1год 36905 Фирма "DIGI Europe, Ltd.", 01.12.2014 
Великобритания 
Весы электронные 7872, 7876, 7878, 16802-08 1год 32581 Фирма "МСК Согрогайоп", 01.09.2013 
7874 США 
Весы электронные АВ 24527-08 1год 32202 Фирма "KERN 8 Sohn 01.08.2013 
GmbH", Германия 
Весы электронные АС-100 51919-12 1год 48915 Фирма "Acom Inc., Ltd.", Ko- 30.11.2017 
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Весы электронные AL, PL, PL-L 37605-08 1 год 31328 Фирма "Mettler-Toledo In- 01.05.2013 
struments (Shanghai) Co. 
Ltd.", Китай 
Весы электронные АІ-ІС,РІ-ІС,РІ-5 37604-08 1 год 31327 Фирма "Mettler-Toledo 01.05.2013 
GmbH", Швейцария 
Весы электронные Ауу-4600 48066-11 1 год 44234 Фирма "Тегаока Seiko Co., 26.10.2016 
Ца.", Япония 
Весы электронные В 44039-10 1год 39428 Фирма "Mettler-Toledo 01.04.2015 
(Changzhou) Precision In- 
strument Ltd.", Китай 
Весы электронные ВВх 50094-12 1 год 46785 Фирма "Mettler-Toledo 01.06.2017 
(Albstadt) GmbH", Германия 
Весы электронные САО 50692-12 1 год 47513 Фирма "CAS Corporation", 27.07.2017 
Корея 
Весы электронные CBW, СВХ 43170-09 1год 38420 Фирма "СА5 Согрогайоп 01.01.2015 
Ца.", Корея 
Весы электронные CheckWay Scale 46697-11 1 год 42496 Фирма "Shanghai YWA Co., 21.04.2016 
Itd.", Китай 
Весы электронные CS, AC n ЕС-П 50581-12 1 год 47385 Фирма "CAS Corporation", 20.07.2017 
Корея 
Весы электронные CW...-LCE, CW...- 26599-09 1 год 37805 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.01.2015 
МСЕ мания 
Весы электронные ОВ-П, СК и НВ 50312-12 1год 47060 Фирма "CAS Corporation", 29.06.2017 
Корея 
Весы электронные DCW 39071-08 1 год 33298 Фирма "Ѕсһепск Ргосеѕѕ 01.11.2013 
GmbH", Германия 
Весы электронные Defender 37330-08 1 год 30922 Фирма "Ohaus Instruments 01.04.2013 
(Shanghai) Co., Ltd.", Китай 
Весы электронные 0Р3-4600 37346-08 1 год 30938 Фирма "Тегаока Ѕеіко Со., 01.04.2013 
Ltd.", Япония 
Весы электронные рѕ 16706-08 1 год 30943 Фирма "DIGI", Япония 01.04.2013 
Весы электронные ЕО, ЕО-Н 40687-09 1 год 35342 Фирма "CAS Corporation 01.07.2014 
Ltd.", Корея 
Весы электронные EJ 43444-09 1 год 38778 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.01.2015 
Япония 
Весы электронные ЕЈ 43444-09 1 год 38778/1 Фирма "A&D Scales Co., 01.01.2015 
Ltd.", Корея 
Весы электронные EL n ELB 25373-08 1 год 31618 Фирма "Shimadzu 01.06.2013 
Corporation", Япония 
Весы электронные EL и ELB 25373-08 1 год 31618/1 Фирма "Shimadzu Philippines 01.06.2013 
Manufacturing Іпс.", Филип- 
ШЫ) 
Весы электронные Ехріогег Рго 16313-08 1год 33830 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.01.2014 
Швейцария 
Весы электронные HL 36123-08 1 год 32699 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.10.2013 
Япония 
Весы электронные НТ 43156-09 1год 38416 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.01.2015 
Япония 
Весы электронные НТ 43156-09 1год 38416/1 Фирма "A&D Electronics 01.01.2015 
(Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 
Весы электронные ІМ 40106-08 1 год 34677 Фирма "АУЕКҮ ВЕККЕІ. (а 01.01.2014 
Division of ITW UK Limited)", 
Великобритания 
Весы электронные ІТС 25218-08 1год 32928 Фирма "Вгегра GmbH 8 Со. 01.10.2013 
КС", Германия 
Весы электронные ІХе 44172-10 1год 39641 Фирма "АУЕКҮ ВЕККЕІ. (а 01.04.2015 
Division of ITW UK Limited)", 
Великобритания 
Весы электронные J 36728-08 1 год 30279 Фирма "Mettler-Toledo 01.02.2013 
GmbH", Швейцария 
Весы электронные JL 36729-08 1 год 30280 Фирма "Mettler-Toledo 01.02.2013 
GmbH", Швейцария 
Весы электронные JW-1, МУ-1С 51781-12 1год 48776 Фирма "Acom Inc., Ша.", Ko- 23.11.2017 
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Весы электронные K 45158-10 1 год 40792 Фирма "Mettler-Toledo 01.08.2015 
(Albstadt) GmbH", Германия 
Весы электронные ІМ 44933-10 1год 40507 Фирма "Shinko Denshi Co., 01.08.2015 
Ltd.", Япония 
Весы электронные ІР, СІ, АР, РК 50313-12 1год 47061 Фирма "CAS Corporation", 29.06.2017 
Корея 
Весы электронные м2 40107-08 1год 34678 Фирма "АУЕКҮ ВЕККЕІ. (а 01.01.2014 
Division of ITW UK Limited)", 
Великобритания 
Весы электронные МЕАТЕСН 40153-08 1год 34702 Фирма "МЕАТЕСН СтЬН & 01.01.2014 
Со. КС", Германия 
Весы электронные МЗВЕ 40886-09 1 год 35626 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.08.2014 
цария 
Весы электронные MW, МУУП, МУУР 51165-12 1 год 48073 Фирма "CAS Corporation", 13.09.2017 
Корея 
Весы электронные МС, Савіоп-І (ТНА), 50314-12 1 год 47062 Фирма "CAS Corporation", 29.06.2017 
Сазюп-П (ТНВ) и Корея 
Сазоп-Ш (THD) 
Весы электронные МР 34154-09 1 год 35868 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.08.2014 
Япония 
Весы электронные РС 44931-10 1 год 40505 Фирма "Асот Inc., Ша.", Ko- 01.08.2015 
рея 
Весы электронные PDS 42994-09 1 год 38277 Фирма "CAS Corporation 01.01.2015 
Ltd.", Корея 
Весы электронные РМА 7501 51255-12 1год 48182 Фирма "Sartorius Weighing 21.09.2017 
Technology GmbH", Герма- 
ния 
Весы электронные Ру/-200 44917-10 1год 40522 Фирма "Acom Inc., Ltd.", Ko- 01.08.2015 
рея 
Весы электронные 5С-900 50104-12 1год 46796 Фирма "Shekel Electronic 01.06.2017 
Scales Ltd.", Израиль 
Весы электронные Scout Pro 16315-08 1 год 33831 Фирма "Ohaus Instruments 01.01.2014 
(Shanghai) Co., Ltd.", Китай 
Весы электронные Seller SL 46902-11 1 год 42774 Фирма "SD Scale Со. Ша.", 02.06.2016 
Китай 
Весы электронные Seller 51-300 48741-11 1 год 45094 Фирма "SD Scale Со. Ша.", 23.12.2016 
Китай 
Весы электронные 5М 44333-10 1год 39783 Фирма "Тегаока Weigh- 01.04.2015 
System Pte., Ма.", Сингапур 
Весы электронные 5М 44333-10 1год 39783/1 Фирма "Shanghai Тегаока 01.04.2015 
Electronic Co., Ltd.", Китай 
Весы электронные 5М 50969-12 1 год 47843 Фирма "Тегаока Weigh- 24.08.2017 
System Pte., Ма.", Сингапур 
Весы электронные 5М-500 36880-08 1 год 30448 Фирма "Тегаока Weigh- 01.02.2013 
System Pte., Ма.", Сингапур 
Весы электронные 5М-500 36880-08 1 год 30448/1 Фирма "РТ Тгорка! Еес- 01.02.2013 
ігопіс", Индонезия 
Весы электронные SW, PW, Ар и РОЗ-П 50315-12 1 год 47063 Фирма "CAS Corporation", 29.06.2017 
Корея 
Весы электронные Traveler 38797-08 1 год 32889 Фирма "Ohaus Instruments 01.10.2013 
(Shanghai) Co., Ltd.", Китай 
Весы электронные TS 39424-08 1 год 33885 Фирма "Shinko Denshi Co., 01.01.2014 
Ltd.", Япония 
Весы электронные Valor 37329-08 1 год 30921 Фирма "Ohaus Instruments 01.04.2013 
(Shanghai) Co., Ltd.", Китай 
Весы электронные ХР-К 38187-08 1год 32082 Фирма "Mettler-Toledo 01.08.2013 
(Albstadt) GmbH", Германия 
Весы электронные багаж- ЕР 20-100 49228-12 1год 45711 Фирма "Procon Engineering" 12.03.2017 
ные А Division of National Oilwell 
Varco UK Ltd., Великобрита- 
ния 
Весы электронные бункер- BMW 41894-09 1год 36906 Фирма "InterSystems, Іпс.", 01.12.2014 
ные США 
Весы электронные взрьво- ҒС/ҒСА 25884-08 1год 31333 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.05.2013 
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Весы электронные лабора- ATL 36268-07 1 год 29732 Фирма "Acculab", США 01.12.2012 
торные 
Весы электронные лабора- АОУУ//АОУУ- 26276-08 1год 34628 Фирма "Shimadzu 01.01.2014 
торные Б/АЧХ/АЦУ Согрогайоп", Япония 
Весы электронные лабора- АОУУ//АОУУ- 26276-08 1год 34628/1 Фирма "Shimadzu Philippines 01.01.2014 
торные Б/АЧХ/АЦУ Manufacturing Іпс.", Филип- 
пинь! 
Весы электронные лабора- AW, АХ, АҮ 22612-08 1год 31621 Фирма "Shimadzu 01.06.2013 
торные Согрогайоп", Япония 
Весы электронные лабора- AW, АХ, АҮ 22612-08 1год 31621/1 Фирма "Shimadzu Philippines 01.06.2013 
торные Manufacturing Іпс.", Филип- 
ШЫ) 
Весы электронные лабора- ВІ 22613-08 1год 31620 Фирма "Shimadzu 01.06.2013 
торные Согрогайоп", Япония 
Весы электронные лабора- ВІ 22613-08 1год 31620/1 Фирма "Shimadzu Philippines 01.06.2013 
торные Manufacturing Іпс.", Филип- 
пинь! 
Весы электронные лабора- BW, ВХ, UW, ОХ 22614-08 1год 31619 Фирма "Shimadzu 01.06.2013 
торные Согрогайоп", Япония 
Весы электронные лабора- BW, ВХ, UW, ОХ 22614-08 1год 31619/1 Фирма "Shimadzu Philippines 01.06.2013 
торные Manufacturing Іпс.", Филип- 
пинь! 
Весы электронные лабора- BW-K/BX-K 43425-09 1 год 38787 Фирма "Shimadzu 01.01.2015 
торные Согрогайоп", Япония 
Весы электронные лабора- > ВУУ-К/ВХ-К 43425-09 1 год 3878711 Фирма "Shimadzu Philippines 01.01.2015 
торные Manufacturing Іпс.", Филип- 
пинь! 
Весы электронные лабора- CJ 40427-09 1 год 35113 Фирма "Shinko Denshi Co., 01.05.2014 
торные Ца.", Япония 
Весы электронные лабора- СТ 41475-09 1 год 36413 Фирма "Shinko Denshi Co., 01.10.2014 
торные Па.", Япония 
Весы электронные лабора- DL 34157-08 1год 32372 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.08.2013 
торные Япония 
Весы электронные лабора- DX, ОХ-МУР 40879-09 1 год 35608 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.08.2014 
торные Япония 
Весы электронные лабора- СК 28101-04 1год 19203 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.12.2014 
торные Япония 
Весы электронные лабора- PW, PGW 38182-08 1 год 32077 Фирма "Adam Equipment Со. 01.08.2013 
торные Ца.", Великобритания 
Весы электронные лабора- ТХ 37793-08 1год 31575 Фирма "Shimadzu 01.06.2013 
торные Согрогайоп", Япония 
Весы электронные лабора- ТХ 37793-08 1 год 31575/1 Фирма "Shimadzu Philippines 01.06.2013 
торные Manufacturing Іпс.", Филип- 
пинь! 
Весы электронные морские 1013702, 923712, 50302-12 1 год 47050 Компания "ОМІЅҮЅТЕМ АВ", 29.06.2017 
023722 Швеция 
Весы электронные плат- 4Д 51239-12 1год 48165 Частное унитарное произ- 21.09.2017 
форменные водственно-торговое пред- 
приятие "Номинал", Бела- 
русь, г.Брест 
Весы электронные плат- ЕТІСА 39292-08 1 год 33590 Фирма "Mettler-Toledo 01.12.2013 
форменные (Albstadt) GmbH", Германия 
Весы электронные подвес- М2 500, IM 500 40104-08 1 год 34675 Фирма "АУЕКҮ ВЕККЕІ. (а 01.01.2014 
ные Division of ITW ОК Limited)", 
Великобритания 
Весы электронные с печа- 500 51212-12 1 год 48128 Компания "DIBAL, $.А.", Nc- 13.09.2017 
тью этикеток пания 
Весы электронные счетные ЕС 39446-08 1 год 33829 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.01.2014 
Япония 
Весы электронные торговые NETS 44932-10 1год 40506 Фирма "Acom Inc., Ша.", Ko- 01.08.2015 
рея 
Весы электронные торговые РКО MENZA DS 37332-08 1 год 30924 Фирма "Taiwan Scale Mfg. 01.04.2013 
Co, Ltd.", Тайвань 
Весы электронные торговые VIVA 36886-08 1 год 30454 Фирма "Mettler-Toledo 01.02.2013 
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Весы электронные торговые СКО 36885-08 1 год 30453 Фирма "Mettler-Toledo 01.02.2013 
(ChangZhou) Measurement 
Technology Ltd.", Китай 
Весы-влагомеры ЕМ 120-НК 51324-12 1год 48223 Фирма "Precisa бгауітеігісе 21.09.2017 
АС", Швейцария 
Весы-влагомеры ХМ 50 51325-12 1год 48224 Фирма "Precisa Gravimetrics 21.09.2017 
АС", Швейцария 
Весы-влагомеры ХМ 60 51326-12 1 год 48225 Фирма "Precisa Сгамтешсз 21.09.2017 
АС", Швейцария 
Весы-компараторы ССР 38958-08 1 год 33142 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.11.2013 
мания 
Весы-компараторы МС 42987-09 1год 38826 Фирма "Shinko Denshi Co., 01.01.2015 
Ltd.", Япония 
Гири классов точности ЕТ, 52196-12 1 год 49265 Фирма "Mettler-Toledo АС", 24.12.2017 
ЕФ, Ғ1, Ғ2, М1 Швейцария 
Гири классов точности Ғ1, 44995-10 1 год 40571 Завод "КАОМУАС WAGI 01.08.2015 
Е2 ELEKTRONICZNE Witold 
Lewandowski", Польша 
Гири классов точности F2, 43774-10 1 год 39260 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.04.2015 
М1 цилиндрические с руко- Швейцария 
ЯТКОЙ 
Датчики весоизмеритель- Зсате С 49506-12 1год 46007 Фирма "ЅСАІМЕ Sas", Китай 10.04.2017 
ные балочные 
Датчики весоизмеритель- Зсате Е 49505-12 1 год 46006 Фирма "ЅСАІМЕ Ѕаѕ", Фран- 10.04.2017 
ные балочные ция 
Датчики весоизмеритель- 46028-10 1 год 42028 Фирма "Flintec GmbH", Fep- 17.12.2015 
ные балочные из алюминия мания 
Датчики весоизмеритель- 46027-10 1 год 42027 Фирма "Flintec GmbH", Fep- 17.12.2015 
ные балочные из нержа- мания 
веюшей стали 
Датчики весоизмеритель- 46029-10 1год 42029 Фирма "Flintec GmbH", Fep- 17.12.2015 
ные низкопрофильные из мания 
алюминия 
Датчики весоизмеритель- Зсате ТС С 49507-12 1 год 46008 Фирма "ЗСАМЕ Sas", Китай 10.04.2017 
ные растяжения 
Датчики весоизмеритель- 740 50842-12 1 год 47700 Фирма "ОТ СЕП", Испания 17.08.2017 
ные сжатия 
Датчики весоизмеритель- 740 ОМЕТ 50098-12 1 год 46789 Фирма "ОТ СЕП", Испания 01.06.2017 
ные сжатия 
Датчики весоизмеритель- 7400 49772-12 1 год 46373 Фирма "ОТІШСЕШ", Испания 05.05.2017 
ные сжатия 
Датчики весоизмеритель- КСЗ 50843-12 1год 47701 Фирма "Flintec GmbH", Fep- 17.08.2017 
ные сжатия мания 
Датчики весоизмеритель- Зсате ТС F 49508-12 1 год 46009 Фирма "ЗСАМЕ Sas", pan- 10.04.2017 
ные сжатия ция 
Датчики весоизмеритель- 3124 41582-09 1 год 36611 Фирма "Honeywell Sensotec", 01.11.2014 
ные тензорезисторные США 
Датчики весоизмеритель- 6022 37788-08 1 год 31570 Фирма "Kaliber Мизгег es 01.06.2013 
ные тензорезисторные Мегевіесһпіка КЁ", Венгрия 
Датчики весоизмеритель- АСЕ 48940-12 1 год 45344 Фирма "Асимеідһ 24.01.2017 
ные тензорезисторные Согрогайоп", Тайвань 
Датчики весоизмеритель- АСТ 48820-11 1 год 45169 Фирма "Acuweigh 29.12.2016 
ные тензорезисторные Согрогайоп", Тайвань 
Датчики весоизмеритель- ВВ, BS, SBS, SSB 38954-08 1 год 33138 Фирма "Еві: Elektronik Sis- 01.11.2013 
ные тензорезисторные іетіег Imalat уе Ticaret Ltd. 
STI.", Турция 
Датчики весоизмеритель- ВК 47479-11 1 год 43547 Фирма "EHP Wagetechnik 15.08.2016 
ные тензорезисторные GmbH", Германия 
Датчики весоизмеритель- BS, BSA, BSS, BSH, 51261-12 1год 48188 Фирма "CAS Corporation", 21.09.2017 
ные тензорезисторные НВ5, ВСАиВСМ Корея 
Датчики весоизмеритель- С11 51168-12 1год 48076 Фирма "Оеаѕаг Sensors Ом, 13.09.2017 
ные тензорезисторные Эстония 
Датчики весоизмеритель- CCI, CCI-D 51834-12 1 год 48801 Фирма "Азсе! Sensor, S. L.", 21.11.2017 


ные тензорезисторные 
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Датчики весоизмеритель- Column 29585-07 1 год 29451 Фирма "?попаһапо Elec- 01.11.2012 
ные тензорезисторные tronic Measuring Instruments 

Co., LTD. (ZEMIC)", Китай 
Датчики весоизмеритель- Compression 37066-09 1 год 36861 Фирма "Vishay Tedea- 01.12.2014 
ные тензорезисторные Huntleigh International Ltd. 

Vishay Technology Ltd.", N3- 

раиль 
Датчики весоизмеритель- Compression 37066-09 1 год 36861/1 Фирма "Vishay Celtron 01.12.2014 
ные тензорезисторные (TIANJIN) Ltd.", Китай 
Датчики весоизмеритель- 02 51169-12 1 год 48077 Фирма "Оеаѕаг Sensors Ом, 13.09.2017 
ные тензорезисторные Эстония 
Датчики весоизмеритель- Double Beam 37068-09 1 год 36860 Фирма "Vishay Tedea- 01.12.2014 
ные тензорезисторные Huntleigh International Ltd. 

Vishay Technology Ltd.", N3- 

раиль 
Датчики весоизмеритель- Double Beam 37068-09 1 год 36860/1 Фирма "Vishay Celtron 01.12.2014 
ные тензорезисторные (TIANJIN) Ltd.", Китай 
Датчики весоизмеритель- НХХ, UD, AMI, IL 39776-08 1 год 34233 Фирма "Кейі Electric Мапшас- 01.01.2014 
ные тензорезисторные turing (Ningbo) Co., Ltd.", Kn- 

тай 
Датчики весоизмеритель- МР55, МР58, МР58Т, 48815-11 1 год 45163 Фирма "Sartorius Mechatron- 29.12.2016 
ные тензорезисторные МР70, МР71, МР72, ісе ТӘН GmbH", Германия 

МР79, МР79Т 

Датчики весоизмеритель- МРТ76, РК6246, 48816-11 1год 45164 Фирма "Sartorius Месһаігоп- 29.12.2016 
ные тензорезисторные РК6241 ісе ТӘН GmbH", Германия 
Датчики весоизмеритель- МР77 и РК6207 48531-11 1год 44821 Фирма "Sartorius Mechatron- 15.12.2016 
ные тензорезисторные ісе ТӘН GmbH", Германия 
Датчики весоизмеритель- МВ, ВН5 39775-08 1год 34232 Фирма "Keli Electric Мапшас- 01.01.2014 
ные тензорезисторные turing (Ningbo) Co., Ltd.", Kn- 

тай 
Датчики весоизмеритель- РК6201, РК6202, 48814-11 1 год 45162 Фирма "Sartorius Месһаігоп- 29.12.2016 
ные тензорезисторные РК6211, РК6221 ісе ТӘН GmbH", Германия 
Датчики весоизмеритель- PW, PWS, ЕП, SP4, 21172-09 1 год 37431 Фирма "Нойіпдег Baldwin 01.01.2015 
ные тензорезисторные 0Е28 Messtechnik GmbH", Герма- 

ния 
Датчики весоизмеритель- PW, PWS, ЕП, SP4, 21172-09 1 год 3743111 Фирма "Hottinger Baldwin 01.01.2015 
ные тензорезисторные 0Е28 Measurement (Suzhou) Co., 

Ltd.", Китай 
Датчики весоизмеритель- QS, S, LS, D, PST, 39774-08 1 год 34231 Фирма "Keli Electric Manufac- 01.01.2014 
ные тензорезисторные 05В turing (Ningbo) Co., Ltd.", Kn- 

тай 
Датчики весоизмеритель- біпше Веат 37064-08 1 год 30701/1 Фирма "Vishay Сейоп 01.03.2013 
ные тензорезисторные (TIANJIN) Ltd.", Китай 
Датчики весоизмеритель- біпше Веат 37064-08 1 год 30701/2 Фирма "Vishay Тедеа- 01.03.2013 
ные тензорезисторные Huntleigh International Ltd. 

Vishay Technology Ltd.", N3- 

раиль 
Датчики весоизмеритель- Single Point 37069-08 1 год 30706/1 Фирма "Vishay Celtron 01.03.2013 
ные тензорезисторные (TIANJIN) Ltd.", Китай 
Датчики весоизмеритель- Single Point 37069-08 1 год 30706/2 Фирма "Vishay Tedea- 01.03.2013 
ные тензорезисторные Huntleigh International Ltd. 

Vishay Technology Ltd.", N3- 

раиль 
Датчики весоизмеритель- Single Shear Beam 29587-07 1 год 29468 Фирма "Zhonghang Elec- 01.11.2012 
ные тензорезисторнье tronic Measuring Instruments 

Co., LTD. (ZEMIC)", Китай 
Датчики весоизмеритель- ЗроКе Туре 36061-07 1 год 29461 Фирма "?попаһапа Elec- 01.11.2012 


ные тензорезисторные 


tronic Measuring Instruments 
Co., LTD. (ZEMIC)", Китай 
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Датчики весоизмеритель- SSP, SP, SPA 38956-08 1 год 33140 Фирма "Езй Elektronik Sis- 01.11.2013 
ные тензорезисторные іетіег Imalat уе Ticaret Па. 

ЅТІ.", Турция 
Датчики весоизмеритель- STCS, ТВ 38957-08 1 год 33141 Фирма "Ей Elektronik Sis- 01.11.2013 
ные тензорезисторные іетіег Imalat уе Ticaret Па. 

ЅТІ.", Турция 
Датчики весоизмеритель- 5-Туре 37065-08 1 год 30702/1 Фирма "Vishay Сейоп 01.03.2013 
ные тензорезисторные (TIANJIN) Ltd.", Китай 
Датчики весоизмеритель- 5-Туре 37065-08 1 год 30702/2 Фирма "Vishay Тедеа- 01.03.2013 
ные тензорезисторные Huntleigh International Ltd. 

Vishay Technology Ltd.", N3- 

раиль 
Датчики весоизмеритель- ZS, NHS, ҮВ5, GZLB 39778-08 1 год 34235 Фирма "Ке! Electric Мапитас- 01.01.2014 
ные тензорезисторные turing (Ningbo) Co., Ltd.", Kn- 

тай 
Датчики весоизмеритель- с 20784-09 1год 37432 Фирма "Нойіпдег Baldwin 01.01.2015 
ные тензорезисторные Messtechnik GmbH", Герма- 

ния 
Датчики весоизмеритель- с 20784-09 1год 37432/1 Фирма "Нойіпдег Baldwin 01.01.2015 
ные тензорезисторные Measurement (Suzhou) Co., 

Ltd.", Китай 
Датчики весоизмеритель- ЗВА 24741-08 1 год 33915 Фирма "CAS Corporation 01.01.2014 
ные тензорезисторные S- Ца.", Корея 
образные 
Датчики весоизмеритель- 08в2 24744-08 1 год 33965 Фирма "САЗ Согрогайоп 01.01.2014 
ные тензорезисторные Ltd.", Корея 
двухопорные 
Датчики весоизмеритель- BCL 24743-08 1 год 33916 Фирма "САЅ Согрогайоп 01.01.2014 
ные тензорезисторные кон- Ца.", Корея 
сольные 
Датчики весоизмеритель- LS, LSC, ММС, WBK, 31532-09 1 год 36444 Фирма "CAS Corporation 01.10.2014 
ные тензорезисторные на WBS и на изгиб Ца.", Корея 
сжатие 08В-В 
Датчики весоизмеритель- Н5Х-р 39777-08 1 год 34234 Фирма "Keli Electric Мапшас- 01.01.2014 
ные тензорезисторные turing (Ningbo) Co., Ltd.", Kn- 
цифровые тай 
Датчики весоизмеритель- 08-0, $В-0, ОЕЕ-О, 39779-08 1 год 34236 Фирма "Ке! Electric Мапшас- 01.01.2014 
ные тензорезисторные РЗТ-0 turing (Ningbo) Co., Ша.", Kn- 
цифровые тай 
Датчики весоизмеритель- 23Е-0, 25 СВ-Г, 39781-08 1 год 34238 Фирма "Ке! Electric Мапшас- 01.01.2014 
ные тензорезисторные 23Е-0, 28К-0, NHS- turing (Ningbo) Co., Ltd.", Kn- 
цифровые D тай 
Датчики весоизмеритель- РК6224 48813-11 1год 45161 Фирма "Sartorius Mechatron- 29.12.2016 
ные цифровые ісе ТӘН GmbH", Германия 
Датчики весоизмеритель- RC3D 50844-12 1 год 47702 Фирма "Flintec GmbH", Fep- 17.08.2017 
ные цифровые сжатия мания 
Датчики сило- и весоизме- НС, HSC, SC 38955-08 1 год 33139 Фирма "Езй Elektronik Sis- 01.11.2013 
рительные тензорезистор- {ептег Imalat уе Ticaret Ltd. 
ные ЅТІ.", Турция 
Дозаторы автоматические МОА 40881-09 1 год 35610 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.08.2014 
весовые непрерывного дей- цария 
ствия 
Дозаторы автоматические МЗОЕ 39649-08 1 год 34089 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.01.2014 
весовые непрерывного дей- цария 
ствия 
Дозаторы автоматические мзос 40880-09 1 год 35609 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.08.2014 
весовые непрерывного дей- цария 
ствия 
Дозаторы автоматические MULTIDOS 32736-09 1 год 38785 Фирма "Schenck Process 01.01.2015 
весовые непрерывного дей- GmbH", Германия 
ствия 
Дозаторы автоматические ММ/ВО 39647-08 1 год 34087 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.01.2014 


весовые непрерывного дей- 
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Дозаторы автоматические М2АН 40884-09 1год 35624 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.08.2014 
весовые непрерывного дей- цария 
ствия 
Дозаторы автоматические М2МО 40882-09 1год 35622 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.08.2014 
весовые непрерывного дей- цария 
ствия 
Дозаторы автоматические n BIOHIT 36153-12 1 год 49016 Фирма "Sartorius Biohit Liq- 20.12.2017 
механические многоканаль- ша Handling Оу", Финляндия 
ные 
Дозаторы автоматическиеи BIOHIT 36152-12 1 год 49017 Фирма "Sartorius Biohit Liq- 20.12.2017 
механические одноканаль- ша Handling Оу", Финляндия 
ные 
Дозаторы весовые дискрет- 4-В 37116-08 1 год 30650 Фирма "Ѕіогѕаск Group", 01.03.2013 
ного действия Германия 
Дозаторы весовые дискрет- АС-6В 37881-08 1 год 31743 Фирма "High Dream ІпіеПес- 01.06.2013 
ного действия tualized Machinery Мапиѓас- 
turing Co., Ltd.", Китай 
Дозаторы весовые дискрет- ADW 36060-07 1 год 29460 Фирма "Yamato Scale 01.11.2012 
HOTO действия GmbH", Германия 
Дозаторы весовые дискрет- ADW 36060-07 1 год 29460/1 Фирма "Yamato Scale CO., 01.11.2012 
HOTO действия Ltd.", Япония 
Дозаторы весовые дискрет- Ғ5-Т10К 37058-08 1 год 30696 Фирма "Feige GmbH 01.03.2013 
HOTO действия Abfulltechnik", Германия 
Дозаторы весовые дискрет- GW-MEC Ш 44896-10 1 год 40479 Фирма "Науег & Воескег 01.08.2015 
ного действия Пгаһімерегеі und Maschinen- 
fabrik", Германия 
Дозаторы весовые дискрет- JW-A 41177-09 1год 36038 Фирма "Zhongshan Multi- 01.09.2014 
HOTO действия weigh Packaging Machinery 
Co., Ltd.", Китай 
Дозаторы весовые дискрет- MSDB, МУУВС, 15838-09 1 год 36049 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.09.2014 
ного действия MWBW цария 
Дозаторы весовые дискрет- МУУВИ 40883-09 1год 35623 Фирма "Buhler АС", Швей- 01.08.2014 
ного действия цария 
Дозаторы весовые дискрет- NW55 36162-07 1 год 29577 Фирма "Сһгоїес GmbH", Fep- 01.11.2012 
ного действия мания 
Дозаторы весовые дискрет- NW-MEC Ш 44897-10 1 год 40480 Фирма "Науег & Воескег 01.08.2015 
ного действия Пгаһімерегеі und Maschinen- 
fabrik", Германия 
Дозаторы весовые дискрет- E55 43192-09 1 год 38428 Фирма "Chronos BTH", Hn- 01.01.2015 
ного действия дерланды 
Дозаторы весовые дискрет- УПЖ-200.00.000... 43763-10 1год 39266 ЗАО "Бетонмаш", Украина, 01.04.2015 
ного действия для жидких г.Славянск 
компонентов бетонных сме- 
сей 
Дозаторы весовые дискрет- СБ-241Б.02.00.000... 43762-10 1 год 39265 ЗАО "Бетонмаш", Украина, 01.04.2015 
ного действия для инертных г.Славянск 
материалов 
Дозаторы весовые дискрет- CB- 43769-10 1год 39272 ЗАО "Бетонмаш", Украина, 01.04.2015 
ного действия для цемента 241АҮЛ.01.41.000В... г.Славянск 
Дозаторы весовые непре- C-Lever II 36067-07 1 год 29467 Фирма "КЕМВЕ GmbH 01.11.2012 
рывного действия SAFETY + CONTROL", Fep- 
мания 
Дозаторы весовые полуав- Норма-С, Норма СМ 24340-03 1 год 14324 ЧНПП "Механотрон", Украи- 01.10.2013 
томатические на, г.Черкассы 
Дозаторы дискретного дей- Піһгайопік 26777-04 1 год 17489 Фирма "Шібгамегк Maschi- 01.09.2014 
ствия пепгабпк GmbH", Германия 
Дозаторы полуавтоматиче- ДВС-301 43955-10 1год 39462 ООО НПФ "СВЕДА, ЛТД", 01.04.2015 
ские для сыпучих материа- Украина, г.Запорожье 
лов дискретного действия 
Компараторы массы АХ 20782-08 1год 31610 Фирма "Mettler-Toledo 01.06.2013 
GmbH", Швейцария 
Компараторы массы сс 16489-09 1год 34885 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.05.2014 
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Компараторы массы ССЕ 33294-09 1 год 37919 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.01.2015 
мания 
Компараторы массы CCT 37599-08 1 год 31322 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.05.2013 
мания 
Компараторы массы ХР, XS 51488-12 1год 48448 Фирма "Mettler-Toledo АС", 12.10.2017 
Швейцария 
Компараторы массы МС 50151-12 1год 46841 Фирма "A&D Company ПЯ", 18.06.2017 
Япония 
Компараторы массы МС 50151-12 1год 46842 Фирма "A&D Scales Co., 18.06.2017 
Ltd.", Корея 
Комплексы весоизмери- 1400 45150-10 1 год 40790 Фирма "РКЕСІА ЗА", Фран- 01.08.2015 
тельнье ция 
Микровесы СІ МК2-М5 47822-11 1год 43968 Фирма "С.І. Electronics Ltd.", 03.10.2016 
Великобритания 
Преобразователи весоиз- РК 1710, РК 5210, 49843-12 1год 46448 Фирма "Sartorius Mechatron- 11.05.2017 
мерительные РК 5220, РК 5230, ісе ТӘН GmbH", Германия 
МР 26 
Приборы весоизмеритель- CI, BI, NT n PDI 50968-12 1 год 47842 Фирма "САЅ Согрогайоп", 24.08.2017 
ные Корея 
Приборы весоизмеритель- 0152116; 0\/$2103 42017-09 1 год 37430 Фирма "Hottinger Baldwin 01.01.2015 
ные Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Приборы весоизмеритель- БІ5ОМАТ Tersus 36280-07 1 год 29827 Фирма "Schenck Process 01.12.2012 
ные GmbH", Германия 
Приборы весоизмеритель- ІТ 42010-09 1год 37500 Фирма "ЅуѕТес Systemtech- 01.01.2015 
ные nik und Industrieautomation 
GmbH", Германия 
Приборы весоизмеритель- ІР-3000 40090-08 1 год 34622 Фирма "DIBAL 5.А.", Испа- 01.01.2014 
ные ния 
Приборы весоизмеритель- РК 5301/Х1, РК 49844-12 1 год 46449 Фирма "Sartorius Месһаігоп- 11.05.2017 
ные 5410/Х3, РК ics ТӘН GmbH", Германия 
5510/Х4, РК 
5610/Х5, РК 
5710/Х6, РК 1713 
Приборы весоизмеритель- WE 20785-09 1 год 37510 Фирма "Hottinger Baldwin 01.01.2015 
нье Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Приборы весоизмеритель- WE2107 43438-09 1 год 38772 Фирма "Нойіпдег Baldwin 01.01.2015 
ные Measurement (Suzhou) Co., 
Ltd.", Китай 
Приборы весоизмеритель- IT 42011-09 1 год 37514 Фирма "ЅуѕТес Ѕуѕіетіесһ- 01.01.2015 
ные автоматические пік und Industrieautomation 
GmbH", Германия 
Системы весоизмеритель- 02CB-15M 47752-11 1 год 43844 ЗАО "Новокраматорский 16.09.2016 
ные машиностроительный за- 
вод" (НКМЗ), Украина, 
г.Краматорск 
Системы весоизмеритель- СУ/М-4000 43313-09 1 год 38580 Фирма "СА5 Согрогайоп 01.01.2015 
ные Ца.", Корея 
Системы весоизмеритель- Сагуепѕ 21622-08 1 год 30949 Фирма "Сагуепѕ Automation 01.04.2013 
ные GmbH", Германия 
Системы весоизмеритель- [85-3000 38910-08 1 год 33090 Фирма "ОВАГ 5.А.", Испа- 01.11.2013 
ные дозирующие ния 
Системы взвешиваюшие АУ/5-1 51584-12 1год 48551 Фирма "Сотде-Оегепда 22.10.2017 
автоматические GmbH", Германия 
Системы измерения массы АРАСНЕ ррс 38950-08 1 год 33134 Фирма "SICK АС", Германия 01.11.2013 
и габаритных размеров 
Системы определения мас- АРАСНЕ Сопуеуог 46406-11 1год 42168 Фирма "SICK АС", Германия 01.03.2016 
сы и габаритных размеров АРА185 
Устройства весоизмери- 0782 38690-08 1 год 32694 Фирма "Mettler-Toledo 01.10.2013 


тельные 
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Устройства весоизмери- 0938, 0948, 0958, 38071-08 1 год 31988 Фирма "Mettler-Toledo 01.07.2013 
тельные Ніехтомті, (Changzhou) Scale & System 
Centerlign, SWC515 Ltd.", Китай 
Pinmount 
Устройства весоизмери- 0972 Ultramount 21204-08 1год 30948 Фирма "Mettler-Toledo Іпс.", 01.04.2013 
тельные США 
Устройства весоизмери- т60ос 20431-08 1 год 32001 Фирма "Mettler-Toledo Іпс.", 01.07.2013 
тельные США 
Устройства весоизмери- 0$ 26759-08 1год 33094 Фирма "Shanghai Тегаока 01.11.2013 
тельнье Electronic Co., Ltd.", Китай 
Устройства весоизмери- ЕТ 32775-08 1 год 31748 Фирма "Нііпіес GmbH", Fep- 01.06.2013 
тельные мания 
Устройства весоизмери- МС/ОАТ 28489-04 1 год 19663 Фирма "Pavone Sistemi 01.01.2015 
тельные $.г..", Италия 
Устройства весоизмери- TSC, TSB, TSH 38689-08 1 год 32693 Фирма "Mettler-Toledo 01.10.2013 
тельнье (Changzhou) Scale & System 
Ltd.", Китай 
Устройства весоизмери- WA/WS 40105-08 1 год 34676 Фирма "АУЕКҮ ВЕККЕІ. (а 01.01.2014 
тельные Division of ITW UK Limited)", 
Великобритания 
Устройства весоизмери- 9000 41474-09 1 год 36412 Фирма "AEW Оейога 01.10.2014 
тельные автоматические Systems Па.", Великобрита- 
ния 
Устройства весоизмери- СУМ, CWE, бІМ-І, 25219-08 1 год 32926 Фирма "Вгегра GmbH 8 Со. 01.10.2013 
тельные автоматические СЕМ-Е, ЕР-УУ КС", Германия 
Устройства весоизмери- ЕТІСА 39294-08 1 год 33592 Фирма "Mettler-Toledo 01.12.2013 
тельные автоматические (Albstadt) GmbH", Германия 
Устройства весоизмери- НС и ЕС/ЕС-М 48805-11 1 год 45151 Фирма "OCS CHECK- 29.12.2016 
тельные автоматические М/ЕТСНЕК$ GmbH", Герма- 
ния 
Устройства весоизмери- Меорові Granit 46737-11 1 год 42528 Фирма "МЕОРОЅТ 29.04.2016 
тельные автоматические INDUSTRIE", Франция 
27.28.02 Измерения силы, твердости, силы тяжести 
Наименование СИ Обозначение Ne Toc- MAN м Изготовитель Срок дей: 
реестра свид. ствия 
Анализаторы слеживаемо- АСАР Еазу 47686-11 1год 43773 Фирма "АМТ-Ѕуѕіетѕ Оу", 16.09.2016 
сти Финляндия 
Датчики силоизмеритель- 1010А.С, 1020АЈС, 40420-09 1 год 35108 Фирма "Interface, Іпс.", США 01.05.2014 
ные тензорезисторные 1032АЈС, 1040АЈС 
Датчики силоизмеритель- с 27609-09 1 год 36439 Фирма "Hottinger Baldwin 01.10.2014 
ные тензорезисторные Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Датчики силоизмеритель- СВ1, СВЛА, СВ, 37873-08 1 год 31735 Фирма "Васе! Со. Ша.", Ko- 01.06.2013 
ные тензорезисторные СВ4, СВ5, СВ6, CBC, рея 
СР, СР57, CPS, PL8, 
КТВ14, ВТВ15 
Датчики силоизмеритель- СХ, CCX, CL, CWH, 37871-08 1 год 31733 Фирма "Васе! Со. Ша.", Ko- 01.06.2013 
ные тензорезисторные CWW, СММ, СММ2, рея 
CM 
Датчики силоизмеритель- KELK 37222-08 5 лет 30843 Фирма "George Kelk Corpo- 01.04.2013 
ные тензорезисторные гайоп", Канада 
Датчики силоизмеритель- KMR 51222-12 1 год 48145 Фирма "Hottinger Baldwin 13.09.2017 
ные тензорезисторные Messtechnik GmbH" (HBM), 
Германия 
Датчики силоизмеритель- 5 51223-12 1год 48146 Фирма "Нойіпдег Baldwin 13.09.2017 
ные тензорезисторные Messtechnik GmbH" (HBM), 
Германия 
Датчики силоизмеритель- 5, мод. 52, 59 17989-09 1 год 36436 Фирма "Hottinger Baldwin 01.10.2014 
ные тензорезисторные Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Датчики силоизмеритель- 7821, ТХ, ТХ25, ОМ, 37872-08 1 год 31734 Фирма "Васе! Со. Ltd.", Ko- 01.06.2013 


ные тензорезисторнье 


ОМА, UMM, UMMA, 
UMI, UL, UL12, US 
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Датчики силоизмеритель- ТХ25 52186-12 1год 49255 Фирма "Васе! Со. Ltd.", Ko- 24.12.2017 
ные тензорезисторные рея 
Датчики силоизмеритель- U 41034-09 1 год 36437 Фирма "Hottinger Baldwin 01.10.2014 
ные тензорезисторные Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Датчики силоизмеритель- UU 37870-08 1 год 31732 Фирма "Dacell Co. Ltd.", Ko- 01.06.2013 
ные тензорезисторные рея 
Датчики силоизмеритель- 2 27608-09 1 год 36438 Фирма "Нойіпдег Baldwin 01.10.2014 
ные тензорезисторные Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Датчики силоизмеритель- 5363К 49648-12 1год 46198 Фирма "АМУГОАО ТКАМ5- 20.04.2017 
ные тензорезисторные с ОЧСЕК СО. ТО“, Канада 
двумя мостами 
Датчики силы PM-LG 43640-10 1 год 39042 Фирма "Instron Structural 01.04.2015 
Testing Systems GmbH", 
Германия 
Динамометры КТМ 45218-10 1год 40846 Фирма "Zwick / Кое! 01.08.2015 
Тостегдезе!спай СТМ 
GmbH", Германия 
Динамометры электронные ОК 38379-08 1 год 32398 Фирма "Тзсае Electronics 01.08.2013 
Mfg. (Kunshan) Co., Ltd.", Kn- 
тай 
Динамометры электронные 51 38322-08 1 год 32365 Фирма "Walter + Bai АС", 01.08.2013 
универсальные Швейцария 
Калибраторы датчиков ge- КМЕ-01, КМЕ-3, 45796-10 1год 41476 Фирма "МЕ Mess-& 01.08.2015 
формаций КМЕ-100 Ғеіпмегкіесппік GmbH", 
Германия 
Калибраторы измеритель- 1550А 46128-10 1 год 41683 Фирма "Мвпау Мкго- 01.08.2015 
ных тензометрических мос- Measurements", США 
тов 
Комплексы информационно- infoDRILL 44480-10 2года 39985 Фирма "Вещес GmbH Drilling 01.08.2015 
измерительные системы & Oilfield Systems", Герма- 
контроля параметров буре- ния 
ния 
Машины для испытаний на TESTING серии 2 48139-11 1год 44319 Фирма "TESTING Bluhm & 31.10.2016 
сжатие Feuerherdt GmbH", Герма- 
ния 
Машины испьтательнье ЕНМ 46831-11 1 год 42674 Фирма "Shimadzu 19.05.2016 
Согрогайоп", Япония 
Машины испытательные 16хх 41464-09 1 год 36402 Фирма "Applied Тез! Systems 01.10.2014 
универсальные Іпс.", США 
Машины испытательные 81838.Ғ, 81502.Ғ 41463-09 1 год 36401 Фирма "FRANK Prufgerate 01.10.2014 
универсальные GmbH", Германия 
Меры микротвердости МУ010 29061-12 2 года 45617 Фирма "David L. Ellis Co., 24.02.2017 
Inc.", США 
Микротвердомеры Еіѕһегоѕсоре® 44033-10 1 год 39470 Фирма "Helmut Fischer 01.04.2015 
HM2000 S, Fish- GmbH Institut fur Elektronik 
eroscope® HM2000 und Messtechnik", Германия 
XYm, Fisheroscope® 
HM2000 XYp 
Микротвердомеры ЕМ800 46988-11 1год 42882 Фирма "ҒОТОВЕ-ТЕСН 15.06.2016 
СОКР.", Япония 
Микротвердомеры НМУ-2 40187-08 1 год 34768 Фирма "Shimadzu 01.01.2014 
Согрогайоп", Япония 
Микротвердомеры KBW 50594-12 1 год 47399 Фирма "KB Prüftechnik 20.07.2017 
GmbH", Германия 
Микротвердомеры МісгоМеї 5101, Mi- 31738-08 1 год 34632 Фирма "Buehler", США 01.01.2014 
сгоМеі 5103, Micro- 
Ме! 5104, Мкгоме! 
5114, МкгоМе! 5124 
Микротвердомеры Micromet 6010, 51635-12 1год 48608 Фирма "ITW Тез! & Meas- 29.10.2017 
Micromet 6020, urement GmbH", Германия 
Micromet 6030, 
Micromet 6040 
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Микротвердомеры Shimadzu DUH211, 46429-11 1 год 42264 Фирма "Shimadzu 04.03.2016 
Shimadzu 00Н2118 Согрогайоп", Япония 
Микротвердомеры Тикоп 46970-11 1год 42863 Фирма "ITW Тез! & Meas- 15.06.2016 
urement GmbH, Кеісһегіег 
Wolpert - Wilson hardness 
group", Германия 
Микротвердомеры цифро- DM8 29582-12 1 год 47400 Фирма "AFFRI", Италия 20.07.2017 
вые 
Микротвердомеры цифро- ІМ-700, ЕМ-700АТ 28633-08 1год 34329 Фирма "Leco Corporation", 01.01.2014 
вые США 
Модули многофункциональ- SIWAREX 50385-12 1 год 47104 Фирма "Siemens АС", Fep- 09.07.2017 
нье мания 
Мосты тензометрические РЗ 46137-10 1 год 41691 Фирма "Мвпау Мкго- 01.08.2015 
измерительнье Measurements", США 
Преобразователи измери- СР“ 42785-09 1год 37935 Фирма "Fugro Engineers 01.01.2015 
тельнье Б.м.", Нидерланды 
Преобразователи измери- ТСЕ-100К 41290-09 1 год 36145 Фирма "National Oilwell 01.10.2014 
тельнье Varco ІР, а.р.а.: М/О Токо", 
США 
Преобразователи силы 8200 44297-10 1год 39754 Фирма "Вгие! 8 Каег", Дания 01.04.2015 
Приборы для измерений Sotax НТЛ, Зоах 33762-08 1 год 34600 Фирма "ЅОТАХ АС", Швей- 01.01.2014 
усилий разрушения табле- НТ10, Ѕоѓах НТ100 цария 
ток 
Приборы тензометрические ОМ10, ОМТОУУ, 37875-08 1 год 31737 Фирма "Васе! Со. Пд.", Ko- 01.06.2013 
DN15W, ОМБОУУ, рея 
0№100, 0М200, 
03120, 03№150, 
DN250, 5М110, 
5М150 
Приборы тензометрические ОМ500М, О0М510М, 37876-08 1 год 31738 Фирма "Васе! Со. Пд.", Ko- 01.06.2013 
DN520N, DN530N, pea 
DN540N, DN550A 
Приборы Зриксена 44543-10 1 год 40034 Фирма "Вук-Сагапег", Гер- 01.08.2015 
мания 
Системы для измерений na- ЅАТЕС серий КМ, 27809-07 1 год 29459 Фирма "Instron", США 01.11.2012 
раметров испытаний LX, ОХ, 5590 HVL 
Системы управления испы- SmarTEST 41840-09 1год 36852 Фирма "Moog", Нидерланды 01.12.2014 
таниями 
Стенды измерительные Тгеуйез! 46144-10 1 год 41698 Фирма "Ригтапйе Interna- 01.08.2015 
tional Limited", Великобрита- 
ния 
Твердомеры Бигатіп-АЗ00 38043-08 1 год 31926 Фирма "Ѕігиегѕ", Дания 01.07.2013 
Твердомеры HP-A, НР-А5, HPE | 34009-12 1 год 48962 Фирма "Неіпгісһ Вагеіѕѕ 04.12.2017 
Shore А Prufgeratebau GmbH", Fep- 
мания 
Твердомеры НР-О, НР-05, HPE II 34008-12 1 год 48964 Фирма "Heinrich Bareiss 04.12.2017 
Shore D Prufgeratebau GmbH", Fep- 
мания 
Твердомеры 1ВНО СОМРАСТ Ш 51949-12 1год 48963 Фирма "Heinrich Bareiss 04.12.2017 
Prufgeratebau GmbH", Fep- 
мания 
Твердомеры КВ 5, КВ 10, КВ 30 50399-12 1 год 47119 Фирма "КВ Prüftechnik 09.07.2017 
GmbH", Германия 
Твердомеры ТН210 37516-08 1 год 31292 Фирма "Тіте Сгоир Іпс.", Ки- 01.05.2013 
тай 
Твердомеры Бухгольца ВНР 5825-5826 43767-10 1 год 39270 Фирма "ВҮК-Сагапег 01.04.2015 
GmbH", Германия 
Твердомеры Виккерса 5030 SKV, 5030 TKV, 24481-08 1 год 34599 Фирма "Іпаепќес", Велико- 01.01.2014 
6030 LKV, 9150 LKV, британия 
8187,5 LKV 
Твердомеры Виккерса БигаЗсап 10, DuraS- 44331-10 1 год 39781 Фирма "ЕМСО-ТЕЗТ Pruf- 01.04.2015 


сап 20, DuraScan 50, 


DuraScan 70, Оигаб- 
сап 80 


та$сһіпеп GmbH", Австрия 
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Твердомеры Виккерса ЕМ (мод. ҒУ800, 46987-11 1год 42881 Фирма "ҒОТОВЕ-ТЕСН 15.06.2016 
ЕУЗ00) СОБР.", Япония 
Твердомеры Виккерса ОТОМ, О10А, О10А+, 51633-12 1 год 48606 Фирма "Опеѕѕ GmbH", Авст- 29.10.2017 
ОЗОМ, ОЗОА, ОЗОА+ рия 
Твердомеры Виккерса SemiMacroVickers 40041-08 1 год 34585 Фирма "Buehler", CWA 01.01.2014 
5112, MacroVickers 
5114 
Твердомеры динамические BAMBINO 38763-08 1год 32891 Фирма "РЕОСЕО ЗА", 01.10.2013 
Швейцария 
Твердомеры динамические PICCOLO 38764-08 1 год 32892 Фирма "РЕОСЕО ЗА", 01.10.2013 
Швейцария 
Твердомеры маятниковые РНТ 43437-09 1 год 38771 Фирма "ВҮК-Сагапег 01.01.2015 
лакокрасочных покрытий по GmbH", Германия 
методу Кенига-Персоза 
Твердомеры многофункцио- DIGI TEST, DIGI 34007-12 1 год 48961 Фирма "Неіпгісһ Вагеіѕѕ 04.12.2017 
нальные комбинированные TEST II Prufgeratebau GmbH", Fep- 
мания 
Твердомеры портативные Computest SC, 48045-11 1 год 44207 Фирма "ERNST Harterprufer 26.10.2016 
Dynatest SC ЗА", Швейцария 
Твердомеры портативнье Едиоза! 48098-11 1 год 44268 Фирма "РКОСЕО ЗА", 31.10.2016 
Швейцария 
Твердомеры портативные ЕОООТІР 3 38765-08 1 год 32893 Фирма "РКОСЕО ЗА", 01.10.2013 
Швейцария 
Твердомеры Роквелла 4150 АК, 4150 ВК, 24482-08 1 год 34598 Фирма "Іпаепќес", Велико- 01.01.2014 
4150 LK, 4150 SK, британия 
4150 ТК 
Твердомеры Роквелла LR-100R, LR-100RD, 36557-07 1 год 30040 Фирма "Гесо Согрогайоп", 01.01.2013 
LR-100RDL США 
Твердомеры Роквелла МасгоМе! 5100 40040-08 1год 34584 Фирма "Buehler", США 01.01.2014 
Твердомеры Роквелла R574 46969-11 1 год 42862 Фирма "ITW Тез! & Meas- 15.06.2016 
urement GmbH, Reicherter 
Wolpert - Wilson hardness 
group", Германия 
Твердомеры Роквелла RB2000 51185-12 1 год 48092 Фирма "ITW Тез! & Meas- 13.09.2017 
urement, GmbH - Wilson 
hardness group", Германия 
Твердомеры Роквелла TH500, TH550, 37519-08 1 год 31297 Фирма "Тіте Сгоир Іпс.", Ки- 01.05.2013 
ТН300, ТН301, HR- тай 
150А 
Твердомеры Роквелла и 8150 50089-12 1 год 46780 Фирма "Іпаегќес hardness 01.06.2017 
Супер-Роквелла testing machines limited", Be- 
ликобритания 
Твердомеры Роквелла и DuraJet 44330-10 1 год 39780 Фирма "EMCO-TEST Pruf- 01.04.2015 
Супер-Роквелла та$сһіпеп GmbH", Австрия 
Твердомеры Роквелла и КВ 150 50601-12 1год 47407 Фирма "КВ Prüftechnik 20.07.2017 
Супер-Роквелла GmbH", Германия 
Твердомеры Роквелла и LC-200R 52152-12 1 год 49232 Фирма "ҒОТОКЕ-ТЕСН 18.12.2017 
Супер-Роквелла СОКР.", Япония 
Твердомеры Роквелла и LR-300TD, LR- 36496-07 1 год 30039 Фирма "Leco Corporation", 01.01.2013 
Супер-Роквелла 300TDL США 
Твердомеры Роквелла и МЗА 39833-08 1 год 34327 Фирма "ЕМСО-ТЕЗТ Ргиѓ- 01.01.2014 
Супер-Роквелла та$сһіпеп GmbH", Австрия 
Твердомеры стационарные МЕЗ D, АТ130, 49763-12 1год 46362 Фирма "ERNST Нацегргу{ег 05.05.2017 
АТ250 ЗА", Швейцария 
Твердомеры стационарные ТН600, НВЗ000В 37520-08 1 год 31298 Фирма "Тіте Сгоир Іпс.", Ки- 01.05.2013 
Бринелля тай 
Твердомеры стационарные 7НВ 3000 33597-06 1 год 46779 Фирма "Іпдетес hardness 01.06.2017 
Бринелля testing machines limited", Be- 
ликобритания 
Твердомеры стационарные Оигатіп-500 38042-08 1год 31925 Фирма "Struers", Дания 01.07.2013 
универсальные 
Твердомеры стационарные НВКУ-187,5; 37518-08 1год 31296 Фирма "Time Group Іпс.", Ки- 01.05.2013 
универсальные HBRVU-187,5 тай 
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Твердомеры стационарные М4 39831-10 1 год 40001 Фирма "ЕМСО-ТЕЗТ Pruf- 01.08.2015 
универсальные та$сһіпеп GmbH", Австрия 
Твердомеры стационарные М5 39832-08 1 год 34326 Фирма "ЕМСО-ТЕЗТ Pruf- 01.01.2014 
универсальные та$сһіпеп GmbH", Австрия 
Твердомеры стационарные ОН 46968-11 1год 42861 Фирма "ITW Тез! % Meas- 15.06.2016 
универсальные urement GmbH, Кеспепег 
Wolpert - Wilson hardness 
group", Германия 
Твердомеры стационарные ZHU 250, ZHU 250 39643-08 1 год 34083 Фирма "Zwick GmbH & Со. 01.01.2014 
универсальные topline, ZHU 750 top- KG", Германия 
line, ZHU 3000 topline 
Твердомеры Супер- 4045 АК, 4045 ВК, 24479-08 1 год 34597 Фирма "Іпаепќес", Велико- 01.01.2014 
Роквелла 4045 ІК, 4045 SK, британия 
4045 ТК 
Твердомеры Супер- ТН310, ТН320 37517-08 1 год 31293 Фирма "Time Group Іпс.", Kn- 01.05.2013 
Роквелла тай 
Твердомеры универсальные DuraVision 20, 51056-12 1 год 47950 Фирма "ЕМСО-ТЕЗТ Pruf- 29.08.2017 
ОигаМвюп 200, та$сһіпеп GmbH", Австрия 
ОигаМвюп 250 
Твердомеры универсальные DuraVision 30, 51057-12 1год 47951 Фирма "ЕМСО-ТЕЗТ Pruf- 29.08.2017 
ОигаМвюп 300, та$сһіпеп GmbH", Австрия 
ОигаМвюп 350 
Твердомеры универсальные КВ 3000, КВ 1000, 50602-12 1 год 47408 Фирма "КВ Prüftechnik 20.07.2017 
КВ 750, КВ 250 GmbH", Германия 
Твердомеры универсальные (0250М5, 0250М, 51634-12 1 год 48607 Фирма "Опезз GmbH", Авст- 29.10.2017 
0250Е, 0750М5, рия 
О750М, О750Е, 
03000М5, 23000М, 
ОЗ000Е 
Твердомеры цифровые 206 RTD Digitronic 51944-12 1 год 48956 Фирма "AFFRI", Италия 04.12.2017 
Тензиометры К11, К20 43887-10 1год 39207 Фирма "ККИЗЗ GmbH", 01.04.2015 
Германия 
Тензиометры автоматиче- TVT2, ТО2, ТОЗ, ТЕЗ 44553-10 1 год 40044 Фирма "LAUDA Dr.R.Wobser 01.08.2015 
ские GmbH 8 Со. КС", Германия 
Тензиометры аналитиче- Кб 43609-10 1год 38888 Фирма "KRUSS GmbH", 01.04.2015 
ские Германия 
Тензиометры процессорные К100 43610-10 1год 38889 Фирма "KRUSS GmbH", 01.04.2015 
Германия 
Тензометры T2020 51240-12 1 год 48166 Фирма "Alpha Technologies", 21.09.2017 
США 
Тензорезисторы КФ4, КФ5 28752-05 Поверка 19997 ООО "Веда", Украина, 01.04.2015 
при вы- г.Киев 
пуске 
Тензорезисторы фолыовые С, У, С, К, V, 5, Е, D, 49498-12 Первич- 45998 Фирма "Нойіпдег Baldwin 10.04.2017 
универсальные А, U ная по- Messtechnik GmbH" (HBM), 
верка при Германия 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Усилители измерительные RM4220 41759-09 1 год 36768 Фирма "Hottinger Baldwin 01.12.2014 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Усилители измерительные ОМР40, ОМР4082 41760-09 1 год 36769 Фирма "Hottinger Baldwin 01.12.2014 
прецизионные Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Устройства испытательные JF 47918-11 1год 44050 Фирма "Shimadzu 03.10.2016 
Согрогайоп", Япония 
Устройства силоизмери- ОМ-ЕСА 37874-08 1 год 31736 Фирма "Васе! Со. Ltd.", Ko- 01.06.2013 


тельнье 


рея 
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Акселерометры 3700 45351-10 1год 41070 Фирма "РСВ Ріегоігопісв, 01.08.2015 
Іпс.", США 
Акселерометры Зхх 39360-08 1 год 33730 Фирма "РСВ Ріегоігопісв, 01.01.2014 
Іпс.", США 
Акселерометры 5958 39815-08 1 год 34311 Фирма "Вгие! & Кјаег", Дания 01.01.2014 
Акселерометры 603С01 48423-11 3 года 44700 Фирма "РСВ Piezotronics", 09.12.2016 
США 
Акселерометры 6хх 36261-07 1 год 29739 Фирма "РСВ Piezotronics", 01.12.2012 
США 
Акселерометры 797 45457-10 1год 41151 Фирма "Мірго5увіМ, Іпс.", 01.08.2015 
Канада 
Акселерометры 8300 44692-10 1год 40239 Фирма "Bruel & Kjaer Vibro", 01.08.2015 
Danna 
Акселерометры AS и АЗА 47051-11 З года 42968 Фирма "Bruel & Kjaer Vibro 27.06.2016 
GmbH", Германия 
Акселерометры СМ$$ 2100 42924-09 1 год 38054 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
tems", CWA 
Акселерометры СМ$$ 786М 42923-09 1год 38053 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
tems", США 
Акселерометры А0322хх 39888-08 1 год 34481 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
Management", CWA 
Акселерометры CMPT 2310 и СМРТ 42925-09 1 год 38055 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
2310T tems", CWA 
Акселерометры емкостные 8300 48818-11 З года 45166 Фирма "KISTLER", Швейца- 29.12.2016 
рия 
Акселерометры низкочас- 4570 39816-08 1 год 34312 Фирма "Bruel в Kjaer", Дания 01.01.2014 
тотные 
Акселерометры оптические ҒОА-100Е и ҒОА-200 45702-10 Первич- 41345 Фирма "Мірго5увіМ, Іпс.", 01.08.2015 
ная по- Канада 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Акселерометры пьезоэлек- 3000 48023-11 2года 44182 Фирма "Руігап Instruments, 21.10.2016 
трические Іпс.", США 
Акселерометры пьезозлек- 301A12, 301М26 и 50255-12 3 года 46998 Фирма "РСВ Piezotronics", 25.06.2017 
трические 353В17 США 
Акселерометры пьезоэлек- 355В02, 355В03, 49217-12 З года 45698 Фирма "РСВ Piezotronics", 12.03.2017 
трические 355В04, 355В12, США 
355В33 и 355А40 
Акселерометры пьезоэлек- 4300 39667-08 1 год 34055 Фирма "Вгие! & Каег", Дания 01.01.2014 
трические 
Акселерометры пьезозлек- 4500 41578-09 1год 36538 Фирма "Вгие! % Каег", Дания 01.11.2014 
трические 
Акселерометры пьезоэлек- 8000 48817-11 З года 45165 Фирма "KISTLER", Швейца- 29.12.2016 
трические рия 
Акселерометры пьезоэлек- 3000 48371-11 2года 44633 Фирма "Руігап Instruments, 06.12.2016 
трические трехосевые Іпс.", США 
Акселерометры пьезоэлек- 354В20, 354В21, 49216-12 З года 45697 Фирма "РСВ Piezotronics", 12.03.2017 
трические трехосевые 354С02, 354С03, США 
354С10 и 354М56 
Акселерометры тензомет- ARF, АВЕ, АБН, 46778-11 1год 42618 Фирма "ТоКуо Зокк! 18.05.2016 
рические ARK, ARJ Kenkyujo Co., Ltd.", Япония 
Анализаторы вибрации S8000 48246-11 2 года 44462 Фирма "Alstom Strongwish 22.11.2016 
(Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 
Анализаторы вибрации SignalCalc АСЕ, Sig- 50248-12 2 года 46981 Фирма "Data Physics Corpo- 25.06.2017 
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Анализаторы вибрации МВХРЕКТ, МВ- 50859-12 1 год 47717 Фирма "Prüftechnik", Герма- 17.08.2017 
ЗСАММЕК, МІ- ния 
ВКОМ/ЕВ, 
ЗМАКТЗСАММЕК, 
МВКОКЕТ, SIG- 
МАЕМАЗТЕВ, VIB- 
КООЕ 
Анализаторы шума и виб- SVAN 912M 32571-06 1 год 25117 Фирма "Svantek Ltd.", Mons- 01.10.2016 
рации ша 
Анемометры цифровые АТТ-1000, АТТ-1002, 46056-11 1 год 42063 Фирма "Lutron Electronic En- 24.01.2016 
ATT-1003, ATT-1004, terprise Со. Ltd.", Тайвань 
ATT-1005, ATT-1006, 
ATT-1021, ATE-1033, 
АТЕ-1034 с исполь- 
зованием товарного 
знака АКТАКОМ 
Анемометры цифровые НО 2100/НО 2300 37925-08 1 год 31769 Фирма "Delta OHM S.r.L.", 01.06.2013 
Италия 
Анемометры цифровые Мт100, 17/101, 47589-11 1год 43652 Фирма "KIMO Instruments", 26.08.2016 
LV107, LV110, Франция 
№120, LV130 
Анеморумбометры Пеленг СФ-03 26715-12 1год 45848 ОАО "Пеленг", Беларусь, 26.03.2017 
г.Минск 
Аппаратура вибромонито- Опергор 38239-08 1 год 32180 Фирма "О1аВ-Меігамір", 01.08.2013 
ринга промышленного обо- Франция 
рудования 
Аппаратура для мониторинга |леШшпоуа 46938-11 1год 42830 Фирма "SPM Instrument АВ", 09.06.2016 
Швеция 
Блоки преобразования и VM600 41230-09 1 год 36390 Фирма "Мірго-Мешег 5.А.", 01.09.2014 
обработки измерительной Швейцария 
информации 
Вибраторы калибровочные 9100C 39449-08 1 год 33756 Фирма "Тһе Мода! Shop, 01.01.2014 
портативнье Іпс.", США 
Виброанализаторы порта- Scout 100 и Scout 51466-12 1 год 48414 Фирма "Bently Nevada Іпс.", 12.10.2017 
тивные 140 США 
Виброметры CMAS 100-81 42926-09 1 год 38056 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
tems", CWA 
Виброметры Місгоуіре P 42921-09 1год 38051 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
tems", США 
Виброметры РТ 40764-09 1 год 35533 Фирма "РгоуіМесһ Іпс.", 01.07.2014 
США 
Виброметры МВ Реп СМУР 50 42922-09 1 год 38052 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
tems", CWA 
Виброметры МВКОТР и VIBREX 50862-12 1 год 47721 Фирма "Prüftechnik", Герма- 17.08.2017 
ния 
Виброметры лазерные HSV 2000 45464-10 2года 41158 Фирма "РоМес GmbH", Fep- 01.08.2015 
мания 
Виброметры цифровые пор- РОМ-100 40108-08 2года 34782 Фирма "РоМес GmbH", Fep- 01.01.2014 
тативные мания 
Виброметры-анализаторы МВКОТЕЗТ 60 36259-07 1 год 29737 Фирма "Bruel 8 Kjaer Vibro 01.12.2012 
GmbH", Германия 
Вибропреобразователи 64х 36255-07 1 год 29733 Фирма "РСВ Piezotronics", 01.12.2012 
США 
Вибропреобразователи СА, СЕ 41149-09 1 год 35966 Фирма "Мірго-Мешег 5.А.", 01.09.2014 
Швейцария 
Вибропреобразователи СУ-86 44728-10 1год 40273 Фирма "Shinkawa Sensor 01.08.2015 
Technology, Іпс.", Япония 
Вибропреобразователи ТМ 40761-09 1 год 35530 Фирма "Provibtech Іпс.", 01.07.2014 
США 
Вибропреобразователи VK 48248-11 1 год 44464 Фирма "Shinkawa Sensor 22.11.2016 
Technology, Іпс.", Япония 
Вибропреобразователи МК-202А 44889-10 1 год 40449 Фирма "Shinkawa Sensor 01.08.2015 


Technology, Іпс.", Япония 
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Вибропреобразователи с ЗА, SV, ST n 5485С 44233-10 2 года 39671 Фирма "Metrix Instrument 01.04.2015 

мониторами параметриче- (вибропреобразова- Со.", США 

ского контроля тели) DW7100 и 

DW8100 (мониторы) 

Вибропреобразователи ус- 8300 14923-09 1год 36851 Фирма "Вгие! & Каег", Дания 01.12.2014 

корения 

Вибростенды калибровоч- НІ-803 37167-08 1 год 30793 Фирма "Hardy Instruments", 01.04.2013 

ные переносные США 

Виброустановки калибро- 394С06 51912-12 2года 48905 Фирма "РСВ Ріегоігопісв, 27.11.2017 

вочные портативные Іпс.", США 

Виброустановки калибро- 91000 и 91100 50247-12 З года 46980 Фирма "Тһе Мода! Shop, 25.06.2017 

вочные портативные Іпс.", США 

Выключатели виброизмери- 685 36257-07 1 год 29735 Фирма "РСВ Piezotronics", 01.12.2012 

тельные США 

Выключатели виброизмери- 686 36260-07 1 год 29738 Фирма "РСВ Piezotronics", 01.12.2012 

тельные США 

Выключатели виброизмери- РТ580 40763-09 1 год 35532 Фирма "Ргомібїесћ Inc.", 01.07.2014 

тельные США 

Датчики измерения скорости М319 51257-12 1год 48184 Фирма "Пупасо, Division of 21.09.2017 

магнитнье Barksdale Controls", США 

Датчики количества осадков 8353.01 39341-08 1 год 33607 Фирма "ит Mess- und Re- 01.01.2014 
geltechnik GmbH", Германия 

Датчики скорости и направ- 8352.USH4M 40547-09 1 год 35192 Фирма "ит Mess- und Re- 01.06.2014 

ления воздушного потока geltechnik GmbH", Германия 

Датчики частоты вращения А55 49138-12 3 roga 45622 Фирма "Braun GmbH Indus- 24.02.2017 
trie-Elektronik", Германия 

Датчики частоты вращения М5 и RS 49672-12 1 год 46229 Фирма "Ѕһіпкама Ѕепѕог 20.04.2017 
Technology, Іпс.", Япония 

Измерители воздушного 3a- ММ 45697-10 1 год 41340 Фирма "Мірго5увіМ, Іпс.", 01.08.2015 

зора Канада 

Измерители комбинирован- Testo 410-1, Testo 52193-12 1 год 49262 Фирма "Testo AG, Герма- 24.12.2017 

нье 410-2, Тезю 417-2 ния"; Фирма "Testo Instru- 
ments Со. Ша.", Китай 

Измерители комбинирован- Тезю-480 50999-12 1 год 47876 Фирма "Тевіо АС", Германия 20.08.2017 

ные 

Измерители параметров CSI 9420 42973-09 1год 38145 Фирма "Emerson Process 01.01.2015 

вибрации беспроводные Management", США 

Имитаторы CalSys 44629-10 1 год 40123 Фирма "Atmospheric Re- 01.04.2015 
search & Technology, LLC" 
(ART), CWA 

Каналы виброизмеритель-  394Axx 39812-08 1 год 34308 Фирма "РСВ Ріегоігопісв, 01.01.2014 

ные калибровочные Іпс.", США 

Комплексы измерительно- КО 2000 50211-12 1год 46929 Фирма "КОУЗ!МС Dynamics 20.06.2017 

диагностические динамиче- А/5", Дания 

ских процессов 

Контроллеры частоты Bpa- E16 49141-12 З года 45625 Фирма "Braun GmbH Indus- 24.02.2017 

щения турбины trie-Elektronik", Германия 

Метеостанции автоматиче- WXT520 40333-09 1 год 34866 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.05.2014 

ские ляндия 

Модули контроля машинно- CSI 9210 43196-09 1год 38431 Фирма "Emerson Process 01.01.2015 

го оборудования Management", США 

Мониторы РТ2060 40765-09 1 год 35534 Фирма "РгоуіМесһ Іпс.", 01.07.2014 
США 

Мониторы ММ-БК 44727-10 1 год 40272 Фирма "Shinkawa Sensor 01.08.2015 
Technology, Іпс.", Япония 

Мониторы-трансмиттеры DTM 40760-09 1 год 35529 Фирма "Ргомібќесћ Іпс.", 01.07.2014 
США 

Преобразователи вибрации УІВКОТЕСТОВ, 50861-12 1 год 47720 Фирма "Prüftechnik", Герма- 17.08.2017 
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Преобразователи вибропе- WLC 43639-10 1 год 39041 Фирма "Меззогоп Hennig 01.04.2015 
ремешений индуктивные GmbH 8 Со. КС", Германия 
измерительные 
Преобразователи вибропе- РС5-302 и РС5-304 45701-10 1 год 41344 Фирма "Мірго5увіМ, Іпс.", 01.08.2015 
ремешения емкостные Канада 
Преобразователи виброско- ВМ-9200, ВМ-74712, 15541-10 З года 40241 Фирма "Bently Nevada Іпс.", 01.04.2015 
рости ВМ-47533, ВМ-86205, США 
ВМ-330505, ВМ- 
Меотйог 
Преобразователи виброско- СМ 41150-09 1 год 35967 Фирма "Мірго-Мешег 5.А.", 01.09.2014 
рости Швейцария 
Преобразователи виброско- \ЕШС-9-8Е-Т-2000- 47829-11 1 год 43978 Фирма "Ѕепѕопісѕ Ша.", Be- 03.10.2016 
рости измерительные 3-1 ликобритания 
Преобразователи вибро- ВМ-200150, ВМ- 41669-09 1 год 36601 Фирма "Bently Nevada ПС", 01.11.2014 
ускорения 200155, ВМ-200157, США 
ВМ-200350, ВМ- 
200355, ВМ-330400, 
ВМ-330425, ВМ- 
330450, ВМ-350900 
Преобразователи вихрето- CMSS 60 42919-09 1 год 38049 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
ковые tems", США 
Преобразователи вихрето- 05-105х/Ор- 48025-11 З года 44184 Фирма "Вгие! & Кјаег Уірго 21.10.2016 
ковые 105х/ЕС-100х GmbH", Германия 
Преобразователи вихрето- РЕЗ-100 45463-10 1год 41157 Фирма "VibroSystM, Іпс.", 01.08.2015 
ковые Канада 
Преобразователи вихрето- PR 64хх/... 40057-08 1 год 34578 Фирма "Ерго GmbH", Герма- 01.01.2014 
ковые ния 
Преобразователи вихрето- PR 64хх/... 40057-08 1 год 34578/1 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
ковые Management", США 
Преобразователи вихрето- $0-ххх/ОЮ-ххх и 48370-11 З года 44632 Фирма "Bruel в Kjaer Vibro 06.12.2016 
ковые З0Н-ххх/О0-ххх GmbH", Германия 
Преобразователи вихрето- ТМ 40762-09 1 год 35531 Фирма "Provibtech Inc.", 01.07.2014 
ковые США 
Преобразователи вихрето- 100% и MX330** 44293-10 1год 39749 Фирма "Metrix Instrument 01.04.2015 
ковые с трансмиттера- (преобразователи) Со", США 
ми/драйверами МХ330%% ТХА-***, 
TXR-***, 551% и 5533 
(трансмиттеры) 
Преобразователи вторич- 5534, 5544, 5535, 17360-04 1 год 18603 Фирма "Metrix Instrument 01.04.2015 
ные виброизмерительнье 5545 Co.", США 
Преобразователи измери- НІ-О 114 39510-08 1 год 33942 Фирма "ОТЕК Согр.", США 01.01.2014 
тельные 
Преобразователи измери- ОМЕ201 40357-09 1 год 34918 Фирма "Vaisala Oyj", PnH- 01.05.2014 
тельнье ляндия 
Преобразователи измери- 57МВ/ХР2. 52272-12 З года 49349 Фирма "Shanghai Automatic 27.12.2017 
тельные тахометрические Instrument Co.,Ltd.", Китай 
Преобразователи переме- TXR 37165-08 1 год 30791 Фирма "Metrix Instrument 01.04.2013 
щения Со.", США 
Преобразователи переме- TXA 37166-08 1 год 30792 Фирма "Metrix Instrument 01.04.2013 
щения Со.", США 
Преобразователи сигналов 68X 36258-07 1 год 29736 Фирма "РСВ Piezotronics", 01.12.2012 
ІСР датчиков США 
Преобразователи скорости WMT700 50509-12 1 год 47306 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 12.07.2017 
и направления воздушного ляндия 
потока ультразвуковье 
Преобразователи ударов 1681“ 44234-10 1 год 39672 Фирма "Metrix Instrument 01.04.2015 
Со.", CWA 
Приборы виброизмеритель- SW6000 17358-10 1год 39748 Фирма "Metrix Instrument 01.04.2015 
ные Со.", США 
Приборы для измерения ЗпосКГод 208, 50863-12 1 год 47722 Фирма "ShockWatch Inc.", 17.08.2017 
вибрации и температуры ЗпосКГод 248, США 
ЗпосКГод 298 и 
ЗпосКкГод КО 298 
Приборы для измерения ЗАУЕК 39595-08 1 год 33973 Фирма "Гапѕтопї 01.01.2014 


вибрации при транспорти- 
ровке 


Согрогайоп", США 
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Приборы для измерения и Місгоіод 38402-08 1 год 32458 Фирма "SKF Condition Moni- 01.09.2013 
анализа вибрации toring Centre Livingston", Be- 
ликобритания 
Приборы для измерения и Місгоіод 38402-08 1 год 32458/1 Фирма "SKF Condition Moni- 01.09.2013 
анализа вибрации toring Center бап Diego", 
США 
Приборы для измерения и Мсгоюд АХ 42920-09 1 год 38050 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
анализа вибрации tems", США 
Приборы для измерения и vbSeries 49784-12 2 ropa 46386 Фирма "GE Energy New Zea- 05.05.2017 
анализа вибрации land Ltd., с/о Commtest In- 
struments", Новая Зеландия 
Приборы для измерения и Multilog ОМх 42966-09 1 год 38142 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
мониторинга вибрации ста- tems", США 
ционарные 
Приборы измерительные BOX 19725-00 1 год 8107 Фирма "Fairfield 01.04.2015 
для сбора сейсмических Technologies", США 
данных 
Приборы показывающие та- ПТ8040 33513-11 Поверка 42966 ОАО "Витебский завод 27.06.2016 
хометра электронные при вы- электроизмерительных при- 
пуске боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Расходомеры газовые ульт- FLOWSIC 100 16819-07 1 год 29698 Фирма "SICK МАІНАК 01.12.2012 
развуковые GmbH", Германия 
Системы автоматизирован- УТ-1 44431-10 1 год 39935 Фирма "Atmospheric Re- 01.04.2015 
Hble метеорологические search & Technology, LLC" 
(ART), CWA 
Системы акустико- DISP 20287-12 1 год 46099 Фирма "Physical Acoustics 13.04.2017 
эмиссионные Согрогайоп", США 
Системы для анализа сиг- PULSE 17590-10 1 год 39126 Фирма "Bruel & Kjaer", Дания 01.04.2015 
налов многоканальные 
Системы измерений вибра- ҮС-6000 47303-11 З года 43300 Фирма "Вгие! & Кјаег Уірго 22.07.2016 
ции GmbH", Германия 
Системы измерений много- TrackSense Pro 48827-12 1год 45181 Фирма "ЕПа A/S", Дания 16.01.2017 
канальные многофункцио- 
нальные 
Системы измерения вибра- Setpoint 49383-12 3 roga 45904 Фирма "Metrix Instrument 26.03.2017 
ynn Co.", США 
Системы измерения napa- Multilog ІМх-Т n Multi- 43451-09 1 год 38673 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
метров вибрации log ІМх-5 tems", США 
Системы измерения пара- М/Т 43588-10 1год 38947 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.04.2015 
метров вибрации беспро- tems", США 
водные 
Системы измерения часто- А55/Е16 49146-12 З года 45632 Фирма "Braun GmbH Indus- 24.02.2017 
ты вращения турбины trie-Elektronik", Германия 
Системы индустриальной СИАЗ-3 32568-06 3 года 25114 ЗАО "Арматом", Армения, 01.10.2016 
антисейсмической зашиты с г.Ереван 
цифровой обработкой ин- 
формации 
Системы калибровки датчи- 3629У/-046 36176-07 1 год 29567 Фирма "Вгие! & Кјаег", Дания 01.11.2012 
ков вибрации 
Системы калибровки датчи- С518 40116-08 1 год 34785 Фирма "Spektra 01.01.2014 
ков вибрации Schwingungstechnik und 
Akustik GmbH Dresden", 
Германия 
Системы калибровки датчи- 3629 26872-04 1 год 17552 Фирма "Bruel в Kjaer", Дания 01.01.2015 
ков вибрации и ударов 
Системы контроля машин- CSI 6000 40193-08 1год 34787 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
ного оборудования Management", США 
Системы контроля машин- CSI 6500 43450-09 1 год 38672 Фирма "Emerson Process 01.01.2015 
ного оборудования Management", США 
Системы контроля машин- MMS 6000 40192-08 1год 34786 Фирма "Ерго СтЬН", Герма- 01.01.2014 
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Системы многоканальные ГАЗЕК (СОМЕТ) 23788-08 1 год 31261 Фирма "LDS Тез! апа Meas- 01.05.2013 
цифровые управления виб- urement LLC", Великобрита- 
роиспытаниями ния 
Системы мониторинга ма- 3540 COMPASS 48369-11 З года 44631 Фирма "Вгие! & Кјаег Уірго 06.12.2016 
шинного оборудования GmbH", Германия 
Системы мониторинга ма- РКОСМО5ТФ 43197-09 1год 38432 Фирма "РКОСКОЗТ Sys- 01.01.2015 
шинного оборудования tems GmbH", Германия 
Системы мониторинга CO- PCU-5000 n ZPU- 45700-10 1 год 41343 Фирма "VibroSystM, Іпс.", 01.08.2015 
стояния и зашиты промыш- 5000 Канада 
ленного оборудования мно- 
гоканальные 
Системы мониторинга со- Allen-Bradley 41158-09 2 года 36029 Фирма "Коскме! 01.09.2014 
стояния, диагностики и за- ОУМАМХ Automation", США 
шиты от вибрации промыш- 
ленного оборудования 
Системы определения 3500/53 50991-12 З года 47866 Фирма "Bently Nevada пс", 24.08.2017 
сверхскорости США 
Системы сейсмической за ССЗ-1М 28306-04 3 roga 19447 ЗАО "Атомэнергосейсмо- 01.01.2015 
щиты проект", Армения, г.Ереван 
Системы управления виб- CATS (Рита, Jaguar, 38978-08 1 год 33170 Фирма "Spectral Dynamics, 01.11.2013 
роиспытаниями Cougar) Іпс.", США 
Системы управления виб- ОСОМ серии VT- 48821-11 1год 45170 Фирма "Напагһои Есоп 29.12.2016 
роиспытаниями 9000 Technologies Co., Ма.", Kn- 
тай 
Системы управления виб- SignalStar Scalar, 51579-12 2 roga 48546 Фирма "Data Physics Corpo- 22.10.2017 
роиспытаниями многока- SignalStar Vector и ration", США 
нальные цифровые SignalStar Matrix 
Системь управления виб- \В8500 и УК9500 48254-11 1год 44470 Фирма "Vibration Research 22.11.2016 
роиспытаниями многока- Согрогайоп", США 
нальные цифровые 
Станции автоматические Vantage Рго2 40331-09 1 год 34864 Фирма "Davis Instruments 01.05.2014 
метеорологические Согр.", США 
Станции гидрометеорологи- AWS 25734-09 2 года 34867 Компания "ААМОЕКАА Data 01.05.2014 
ческие автоматические Instruments АЗ", Норвегия 
Станции для калибровки 9155 45699-10 2года 41342 Фирма "Тһе Мода! Shop, 01.08.2015 
преобразователей вибрации Іпс.", США 
Станции метеорологические ГАЗТЕМ 38881-08 1 год 33053 Фирма "Lastem", Италия 01.11.2013 
автоматические 
Станции метеорологические RKHU 41439-09 1 год 36366 Фирма "ЗепзАрт GmbH", 01.10.2014 
автоматические Швейцария 
Станции метеорологические ГАЅТЕМ (станции) 38882-08 1 год 33054 Фирма "Lastem", Италия 01.11.2013 
автоматические с ультра- ОЕГТА (анемомет- 
звуковым анемометром ры) 
Станции погодные автома- MAWS 39803-08 1 год 34224 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.01.2014 
тические ляндия 
Станции погодные автома- /У/5-0МВ 41440-09 1 год 36367 Фирма "ит Mess- und Re- 01.10.2014 
тические дейесһпік GmbH", Германия 
Станции сбора и передачи ОТТ DuoSens 41297-09 2года 36178 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.10.2014 
гидрометеорологических GmbH 8 СО. КС", Германия 
параметров 
Тахеометры электронные Leica Ніехііпе Т 502 48547-11 1 год 44840 Фирма "Leica Geosystems 15.12.2016 
plus, Leica FlexLine АС", Швейцария 
7506 plus, Leica 
FlexLine TS09 plus 
Тахометры 3500/50 50992-12 З года 47867 Фирма "Bently Nevada пс", 24.08.2017 
США 
Тахометры Биа!Тасһ Т501.50, 51661-12 1год 48639 Фирма "Jaquet АС", Швей- 31.10.2017 
7501.10 цария 
Тахометры Т400, Т500 и Т600 48944-12 З года 45175 Фирма "Jaquet АС", Швей- 24.01.2017 
цария 
Тахометры АТТ серии 6000 27264-11 1 год 42284 Фирма "Lutron Electronic En- 14.03.2016 
terprise Co. Ltd.", Тайвань 
Тахометры цифровые ом-30, ОМ-ЗОМУ 37738-08 1 год 31505 Фирма "Расе! Со. Ша.", Ko- 01.06.2013 


рея 


369 


27.28.03 


Наименование СИ Обозначение Noroc- MAN NS cepti Изготовитель Cpok ави: 
реестра свид. ствия 

Тахометры злектрические Р1000ЛА, Р10008А 44065-10 2года 39475 Фирма "National Oilwell 01.04.2015 
Varco LP, d.b.a.: M/D Totco", 
США 

Тахометры электронные Testo 48431-11 1 год 44716 Фирма "Тевіо АС", Германия 12.12.2016 

Тахометры электронные ТЭСА-1 19952-11 1год 43995 СООО "Аякс", Беларусь, 03.10.2016 
г.Минск 

Термоанемометры 641 51315-12 2года 48214 Компания "Dwyer Instru- 21.09.2017 
ments, Inc", CWA 

Трансмиттеры СМРТ СТО 42967-09 2 года 38143 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
tems", США 

Трансмиттеры (МСТ) СМ55 500 42968-09 2 года 38144 Фирма "SKF Reliability Sys- 01.01.2015 
tems", США 

Трансмиттеры вибрацион- ТК 40759-09 1год 35528 Фирма "Ргом ест іпс.", 01.07.2014 

ные США 

Усилители заряда 2661, 2667 и 2688 48024-11 3года 44183 Фирма "Bruel в Kjaer Vibro 21.10.2016 
GmbH", Дания 

Усилители измерительные 2525 36940-08 1 год 30665 Фирма "Вгие! & Каег", Дания 01.02.2013 

Усилители измерительные 4ХХ 36256-07 1 год 29734 Фирма "РСВ Piezotronics", 01.12.2012 

для вибродатчиков США 

Установки для калибровки К9525С 45462-10 1год 41156 Фирма "Тһе Мода! Shop, 01.08.2015 

акселерометров ударом Іпс.", США 

Установки калибровочные СУ-01 36177-07 1 год 29637 Фирма "SPM Instrument АВ", 01.12.2012 
Швеция 

Установки калибровочные КЗ94АЗ0 и 700 45698-10 1год 41341 Фирма "Тһе Мода! Shop, 01.08.2015 


27.28.04 


напряжений, износа 


Наименование СИ 


Анализаторы статической 
прочности гранул 


Датчики крутяшего момента 
силы 


Датчики крутяшего момента 
силы 


Датчики крутяшего момента 
силы 


Датчики крутяшего момента 
силы 


Датчики крутяшего момента 
силы 


Датчики крутяшего момента 
силы 


Датчики крутяшего момента 
силы 


Датчики крутяшего момента 
силы 


Датчики крутяшего момента 
силы 


Измерители крутяшего мо- 
мента силы 


Измерители крутяшего мо- 
мента силы 


Измерители крутяшего мо- 
мента силы 
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Обозначение 


АСАК 
МТ-ОКМ 


Т1ОҒ; T11; T12; T40 


T20WN, T22 


T4A, T4WA-S3, T5 


TB1A, TB2 


TF 
TMB, TM 
TRB 


Т10Ғ, T11, T12, T40 


E-TP 


T-BOX 


TTT 


Мо Toc- 
реестра 
51298-12 
50324-12 


31407-09 


31409-09 


50770-12 


50768-12 


38903-08 


38902-08 


38073-08 


50769-12 


47175-11 


44105-10 


44104-10 


Измерения деформаций, моментов сил, работы, 


МПИ 
1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 
1 год 
1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


Ко серт./ 
свид. 

48197 

47073 


36440 


36441 


47619 


47617 


33083 
33082 
31990 


47618 


43141 


39530 


39529 


Іпс.", США 


Изготовитель 


Фирма "АМТ-Ѕуѕїетѕ Оу", 
Финляндия 

Фирма "MT-Solutions GmbH", 
Германия 

Фирма "Нойіпдег Baldwin 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 

Фирма "Но#пдег Baldwin 
Messtechnik GmbH", Герма- 
Hna 

Фирма "Hottinger Baldwin 
Messtechnik GmbH" (HBM), 
Германия 

Фирма "Но#пдег Baldwin 
Messtechnik GmbH" (HBM), 
Германия 

Фирма "МАСТКОГ", Швей- 
цария 

Фирма "МАСТКОГ", Швей- 
цария 

Фирма "Басе! Со. Ltd.", Ko- 
рея 

Фирма "Но#пдег Baldwin 
Messtechnik GmbH" (HBM), 
Германия 

Завод "Кайзо! Огетоќес" 
фирмы "GEDORE Tool Cen- 
ter KG", Германия 

Фирма "Norbar Torque Tools 
Ца.", Великобритания 
Фирма "Norbar Torque Tools 
Ца.", Великобритания 


мощности, параметров механических 


Срок дей- 
ствия 
21.09.2017 
29.06.2017 


01.10.2014 


01.10.2014 


30.07.2017 


30.07.2017 


01.11.2013 
01.11.2013 
01.07.2013 


30.07.2017 


11.07.2016 


01.04.2015 


01.04.2015 
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Наименование СИ Обозначение Neog. MNN м Изготовитель Срондай- 
реестра свид. ствия 
Измерители крутящего мо- АТТ 45234-10 год 40859 Фирма "Мограг Torque Tools 01.08.2015 
мента силы кольцевые Ца.", Великобритания 
Измерители крутящего mo- TTS 50734-12 год 47581 Фирма "Hottinger Baldwin 30.07.2017 
мента силы переносные Messtechnik GmbH" (HBM), 
Германия 
Измерители крутящего mo- ST 40482-09 год 35150 Фирма "Georges Renault", 01.06.2014 
мента силы статические Франция 
Измерители крутящего mo- TSD 46140-10 год 41694 Фирма "Matatakitoyo Tool 01.08.2015 
мента силы статические Co., Ца.", Тайвань 
Измерители крутящего mo- АСТА400ТТ 43689-10 год 39049 Фирма "Айаз Сорсо", Шве- 01.04.2015 
мента силы цифровые ция 
Измерители крутящего mo- > ОКТ4 и ОКТ5 40493-09 год 35155 Фирма "Georges Renault", 01.06.2014 
мента силы цифровые Франция 
Измерители крутящего mo- > ЕТ-са! 50518-12 год 47316 Фирма "Torqueleader", Benn- 20.07.2017 
мента силы цифровые кобритания 
Измерители крутяшего мо- ІКТТ 42691-09 год 37797 Фирма "Atlas Copco Tools", 01.01.2015 
мента силы цифровые Швеция 
Измерители крутящего mo- ОКТТ 43688-10 год 39048 Фирма "Atlas Copco", Шве- 01.04.2015 
мента силы цифровые ция 
Измерители крутящего мо- 5КТТ 42672-09 год 37771 Фирма "Atlas Copco Tools", 01.01.2015 
мента силы цифровые Швеция 
Измерители крутящего Mmo- Stahlwille 7721, 7721- 24434-08 rog 31625 Фирма "Eduard Wille GmbH 01.06.2013 
мента силы цифровые 1, 7722, 7723-1, & Со. КС", Германия 
7723-2, 7723-3, 7724, 
7724-1 
Измерители крутящего мо- Pro-Test 44103-10 год 39528 Фирма "Мограг Torque Tools 01.04.2015 
мента силы цифровые про- Ца.", Великобритания 
фессиональные 
Измерители крутящего mo- ОКЕМОТЕЗТ-Е 41849-09 год 36881 Завод "ОКЕМОТЕС 01.12.2014 
мента силы электронные КАН ОГ" фирмы "GEDORE 
TOOL CENTER КС", Герма- 
ния 
Измерители крутящего мо- Тги-Сһеск и Tru- 44106-10 год 39531 Фирма "Мограг Torque Tools 01.04.2015 
мента цифровые Сһеск Риз Ца.", Великобритания 
Измерители прочности по- 45230-10 год 40855 Фирма "Вук-Сагапег", Fep- 01.08.2015 
крытий при ударе мания 
Ключи динамометрические Ergotorque basic, 52270-12 год 49347 Фирма "KS Tools 27.12.2017 
Ergotorque precision Werkzeuge-Maschinen 
GmbH", Германия 
Ключи динамометрические МТ 23990-08 год 30733 ООО "Нифор", Беларусь, 01.04.2013 
г.Минск 
Ключи динамометрические Garant 656050, 52231-12 год 49311 Фирма "Hoffmann GmbH 26.12.2017 
предельнье Сагап! 656055 Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Ключи динамометрические Holex 657270 52230-12 год 49310 Фирма "Hoffmann GmbH 26.12.2017 
предельнье Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Ключи динамометрические TBN 48601-11 год 45044 Фирма "Torqueleader", Benn- 21.12.2016 
предельные кобритания 
Ключи динамометрические ТОКСОНХК 47340-11 год 43378 Завод "Кайзо! Огетоїес" 01.08.2016 
предельные фирмы "GEDORE Tool Cen- 
ter KG", Германия 
Ключи динамометрические TSN 48602-11 год 45045 Фирма "Torqueleader", Benn- 21.12.2016 
предельные кобритания 
Ключи динамометрические ADS, BDS, CDS, 47968-11 rog 44108 Фирма "Torqueleader", Benn- 10.10.2016 
шкальнье DDS, EDS кобритания 
Ключи динамометрические НоІех 655345 52243-12 год 49325 Фирма "Hoffmann GmbH 26.12.2017 
электронные Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Ключи динамометрические Stahlwille мод. 7300, 50520-12 год 47318 Фирма "Eduard Wille GmbH 20.07.2017 
электронные 714,712,713 % Со. КС", Германия 
Ключи динамометрические TORCOTRONIC II 48101-11 год 44272 Фирма "Каһво!", Германия 31.10.2016 


электронные 
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Наименование СИ Обозначение No oc МПИ № серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Ключи динамометрические USAG 831A, USAG 52233-12 rog 49313 Фирма "SWK Utensilerie 26.12.2017 
электронные 814А135, USAG 5.г..", Италия 
814А200, USAG 
814А340 
Ключи моментные (динамо- ЭДК 51166-12 год 48074 ОДО "Велкап", Беларусь, 13.09.2017 
метрические) электронные г.Минск 
Ключи моментные динамо- MRTT 42671-09 год 37770 Фирма "Atlas Copco Tools", 01.01.2015 
метрические Швеция 
Ключи моментные динамо- Stahlwille мод. 71, 24433-08 год 31623 Фирма "Eduard Wille GmbH 01.06.2013 
метрические Так, 73Мт/15 & Со. КС", Германия 
Ключи моментные динамо- ТОКСОНХ FS 39592-08 год 33959 Завод "Кайзо! Огетоќес" 01.01.2014 
метрические фирмы "GEDORE Tool Cen- 
ter KG", Германия 
Ключи моментные динамо- TORCOFIX Z 44101-10 год 39498 Завод "ОКЕМОТЕС 01.04.2015 
метрические КАН ОГ" фирмы "GEDORE 
TOOL CENTER КС", Герма- 
ния 
Ключи моментные предель- 34*23 и 34“62 49586-12 год 46132 Фирма "KING ТОМУ TOOLS 18.04.2017 
ные CO., ЕТО.", Тайвань 
Ключи моментные предель- ЗАК, ЗАК P, 4TH, 44029-10 год 39419 Фирма "Мограг Torque Tools 01.04.2015 
ные 4TH P, 4АК, 4R, 4R Ltd.", Великобритания 
P, 4R split, 5AR, 5AR 
P, 5R, 5R P, 5R split, 
6R 
Ключи моментные предель- 550, 800, 1000, 1500, 44028-10 год 39418 Фирма "Мограг Torque Tools 01.04.2015 
ные 550 ТН (ТНР), 550 Ца.", Великобритания 
P, 800 P, 1000 P, 
1500 P 
Ключи моментнье предель- 603, 606, 608, 666, 26032-09 год 37679 Фирма "BETA UTENSILI 01.01.2015 
ные 667, 668 $.р.А.", Италия 
Ключи моментные предель- 677, 678 42497-09 год 37580 Фирма "BETA UTENSILI 01.01.2015 
ные $.р.А.", Италия 
Ключи моментные предель- СІ 40295-08 год 35015 Фирма "Тоһпісһі МЕС. Co., 01.01.2014 
ные Ца.", Япония 
Ключи моментные предель- QL 40294-08 год 35014 Фирма "Тоһпісһі МЕС. Co., 01.01.2014 
нье Ца.", Япония 
Ключи моментные предель- SP 40293-08 год 35013 Фирма "Тоһпісһі МЕС. Со., 01.01.2014 
ные Ца.", Япония 
Ключи моментные предель- System 5000 СТ, 40842-09 год 35568 Фирма "НА?ЕТ-УУЕКК 01.08.2014 
ные System 6000 СТ Hermann 2егуег GmbH 8 Со. 
КС", Германия 
Ключи моментные предель- 5, 60, 100, 200, 300, 44030-10 год 39420 Фирма "Мограг Torque Tools 01.04.2015 
ные регулируемые 400, SL, ТТ Ца.", Великобритания 
Ключи моментные предель- ОКЕМОМЕТЕК 23934-08 год 33291 Завод "КАНЗОГ 01.11.2013 
ные регулируемые ОКЕМОТЕС", Германия 
Ключи моментные предель- ҒАСОМ серии 208 29393-08 год 33963 Фирма "FACOM", Франция 01.01.2014 
ные регулируемые (304), 306 (315, 325) 
Ключи моментные предель- бізһім/іШе мод. 24432-08 год 31624 Фирма "Eduard Wille GmbH 01.06.2013 
ные регулируемые 720МЕ, серий 721, & Со. КС", Германия 
730, 755 
Ключи моментные предель- ТОКСОНХ 23933-08 год 33290 Завод "КАНЗОГ 01.11.2013 
ные регулируемые ОКЕМОТЕС", Германия 
Ключи моментные предель- USAG 810М, USAG 24508-09 год 36965 Фирма "SWK Utensilerie 01.12.2014 
ные регулируемые 811 М, USAG 811 $.г.1.", Италия 
МЕ, 05АС 812 МЕ 
Ключи моментные предель- СЕМЗ, СТ 40291-08 год 35011 Фирма "Тоһпісһі МЕС. Со., 01.01.2014 
ные цифровые Ltd.", Япония 
Ключи моментные шкаль- 250 (255) 39826-08 год 34320 Фирма "ҒАСОМ", Франция 01.01.2014 
ные 
Ключи моментные шкаль- ОВ, Т, Е 40292-08 год 35012 Фирма "Тоһпісһі МЕС. Co., 01.01.2014 
нье Ltd.", Япония 
Ключи моментные шкаль- ДМ 50090-12 год 46781 ООО "Динамометрика", Бе- 01.06.2017 
ные (динамометрические) ларусь, г.Фаниполь 
Ключи моментные злек- BLM LABwrench 43551-10 rog 38863 Фирма "Atlas Copco BLM 01.04.2015 


троннье 
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$.г.|.", Италия 
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Наименование СИ Обозначение ар МПИ мо Изготовитель Cpox neŭ- 
реестра свид. ствия 
Ключи моментные злек- BLM LINEwrench 43687-10 1 год 39047 Фирма "Atlas Copco BLM 01.04.2015 
троннье $.г.|.", Италия 
Копры маятниковые Impact 48306-11 1 год 44553 Фирма "S.A.E. IBERTEST", 06.12.2016 
Испания 
Копры маятниковые ІТ 32055-11 1год 43171 Фирма "Tinius Olsen Testing 15.07.2016 
Machine Co., пс.", CWA 
Копры маятниковые РН 22607-12 1год 47888 Фирма "Walter + Bai АС", 23.08.2017 
Швейцария 
Копры маятниковые PSW и RKP 22678-08 1 год 34630 Фирма "Zwick GmbH & Со. 01.01.2014 
КС", Германия 
Копры маятниковые КЕЛМТ 39632-08 1 год 34072 Фирма "КАУ-КАМ ТЕЗТ 01.01.2014 
EQUIPMENT Ltd.", Велико- 
британия 
Копры маятниковые $1-1М 41597-09 1год 36624 Фирма "Instron Corporation", 01.11.2014 
США 
Копры маятниковые XJJ, ХЛ, XJ-50Z 37071-08 1 год 30708 Фирма "Time Group Іпс.", Kn- 01.03.2013 
тай 
Копры маятниковые Zwick 5102 и Zwick 22679-08 1 год 34631 Фирма "Zwick GmbH & Со. 01.01.2014 
5113 КС", Германия 
Машины гидравлические 4Ү5-2000А 37070-08 1 год 30707 Фирма "Time Group Іпс.", Ки- 01.03.2013 
для испытания на сжатие тай 
Машины для испытаний на UBM 200tC 40846-09 1 год 35572 Фирма "Zwick GmbH & Со. 01.08.2014 
изгиб с врашением КС", Германия 
Машины для испытаний на 2120, 2115, 2140, 42935-09 1год 38263 Фирма "Applied Тез! Systems 01.01.2015 
ползучесть 2320, 2330, 2410, шс.", США 
2430, 2510 
Машины для испытаний на СО40РМ№ 48249-11 1год 44465 Фирма "Matest S.p.A. Uni- 22.11.2016 
сжатие personale", Италия 
Машины для испытаний на  МАТЕЗТ мод. 38901-08 1 год 32931 Фирма "Matest", Италия 01.11.2013 
сжатие С040Р121, 
С040Р116, 
С040Р115 
Машины для испытаний на Tecnotest серии КО, 44610-10 1 год 40163 Фирма "Теспоіеві $.г.|. Мае- 01.08.2015 
сжатие и изгиб КЕ rials Testing Equipment", 
Италия 
Машины для испытаний на TESTING серии "1" 44609-10 1 год 40162 Фирма "TESTING" Bluhm 8 01.08.2015 
сжатие и изгиб ЕРецетега! GmbH", Герма- 
ния 
Машины для испытаний на ТО-ЗххЕ-уу 52271-12 1год 49348 Фирма "Tinius Olsen", Индия 27.12.2017 
сжатие и изгиб 
Машины для испытанияна ТМ5-5, ТМ5-5-І, 38184-08 1 год 32079 Фирма "Time Group Іпс.", Kn- 01.08.2013 
скручивание TNS-DW, му8-02 тай 
Машины для испытания TLS-I, ТЕ$-5-1, TLS- 36191-07 1 год 29656 Фирма "Time Group Іпс.", Ки- 01.12.2012 
пружин S-II тай 
Машины испытательные АС 37501-08 1 год 31281 Фирма "Shimadzu", Япония 01.05.2013 
Машины испытательные ЕЙ Тез! 37502-08 1 год 31282 Фирма "Shimadzu", Япония 01.05.2013 
Машины испытательные MHT 43598-10 1 год 38877 Фирма "Tinius Olsen Testing 01.04.2015 
Machine Co., пс.", CWA 
Машины испытательные PLUS 43312-09 1 год 38579 Фирма "Шоуа Instruments 01.01.2015 
Ца.", Великобритания 
Машины испытательные UH, ОН-Е 37503-08 1 год 31283 Фирма "Shimadzu", Япония 01.05.2013 
Машины испытательные ММТ, ЕМТ 47919-11 1 год 44051 Фирма "Shimadzu 03.10.2016 
Согрогайоп", Япония 
Машины испытательные Т 50696-12 1 год 47524 Фирма "Теспоіеві $.г.|.", 27.07.2017 
Италия 
Машины испытательные Super L 36472-12 1 год 48971 Фирма "Tinius Olsen", CWA 04.12.2017 
гидравлические 
Машины испьтательнье YAW, УЕ-МУ, ҮЕ-5, 37140-08 1год 30720 Фирма "Time Group Іпс.", Ки- 01.04.2013 
гидравлические для испы- ҮЕ тай 
таний на сжатие 
Машины испытательные на ToniNORM 39830-08 1 год 34324 Фирма "Топі Тесһпік 01.01.2014 
сжатие и изгиб Ваиѕіойргиѓѕуѕќіете GmbH", 
Германия 
Машины испытательные МТ5 50331-12 1год 47082 Фирма "MTS Systems Corpo- 29.06.2017 


сервогидравлические 


гайоп", США 
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Наименование СИ Обозначение ая МПИ мо Изготовитель Ерак neŭ- 
реестра свид. ствия 
Машины испытательные Ромепез! 47521-11 год 43592 Фирма "S.A.E. ВЕКТЕЗТ", 15.08.2016 
сервоуправляемые Испания 
Машины испытательные АС 44557-10 год 40048 Фирма "Shimadzu 01.08.2015 
универсальные Согрогайоп", Япония 
Машины испытательные Ві55 ОТМ-100 кН 45360-10 год 41012 Фирма "Bangalore Integrated 01.08.2015 
универсальные System Solutions (Р) Ша.", 
Индия 
Машины испьтательнье Нхк-(5,Т) 49746-12 год 46358 Фирма "Tinius Olsen Ltd.", 05.05.2017 
универсальные Великобритания 
Машины испытательные Нхк-Т 27603-09 год 37672 Фирма "Tinius Olsen Ltd.", 01.01.2015 
универсальные Великобритания 
Машины испытательные HxKU 49747-12 rog 46359 Фирма "Tinius Olsen Ltd.", 05.05.2017 
универсальные Великобритания 
Машины испытательные Inspekt mini, Inspekt 29584-05 rog 21159 Фирма "Hegewald & Peschke 01.08.2015 
универсальные дезк Вие Mess- und РгиКесһпік 
GmbH", Германия 
Машины испытательные Inspekt и Іпврекі 29583-05 год 21158 Фирма "Недемай & Peschke 01.08.2015 
универсальные desk Mess- und Pruftechnik 
GmbH", Германия 
Машины испьтательнье LFV 28351-09 Tog 36864 Фирма "Walter + Bai AG", 01.12.2014 
универсальные сервогид- Швейцария 
равлические 
Машины испытательные Eurotest 47520-11 Tog 43591 Фирма "S.A.E. IBERTEST", 15.08.2016 
злектромеханические cep- Испания 
воуправляемые 
Машины универсальные ис- АІ! 41764-09 год 36760 Фирма "СОТЕСН Testing 01.12.2014 
пытательные Machines Іпс.", Тайвань 
Машины универсальные ис- СТ 41765-09 год 36761 Фирма "СОТЕСН Testing 01.12.2014 
пытательные Machines Іпс.", Тайвань 
Машины универсальные nc- LF 22712-12 год 47887 Фирма "Walter + Bai АС", 23.08.2017 
пытательные Швейцария 
Машины универсальные nc- LFM 22711-12 год 47889 Фирма "Walter + Bai АС", 23.08.2017 
пытательные Швейцария 
Машины универсальные nc- SP 20386-11 год 43391 Фирма "Zwick GmbH & Со. 04.08.2016 
пытательные КС", Германия 
Машины универсальные ис- 2 20385-11 год 43390 Фирма "Zwick GmbH & Со. 04.08.2016 
пытательные КС", Германия 
Машины универсальные nc- QUASAR мод. 2,5; 5; 37921-08 год 31745 Фирма "Galdabini", Италия 01.06.2013 
пытательные для измере- 10; 25; 50; 100 
ния параметров статических 
и усталостных испытаний 
материалов и изделий 
Машины универсальные ис- ОЧАЗАК мод. 200, 37920-08 год 31744 Фирма "Galdabini", Италия 01.06.2013 
пытательные для измере- 250, 600, 1000, 1200, 
ния параметров статических 2000 
и усталостных испытаний 
материалов и изделий 
Машины электромеханиче- ІҒМ-Т 45797-10 год 41477 Фирма "Walter + Bai АС", 01.08.2015 
ские для испытаний на кру- Швейцария 
чение 
Моментомеры ООТЕ, БОТ, ТСС 40289-08 год 35009 Фирма "Тоһпісһі МЕС. Co., 01.01.2014 
Ltd.", Япония 
Моментомеры ІС 40288-08 год 35008 Фирма "Тоһпісһі МЕС. Co., 01.01.2014 
Ltd.", Япония 
Моментомеры тот 40290-08 год 35010 Фирма "Тоһпісһі МЕС. Co., 01.01.2014 
Ltd.", Япония 
Отвертки динамометриче- Сагап! 659910, 52242-12 год 49324 Фирма "Hoffmann GmbH 26.12.2017 
ские предельнье Сагап! 659915 Qualitatswerkzeuge", Герма- 
ния 
Отвертки моментные дина- MRTT 42692-09 год 37798 Фирма "Atlas Copco Tools", 01.01.2015 
мометрические Швеция 
Отвертки моментные дина- СбігһіміШе мод. 760 24436-08 год 31627 Фирма "Eduard Wille GmbH 01.06.2013 
мометрические % Со. КС", Германия 
Отвертки моментные пре- TD 40296-08 rog 35016 npma "Tohnichi MFG. Co., 01.01.2014 


дельнье 
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Наименование СИ Обозначение ар МПИ МИ Изготовитель РОК ВИ: 
реестра свид. ствия 
Отвертки моментные пре- Зав м!Ие мод. 775 24435-08 1 год 31626 Фирма "Eduard Wille GmbH 01.06.2013 
дельные регулируемые % Со. КС", Германия 
Пенетрометры для труб КРЗ, КРЗТ, КРЗК, 39828-08 1 год 34322 Фирма "СОЕЗЕЕ!О GmbH 8 01.01.2014 
КР6, КР6Т Со. КС", Германия 
Преобразователи механи- 8000 и 8001 44025-10 1 год 39411 Фирма "Bruel 8 Kjaer", Дания 01.04.2015 
ческого импеданса 
Прессы испытательные МВС 41585-09 1год 36614 Фирма "ОМез, Испания 01.11.2014 
Приборы "Базовый 39827-08 1 год 34321 Фирма "COESFELD GmbH 8 01.01.2014 
МСАТ/НОТ Тестер" Со. КС", Германия 
Приборы для измерения Сеокоп сер. 3900, 39037-08 Первич- 33221 Фирма "Сеокоп 01.11.2013 
деформаций 4200, 4202, 4210, ная по- Incorporated", США 
4911, 4911А верка при 
ввозе в 
РФ 
Приборы для измерения Сеокоп сер. 4400, 39038-08 Первич- 33222 Фирма "Сеокоп 01.11.2013 
смешений 4410, 4425, 4430 ная по- Incorporated", США 
верка при 
ввозе в 
РФ 
Приборы для определения Original Schmidt и 47028-11 1год 42924 Фирма "РКОСЕО ЗА", 16.06.2016 
прочности бетона Digi Schmidt-2000 Швейцария 
Приборы для определения SilverSchmidt type М, 46428-11 1 год 42263 Фирма "РКОСЕО ЗА", 04.03.2016 
прочности бетона SilverSchmidt type L Швейцария 
Приборы ультразвуковые УНСКАН-01 48830-12 1год 45185 НПП "МОК Стр" SRL, Mon- 20.01.2017 
дова, г.Кишинев 
Системы для измерений па- 5800 серий 5840, 36057-07 1 год 29455 Фирма "Instron", США 01.11.2012 
раметров испытаний 5860 и 5880 
Системы для измерения па- 3300 43601-10 1год 38880 Фирма "Instron - division of 01.04.2015 
раметров испьтаний ITW Limited", США 
Системы для измерения na- 5500 43600-10 1 год 38879 Фирма "Instron - division of 01.04.2015 
раметров испьтаний ITW Limited", США 
Системы для измерения na- 5900 43602-10 1 год 38881 Фирма "Instron - division of 01.04.2015 
раметров испьтаний ITW Limited", США 
Системы для измерения na- 8800 43606-10 1 год 38885 Фирма "Instron - division of 01.04.2015 
раметров испьтаний ITW Limited", Великобрита- 
Hna 
Системы для измерения na- ElectroPuls 43605-10 1 год 38884 Фирма "Instron - division of 01.04.2015 
раметров испьтаний ITW Limited", Великобрита- 
Hna 
Системы для контроля Ka- Paper IQ Select 43270-09 1 год 38502 Фирма "Metso Automation 01.01.2015 
чества бумаги измеритель- шс.", Финляндия 
ные 
Системы с падающим гру- 9300 43607-10 1год 38886 Фирма "ITW Тез And Meas- 01.04.2015 
зом для измерения пара- urement Italia S.r.l. con Unico 
метров ударных испытаний Socio - INSTRON СЕАЗТ Di- 
(копры вертикальньее) vision", Италия 
Стенды для измерений кру- BLM JSB 43608-10 1 год 38887 Фирма "Atlas Copco BLM 01.04.2015 
тящего момента силы ѕ.г..", Италия 
Стенды измерительные ТЕЗОМ II 51308-12 1 год 48207 Фирма "Меїгиѕ GmbH", Fep- 21.09.2017 
мания 
Стенды испытательные для ЗЕ 45960-10 1 год 41643 Корпорация "Instron", США 01.08.2015 
испытания пружин 
Тензорезисторы на основе TML 43174-09 Поверка 38339 Фирма "ТоКуо Зокк! 01.01.2015 
тонких пленок при вы- Kenkyujo Co., Ltd.", Япония 
пуске 
Термоанализаторы динами- ТМА-202, ТМА 402, 28162-09 1 год 36380 Фирма "Netzsch - Сегаебаи 01.10.2014 
ческо-механические ТМА 402 Е, ОМА 242 GmbH", Германия 
С, RUL/CIC 421, 
НМОК 422 
Тестеры для определения МийП ез! 50 51739-12 1 год 48736 Фирма "Рпагта!гоп АС", 20.11.2017 
прочности таблеток Швейцария 
Тестеры для определения ТВН 49492-12 1год 45992 Фирма "ЕКУУЕКА GmbH", 10.04.2017 
прочности таблеток Германия 
Тестеры универсальные для Ми Спеск 5.1 51207-12 1 год 48120 Фирма "ЕКУУЕКА GmbH", 13.09.2017 


определения прочности 
таблеток 


Германия 
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Наименование СИ Обозначение ша Баз МПИ Нери Изготовитель РОК ВИ: 
реестра свид. ствия 
Установки для поверки дат- 21400, 21420, 21421, 40491-09 1 год 35153 Фирма "Мограг Torque Tools 01.06.2014 
чиков крутяшего момента 21427, 21428,21515 Ца.", Великобритания 
27.28.05 Измерения системы автосервиса 
Наименование СИ Обозначение Neno, MAN Ne cept Изготовитель Срок деи 
реестра свид. ствия 
Анализаторы выхлопных га- САР 3201-С, САР 49361-12 1год 45876 Фирма "САРЕГЕС", Франция 26.03.2017 
зов с блоком измерения 3201-СО 
дымности 
Анализаторы выхлопных ra- ULTIMA 200, ULTIMA 21057-10 1 год 40649 Фирма "SPX Service Solu- 01.08.2015 
зов C блоком измерения 400, ULTIMA 600 tions", Франция 
дымности 
Весы автомобильные Scalex 1000/8саех 52185-12 1 год 49254 Фирма "Татігоп Systems 24.12.2017 
1001 Оу", Финляндия 
Весы автомобильные SCZ/ZCS (VTS) 50118-12 1 год 46808 Фирма "Mettler-Toledo 01.06.2017 
(Сһапд2һои) Measurement 
Тесппооду Ша.", Китай 
Весы автомобильнье VS 44070-10 1 год 39480 Фирма "PRECIA MOLEN", 01.04.2015 
Нидерланды 
Весы автомобильные VS 44070-10 1 год 39480/1 Фирма "PRECIA SA", Фран- 01.04.2015 
ция 
Весы автомобильные для 75605 42012-09 1 год 37501 Фирма "Mettler-Toledo Іпс.", 01.01.2015 
статического взвешивания США 
Весы автомобильные для LDT 41906-09 1 год 36961 Фирма "CAS Corporation 01.12.2014 
статического взвешивания Ца.", Корея 
Весы автомобильньее тен- ПУЛЬСАР ВТА 40974-09 1 год 35826 ООО "Пульсар-92", Украина, 01.08.2014 
зометрические г.Харьков 
Весы автомобильные тен- ТВА 41041-09 1 год 35836 ООО НПП "Техноваги", Ук- 01.08.2014 
зометрические раина, г.Львов 
Весы универсальные WS 44071-10 1 год 39481 Фирма "РКЕСІА MOLEN", 01.04.2015 
Нидерланды 
Весы универсальные WS 44071-10 1год 39481/1 Фирма "РКЕСІА ЗА", Фран- 01.04.2015 
ция 
Газоанализаторы с блоком Меда Сотраа GM3 37300-08 1 год 31002 Фирма "Gutmann 01.04.2013 
измерения дымности Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Газоанализаторы с блоком DGA 1500, ОСА 1500 38625-08 1 год 32714 Фирма "Snap-on ӘК Holding 01.10.2013 
измерения дымности Diesel, ОСА 1500 trading аз ЗУМ Diagnostics", 
Combi (газоанализа- Великобритания 
торы), Scangas 
(блок) 
Измерители динамического Zorn ZFG 52068-12 1 год 49109 Фирма "Цорн Инструментс" 14.12.2017 
модуля упругости грунтов (Zorn Instruments), Германия 
Измерители метеорологи- NIRS31-UMB 49171-12 1 год 45645 Фирма "Ги Mess- und Re- 01.03.2017 
ческих параметров дорож- дейесһпік GmbH", Германия 
ного полотна бесконтактные 
Измерители скорости дви- МийаКадаг 5580 38384-08 1 год 32403 Фирма "Robot Visual Sys- 01.08.2013 
жения транспортньх tems GmbH", Германия 
средств радиолокационнье 
с видеофиксацией 
Измерители скорости aBn- TraffiStar 58590 38385-08 1 год 32404 Фирма "Robot Visual Sys- 01.08.2013 
жения транспортньх tems GmbH", Германия 
средств радиолокационнье 
с видеофиксацией 
Измерители скорости ла- Ассизрева 37990-08 1 год 31823 Фирма "George Kelk Corpo- 01.07.2013 
зерные гацоп", Канада 
Измерители скорости ра- MESTA 2200 38130-08 1 год 31965 Фирма "Ѕадет Зесийе", 01.07.2013 
диолокационньее с фото- Франция 
фиксацией 
Измерители скорости МийаКадаг $0580 49707-12 1 год 46313 Фирма "ЈЕМОРТІС КОВОТ 05.05.2017 
транспортных средств ра- GmbH", Германия 
диолокационные 
Измерители температуры DST111/DST111R 42591-09 1 год 37820 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.01.2015 


дорожного покрьпия дис- 
танционнье 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ NS сорт Изготовитель Срок дй 
реестра свид. ствия 
Комплексы аппаратно- КАПШ 41460-10 1 год 40951 Фирма "Карзсп ТгаНісСот 01.08.2015 
программные АС", Австрия 
Комплексы измерительные Віиаптайс 10000Мх, 50086-12 1 год 46776 Фирма "ACTIA MULLER", 01.06.2017 
Bilanmatic 20000Mx Франция 
Комплексы измерительные TL 2203Е, TL 42617-09 1год 37748 Фирма "Snap-on Equipment 01.01.2015 
диагностические тормозной 2203Theta, TL GmbH", Германия 
системы и подвески авто- 2204Е, TL 2204Тһеіа 
транспортных средств 
Комплексы измерительные УТЕО 50778-12 1 год 47628 Фирма "Vehicle Testing 30.07.2017 
диагностические тормозной Equipment S.L. (УТЕО)", Ис- 
системы и подвески авто- пания 
транспортных средств 
Комплексы измерительные SDL 16483-08 1год 34110 Фирма "Robert Bosch 01.01.2014 
для диагностирования тор- GmbH", Германия 
мозной системы и подвески 
автомобилей 
Манометры технические МТТ 38788-08 1год 32873 ОАО "Минский часовой за- 01.10.2013 
тракторные вод", Беларусь, г.Минск 
Преобразователи измери- 0$С111 43636-10 1 год 39038 Фирма "Vaisala Оу)", Фин- 01.04.2015 
тельные параметров до- ляндия 
рожного покрытия дистан- 
ционные 
Приборы для измерений 664-1, 664-4 48904-12 1 год 45298 Фирма "АСТА МИП ЕК", 24.01.2017 
параметров света фар ав- Франция 
тотранспортных средств 
Приборы для измерений Alfa, Orion, Beta, 45780-10 1 год 41463 Фирма "Tecnolux & Tecnoil 01.08.2015 
параметров света фар aB- Wolf, Rigel, Elta, S.r.l.", Италия 
тотранспортных средств Pegaso, Hydra, Alde- 
baran 
Приборы для измерений САР2100, САР2500 50075-12 1 год 46762 Фирма "САРЕГЕС", Франция 01.06.2017 
параметров света фар ав- 
тотранспортных средств 
Приборы для измерений НВА18К, НВА19К, 41208-09 1год 36015 Фирма "ТОР Automotive 01.09.2014 
параметров света фар ав- НВА21К, НВА26, 5.г.1.", Италия 
тотранспортных средств НВА24, НВА28, 
НВА25, НВАЗО, 
НВА23, НВАЗ1, 
НВАЗ1ІРІ 05 
Приборы для измерений НЕА мод. 100, 200, 38041-08 1 год 31924 Фирма "ВЕР Europe пу", 01.07.2013 
параметров света фар ав- 300 Бельгия 
тотранспортных средств 
Приборы для измерений НТ910 и НТ970 44498-10 1год 39941 Фирма "Corghi $.р.А.", Ита- 01.04.2015 
параметров света фар ав- лия 
тотранспортных средств 
Приборы для измерений ГОММОЗСОРЕ LVC 51564-12 1 год 48530 Фирма "L.E.T. Automotive 22.10.2017 
параметров света фар aB- РРС ММ", Бельгия 
тотранспортных средств 
Приборы для измерений LUMINOSCOPE® 39642-08 1 год 34082 Фирма "L.E.T. Automotive 01.01.2014 
параметров света фар aB- 1050 ММ", Бельгия 
тотранспортных средств 
Приборы для измерений LUMINOSCOPE®LV 37129-08 1 год 30716 Фирма "L.E.T. Automotive 01.04.2013 
параметров света фар aB- С 1050-ТМ ММ", Бельгия 
тотранспортных средств 
Приборы для измерений MLD1, MLD9 51898-12 1 год 48886 Фирма "Robert Bosch 30.11.2017 
параметров света фар aB- GmbH", Германия 
тотранспортных средств 
Приборы для измерений РН 2084 D, РН 50076-12 1 год 46763 Фирма "Werther International 01.06.2017 
параметров света фар ав- 2066/0, РН $.р.А.", Италия 
тотранспортных средств 2066/0/12, РН 20106 
Приборы для измерений TECO НІ180, TECO 44497-10 1 год 39940 Фирма "TECO ѕ.г.І.", Италия 01.04.2015 
параметров света фар ав- НІ200, TECO 
тотранспортных средств НІ 2001, TECO 
НІ 225 
Приборы для измерений x-light 38945-08 1 год 33121 Фирма "Durr Assembly Prod- 01.11.2013 


параметров света фар aB- 
тотранспортных средств 


ucts GmbH", Германия 
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Наименование СИ Обозначение Гата, МПИ NS cepte Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Приборы для измерения Алкотест-203 18951-10 6 мес. 40085 Инженерный центр ООО 01.08.2015 
концентрации паров алкого- "Фларс", Беларусь, г.Минск 
ля в выдыхаемом воздухе 
Приборы для измерения па- ІІТЕЗ 33006-06 1 год 25728 Фирма "МАНА Maschinenbau 26.12.2017 
раметров света фар авто- Haldenwang GmbH & Со. 
транспортных средств КС", Германия 
Приборы для измерения па- СКО-СВЕТ-А 46355-10 1 год 41995 ОАО "Рогачевский завод 01.08.2015 
раметров света фар транс- "Диапроектор", Беларусь, 
портных средств г.Рогачев 
Приборы для измерения VZM 16165-07 1 год 29679 Фирма "МАНА Maschinenbau 01.12.2012 
тормозных характеристик Haldenwang GmbH & Со. 
автомобилей КС", Германия 
Приборы для контроля reo- FWA 16484-08 1год 34107 Фирма "Robert Bosch 01.01.2014 
метрии ходовой части авто- GmbH", Германия 
мобилей 
Приборы для контроля reo- FWA мод. 4630 41700-09 1 год 36642 Фирма "Robert Bosch 01.11.2014 
метрии ходовой части авто- GmbH", Германия 
мобилей 
Приборы для поверки taxo- Т5-2010 43960-10 2 года 39336 Фирма "MATT Automotive", 01.04.2015 
графов Польша 
Приборы для поверки тахо- ОТР-10 RUS 51009-12 2 года 47890 Фирма "MATT Automotive", 23.08.2017 
графов Польша 
Приборы для проверки и pe- SOL W 10, SOL W 38466-08 1 год 32507 Фирма "Automotive Testing 01.09.2013 
гулировки автомобильньх 20, Sol К 10, SOL РС Technologies GmbH", Fep- 
фар 50, НЕТ 600, HLT мания 
610, НТ 620, HLT 
650 
Приборы для проверки и pe- SOL W 10, SOL W 38466-08 1 год 3250711 Фирма "Otto Nussbaum 01.09.2013 
гулировки автомобильньх 20, Sol К 10, SOL РС GmbH 8 Со. КС", Германия 
фар 50, НЕТ 600, НЕТ 
610, НТ 620, HLT 
650 
Приборы для регулировки НТЕ 1.1 17788-04 1год 16813 Фирма "МАНА Maschinenbau 01.09.2014 
света фар Haldenwang GmbH & Со. 
КС", Германия 
Приборы измерительные \В20$13 52305-12 2 года 49386 Фирма "Касеюдіс Ша.", Be- 27.12.2017 
ликобритания 
Приборы показывающие ПА8046 30968-08 Поверка 33604 РУП "Витебский завод элек- 01.01.2014 
измерительные спидометра при вы- троизмерительных прибо- 
пуске ров", Беларусь, г.Витебск 
Приборы показываюшие ПА8090 30273-11 Поверка 42610 ОАО "Витебский завод 18.05.2016 
измерительные спидометра при вы- электроизмерительных при- 
пуске боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Приборы показываюшие ПА8160 51845-12 2года 48812 ОАО "Витебский завод 21.11.2017 
измерительные спидометра электроизмерительных при- 
боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Приспособления калибро- ЕАКО0277./00А 46145-10 1год 41699 Фирма "Snap-on Equipment 01.08.2015 
вочные для устройств для S.r.l. a Unico Socio", Италия 
измерений углов установки 
колес автомобилей 
Программаторы тахографов С0400 44566-10 1 год 40055 Фирма "СО Сопсері 01.08.2015 
S.P.R.L.", Бельгия 
Программаторы тахографов МКИ 37377-08 1 год 31058 Фирма "Stoneridge Electron- 01.04.2013 
ics Па.", Великобритания 
Рейки дорожные универ- РДУ-АНДОР 40199-08 1 год 34826 УП "АНТОК", Беларусь, 01.01.2014 
сальные г.Минск 
Ретрорефлектометры ЕТЕ-ХЕ, RetroSign 45584-10 1год 41197 Фирма "DELTA Light в Op- 01.08.2015 
GR1, RetroSign GR3 tics", Дания 
Ретрорефлектометры 2 КМ 6013+ 40772-09 1год 35878 Фирма "Zehntner GmbH 01.07.2014 
Testing Instruments", Швей- 
цария 
Системы анализа двигате- FSA мод. 450, 720, 16741-07 1год 29676 Фирма "Robert Bosch 01.12.2012 


лей 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ Ne cept Изготовитель рок дөй? 
реестра свид. ствия 
Системы весового и габа- ММО (Меаѕиге-іп- 49308-12 1 год 45812 Фирма "ВЕТАМОМТ ѕ.г.о.", 19.03.2017 
ритного контроля транс- МойопФ) Словакия 
портных средств в движе- 
нии 
Системы измерения углов CURA R 1200 39560-08 1 год 33909 Фирма "Automotive Testing 01.01.2014 
установки колес автотранс- Technologies GmbH", Fep- 
портных средств мания 
Системы измерения углов СУКА К 2000 39561-08 1 год 33910 Фирма "Automotive Testing 01.01.2014 
установки Konec автотранс- "EAGLE" Technologies GmbH", Fep- 
портнъх средств мания 
Системы измерения углов СУКА мод. 5800, 39559-08 1 год 33908 Фирма "Automotive Testing 01.01.2014 
установки колес автотранс- 5800Х5, 5860, 5060 Technologies GmbH", Fep- 
портных средств мания 
Системы измерения углов ГАЗАТКОМ мод. 37122-08 1год 30715 Фирма "Гаѕаїгоп АС", Швей- 01.04.2013 
установки колес автотранс- А22Р, А221, А2АР, цария 
портных средств А52Р, АБАР, АбОР 
Системы измерения углов WA мод. 900, 900Х5, 39637-08 1год 34077 Фирма "Otto Nussbaum 01.01.2014 
установки konec автотранс- 920, 020 GmbH 8 Co. KG", Германия 
портных средств 
Системы измерения углов WAB 01 39638-08 1 год 34078 Фирма "Otto Nussbaum 01.01.2014 
установки KONEC автотранс- GmbH 8 Со. КС", Германия 
портных средств 
Системы измерения углов WAB 02 39288-08 1 год 33586 Фирма "Otto Nussbaum 01.12.2013 
установки KONEC автотранс- GmbH 8 Со. КС", Германия 
портных средств 
Системы измерительные DB-Print 39825-08 1 год 34319 Фирма "Ревейег GmbH", 01.01.2014 
для проведения испьтаний Германия 
на ускорение и торможение 
автотранспортных средств 
Системы поверочные TCS 50598-12 1 год 47404 Фирма "МАХА Maschinenbau 20.07.2017 
Haldenwang GmbH & Со. 
KG", Германия 
Станки балансировочные 3607, 3608, 3708, 48498-11 1 год 44779 Фирма "АСТА МИП ЕК", 15.12.2016 
3709, 3809, 3208РІ Франция 
Станки балансировочные AREO СЕООНЕХ 42491-09 1 год 37574 Фирма "Pogliani & Rivolta 01.01.2015 
977, 966, 933, 933 $.р.А.", Италия 
HP, 988, DHYN-A- 
TECH 922 
Станки балансировочные ВМ, SINUS 40161-08 1год 34684 Фирма "Otto Nussbaum 01.01.2014 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Станки балансировочные ВМ, SINUS 40161-08 1год 34684/1 Фирма "Automotive Testing 01.01.2014 
Technologies GmbH", Fep- 
мания 
Станки балансировочные ВОХЕК 38558-09 1 год 36735 Фирма "Snap-on Equipment 01.11.2014 
S.r.l. a Unico Socio", Италия 
Станки балансировочнье Вохег 51150 49712-12 1год 46318 Фирма "Snap-on Equipment 05.05.2017 
S.r.l. a Unico Socio", Италия 
Станки балансировочные ВОТІ ЕК серии 40197-08 1год 34819 Фирма "BUTLER Engineering 01.01.2014 
ПВКАК & Marketing $.р.А.$.и.", Ита- 
лия 
Станки балансировочные СВ1448, СВ1950, 39556-08 1 год 33905 Фирма "KWK Holding 01.01.2014 
CB1920, CB1950B, GmbH", Германия, Китай 
СВ1920В, СВ1960, 
СВ1980 
Станки балансировочные сокен! 43996-10 1 год 39356 Фирма "Corghi $.р.А.", NTa- 01.04.2015 
лия 
Станки балансировочные 08Р7700, 05Р9200, 20116-12 1 год 48885 Фирма "Hunter Engineering 30.11.2017 
DSP9600, GSP9200, Company", США 
VAS6533, SW, SWT, 
GSP9600, QM, QMT, 
GSP9700, RF, RFT, 
VAS6230, 
GSP9620HD, FMT, 
FM 
Станки балансировочнье Ғаір НРА серии В 44280-10 1 год 39713 Фирма "Ѕітреѕ Рар $.р.А.", 01.04.2015 


Италия 
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Наименование СИ Обозначение цара. MAN Ne СЕНІ! Изготовитель Срок деи 
реестра свид. ствия 
Станки балансировочнье HOFMANN Сеодупа 16475-09 1 год 36734 Фирма "Snap-on Equipment 01.11.2014 
S.r.l. a Unico Socio", Италия 
Станки балансировочные HOFMANN Сеодупа 49713-12 1 год 46319 Фирма "Snap-on Equipment 05.05.2017 
800 S.r.l. a Unico Socio", Италия 
Станки балансировочнье ПАГЕОШР мод. WB 17586-09 1 год 35335 Фирма "Зкат 5.г.1.", NTa- 01.07.2014 
ТОМ, WB 1ОМАО, WB лия 
12N, WB 13N, WB 
14N, WB 15TFT, WB 
16ТЕТ, WB 17ТЕТ, 
WB 17ТЕТР, WB 
20N, WB 21TFT 
Станки балансировочные JOHN BEAN 38559-09 1 год 36736 Фирма "Snap-on Equipment 01.11.2014 
S.r.l. a Unico Socio", Италия 
Станки балансировочнье John Bean 59100, 47755-11 1 год 43847 Фирма "Snap-on Equipment 16.09.2016 
John Bean b9400, S.r.l. a Unico Socio", Италия 
John Bean BFH 2000 
Станки балансировочнье Microtec 700 и 44491-10 1 год 39994 Фирма "Ве Бай GmbH", 01.08.2015 
Microtec 800 Германия 
Станки балансировочные МТи$ 43997-10 1год 39357 Фирма "Mondolfo Ferro 01.04.2015 
$.р.А.", Италия 
Станки балансировочнье МТ, МАЗ 49711-12 1 год 46317 Фирма "Beissbarth GmbH", 05.05.2017 
Германия 
Станки балансировочнье Olimp, Olimp Truck, 50084-12 1 год 46774 Фирма "Werther International 01.06.2017 
Galaxy $.р.А.", Италия 
Станки балансировочные КВауадйо! серий С, 23898-08 1год 34829 Фирма "Кауадйой ѕ.р.а.", 01.01.2014 
СР, СТ, СП. Италия 
Станки балансировочные ЗІСАМ ЕО, ЗСАМ 49714-12 1год 46320 Фирма "Ѕісат S.r.L.", NTa- 05.05.2017 
SBM, ПАГЕОШР WB лия 
Станки балансировочные ЅІСАМ мод. SBM 55, 17954-09 1 год 35338 Фирма "Зкат 5.г.1.", NTa- 01.07.2014 
SBM 55$, SBM лия 
55МОТО, ЗВМ 130, 
SBM 155, SBM 160, 
SBM 245, SBM 245P, 
SBM V630, SBM 
М655, SBM V780, 
SBM V780P, SBM 
855, SBM V955 
Станки балансировочные SICE $ 44282-10 1год 39715 Фирма "Sice 5.р.А.", Италия 01.04.2015 
Станки балансировочные ЗРАСЕ мод. ЕК, 26294-08 1 год 34830 Фирма "SPACE s.r.l.", NTa- 01.01.2014 
ERP, ERL лия 
Станки балансировочнье Тесо 43998-10 1год 39358 Фирма "TECO в.г.І.", Италия 01.04.2015 
Станки балансировочнье УуВ255, Ү/В277, 36903-08 1 год 30549 Фирма "МВ Engineering 01.02.2013 
Ү/В630, У/В640, srl", Италия 
Ү/В670 
Станки балансировочные WBE 49716-12 1 год 46322 Фирма "Кобей Вовсһ 05.05.2017 
GmbH", Германия 
Станки балансировочные WBE4100, WBE4200, 28497-08 1 год 34108 Фирма "Корегі Вовсһ 01.01.2014 
Ү/ВЕ4400, WBE4500, GmbH", Германия 
Ү/ВЕ5200, ВК5600, 
ВК5700, ВК$800 
Станки балансировочные ЕЕ 13 n EF 14 39278-08 1 год 33576 Фирма "Corghi $.р.А.", NTa- 01.12.2013 
подкатные лия 
Стенды для измерений тор- ВО и МВ 44489-10 1год 39992 Фирма "Beissbarth GmbH", 01.08.2015 
мозной силы и проверки Германия 
зффективности тормозов 
автотранспортных средств 
Стенды для измерений тор- ВМ мод. 1010, 3010, 36523-07 1год 30089 Фирма "ВМ Акісіекпік A/S", 01.01.2013 
мозной силы и проверки 4010, 7010, 8010, Дания 
эффективности тормозов 9010 
автотранспортных средств 
Стенды для измерений тор- ВМ мод. 12200, 36522-07 1 год 30088 Фирма "ВМ Акісіекпік A/S", 01.01.2013 


мозной силы и проверки 
эффективности тормозов 
автотранспортных средств 
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Наименование СИ Обозначение Namo- MAN NS Серта Изготовитель рох дви 
реестра свид. ствия 
Стенды для измерений тор- ВТ (торговая марка 42618-09 1 год 37749 Фирма "Snap-on Equipment 01.01.2015 
мозной силы и проверки JOHN BEAN) GmbH", Германия 
зффективности тормозов 
автотранспортных средств 
Стенды для измерений тор- ВТ 100, ВТ 100 ICE, 44283-10 1 год 39716 Фирма "Corghi $.р.А.", Ита- 01.04.2015 
мозной силы и проверки ВТ 90 PRO ІСЕ, ВТ лия 
зффективности тормозов 90 РКО, ВТ800, Т-ВТ 
автотранспортных средств 111, ВТ 115-25, 
М51300 
Стенды для измерений тор- РЕВОЗ5, РЕВО40, 19359-08 1 год 34833 Фирма "SPACE ѕ.г.1.", NTa- 01.01.2014 
мозной силы и проверки РЕВ050, РЕВОбО, лия 
эффективности тормозов РЕВ100, РЕВ150, 
автотранспортных средств РҒВ200, РЕВ715 
Стенды для измерений top- КАУКТО95, 19358-08 1год 34834 Фирма "Кауадйой $.р.а.", 01.01.2014 
мозной силы и проверки КАУКТТО2, Италия 
зффективности тормозов КАУКТТО05, 
автотранспортных средств „ КАУКТТ55, 
КАУКТ175, 
КАУКТ615, 
КАУКТ622, 
КАУКТ630 
Стенды для измерений тор- х-һгаке 39280-08 1 год 33578 Фирма "Durr Assembly Prod- 01.12.2013 
мозной системы автомоби- ucts GmbH", Германия 
лей 
Стенды для измерений yr- х-мһееві 38911-08 1год 33091 Фирма "Durr Assembly Prod- 01.11.2013 
лов установки KONEC NETKO- ucts GmbH", Германия 
въх автомобилей 
Стенды для измерения тор- ВЗА 16482-08 1 год 34109 Фирма "Кобей Вовсһ 01.01.2014 
мозной силы и проверки GmbH", Германия 
эффективности тормозов 
автотранспортных средств 
Стенды для измерения Top- Hunter B414, Hunter 23755-02 1 год 13417 Фирма "Hunter Engineering 01.02.2013 
мозной силы и проверки В400 Сотрапу", США 
зффективности тормозов 
автотранспортных средств 
Стенды измерительные Bilanmatic 46600, 49715-12 1год 46321 Фирма "АСТІА МИП ЕН", 05.05.2017 
Впаптайс 49900, Франция 
Впаптайс 49920, 
Впаптайс 52200 
Стенды измерительные бо- 44100-О-ВМИХ, 49495-12 1 год 45995 Фирма "АСТА МИП ЕК", 10.04.2017 
кового увода автомобилей 44101-L-DMUX, Франция 
52100, 53300РІ. 
8610PL, 8610Т 
Стенды измерительные na- 45300-1МОХ, 45320, 50087-12 1 год 46777 Фирма "АСТА МИП ЕК", 01.06.2017 
раметров тахографов и 45330-КО, 45330- Франция 
спидометров с прибором ВОХ-КИ, 45330- 
измерительным и контроль- ВОХ-К(1, 45330- 
ным устройством BOX- RU2, 46300- 
1MUX, 51200 (стен- 
ды); ОРТ-10 (прибор) 
и устройство Мо 
103581-1 
Стенды измерительные ВВ 200 49347-12 1 год 45839 Фирма "ВЕР Europe пу", 23.03.2017 
тормозные роликовые Бельгия 
Стенды измерительные ВВ 3700 50610-12 1 год 47414 Фирма "ВЕР Europe пу", 23.07.2017 
тормозные роликовые Бельгия 
Стенды роликовые диагно- х-гоаа 39279-08 1 год 33577 Фирма "Durr Assembly Prod- 01.12.2013 
стические многофункцио- ucts GmbH", Германия 
нальные 
Стенды тормозные Впаптайс 10000Мх, 48937-12 1 год 45341 Фирма "АСТА МИП ЕН", 24.01.2017 
Впаптайс 20000Мх Франция 
Стенды тормозные ВТ, NTS, ARGUS, 40162-08 1 год 34685 Фирма "Otto Nussbaum 01.01.2014 
ARENA GmbH 8 Co. KG", Германия 
Стенды тормознье BT, NTS, ARGUS, 40162-08 1 год 34685/1 Фирма "Automotive Testing 01.01.2014 


ARENA 


Technologies GmbH", Fep- 
мания 
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Наименование СИ Обозначение Барын МПИ NS сорт Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Стенды тормозные площа- HEKA UNIVERS 49762-12 1 год 46361 Фирма "НЕКА Auto Тез! 05.05.2017 
дочные GmbH", Германия 
Таксометры МІСКОТАХ-06 44067-10 1год 39477 Фирма "HALE electronic 01.04.2015 
GmbH", Австрия 
Таксометры ЗРТ-01 44068-10 1 год 39478 Фирма "HALE electronic 01.04.2015 
GmbH", Австрия 
Тахографы ОТ-201А 51379-12 1 год 48258 Фирма "Сһоуоипд Ашото- 28.09.2017 
tive Co., Ltd.", Корея 
Тахографы автомобильные VEEDER-ROOT ce- 16582-97 1 год 13796/1 Фирма "Stoneridge Electron- 01.11.2013 
электронные рии МКС 8400 ics Ltd.", Великобритания 
Установки для измерений ВО мод. 860, 960 40852-09 1 год 35578 Фирма "Кабо! S.r.l.", NTa- 01.08.2014 
параметров топливных на- лия 
сосов и форсунок 
Установки для измерений ТЕС мод. 100, 200 40851-09 1 год 35577 Фирма "Каройі S.r.l.", NTa- 01.08.2014 
параметров топливных на- лия 
сосов и форсунок 
Установки для измерений ЕР5 16742-07 1 год 29453 Фирма "Robert Bosch 01.11.2012 
параметров топливных Ha- GmbH", Германия 
сосов, форсунок и инжекто- 
ров 
Устройства Тохйез! 23699-08 1 год 31045 Фирма "СМІ Іпс.", США 01.04.2013 
Устройства для измерений и Hawkeye серий 39115-08 1год 33354 Фирма "Hunter Engineering 01.12.2013 
диагностирования углов yc- Н5200, Н5201, Сотрапу", США 
тановки колес автомобилей Н5400, Н5401 
Устройства для измерений САК-О-ТКОМІС и 20035-08 1 год 30950 Фирма "САК-О-ПМЕК АВ", 01.04.2013 
координат контрольных TO- САК-О-МІБІОМ Швеция 
чек автомобилей 
Устройства для измерений Genesis 25763-09 1год 36155 Фирма "Chief Automotive 01.10.2014 
координат контрольных TO- Systems, Іпс.", США 
чек кузова автомобиля 
Устройства для измерений Dima Superstar, 37254-08 1 год 30916 Фирма "ЗРАМЕЗ! $.р.А.", 01.04.2013 
координат контрольных TO- McPherson Италия 
чек кузовов автомобилей 
Устройства для измерений Touch Portable, 37291-08 1 год 30917 Фирма "ЗРАМЕЗ! $.р.А.", 01.04.2013 
координат контрольных TO- Touch Вже Италия 
чек кузовов автомобилей 
Устройства для измерений 8658-МІ, 8668-МІ, 48499-11 1 год 44780 Фирма "АСТА МИП ЕК", 15.12.2016 
углов установки колес авто- 8678-МІ, 8678-РІ, Франция 
мобилей 8668уу8з, 8678//85- 
С, 8678У/85-Е, 
8678W8S-RPL, 
50100, 50100-R 
Устройства для измерений A906, A916, A936, 44061-10 1 год 39471 Фирма "Sice S.p.A.", Италия 01.04.2015 
углов установки колес авто- A946 
мобилей 
Устройства для измерений АМ2003, АМ2003-Т, 40854-09 1 год 35580 Фирма "Матад s.r.l.", Италия 01.08.2014 
углов установки колес авто- АМ2008, АМ2008-Т 
мобилей 
Устройства для измерений АКР1400 40203-08 1 год 34824 Фирма "SPACE ѕ.г.1.", NTa- 01.01.2014 
углов установки колес авто- лия 
мобилей 
Устройства для измерений АН564, АК566, 19414-08 1 год 34831 Фирма "SPACE s.r.l.", NTa- 01.01.2014 
углов установки колес авто- АК$68, ARC76, лия 
мобилей АКСТ78, АКЬ84, 
АКР99, АКТ64, 
АКТ?6, АКТ84, 
АКТ86, АКТ98 
Устройства для измерений С 1000 44281-10 1год 39714 Фирма "Ѕітреѕ Ғаір $.р.А.", 01.04.2015 
углов установки колес авто- Италия 
мобилей 
Устройства для измерений П5Р500, 05Р700 17456-12 1год 49366 Фирма "Hunter Engineering 27.12.2017 
углов установки KONEC авто- Сотрапу", США 
мобилей 
Устройства для измерений П5Р706, 05Р708 47211-11 1год 43173 Фирма "Hunter Engineering 15.07.2016 


углов установки KONEC авто- 
мобилей 
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Наименование СИ Обозначение Гарос, МПИ Ne cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 

Устройства для измерений EASY 30 41798-09 1 год 36863 Фирма "Beissbarth GmbH", 01.12.2014 
углов установки KONEC авто- Германия 
мобилей 
Устройства для измерений EXACT мод. BLACK 44062-10 1 год 39472 Фирма "Corghi $.р.А.", NTa- 01.04.2015 
углов установки колес авто- TECH ХР, BLACK лия 
мобилей ТЕСН ХР САК 

МАКЕК 
Устройства для измерений НО-10 EasyTouch, 39116-08 1 год 33355 Фирма "Косй- 01.12.2013 
углов установки колес авто- НО-30 EasyTouch Асһвтеввапіадеп", Герма- 
мобилей ния 
Устройства для измерении HOFMANN Сеоіпег 19276-08 1 год 32604 Фирма "Snap-on Equipment 01.10.2013 
углов установки колес авто- мод. 460, 480, 482, S.r.l. а Unico Socio", Италия 
мобилей 670, 680, 780, 

АОК/АСС camera, 

VAS 6331/1, VAS 

6331, VAS 6421 
Устройства для измерений Н5221, Н5421, 52229-12 1 год 49307 Фирма "Hunter Engineering 26.12.2017 
углов установки konec авто- НЕ421, HS400, Сотрапу", США 
мобилей Н$200, WQ 
Устройства для измерений John Bean Мізиайпег 31411-08 1 год 32914 Фирма "Snap-on Equipment 01.10.2013 
углов установки колес авто- мод. V3D1, V3D2, S.r.l. a Unico Socio", Италия 
мобилей МЗО Arago, VAS 

6331, VAS 6421, 

ADR/ACC camera, 

VAS 6331/1 
Устройства для измерений KDS 3D, VAS6767, 52302-12 1 год 49381 Фирма "Beissbarth GmbH", 27.12.2017 
углов установки Konec авто- EASY3D MB Германия 
мобилей 
Устройства для измерений LAUNCH Х-631 47754-11 1год 43846 Фирма "Launch Tech Со. 16.09.2016 
углов установки колес авто- Ца.", Китай 
мобилей 
Устройства для измерений МІСКОШМЕ 44490-10 1год 39993 Фирма "Beissbarth GmbH", 01.08.2015 
углов установки KONEC авто- Германия 
мобилей 
Устройства для измерений КАУТр2200, 19415-08 1 год 34832 Фирма "Кауадйой $.р.а.", 01.01.2014 
углов установки колес авто- КАУТО1850, Италия 
мобилей КАУТр1830, 

КАУТр1780, 

КАУТр1760, 

КАУТр5080, 

КАУТр5060, 

КАУТр5040, 

КАУТО5040Т, 

КАУТр5060Т, 

КАУТр8040Т, 

КАУТр8060Т, 

RAVTD8080T 
Устройства для измерений КҺАУТр4400 40196-08 1 год 34818 Фирма "Кауадйой $.р.а.", 01.01.2014 
углов установки колес авто- Италия 
мобилей 
Устройства для измерений SA 830 D3 42619-09 1год 37750 Фирма "Зкат 5.г.1.", NTa- 01.01.2015 
углов установки колес авто- лия 
мобилей 
Устройства для измерений Seros 3000 ВТ 50085-12 1 год 46775 Фирма "Werther International 01.06.2017 
углов установки колес авто- $.р.А.", Италия 
мобилей 
Устройства для измерений SPEEDLINER6040, 40204-08 1 год 34825 Фирма "BUTLER Engineering 01.01.2014 


углов установки колес авто- 
мобилей 


ЗРЕЕОПМЕК6Об6О, 
ЗРЕЕОПМЕК6ОдО, 
SPEEDLINER7060, 
SPEEDLINER7080, 
SPEEDLINER8080, 
SPEEDLINER9080, 
SPEEDLINER6040T, 
SPEEDLINER7060T, 
SPEEDLINER8040T, 
SPEEDLINER806O0T, 
SPEEDLINER8080T 


& Marketing S.p.A.S.u.", Ита- 
лия 
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Наименование СИ Обозначение Naro МПИ Ne cepte Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Устройства для измерений ТЕСО 806, ТЕСО 44492-10 1 год 39995 Фирма "TECO ѕ.г.І.", Италия 01.08.2015 
углов установки колес авто- 806 ТКИСК, ТЕСО 
мобилей 810, ТЕСО 810С, 
ТЕСО 812, ТЕСО 
812С, ЗТЕР 5 
Устройства для измерений Сеоііпег 550 Prism 39594-08 1 год 33961 Фирма "Snap-on Equipment 01.01.2014 
углов установки KONEC авто- s.r.l. а socio unico", Италия 
мобилей торговой марки 
Hofmann 
Устройства для измерений Visualiner Prism 39593-08 1 год 33960 Фирма "Snap-on Equipment 01.01.2014 
углов установки KONEC авто- s.r.l. а socio unico", Италия 
мобилей торговой марки 
John Bean 
Устройства для измерений ТгискСат мод. TC- 37799-08 1 год 31581 Фирма "ТгискСат АВ", Шве- 01.06.2013 
углов установки колес гру- 2004 ция 
зовых автотранспортных 
средств 
Устройства для измерений Laser АМ, мод. 35661-12 1 год 48884 Фирма ")ОЗАМ АВ", Швеция 30.11.2017 
углов установки колес и по- АМ/10, AW2D, 
ложения осей грузовых aB- AWF3D, АУУРЗ- 
тотранспортных средств ОС/МВ, АУУЕ4О, 
АМУЕБО, АМ ТС BA- 
SIC K, АМ ТС AD- 
VANCED K, AM 1840 
K,F3D 
Устройства для измерений SIDIS 3D-CAM 37147-08 1 год 30717 Фирма "Siemens АС", Fep- 01.04.2013 
углов установки колес лег- мания 
ковых автомобилей 
Устройства для измерений Ехасі 19200-08 1год 33962 Фирма "Corghi $.р.А.", NTa- 01.01.2014 
углов установки осей и ко- лия 
лес автомобилей 
Устройства для измерений URS мод. 1801, 1805 37347-08 1 год 30939 Фирма "KWK Holding 01.04.2013 


углов установки осей и KO- 
лес автомобилей торговой 
марки "Тготтеега" 


27.29 
27.29.01 


27.29.01.01 


Измерения массового и объемного расхода газов 


GmbH", Германия 


Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ 


Измерения расхода газов, жидкостей, пара, газожидкостных систем, пульпы, криогенных 
жидкостей, жидких металлов, сыпучих веществ 


Наименование СИ 


Вычислители 
Вычислители расхода 


Вычислители расхода газа 


Вычислители расхода газа 


Вычислители расхода при- 
родного газа 


Вычислители расхода при- 
родного газа 


Вычислители расхода при- 
родного газа 


Вычислители расхода при- 
родного газа 


Датчики скорости газового 
потока вихревые 


384 


Обозначение 


Эргомера-126 
8626 


Model 2000 


SCADASense 4203 
СопгоМ/ауе EFM 
СопігоМ/ауе GFC 
СопігоМУауе ХЕС 


Теейом 3530-10 


ТХ 5921 мод. 5922, 
5923 


Мо Гос- 
реестра 
50449-12 
45903-10 


27098-11 


46024-10 


38418-08 


38419-08 


38417-08 


15096-09 


40062-08 


МПИ 
2 года 


1 год 


1 год 


4 года 
2 года 
2 года 
2 года 


1 год 


1 год 


Ко серт./ 
свид. 

47177 

41582 


43410 


42037 
32485 
32486 
32484 


37899 


34651 


Изготовитель 


Частное НПП "Зргомера", 
Украина, г.Днепропетровск 
Фирма "Burkert $.А.$.", 
Франция 

Фирма "Elster GmbH", Fep- 
мания (торговая марка 
"Elster Instromet") 

Фирма "Control Microsystems 
Inc.", Канада 

Фирма "Bristol Іпс.", США 


Фирма "Bristol Inc.", США 
Фирма "Bristol Іпс.", США 


Фирма "Bristol Inc., а division 
of Emerson Process Man- 
agement", США 

Фирма "TROLEX Ltd.", Benn- 
кобритания 


Срок дей- 
ствия 
09.07.2017 
01.08.2015 


02.08.2016 


28.12.2015 
01.09.2013 
01.09.2013 
01.09.2013 


01.01.2015 


01.01.2014 


27.29.01.01 


Наименование СИ Обозначение Ша Бы МПИ Н серии Изготовитель а 
реестра свид. ствия 
Калибраторы расхода газа Met Lab МІ-500, Met 47471-11 1 год 43525 Компания "Bios International 11.08.2016 
Гар МЕ-800, Bios De- Согрогайоп", США 
finer 220, Bios De- 
fender 510, Bios De- 
fender 520, Bios De- 
fender 530 
Колонки газораздаточнье GLOBAL мод. STAR 41458-09 1 год 36283 Фирма "DRESSER Italia 01.10.2014 
сжатого природного газа CNG, VISTA СМС S.r.l.", Италия 
Комплексы измерительно- С\С-2010 39695-08 2 года 34143 Фирма "ЗТЕАМКАТОК Оу", 01.01.2014 
вычислительные со счетчи- Финляндия 
ком газа на базе корректора 
объема газа 
Комплексы измерительные Счетчики газа gna- 36708-08 5 лет 30262 Фирма "Elster GmbH", Fep- 01.02.2013 
фрагменные с кор- мания 
ректором злектрон- 
ным 
Комплексы измерительные Счетчики газа pna- 36708-08 5лет 30262/1 Фирма "Elster ѕ.г.о.", Слова- 01.04.2013 
фрагменные с кор- кия 
ректором электрон- 
ным 
Комплексы измерительные НехМх 51038-12 1 год 47926 Фирма "ЗОП. IMPIANTI 29.08.2017 
массы жидкости 5.Р.А.", Италия 
Комплексы измерительные CORUS 47470-11 5 лет 43524 Фирма "Itron GmbH", Герма- 11.08.2016 
объема газа ния 
Комплексы измерительные СГ-ОКВГ 36455-07 2 года 29991 ОАО "Ивано-Франковский 01.01.2013 
объема газа завод "Промприбор", Украи- 
на, г.Ивано-Франковск 
Корректоры объема газа сокиз 50499-12 5 лет 47293 Фирма "Коп GmbH", Герма- 12.07.2017 
ния 
Корректоры объема газа Е-Спап Plus 41641-09 4 года 36679 Фирма "Dynamic Ном Com- 01.11.2014 
puters", США 
Корректоры объема газа ЕЁСОБ-2, 47252-11 5 лет 43236 Фирма "Elgas, ѕ.г.о.", Чехия 19.07.2016 
тісгоЕ( СОК-2, 
тіпіЕ СОН, 
тахіЕ СОК 
Корректоры объема газа С\С-2010 16469-08 1год 31815 Фирма "Cubes апа Tubes 01.06.2013 
Оу", Финляндия 
Корректоры объема газа ЗЕУС-0 13840-09 5лет 35221/1 Фирма "Itron France", Фран- 01.06.2014 
ция 
Корректоры объема газа Uniflo 3300 37958-08 4 года 31777 Фирма "Нопщап", Дания 01.06.2013 
Корректоры объема газа ОКВГ-01 23408-07 2года 29997 ОАО "Ивано-Франковский 01.01.2013 
завод "Промприбор", Украи- 
на, г.Ивано-Франковск 
Корректоры обьема газа ЕС24, ЕС900 29119-08 4 года 33481 Фирма "RMG Messtechnik 01.12.2013 
электронные GmbH", Германия 
Корректоры объема газа ERZ 2000 33585-08 4 года 33480 Фирма "КМС Меввіесһпік 01.12.2013 
электронные GmbH", Германия 
Корректоры объема газа СА5-МЕТ Ғ1 23881-11 4 года 43736 Фирма "Elster GmbH", Fep- 05.09.2016 
злектроннье мания (торговая марка 
"Elster Instromet") 
Корректоры объема npn- Teleflow Corrector 15097-09 1 год 37897 Фирма "Bristol Inc., а division 01.01.2015 
родного газа 3530 50 of Emerson Process Man- 
agement", США 
Преобразователи многопа- 3051SMV 46317-10 2и4 года 41921 Фирма "Rosemount Іпс.", 01.08.2015 
раметрические США 
Преобразователи многопа- 30515МУ 46317-10 2и4 года 41921/1 Фирма "Emerson Process 01.08.2015 
раметрические Management GmbH 8 Со. 
OHG", Германия 
Преобразователи многопа- 30515МУ 46317-10 2и4 года 41921/2 Фирма "Emerson Process 01.08.2015 
раметрические Management Аза Рас с Pte 
Ца.", Сингапур 
Преобразователи многопа- 30515МУ 46317-10 2и4 года 41921/3 Фирма "Beijing Rosemount 01.08.2015 
раметрические Far East Instrument Co., 
Ltd.", Китай 
Преобразователи расхода 8026 мод. 8036 45905-10 2 года 41584 Фирма "Burkert $.А.$.", 01.08.2015 
Франция 
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Наименование СИ Обозначение NeT oc. MNN Ne cept, Изготовитель Срондай- 
реестра свид. ствия 
Преобразователи расхода ЅепіогЅопіс и 43212-09 4 года 38468 Фирма "Emerson Process 01.01.2015 
газа ультразвуковые с элек- JuniorSonic (преоб- Management / Daniel Meas- 
тронными модулями разователи), Mark urement and Control Іпс.", 
(модули) США 
Преобразователи расхода 2551, 2552 37739-08 2 года 31634 Фирма "Georg Fisher Signet, 01.06.2013 
электромагнитные шс.", США 
Расходомеры воздуха циф- ОА-100 30890-12 2года 46563 Фирма "Merck KGaA", Fep- 18.05.2017 
ровье мания 
Расходомеры газа MPU мод. MPU 1200, 21362-09 4 года 38132 Фирма "Smith Meter GmbH", 01.01.2015 
MPU 800, MPU 600, Германия 
MPU 200 
Расходомеры газа MPU мод. MPU 1200, 21362-09 4 года 38132/1 Фирма "ЕМС Kongsberg Me- 01.01.2015 
MPU 800, MPU 600, tering А.8.", Норвегия 
MPU 200 
Расходомеры газа массо- 8006 45911-10 2года 41590 Фирма "Burkert $.А.$.", 01.08.2015 
вые Франция 
Расходомеры газа оптиче- FOCUS™ 38670-08 3 roga 32759 Фирма "Photon Control Іпс.", 01.10.2013 
ские Канада 
Расходомеры газа тепловые Е|-Ному, IN-Flow, 25705-10 2года 40087 Фирма "Bronkhorst High- 01.08.2015 
LOW-AP-Flow, Tech", Нидерланды 
IQ+Flow 
Расходомеры газа ультра- FLOWSIC 100 43980-10 4 года 39387 Фирма "SICK МАНАК 01.04.2015 
звуковые GmbH", Германия 
Расходомеры газа ультра- (О.бопіс 45710-10 4 года 41361 Фирма "Elster МУ/ЗА.", Бель- 01.08.2015 
звуковые гия 
Расходомеры газа ультра- APT 31799-11 2года 42569 ООО "ДАРС", Украина, 25.04.2016 
звуковые г.Днепропетровск 
Расходомеры кориолисовые ОРТ!МА$$ 42550-09 4 года 37639 Фирма "ККОНМЕ Ltd.", Be- 01.01.2015 
массовье 2010/2300 исп. 5100, ликобритания 
5150, 5250 
Расходомеры массовые 8700 мод. 8701, 45907-10 2 года 41586 Фирма "Burkert $.А.$.", 01.08.2015 
8702, 8703 Франция 
Расходомеры массовые МЕМО 43907-10 4 года 39273 Фирма "Heinrichs 01.04.2015 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния (торговая марка 
"ЗАТАМ") 
Расходомеры массовые ОРТІСАЗ 33437-12 З года 46692 Фирма "ККОНМЕ Ltd.", Be- 01.06.2017 
5050С/5010С ликобритания 
Расходомеры массовые Рготаѕѕ X 50365-12 4 года 47165 Фирма "Endress+Hauser 09.07.2017 
Но\ес АС", Швейцария 
Расходомеры массовые TMU 43908-10 4 года 39274 Фирма "Heinrichs 01.04.2015 
Messtechnik GmbH", Герма- 
Hna 
Расходомеры ультразвуко- FLUXUS 47097-11 4года 43023 Фирма "FLEXIM Flexible In- 16.06.2016 
вые дизшез GmbH", Германия 
Расходомеры ультразвуко- ОРТІЅОМІС 6300, 48155-11 4 года 44351 Фирма "Krohne Аќотеќег", 31.10.2016 
вые 6400 Нидерланды 
Расходомеры-счетчики Зриайо 51270-12 З года 48299 Компания "Ѕрігах-Ѕагсо 02.10.2017 
Limited", Великобритания 
Расходомеры-счетчики газа GF868, СМ868, 50009-12 4 года 46681 Фирма "СЕ Sensing ЕМЕА", 01.06.2017 
и пара ХСМ868, 65868, Ирландия 
ХС5868, СС868, 
РТ878СС, CTF878, 
IGM878 
Расходомеры-счетчики газа COMBIMASS® 38299-08 2 года 32302 Фирма "BINDER GmbH", 01.08.2013 
массовье термальнье Германия 
Расходомеры-счетчики газа ІКМ-1 46166-10 4 года 41863 Фирма "Еівіег-Іпвіготеі 01.08.2015 
ротационнье В.№.", Нидерланды 
Расходомеры-счетчики газа ІКМ-1 46166-10 4года 41863/1 Фирма "Elster GmbH", Fep- 01.08.2015 
ротационные мания 
Расходомеры-счетчики газа ЗМ-К! 15058-04 1годи4 24561/1 Фирма "Еівіег-Іпвіготеі 01.08.2015 
турбинные года В.№.", Нидерланды 
Расходомеры-счетчики газа ЗМ-К! 45894-10 4года 41572 Фирма "Elster GmbH", Fep- 01.08.2015 
турбинные мания 
Расходомеры-счетчики газа ЕСМ 160 42542-09 З года 37631 Фирма "Ғішепіа Аз", Норве- 01.01.2015 


ультразвуковые 
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ГИЯ 
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Наименование СИ Обозначение ТЕТЕ MNN Қасар Изготовитель Cpok neñ- 
реестра свид. ствия 
Расходомеры-счетчики мас- РСМ2000 (мод. МС2 41984-09 4 года 37542 Фирма "АВВ Automation 01.01.2015 
совые и М52) Products GmbH", Германия 
Расходомеры-счетчики mac- FlowTex 37086-08 2 roga 30870 Фирма "РКОМТЕХ Ltd.", Be- 01.03.2013 
совые ликобритания 
Расходомеры-счетчики Mac- ОРТ!МА$$ 50998-12 4 года 47873 Фирма "ККОНМЕ Ltd.", Be- 20.08.2017 
совые ликобритания 
Расходомеры-счетчики мас- 5750/75 36562-07 2 года 30133 Фирма "Ний Components In- 01.01.2013 
совые ternational", США 
Расходомеры-счетчики mac- ТПегтае! Enhanced 48222-11 2 года 44438 Компания "Magnetrol Interna- 22.11.2016 
совые мод. ТА2 Попа! п.м.", Бельгия 
Расходомеры-счетчики Ha- DIVA 47360-11 З года 43323 Компания "Ѕрігах-Ѕагсо 29.07.2016 
сыщенного пара Limited", Великобритания 
Расходомеры-счетчики He- PF (серии РҒ2А, 46910-11 2 года 42765 Фирма "ЗМС Corporation", 31.05.2016 
агрессивнь газов РЕМ, РЕММ) Япония 
Расходомеры-счетчики по- 6405 39405-08 2года 33848 Фирма "Sierra Instruments 01.01.2014 
гружные шс.", США 
Расходомеры-счетчики Ten- і-тав5 35688-09 2года 35797 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2014 
ловье Flowtec АС", Швейцария 
Расходомеры-счетчики IGM 878/5епипе! 46110-10 1 год 41853 Фирма "СЕ Sensing ЕМЕА", 01.08.2015 
ультразвуковье Ирландия 
Ротаметры С5, Сб, L5, L6 47046-11 2 года 42957 Фирма "Аза $.г.|.", Италия 16.06.2016 
Ротаметры ОК (46, 47, 48, 701, 48159-11 2и4года 44355 Фирма "ККОНМЕ 31.10.2016 
702, 800), МА (40, Messtechnik GmbH", Герма- 
45), GA 24 ния 
Ротаметры ЕАМ540 41834-09 3 года 36832 Фирма "АВВ Automation 01.12.2014 
Products GmbH", Германия 
Ротаметры Н250 19712-08 3 года 31440 Фирма "Кгоһпе", Германия 01.05.2013 
Ротаметры МТ 3750С 27002-08 З года 33476 Фирма "Brooks Instrument 01.12.2013 
В.№.", Нидерланды 
Ротаметры МТ3809, МТ3819 51342-12 1год 48333 Фирма "Brooks Instrument", 02.10.2017 
Нидерланды 
Ротаметры КАСК, КАСІ, КАСМ, 49862-12 5 лет 46558 Фирма "Rota Yokogawa 18.05.2017 
RAQN GmbH & Co. KG", Германия 
Ротаметры КАМС, КАКО 27053-09 5лет 37835 Фирма "Кота Yokogawa 01.01.2015 
GmbH 8 Со. КС", Германия 
Ротаметры КАМС, КАКО 50010-12 Б лет 46682 Фирма "Кота Yokogawa 01.06.2017 
GmbH & Со. КС", Германия 
Ротаметры ТМ250 37727-08 2года 31637 Фирма "Officine ОгоБісһе 01.06.2013 
$.р.А.", Италия 
Ротаметры Н 250, ОК 32, ОК 34, 48092-11 4 года 44336 Фирма "ККОНМЕ 31.10.2016 
ОК 37 Messtechnik GmbH", Герма- 
Hna 
Системы измерительные AutoPILOT 38129-08 2 года 32148 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.07.2013 
tific", США 
Системы измерительнье 50122-12 4 года 46855 Фирма "МсСготеег, Inc", 26.06.2017 
количества газа М-сопе США 
Системы измерительнье ПОТОК 48229-11 1 год 44445 ООО "ФАКОМ ТЕХНОЛОД- 22.11.2016 
управляющие ЖИЗ", Беларусь, г.Минск 
Счетчики газа "Берестье" Г 2,5ИГ 14844-08 8лет 32241 СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО, 01.08.2013 
4 Беларусь, г.Брест 
Счетчики газа Г1,6 "Берестье" 40637-09 8лет 35363 СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО, 01.07.2014 
Беларусь, г.Брест 
Счетчики газа Г6 "Берестье" 18442-09 8лет 35373 СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО, 01.07.2014 
Беларусь, г.Брест 
Счетчики газа Г6Т "Берестье" 40638-09 8лет 35364 СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО, 01.07.2014 
Беларусь, г.Брест 
Счетчики газа КГ4 "Берестье" 18098-09 8 лет 35374 СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО, 01.07.2014 
Беларусь, г.Брест 
Счетчики газа Поток СГС-1,6 50791-12 12 лет 47645 Фирма "WENZHOU ВОФНЕМ 10.08.2017 
Instrument technology Co., 
Ltd.", Китай 
Счетчики газа барабаные ТС 49356-12 2года 45868 Фирма "Dr.-Ing. RITTER Ap- 26.03.2017 


paratebau GmbH & Co. KG", 
Германия 
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Наименование СИ Обозначение я МПИ мо Изготовитель Еро ДЭИ 
реестра свид. ствия 
Счетчики газа барабанные W 32080-12 2 года 45892 Компания "Shinagawa 26.03.2017 
Согрогайоп", Япония 
Счетчики газа бытовые Ma- 56-/)1-1,6К 49537-12 8лет 46261 Фирма "Beijing Jinchuang 23.04.2017 
логабаритнье Combined Gas Meter Co., 
Ltd.", Китай 
Счетчики газа двухкамер- СГД-2,5 17571-09 8лет 35376 ОАО "Новогрудский завод 01.07.2014 
ные газовой аппаратуры", Бела- 
русь, г.Новогрудок 
Счетчики газа двухкамер- СГМН-1 16667-08 8лет 31250/1 ОАО "ММЗ им.С.И.Вавилова 01.05.2013 
ные - управляющая компания 
холдинга "БелОМО", Бела- 
русь, г.Минск 
Счетчики газа двухкамер- СГМН-1М 24922-09 8 лет 35375 ОАО "Новогрудский завод 01.07.2014 
ные газовой аппаратуры", Бела- 
русь, г.Новогрудок 
Счетчики газа диафрагмен- ВК-С1,6; ВК-С2,5; 36707-08 10 лет 30261 Фирма "Elster GmbH", Fep- 01.02.2013 
ные Вк-С4; ВК-С6; BK- мания 
610; ВК-С16; ВК- 
625 
Счетчики газа диафрагмен- ВК-640, ВК-С65, BK- 36706-08 10 лет 30260 Фирма "Elster GmbH", Fep- 01.02.2013 
ные 5100 мания 
Счетчики газа диафрагмен- ВК-С40, ВК-С65, BK- 36706-08 10 лет 30260/1 Фирма "Elster ѕ.г.о.", Слова- 01.04.2013 
ные 5100 кия 
Счетчики газа диафрагмен- С (мод. С$-78-02.5А, 32913-06 8 лет 25522 Фирма "Gas Зочгап", Иран 09.07.2017 
нье С$-77-04А, GS-77- 
04В, 65-84-04С, GS- 
84-040, С$-79-06А, 
С$-84-06С, GS-76- 
010.А) 
Счетчики газа диафрагмен- GALLUS, GALLUS 49607-12 10 лет 46282 Фирма "Коп Metering Sys- 23.04.2017 
ные Cyble tems Chongqing Co., Ltd.", 
Китай 
Счетчики газа диафрагмен- GALLUS, GALLUS iV 47657-11 10 лет 43743 Фирма "Itron France", Фран- 05.09.2016 
ные РЗС, GALLUS Cyble ция 
Счетчики газа диафрагмен- 573000 62,5 (G4) 37079-08 8лет 30863 QAZ-SERVIS ММС, Азер- 01.03.2013 
нье байджан, г.Баку 
Счетчики газа диафрагмен- 573000-С6 38282-08 8 лет 32290 Компания "ОА27-ЗЕКУІЗ" 01.08.2013 
ные ММС, Азербайджан, г.Баку 
Счетчики газа диафрагмен- АЛИНТЕР мод. ГС, 36936-08 10 лет 30526 Фирма "Zhejiang Sanzhou 01.02.2013 
ные ГС(Т) Gas Meter Co., Ша.", Китай 
Счетчики газа диафрагмен- СГД-1 24367-11 8 лет 43210 ОАО "Минский механиче- 13.07.2016 
ные ский завод им.С.И.Вавилова 
- управляющая компания 
холдинга "БелОМО", Бела- 
русь, г.Минск 
Счетчики газа диафрагмен- 5813000-С6Т 38283-08 8 лет 32291 Компания "QAZ-SERVIS" 01.08.2013 
ные с температурной ком- ММС, Азербайджан, г.Баку 
пенсацией 
Счетчики газа диафрагмен- 3513000 IC 04 37080-08 8 лет 30864 QAZ-SERVIS ММС, Азер- 01.03.2013 
ные с системой предоплаты байджан, г.Баку 
Счетчики газа диафрагмен- ВК-С1,6Т; ВК-С2,5Т; 36709-08 10 лет 30263 Фирма "Elster GmbH", Fep- 01.02.2013 
Hble с температурной KOM- BK-G4T; BK-G6T; мания 
пенсацией BK-G10T; ВК-С16Т; 
ВК-С25Т 
Счетчики газа диафрагмен- 5813000-С4Т 38672-08 8 лет 32761 Компания "QAZ-SERVIS" 01.10.2013 
ные с температурной ком- ММС, Азербайджан, г.Баку 
пенсацией 
Счетчики газа диафрагмен- СГД-ЗТ 39093-08 8 лет 33401/1 ОАО "Минский механиче- 01.12.2013 
ные с термокомпенсатором ский завод им.С.И.Вавилова 
- управляющая компания 
холдинга "БелОМО", Bena- 
русь, г.Минск 
Счетчики газа диафрагмен- СГД-3Э 49023-12 8 лет 45456 ОАО "Минский механиче- 20.02.2017 


ные с электронным компен- 
сатором 
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ский завод им.С.И.Вавилова 
- управляющая компания 
холдинга "БелОМО", Bena- 
русь, г.Минск 


27.29.01.01 


Наименование СИ Обозначение ШЕ ТЕС МПИ м Изготовитель срошдей- 
реестра свид. ствия 
Счетчики газа камерные ос 32081-12 2 года 45891 Компания "Shinagawa 26.03.2017 
Согрогайоп", Япония 
Счетчики газа мембранные С 1,6; С 2,5; С 4 47406-11 10 лет 43432 Фирма "РАЕЗУМС МЕА5- 02.08.2016 
URING Со. Ша.", Корея 
Счетчики газа мембранные G16, G25, G40 16991-12 8 лет 47120 Фирма "Коп GmbH", Герма- 09.07.2017 
ния 
Счетчики газа мембранные (С4-КҒ1, С6-КЕТ, 14351-12 10 лет 47559 Фирма "Itron GmbH", Герма- 30.07.2017 
G10 ния 
Счетчики газа мембранные СГМ 17493-08 8 лет 33669/1 ОАО "ММЗ им.С.И.Вавилова 01.01.2014 
- управляющая компания 
холдинга "БелОМО", Бела- 
русь, г.Минск 
Счетчики газа мембранные СГМ (61,6; 62,5; 64) 45042-10 б лет 40619 ТОО "Пуско-наладочное 01.08.2015 
управление "АЛАУГАЗ", Ка- 
захстан, г.Алматы 
Счетчики газа мембранные G ETC мод. GS-78- 41624-09 8 лет 36662 Фирма "Gas Зоигап", Иран 01.11.2014 
с электронным корректором 02.5А, 65-77-04А, 
до 10 м?/ч С$-77-04В, GS-84- 
04C, 65-84-040, GS- 
79-06A, GS-84-06C, 
GS-76-010A 
Счетчики газа мембранные G ETC мод. GS-76- 41625-09 8 лет 36663 Фирма "Gas Souzan", Иран 01.11.2014 
с электронным корректором 016A, GS-77-025A, 
до 160 м/ч 65-80-0258, GS-77- 
040A, С$-77-065А, 
С$-78-100А, GS-78- 
160А 
Счетчики газа объемные АМ (616; 6167; 24378-09 10 лет 34953 Фирма "Араїог Мешх" 5.А., 01.05.2014 
диафрагменные 61675) и G25; G40; Польша 
665 
Счетчики газа объемные АМ (66; 610; 616) 52035-12 10 лет 49075 Фирма "Араїог Мешх" 5.А., 20.12.2017 
диафрагменные Польша 
Счетчики газа объемные ВК-С (1,6; 2,5; 4; 6) и 30894-05 10 лет 22931/2 Фирма "Elster ѕ.г.о.", Слова- 01.08.2015 
диафрагменные ВК-С (1,6; 2,5; 4; 6)T кия 
Счетчики газа обьемные CG-L-G1,6; СС-Ё- 48750-11 10лет 45009 Фирма "Chongqing 23.12.2016 
диафрагменные С2,5; СС-1-64,0; Ѕһапсһепд Gas Equipment 
CG-L-G6,0; CG-L- Co., Ltd.", Китай 
G10 
Счетчики газа обьемные С1,6; 62,5; 64; 66; 13930-09 10лет 34952 Фирма "Apator Metrix" S.A., 01.05.2014 
диафрагменнье G6T; 610; С10Т; Польша 
G10TS 
Счетчики газа объемнье С2,5; 64; G6 38724-08 10 лет 32860 Фирма "Qianwei Krom- 01.10.2013 
диафрагменные всһгодег Meters (Chongqing) 
Co., Ltd.", Китай 
Счетчики газа обьемные КС-2, КС-3, КС-4, 46590-11 10 лет 42374 Фирма "Wizitdongdo Co., 01.04.2016 
диафрагменнье кс-6 Ltd.", Корея 
Счетчики газа обьемные КС-2; КС-3; КС-4; 42904-09 10 лет 38128 Фирма "ОЦКЕСОМ Co., 01.01.2015 
диафрагменные кс-6 Ltd.", Корея 
Счетчики газа обьемные ГЕЛИОС U 52034-12 10 лет 49074 Фирма "Apator Metrix" S.A., 20.12.2017 
диафрагменные Польша 
Счетчики газа обьемные ГЕЛИОС Ц (61,6(7); 28550-09 10 лет 34954 Фирма "Араюг Мешх" 5.А., 01.05.2014 
диафрагменные С2,5(Т); 64(Т)) Польша 
Счетчики газа обьемные АМТ (С6; 610; 616) 52036-12 10лет 49076 Фирма "Apator Metrix" S.A., 20.12.2017 
диафрагменные с термо- Польша 
коррекцией 
Счетчики газа ротационные Delta 13839-09 5лет 35383/1 Фирма "Itron GmbH", Герма- 01.07.2014 
ния 
Счетчики газа ротационные С10РЛ 27457-10 5 лет 38975 ОАО "Ямпольский приборо- 01.04.2015 
строительный завод", Ук- 
раина, г.Ямполь 
Счетчики газа ротационные С2,5 РЛ 18360-06 5 лет 42952 ОАО "Ямпольский приборо- 16.06.2016 
строительный завод", Ук- 
раина, г.Ямполь 
Счетчики газа ротационные С4РЛ, G6 РЛ 16996-06 5 лет 42951 ОАО "Ямпольский приборо- 16.06.2016 


строительный завод", Ук- 
раина, г.Ямполь 
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Наименование СИ Обозначение МЕГЕ: МПИ МЕС Изготовитель Срондай- 
реестра свид. ствия 
Счетчики газа ротационные GMS 25486-12 2 года 45597 Казенное предприятие спе- 24.02.2017 
циального приборостроения 
"Арсенал", Украина, г.Киев 
Счетчики газа ротационные СМ$-АКЗЕМАЕ 26619-12 5 лет 45596 Казенное предприятие спе- 24.02.2017 
циального приборостроения 
"Арсенал", Украина, г.Киев 
Счетчики газа ротационные RVG 14489-08 5 лет 31118 Фирма "Elster ѕ.г.о.", Слова- 01.04.2013 
кия 
Счетчики газа ротационные ОМЕГА 43909-10 8 лет 39275 ОАО "Ямпольский приборо- 01.04.2015 
строительный завод", Ук- 
раина, г.Ямполь 
Счетчики газа ротационные РГ-К-Ех 46094-11 2 года 42118 ОАО "Ивано-Франковский 10.02.2016 
завод "Промприбор", Украи- 
на, г.Ивано-Франковск 
Счетчики газа ротационные ТЕМП 32558-08 2 года 31037 ООО "НПФ "ТЕМП", Украи- 01.04.2013 
на, г.Ивано-Франковск 
Счетчики газа роторные С2,5РЛ 22479-08 5 лет 30517 ГП "Новатор", Украина, 01.02.2013 
г.Хмельницкий 
Счетчики газа роторные САРЛ (С6РЛ) 17644-08 5 лет 30518 ГП "Новатор", Украина, 01.02.2013 
г.Хмельницкий 
Счетчики газа турбинные TRZ мод. TRZ 03, 51423-12 8 лет 48290 Фирма "RMG Messtechnik 02.10.2017 
TRZ 03-L, TRZ 03- GmbH", Германия 
TE, TRZ 03-TEL 
Счетчики газа турбинные ТК22 (665, 6100, 45162-10 10лет 40762 Фирма "Elster GmbH", Fep- 01.08.2015 
G160, 6250, 6400, мания 
6650, 61000) 
Счетчики газа турбинные TZ/FLUXI 14350-12 8лет 47552 Фирма "Itron GmbH", Герма- 30.07.2017 
ния 
Счетчики газа турбиннье О/ОА и О/ОАе 10; 14083-10 10 лет 40763 Фирма "Elster GmbH", Fep- 01.08.2015 
"квантометры" 16; 25; 40; 65; 100; мания 
160; 250; 400; 650; 
1000 
Счетчики газа ультразвуко- АГТОЗОМК V12, 47549-11 4года 43620 Фирма "Krohne Аќотеќег", 22.08.2016 
вые АГТО5ОМІС У12-1 Нидерланды 
Счетчики газа ультразвуко- FLOWSIC 600 43981-11 4года 43621 Фирма "SICK МАНАК 22.08.2016 
вые GmbH", Германия 
Счетчики газа ультразвуко- 05408 24855-08 4 года 33482 Фирма "RMG Messtechnik 01.12.2013 
вые GmbH", Германия 
Счетчики газа ультразвуко- 05408 51422-12 4года 48289 Фирма "RMG Messtechnik 02.10.2017 
вые GmbH", Германия 
Счетчики газа ультразвуко- БУГ-01 47042-11 4 года 42945 ООО "МЗЭП-1", Беларусь, 16.06.2016 
вые г.Брест 
Счетчики газа ультразвуко- ГУВР-011 43618-10 2 года 38896 АО "Тахион", Украина, 01.04.2015 
вые г.Харьков 
Счетчики газа ультразвуко- Курс-01 33183-12 2 года 45544 ООО ПКФ "Курс", Украина, 20.02.2017 
вые г.Днепропетровск 
Счетчики газа ультразвуко- СГУ-625 36764-08 2 года 30322 СООО "МЗЭП-1", Беларусь, 01.01.2013 
вые г.Брест 
Счетчики-расходомеры Місго Мойоп мод. 45115-10 4 года 40701 Фирма "Emerson Process 01.08.2015 
массовые DS, Он, ОТ, ОГ, Management / Micro Motion 
СМЕ, Е, R,T, шс.", США 
СМС050, H, LF 
Счетчики-расходомеры Micro Motion мод. 45115-10 4 года 40701/1 Фирма "Emerson Process 01.08.2015 
массовые 0$, Он, ОТ, ОГ, Management Ном В.М.", Hn- 
СМЕ, Е, R,T, дерланды 
СМС050, H, LF 
Счетчики-расходомеры Micro Motion мод. 45115-10 4 года 40701/2 Фирма "Тесппоодаз де 01.08.2015 
массовые 0$, Он, ОТ, ОГ, Ғішіо", Мексика 
СМЕ, Е, К, Т, 
СМС050, H, LF 
Счетчики-расходомеры Micro Motion мод. 45115-10 4 года 40701/3 Фирма "Emerson Process 01.08.2015 
массовье DS, Он, ОТ, ОГ, Management Ном Technolo- 
СМЕ, Е, К, Т, gies", Китай 
CNG050, H, LF 
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Наименование СИ Обозначение Neit Біз МПИ мо Изготовитель Cpornens 
реестра свид. ствия 
Счетчики-расходомеры КНМ мод. КНМ 39488-08 1 год 33873 Фирма "Кһеопік Мезздегае 01.01.2014 
массовье ЕНМ015, КНМОЗ, GmbH", Германия 
кнмо4, КНМ06, 
кнмо8, КНМ12, 
ЕНМ15, КНМ20, 
кнмзо, КНМ40, 
ЕНМ60, КНМ80, 
ЕНМ100, ВНМ160 
Счетчики-расходомеры ІРМ 20742-11 3 года 43435 Корпорация "Паца-Тесп", 03.08.2016 
сжиженного газа США 
Установки для определения Minneapolis 49202-12 2 года 45681 Фирма "Тһе Епегду Сопвег- 11.03.2017 
воздухопроницаемости ог- ВомегОоог Modell уаюгу", США 
раждающих конструкций 4.1 
Установки компьютеризиро- Темпо-3 51821-12 1 год 48784 ИВФ "Темпо", Украина, 19.11.2017 
ваннье для определения и г.Ивано-Франковск 
контроля метрологических 
характеристик бътовъх 
счетчиков газа 
Устройства измерения cko- WMA 44412-10 1 год 39876 Фирма "WOELKE Indus- 01.04.2015 
рости потока воздуха Шееекгопк GmbH", Герма- 
ния 
27.29.01.02 Измерения расхода жидкостей, пара, газожидкостных систем 
Наименование СИ Обозначение Ne Toc: MAN Ne:cepT Изготовитель Сракдеие 
реестра свид. ствия 
Измерители расхода жидко- Ғіо-Паг 43128-09 4 года 38370 Компания "НАСН Сотрапу", 01.01.2015 
сти США 
Измерители расхода жидко- Земег-Мад 46039-10 4 года 42043 Компания "Flow-Tronic", 28.12.2015 
сти Бельгия 
Измерители расхода жидко- Sigma мод. 910, 911, 40632-09 4 года 35358 Фирма "Насп Сотрапу", 01.07.2014 
сти 950, 980 США 
Измерители расхода жидко- Mainstream 37249-08 2 года 30848 Компания "Нуагека", Фран- 01.04.2013 
сти ультразвуковые ция 
Измерители расхода мно- АСАК МРЕМ 43523-09 4 года 38755 Фирма "AGAR Corporation, 01.01.2015 
гофазных потоков Іпс.", США 
Комплексы гидрологические АГК-1 44677-10 б мес. 40188 Фирма "SEBA Нудготеше 01.08.2015 
автоматизированные GmbH", Германия 
Преобразователи измери- Исток-ТМ 21548-09 4 года 38393 УЧП "НПЦ "Спецсистема", 01.01.2015 
тельные многофункцио- Беларусь, г.Витебск 
нальные 
Преобразователи расхода 515, 2536, 2540, 38149-08 1 год 32150 Фирма "Georg Fisher Signet, 01.08.2013 
2517, 525, 2537 Inc.", США 
Преобразователи расхода 8070 38704-08 З года 32779 Фирма "Burkert Сопготайс 01.10.2013 
ЗА$", Франция 
Преобразователи расхода ОРС 39186-08 2 года 33441 Фирма "Сатегоп", Велико- 01.12.2013 
британия 
Преобразователи расхода Guardsman С (Ср, 44009-10 4 года 39370 Фирма "ЕМС Technologies 01.04.2015 
жидкости турбинные с GL), L (LB, LSJ, LJ), Measurement Solutions" 
Dy 1... 20" Sentry Smith Meter Inc., США, Smith 
Meter GmbH, Германия 
Преобразователи расхода МУТМ 16128-10 4 года 39371 Фирма "ЕМС Technologies 01.04.2015 
жидкости турбинные Measurement Solutions" 
р,2... 16" Smith Meter Inc., США, Smith 
Meter GmbH, Германия 
Преобразователи расхода НТМ 38725-08 1 год 32861 Фирма "Metering 8 Technol- 01.10.2013 
жидкости турбинные гели- оду 5А5", Франция 
коидные 
Преобразователи расхода ОЕХ-ММ, DFX-LV 43091-09 1 год 38166 Фирма "Metering 8 Technol- 01.01.2015 
жидкости ультразвуковые оду 5А5", Франция 
Преобразователи расхода SDU-1, SDU-1-L 23151-08 4 года 31041 АО "AXIS INDUSTRIES", 01.04.2013 
жидкости ультразвуковые Литва, г.Каунас 
Преобразователи расхода $0М-1, SDM-1-L 23150-08 4 года 31042 АО "AXIS INDUSTRIES", 01.04.2013 


жидкости электромагнитные 


Литва, г.Каунас 
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Преобразователи расхода В2-100 27269-04 2 года 18163 Фирма "5майв, Іпс.", США 01.01.2015 

турбинные 

Преобразователи расхода МиРо/Вайоп 39188-08 2 года 33443 Фирма "Сатегоп", Велико- 01.12.2013 

турбинные британия 

Преобразователи расхода Ultraflow 20308-04 4 года 17143 Фирма "Kamstrup A/S", Ja- 01.06.2013 

ультразвуковые ния 

Расходомеры 30515ҒА 46963-11 4и 2 года 42792 Фирма "Rosemount Іпс.", 08.06.2016 
США 

Расходомеры 30515ҒА 46963-11 4и 2 года 42793 Фирма "Dieterich Standard, 08.06.2016 
Inc.", США 

Расходомеры 30515ҒА 46963-11 4и 2 года 42794 Фирма "Етегѕоп Ргосеѕѕ 08.06.2016 
Management GmbH & Со. 
ОНС", Германия 

Расходомеры 30515ҒА 46963-11 4и 2 года 42795 Фирма "Етегѕоп Ргосеѕѕ 08.06.2016 
Management Asia Рас с Pte 
Ltd.", Сингапур 

Расходомеры 30515ҒА 46963-11 4и2года 42796 Фирма "Beijing Rosemount 08.06.2016 
Far East Instrument Co., Ltd.", 
Китай 

Расходомеры 30515ЕС 50699-12 4и2 года 47528 Фирма "Beijing Rosemount 27.07.2017 
Far East Instrument Co., Ltd.", 
Китай 

Расходомеры 30515ЕС 50699-12 4и2года 47529 Фирма "Emerson Process 27.07.2017 
Management Asia Pacific Pte 
Ltd.", Сингапур 

Расходомеры 30515ЕС 50699-12 4и2 года 47530 Фирма "Emerson Process 27.07.2017 
Management GmbH & Co. 
OHG", Германия 

Расходомеры 30515ЕС 50699-12 4и2года 47531 Фирма "Dieterich Standard, 27.07.2017 
Inc.", США 

Расходомеры 30515ЕС 50699-12 4и2 года 47532 Фирма "Rosemount Іпс.", 27.07.2017 
США 

Расходомеры 3095МҒА 47440-11 2года 43438 Фирма "Rosemount [пс.", 05.08.2016 
США 

Расходомеры 3095МҒА 47440-11 2 года 43439 Фирма "Dieterich Standard, 05.08.2016 
Inc.", США 

Расходомеры 3095МҒА 47440-11 2 года 43440 Фирма "Emerson Process 05.08.2016 
Management GmbH & Co. 
OHG", Германия 

Расходомеры 3095МҒА 47440-11 2года 43441 Фирма "Emerson Process 05.08.2016 
Management Asia Pacific Pte 
Ltd.", Сингапур 

Расходомеры 3095МҒА 47440-11 2года 43442 Фирма "Beijing Rosemount 05.08.2016 
Far East Instrument Co., Ltd.", 
Китай 

Расходомеры 8055 43728-10 3 года 39080 Фирма "Burkert Сопготайс 01.04.2015 
SAS", Франция 

Расходомеры ПАВАК мод. ІВиЕТ 49161-12 1год 45604 Фирма "пка-Ашотайоп 24.02.2017 
GmbH", Германия 

Расходомеры Jaeger observer fm 2 47404-11 4года 43430 Компания "Jaeger 02.08.2016 
messtechnik", Австрия 

Расходомеры SDF/F 44907-10 2 roga 40456 Фирма "Siemens AG", Fep- 01.08.2015 
мания 

Расходомеры ОЕМ 600 и ЧЕМ 610 13895-04 З года 36163 Фирма "Krohne", Германия 01.10.2014 

Расходомеры вихревые Ргомігі 15202-09 4 года 35789 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2014 
Flowtec АС", Швейцария 

Расходомеры вихревые Rosemount 86000 50172-12 4года 46881 Фирма "Rosemount [пс.", 26.06.2017 
США 

Расходомеры вихревые Rosemount 86000 50172-12 4года 46882 Фирма "Emerson Process 26.06.2017 
Management Flow Technolo- 
gies Co., Ltd.", Китай 

Расходомеры вихревые SITRANS ЕХЗОО 45086-10 3 года 40674 Фирма "Siemens АС", Fep- 01.08.2015 
мания 

Расходомеры жидкости УОЦУМТЕС 50996-12 1год 47871 Фирма "Непдезрасп GmbH 20.08.2017 


магнитно-индуктивные 
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реестра свид. ствия 
Расходомеры жидкости Ten- Liqui-Flow и p-Flow 26083-10 2 года 40088 Фирма "Bronkhorst High- 01.08.2015 
ловые Тесһ", Нидерланды 
Расходомеры жидкости тур- 1200, 1500 32712-12 1год 48922 Фирма "Emerson Process 30.11.2017 
бинные Management / Daniel Meas- 
urement and Control Іпс.", 
США 
Расходомеры жидкости 8081 45910-10 4года 41589 Фирма "Burkert 5.А.д.", 01.08.2015 
ультразвуковые Франция 
Расходомеры жидкости, ra- Со 25653-11 4 года 42591 Компания "Ѕрігах-Ѕагсо 12.05.2016 
за и пара Limited", Великобритания 
Расходомеры массовые Ргота$$ 15201-11 4 года 42755 Фирма "Endress+Hauser 31.05.2016 
Flowtec АС", Швейцария 
Расходомеры массовые Ko- ЕСМ2000 14826-08 2 года 32284 Фирма "АВВ Automation 01.08.2013 
риолисовые Products GmbH", Германия 
Расходомеры механически BGF 50709-12 2 года 47554 Фирма "Heinrichs 30.07.2017 
жидкостные Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Расходомеры многофазные Vx 88 48745-11 4 года 45004 Фирма "3-Рпазе Меазиге- 23.12.2016 
ments AS", Норвегия 
Расходомеры турбинные НО 45076-10 2года 40643 Фирма "Hoffer Ном Con- 01.08.2015 
trols", США 
Расходомеры турбинные Turboquant-R и Tur- 15209-09 1rogn3 37661 Фирма "ММС FLOW КЕ“, 01.01.2015 
boquant-S roga Венгрия 
Расходомеры ультразвуко- АРЕМ мод. ассОтт, 43680-10 4 года 38972 Фирма "Teledyne ISCO, Іпс.", 01.04.2015 
вье АОРМ Рго 20, Н- США 
АОЕМ, Но! Тар 
Расходомеры ультразвуко- ОСМ ҒиРСМ Е 41981-09 4 года 37539 Фирма "NIVUS GmbH", Fep- 01.01.2015 
вье мания 
Расходомеры ультразвуко- ОСМ Рго, РСМРгои 34977-07 4 года 28083 Компания "ММИЗ GmbH", 13.04.2017 
вые РСМ 4 Германия 
Расходомеры ультразвуко- > Ропайом-Х, 40793-09 2 года 35523 Фирма "Fuji Electric Systems 01.07.2014 
вые Ропайом-С Co., П9.", Япония 
Расходомеры ультразвуко- Time Оейа-С, Time 40792-09 2года 35522 Фирма "Fuji Electric Systems 01.07.2014 
вые Бейа-5, Time Пеһа-Ғ Co., Ltd.", Япония 
Расходомеры ультразвуко- UFL-30, UFP-20, 41933-09 4 года 36981 Фирма "Tokyo Кеіѕо Со. 01.12.2014 
вье ЧЕР-10 Ltd.", Япония 
Расходомеры электромаг- 8700 14660-12 4 года 46659 Фирма "Е-К Tecnologias де 01.06.2017 
нитные Flujo, S.A. de C.V. Мадтеїег 
Operations", Мексика 
Расходомеры злектромаг- 8700 14660-12 4 года 46660 Фирма "Emerson Process 01.06.2017 
нитнье Management Ном В.М.", Hn- 
дерланды 
Расходомеры электромаг- 8700 14660-12 4 года 46661 Фирма "Emerson Process 01.06.2017 
нитные Management Ном Technolo- 
gies Co., Ltd.", Китай 
Расходомеры злектромаг- 8700 14660-12 4 года 46662 Фирма "Rosemount [пс.", 01.06.2017 
нитные США 
Расходомеры электромаг- Рготад 14589-09 4 года 35790 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2014 
нитные ЕІомќес АС", Швейцария 
Расходомеры электромаг- Баджер Метер 49859-12 4 года 46554 Фирма "Badger Meter Czech 18.05.2017 
нитные M2000 Republic s.r.o.", Чехия 
Расходомеры-дозаторы 8025 мод. 8035 39082-10 3 года 41573 Фирма "Burkert $.А.$.", 01.08.2015 
Франция 
Расходомеры-счетчики Deltatop и Оейазе! 29675-08 1 год 32279 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2013 
GmbH + Со. КС", Германия 
Расходомеры-счетчики ОгіМавіег 40805-09 2 года 35735 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.08.2014 
кобритания 
Расходомеры-счетчики вих- 8800 14663-12 4 года 46878 Фирма "Emerson Process 26.06.2017 
ревые Management Ном В.М.", Hn- 
дерланды 
Расходомеры-счетчики вих- 8800 14663-12 4года 46879 Фирма "Emerson Process 26.06.2017 


ревье 


Management Ном Technolo- 
gies Co., Ltd.", Китай 


393 


27.29.01.02 


Наименование СИ Обозначение ЫЖ MAN Ne cepta Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Расходомеры-счетчики вих- 8800 14663-12 4 года 46880 Фирма "Emerson Process 26.06.2017 
ревые Management / Rosemount 
Inc.", США 
Расходомеры-счетчики вих- FV4000 (мод. 41988-09 4 года 37546 Фирма "АВВ Automation 01.01.2015 
ревые FV4000-VR4, Products GmbH", Германия 
FV4000-VT4, 
FS4000-SR4, 
FS4000-ST4) 
Расходомеры-счетчики вих- Нудго-Ноуу 47983-11 4года 44114 Компания "Ѕрігах-Ѕагсо 11.10.2016 
ревые Limited", Великобритания; 
Завод "Spirax Sarco, Іпс.". 
США 
Расходомеры-счетчики вих- PhD 47359-11 4 года 43322 Компания "Ѕрігах-Ѕагсо 29.07.2016 
ревье Limited", Великобритания; 
Завод "Spirax Sarco, Іпс.", 
США 
Расходомеры-счетчики вих- РКО-М (мод. М22-У, 35299-07 З года 28479 Компания "УогТек Instru- 12.10.2017 
ревые М22-УТ, М22-УТР, ments, LLC", США 
M23-V, M23-VT, M23- 
VTP) 
Расходомеры-счетчики вих- YEWFLO DY 17675-09 4 года 37836 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2015 
ревые обьемные Согрогайоп", Япония 
Расходомеры-счетчики вих- YEWFLO DY 17675-09 4 года 37836/1 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2015 
ревые обьемные China Co., Ltd.", Китай 
Расходомеры-счетчики вих- YEWFLO DY 17675-09 4 года 37836/2 Фирма "Rota Yokogawa 01.01.2015 
ревые обьемные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Расходомеры-счетчики вих- У-Ваг 47361-11 4 года 43324 Компания "Ѕрігах-Ѕагсо 29.07.2016 
ревые погружные Limited", Великобритания; 
Завод "Spirax Sarco, Іпс.", 
США 
Расходомеры-счетчики жид- АТ868, ОҒ868, 51863-12 4 года 48842 Фирма "СЕ Sensing ЕМЕА", 20.11.2017 
кости ультразвуковые ХМТ868і, РТ878, Ирландия 
SEN898 
Расходомеры-счетчики Typ- TMP 47362-11 З года 43325 Компания "Spirax-Sarco 29.07.2016 
бинные погружные Limited", Великобритания; 
Завод "Spirax Sarco, Іпс.", 
США 
Расходомеры-счетчики Ргоѕопіс Ном 29674-12 4 года 48356 Фирма "Endress+Hauser 22.10.2017 
ультразвуковые Flowtec АС", Швейцария 
Расходомеры-счетчики УВР-011 20110-06 2 года 25371 АО "Тахион", Украина, 01.10.2016 
ультразвуковые г.Харьков 
Расходомеры-счетчики УДР-011 20111-08 2года 33268 АО "Тахион", Украина, 01.11.2013 
ультразвуковые г.Харьков 
Расходомеры-счетчики Мад 49879-12 4 года 46564 Фирма "Arkon Ном Systems, 18.05.2017 
электромагнитные ѕ.г.о.", Чехия 
Расходомеры-счетчики МР400 25593-08 4 года 32287 Фирма "ЕЕЗА з.г.о.", Чехия 01.08.2013 
злектромагнитнье 
Расходомеры-счетчики SITRANS ЕМ 35024-12 4года 45252 Фирма "Siemens $.А.$.", 19.01.2017 
электромагнитные Франция 
Расходомеры-счетчики ИпМад 49243-12 4 года 45735 Компания "Ѕрігах-Ѕагсо 06.03.2017 
электромагнитные Limited", Великобритания. 
Завод "Spirax Sarco, Іпс.". 
США 
Системы измерений коли- Ргосоп 17103-08 1год 32112 Фирма "Stratec Control- 01.07.2013 
чества жидкости Systems GmbH", Германия 
Системы измерительнье MTG 27851-04 2 ropa 19027 Фирма "Innovative Measure- 01.01.2015 
количества жидкости B pe- ment Methods Inc.", США 
3epByapax 
Системы измерительнье MTG 27851-04 2 ropa 19027/1 Фирма "I.M.M.I. Israel Ltd.", 01.01.2015 
количества жидкости B pe- Израиль 
зервуарах 
Счетчики (преобразователи) 44007-10 4 года 39368 Фирма "ЕМС Technologies 01.04.2015 
жидкости лопастнье Measurement Solutions" 
р,2... 16" Smith Meter Inc., США, Smith 
Meter GmbH, Германия 
Счетчики бироторные ВіКоіог, ВКоюг РІив 49701-12 2 года 46288 Фирма "Brodie Meter Co., 23.04.2017 
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Наименование СИ Обозначение м MAN Ne cepte Изготовитель Срок дей” 
реестра свид. ствия 
Счетчики вихревье VTX 36846-08 2 года 30418 Фирма "Bopp 8 Reuther 01.02.2013 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Счетчики жидкости 9405 и 9501 18026-11 2 года 43012 Фирма "РоіісвКе Strojirny 16.06.2016 
а.5.", Чехия (торговая марка 
"НЕҒА") 
Счетчики жидкости МА2301, А2302, 16762-08 4 года 34950/1 АО "Азмеда", Эстония, 01.01.2014 
МА2304 г.Таллинн 
Счетчики жидкости турбин- 8011, 8012 45909-10 1 год 41588 Фирма "Burkert $.А.$.", 01.08.2015 
нье Франция 
Счетчики жидкости злек- FEP и FEH (мод. 41983-09 4 года 37541 Фирма "АВВ Automation 01.01.2015 
тромагнитные ҒЕРЗ11, ҒЕРЗ21, Products GmbH", Германия 
FEP381, FEH311, 
FEH321, FEH381) 
Счетчики жидкости злек- ЕЕРЗ РгосеѕѕМаѕіег 44532-10 4 года 40019 Фирма "АВВ Automation 01.08.2015 
тромагнитные и РЕНЗ НудіепісМаѕ- Products GmbH", Германия 
ter 
Счетчики ультразвуковые АЮовопіс V 18656-04 3 года 18590 Фирма "Krohne Айоте!ег", 01.01.2015 
Нидерланды 
Счетчики ультразвуковые АЮовопіс МК (мод. 27615-09 2 года 37898 Фирма "Krohne Айоте!ег", 01.01.2015 
АЮовопіс VMR) Нидерланды 
Счетчики-расходомеры Rotamass мод. 27054-09 4года 36276 Фирма "Rota Yokogawa 01.10.2014 
массовые кориолисовые КССТ, КССЗ/КССЕ, GmbH 8 Со. КС", Германия 
КССЗ/КССК 
Счетчики-расходомеры Адтад мод. АХҒ, 17669-09 5 лет 37834 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2015 
электромагнитные АХК, СА, ЗЕ Согрогайоп", Япония 
Счетчики-расходомеры Адтад мод. АХҒ, 17669-09 5 лет 37834/1 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2015 
электромагнитные АХК, СА, ЗЕ China Co., Ltd.", Китай 
Счетчики-расходомеры Адтад мод. АХҒ, 17669-09 5лет 3783422 Фирма "Rota Yokogawa 01.01.2015 
электромагнитные АХК, СА, ЗЕ GmbH 8 Со. КС", Германия 
Установки поверочные тру- 20054-12 1годи2 46562 Фирма "Emerson Process 18.05.2017 
бопоршневые двунаправ- года Management / Daniel Meas- 
ленные urement апа Control Іпс.", 
США 
Устройства МАССНЕСК 32186-11 1год 45021 Фирма "ККОНМЕ Меѕѕїесһ- 23.12.2016 
УЕКІҒІСАТОК nik GmbH & Со. КС", Герма- 
ния 
Устройства поверочные АМ012 43351-09 1год 38516 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2015 
China Co., Ltd.", Китай 
27.29.01.03 Измерения массового и объемного расхода воды 
Наименование СИ Обозначение Neog: MAN Те сврти Изготовитель Срок peň- 
реестра свид. ствия 
Водосчетчики СВТУ-11В 47049-11 4 года 42950 ООО "Фирма "Семпал Ко 16.06.2016 
ЛТД", Украина, г.Киев 
Вычислители многофунк- 8620 45902-10 2года 41581 Фирма "Burkert $.А.$.", 01.08.2015 
циональные Франция 
Датчики скорости потока OTT SLD 41300-09 2 roga 36181 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.10.2014 
воды акустические GmbH 8 CO. KG", Германия 
Измерители скорости noro- О-Р1 100 18069-12 2 года 47121 Фирма "ООКАС GmbH", 09.07.2017 
ка Германия 
Измерители скорости noto- ОТТ ADC 40003-08 2 roga 34571 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.01.2014 
ка воды акустические GmbH 8 СО. КС", Германия 
Измерители скорости noto- ОТТ Оііпег 41829-09 2года 36827 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.12.2014 
ка воды акустические GmbH & СО. КС", Германия 
Измерители скорости noto- Ғіо-Маіе мод. 2000 44081-10 4 года 39394 Компания "НАСН Сотрапу", 01.04.2015 
ка жидкости США 
Преобразователи расхода TZN, TZN CUS 46057-11 1 год 42090 Фирма "РАЦКЕ НЕКМАМ 25.01.2016 
жидкости турбинные SAS", Франция 
Преобразователи расхода HydrINS 39569-08 2 roga 34015 Фирма "HYDREKA SAS", 01.01.2014 
погружнье Франция 
Преобразователи расхода с 004-885-УКТ-В 48221-11 2 года 44437 Фирма "Titan Enterprises, 22.11.2016 


овальными шестернями 


Ца.", Великобритания 
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Наименование СИ Обозначение Мето МПИ Ne барту Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Расходомеры ADS Номвпагк 48237-11 4 года 44453 Компания "ADS Environ- 22.11.2016 
mental Services", CWA 
Расходомеры Номсот 2000 47358-11 4года 43321 Фирма "Ном Instruments & 29.07.2016 
Engineering GmbH", Герма- 
HNA 
Расходомеры ЕМ 36649-07 4 года 30157 Фирма "Eletta Ном АВ", 01.01.2013 
Швеция 
Расходомеры Greyline АУЕМ 48751-11 4 года 45010 Компания "Greyline Instru- 23.12.2016 
ments Іпс.", Канада 
Расходомеры вихревые МЕМ 5095К, МЕМ 15379-07 3 года 27057 Фирма "Krohne", Германия 24.08.2017 
3100, OPTISWIRL 
4070 
Расходомеры жидкости Ропайоми мод. 204, 15083-06 1 год 25224 Фирма "Micronics Па.", Be- 01.10.2016 
ультразвуковые 216, 220, ЗЕ, 300, ликобритания 
330 
Расходомеры электромаг- ОРТІРЦУХ 1000 / 40075-08 5лет 34655 Фирма "Krohne Айоте!ег", 01.01.2014 
нитные с конвертерами cnr- 2000 / 4000 / 5000 / Нидерланды 
налов 6000 (расходомеры) 
ІЕС 010 / 040 / 100 / 
300; TIDALFLUX 
4110; OPTIFLUX 
7080С (конвертеры) 
Расходомеры электромаг- TIDALFLUX 4300 51335-12 4 года 48235 Фирма "ККОНМЕ Айотеег 24.09.2017 
нитнье В.М.", Нидерланды 
Расходомеры электромаг- РЭМ-02 39989-08 2 года 34557 СП "Термо-К" ООО, Бела- 01.01.2014 
нитные русь, г.Минск 
Расходомеры электромаг- WATERFLUX 3000 47154-11 4 года 43035 Фирма "ККОНМЕ Айотеег 04.07.2016 
нитные с конверторами cnr- (расходомеры) IFC В.М.", Нидерланды 
налов 070/ IFC 100/ IFC 300 
(конверторы) 
Расходомеры-счетчики 509000 46064-11 4 года 42070 Фирма "ifm electronic GmbH", 25.01.2016 
ультразвуковые Германия 
Расходомеры-счетчики АдиаРгобе 40804-09 4 года 36132 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.08.2014 
электромагнитные кобритания 
Расходомеры-счетчики МадМазег, 40803-09 4 года 36131 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.08.2014 
электромагнитные AquaMaster, кобритания 
WaterMaster 
Расходомеры-счетчики Мий-Мад 42713-09 3 года 37882 Компания "Flow-Tronic", 01.01.2015 
электромагнитные Бельгия 
Расходомеры-счетчики РСМ-05 19714-05 4года 21447/1 СП "АРВАС" ООО, Бела- 01.08.2015 
электромагнитные русь, г.Минск 
Стенды для поверки счетчи- 15 51498-12 2года 48459 Завод "Ningbo Watermeter 22.10.2017 
ков воды Instrument Factory", Китай 
Счетчики воды С23000 39181-08 б лет 33436 Фирма "СОМТАФАНКА 5.А.", 01.12.2013 
Испания 
Счетчики воды CZ-SJ 39180-08 6 лет 33435 Фирма "CONTAZARA S.A.", 01.12.2013 
Испания 
Счетчики воды С2-ТЈ 47475-11 б лет 43529 Фирма "CONTADORES DE 11.08.2016 
AGUA DE ZARAGOZA, S.A. 
(CONTAZARA, S.A.)", Испа- 
HNA 
Счетчики воды квартирные Volumex (мод. VLX 23556-02 4 года - 18001/1 Фирма "Sensus Slovensko 01.02.2013 
1,5; E-T QN 1,5; 2,5) для а.з.", Словакия 
гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики воды крыльчатые ЛК 29898-11 4 года - 42115 ГП "Новатор", Украина, 10.02.2016 
для г.Хмельницкий 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики воды крыльчатые ОД-15 51820-12 4 года 48783 ООО "Технозашита", Бела- 19.11.2017 
русь, г.Минск 
Счетчики воды турбинные TU1 мод. ЕІоѕќаг-М, 38306-08 б лет 32309/1 Фирма "Itron France", Фран- 01.08.2013 
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Наименование СИ Обозначение Ы ДЕ MAN Ne cepta Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Счетчики воды ультразвуко- МОГПСАГ 61 44749-10 4 года 40282 Фирма "Катвігир A/S", Ja- 01.08.2015 
вые ния 
Счетчики горячей воды С230005 50168-12 4 года 46873 Фирма "CONTADORES DE 26.06.2017 
AGUA DE ZARAGOZA, S.A. 
(CONTAZARA, S.A.)", Испа- 
ния 
Счетчики горячей и холод- АР (ЕТК, ETW, ЕТК 15881-06 4 года - 26460 Фирма "Тесһет АС", Герма- 01.01.2017 
ной воды |, ETW 1, Vario S, для ния 
Data 11, Data Ш, Puls), гор.воды; 
МК (Vario $, Data, блет- 
Data 11, Data Ш, Puls, xon. 
M-Bus), VMT WZE 
Счетчики горячей и холод- ЕТК, ЕТК 1 (681, 683, 14306-08 4 года - 33472 Фирма "Козз\метег Arma- 01.12.2013 
ной воды 684, 688) для turen % Меѕѕдегаеїе GmbH", 
гор.воды; Германия 
6 лет - 
хол. 
Счетчики жидкости МА2305М 20263-08 4 года - 33677 АО "Азмеда", Эстония, 01.01.2014 
для г.Таллинн 
гор.воды; 
блет- 
для хол.; 
4 года - 
для 
др.жидко 
стей 
Счетчики крыльчатые хо- Istameter m 15068-09 4 года - 38119 Фирма "Hydrometer GmbH", 01.01.2015 
лодной и горячей воды na- для Германия (торговая марка 
троннье гор.воды; "ISTA, ISTA-RUS") 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной воды ВАУГАМ КУ 50794-12 б лет 47648 Фирма "Baylan Olcu Aletleri 10.08.2017 
Sanayi Ve Ticaret Ltd. STI.", 
Турция 
Счетчики холодной воды ММ ОМи М5-М ОМ 23555-02 4года- 18002/1 Фирма "Sensus Slovensko 01.02.2013 
для а.з.", Словакия 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной воды MSD Cyble 38309-08 6 лет 32281/1 Фирма "Itron France", Фран- 01.08.2013 
yna 
Счетчики холодной вдыи ЕУ-АМ (холодной 24860-11 4 года - 43225 Фирма "ЕМВКА, а.5.", Чехия 19.07.2016 
горячей воды крыльчатые воды) и ЕУ-АМ1 (го- для 
рячей воды) гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной воды С, мод. С4000 42882-09 б лет 38038 Фирма "Elster ѕ.г.о.", Слова- 01.01.2015 
комбинированные кия 
Счетчики холодной воды Меймп 13919-07 блет 28765/1 Фирма "Sensus GmbH Han- 27.07.2017 
комбинированные поуег", Германия 
Счетчики холодной воды WPV 50662-12 блет 47470 Фирма "ZENNER Interna- 25.07.2017 
комбинированные Попа! GmbH & Со. КС", Fep- 
мания 
Счетчики холодной воды ВСХНК, ВСХНКд 45023-10 блет 40586 Фирма "APATOR POWOGAZ 01.08.2015 
комбинированные 5.А.", Польша 
Счетчики холодной воды ВАУГАМ 45209-10 блет 40837 Фирма "Baylan Olcu Aletleri 01.08.2015 
крыльчатые Sanayi Ме Ticaret Ltd. 5ТІ.", 
Турция 
Счетчики холодной воды ЕМВКА-711 50672-12 блет 47484 Фирма "ЕМВКА, а.5.", Чехия 25.07.2017 
крыльчатые 
Счетчики холодной воды 420 42878-09 блет 38019 Фирма "Sensus Slovensko 01.01.2015 
многоструйнье а.з.", Словакия 
Счетчики холодной воды Меі5ігеат Plus 35548-07 б лет 28762/1 Фирма "Sensus GmbH Han- 27.07.2017 


турбиннье 


поуег", Германия 
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Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды крыльчатые 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды крыльчатые 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды крыльчатые 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды крыльчатые 


Счетчики холодной и горя- 
чей воды крыльчатые 
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ВАУГАМ КК 


ЕТК/ЕТУ/ 


EVK n EVW 


LXS 


M-T150 QN 


MT50 QN, MST50 


QN, M-T90 QN, MT50 


QN-T 


MTK/MNK/MTW 


BCX, ВСХд, BCT, 
ВСГд, BCT 


BCXH, ВСХНд, 
BCTH, BCTH 


CD 5/08, CD ONE 
TRP, DS TRP, DS 
TRP V, DS S/D 


ÇSS-25, ÇSS-25D, 
ÇSS-32, ÇSS-32D, 
ÇSS-40, ÇSS-40D 
E-T, M-M, M-N, M-T 


EV (xon.) n EV-1 
(rop.) 


EV-AM (xon.) n EV- 
AM1 (rop.) 


50787-12 


14412-04 


13854-07 


49024-12 


23553-02 


23554-08 


14413-04 


40607-09 


40606-09 


31107-06 


46912-11 


17104-09 


17041-03 


24860-03 


4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 


5 лет 


4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 

4 года - 
для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 


47641 


18372 


30049 


45457 


18003/1 


30522/1 


18373 


35237 


35236 


23155 


42767 


38117 


33272 


33273 


Фирма "Baylan Olcu Aletleri 
Sanayi Ve Ticaret Ltd. STI.", 
Турция 


Фирма "Wehrle", Германия 


Фирма "А!тез$ GmbH", 
Германия 


Фирма "Zhejiang Younio Wa- 
ter Supply Equipment Co., 
Ltd.", Китай 


Фирма "Sensus Slovensko 
a.s.", Словакия 


Фирма "Sensus Slovensko 
a.s.", Словакия 


Фирма "Wehrle", Германия 


Фирма "APATOR РОУ/ОСА2 
5.А.", Польша 


Фирма "APATOR РОУ/ОСА2 
5.А.", Польша 


Фирма "Maddalena 5.р.А.", 
Италия 


ООО "НПП Абшерон", Азер- 
байджан, г.Баку 


Фирма "Hydrometer GmbH", 
Германия (торговая марка 
"ISTA, 1ЗТА-КУ$") 


Фирма "ENBRA spol. ѕ.г.о.", 
Чехия 


Фирма "ENBRA spol. ѕ.г.о.", 
Чехия 


10.08.2017 


01.09.2014 


01.01.2013 


20.02.2017 


01.02.2013 


01.02.2013 


01.09.2014 


01.06.2014 


01.06.2014 


01.03.2016 


31.05.2016 


01.01.2015 


01.11.2013 


01.11.2013 


27.29.01.03 


Наименование СИ Обозначение Noroc- МПИ Ne барту Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Счетчики холодной и горя- Ноте 51334-12 4года- 48234 Фирма "Groen Metering 21.09.2017 
чей воды крыльчатые для Company Ша.", Германия 
гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- Residia Jet (мод. 29438-05 4 года - 21005/1 Фирма "Sensus Slovensko 01.02.2013 
чей воды крыльчатые Residia Jet-C) для а.з.", Словакия 
гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- 555-15М,155-15М, 46913-11 5 лет 42768 ООО "НПП Абшерон", Азер- 31.05.2016 
чей воды крыльчатые 555-20М, 158-20М, байджан, г.Баку 
555-25М, 155-25М 
Счетчики холодной и ropa- TU4 мод. Unimag, 38308-08 4 года - 32280/1 Фирма "Itron Italia $.р.А.", 01.08.2013 
чей воды крыльчатые Unimag РЕ, Опітад для Италия 
СуЫе гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- СВ 39202-08 4 года - 33458 Фирма "Meter", Китай 01.12.2013 
чей воды крыльчатые для 
гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- М 48242-11 4 года - 44458 Фирма "ZENNER Interna- 22.11.2016 
чей воды крыльчатые MHO- для Попа! GmbH & Со. КС", Fep- 
гоструйные гор.воды; мания 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- ЕТ 48241-11 4 года - 44457 Фирма "ZENNER Interna- 22.11.2016 
чей воды крыльчатые одно- для Попа! GmbH & Со. КС", Fep- 
струйные гор.воды; мания 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- СМОХ, СМОХ-К 27051-04 4 года - 17816 Фирма "В METERS в.г.І.", 01.08.2014 
чей воды крыльчатые, мно- для Италия 
гоструйнье гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- М, мод. M100, M110, 42883-09 4 года - 38039 Фирма "Elster ѕ.г.о.", Слова- 01.01.2015 
чей воды крыльчатые, мно- М120, М140, М170, для KNA 
гоструйнье м190 гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- “6805, 6$05-В; 27052-09 4 года - 35849 Фирма "В METERS в.г.І.", 01.08.2014 
чей воды крыльчатые, од- 6508, с508-К; для Италия 
ноструйнье 6508-45, 6508-45- гор.воды; 
В; УЕМИЗ б лет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- 5, мод. 5100, 52000 42880-09 4 года - 38036 Фирма "Elster ѕ.г.о.", Слова- 01.01.2015 
чей воды крыльчатые, од- для кия 
ноструйные, сухоходные гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- GROEN серии DUAL, 51333-12 4года- 48233 Фирма "Groen Metering 21.09.2017 
чей воды тахометрические WR, DR, WT для Company Па.", Германия 
гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики холодной и горя- Н, мод. Н4000, 42881-09 4 года - 38037 Фирма "Elster ѕ.г.о.", Слова- 01.01.2015 
чей воды турбинные Н4000Р для кия 
гор.воды; 
блет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- МеіЅігеат 35547-07 4года- 28761/1 Фирма "Зепзиз СтЬН Нап- 27.07.2017 
чей воды турбинные для поуег", Германия 
гор.воды; 
6 лет - 
хол. 
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Наименование СИ Обозначение ДЕ MAN Ne Серта Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Счетчики холодной и ropa- W 48422-11 4 года - 44699 Фирма "ZENNER Interna- 08.12.2016 
чей воды турбинные для Попа! GmbH & Со. КС", Fep- 
гор.воды; мания 
6 лет - 
хол. 
Счетчики холодной и ropa-  WDE-K30 мод. WDE- 27050-09 4 года - 35850 Фирма "В METERS в.г.І.", 01.08.2014 
чей воды турбинные K30-R для Италия 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- Woltex мод. WE, 38310-08 4 года - 32282/1 Фирма "Itron France", Фран- 01.08.2013 
чей воды турбинные WEN, WEG, WEC, для ция 
WET, УУЕНР гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной и горя- WP, WS, WMAP, 31105-06 4 года - 23153 Фирма "Maddalena S.p.A.", 01.03.2016 
чей воды турбинные WPV для Италия 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- М№ҮР-Оупатіс 15820-07 4 года - 28766/1 Фирма "Sensus GmbH Han- 27.07.2017 
чей воды турбинные для поуег", Германия 
гор.воды; 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- WS, WB, WP, WPV 17105-09 4 года - 38118 Фирма "Hydrometer GmbH", 01.01.2015 
чей воды турбинные для Германия (торговая марка 
гор.воды; "ISTA, 1ЗТА-КУ$") 
блет- 
хол. 
Счетчики холодной и ropa- WFC, МЕН 38291-08 4 года - 32294 Фирма "QVEDIS GmbH", 01.08.2013 
чей воды электронные для Германия (торговая марка 
крыльчатые гор.воды; "Siemens", Германия) 
блет- 
хол. 
Установки для поверки STEP 29351-08 1 год 32164 Фирма "ASITROM А5", Эс- 01.08.2013 
счетчиков холодной и горя- тония 
чей воды 
Установки поверочные САНВКОМ серий Зи 49021-12 1 годи2 45452 Фирма "Honeywell Епга? 20.02.2017 
о года Americas, Іпс.", США 
Установки поверочные ЕМО 47441-11 1годи2 43443 Фирма "Ном Мападетеп! 05.08.2016 
года Devices LLC", США 
Установки поверочные 405 15587-09 1 год 36847/1 Фирма "Sensus Slovensko 01.12.2014 
a.s.", Словакия 
Установки поверочнье ЗУМСКОТКАК 44420-10 1годи2 39963 Фирма "Honeywell ЕпгаҒ 01.08.2015 
(САНВКОМ) года Americas, Іпс.", США 
серий S n O 
Установки поверочные ne- Водоучет-2М 42808-09 1 год 37946 Фирма "Меитапп & 01.01.2015 
реносные Co.Wasserzahler Glaubitz 
GmbH", Германия 
Установки поверочные npo- УВЛ-15/25 27698-10 1 год 39877 МЧП "ТАКТ", Украина, 01.04.2015 
ливные г.Трускавец 
Установки поверочные тру- 37248-08 1годи2 30977 Фирма "Ой в Gas Systems 01.04.2013 
бопоршневые двунаправ- года Ца.", Великобритания 
ленные 
Установки поверочные тру- ВІРг-МА 50713-12 1годи2 47558 Фирма "МЕТКОМ $.А. ЕМ- 30.07.2017 
бопоршневые двунаправ- года ERGY APPLICATIONS", 
ленные Греция 
Установки трубопоршневые Smith Маег® "Ві-Пі 12888-09 1годи2 38133 Фирма "ЕМС Technologies 01.01.2015 
поверочные двунаправлен- Prover" года Іпс.", США 
ные 
Установки трубопоршневье Smith Маег® "Ві-Пі 12888-09 1годи2 38133/1 Фирма "ЕМС Kongsberg Me- 01.01.2015 
поверочные двунаправлен- Prover" года tering А.8.", Норвегия 
нье 
Устройства имитационно- НіеіаСһеск 36934-12 1год 47550 Фирма "Endress+Hauser 30.07.2017 


поверочные 
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Flowtec АС", Швейцария 


27.29.01.04 


27.29.01.04 Измерения массового и объемного расхода нефти и нефтепродуктов, пульпы, криогенных 
жидкостей, жидких металлов 


Наименование СИ Обозначение ПОЕ: MAN № серти Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Въчислители измеритель- МЕХ-100, МЕХ-90и 18035-09 1 год 36841 Фирма "Мезз-ипа Ғог- 01.12.2014 
ные МЕХ-4 дегесһпік Gwinner GmbH & 
Со", Германия 
Измерители температуры Ргоіһегто мод. 44788-10 З года 40316 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2015 
многозонные ММТ532 и ММТ539 и 4 года Yamanashi Co., Ша.", Япония 
Комплексы радиоизотопнье Саттарйо{ М ЕМС 27516-09 1 год 35795 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2014 
измерений уровня и плотно- 60 GmbH + Со. КС", Германия 
сти 
Контроллеры-дозаторы 018000 44643-10 3 года 40173 Фирма "Emerson Process 01.08.2015 
Management / Fisher Controls 
International LLC" CWA 
Контроллеры-дозаторы 018000 44643-10 3 года 4017311 Фирма "Еготех, S.A. DE 01.08.2015 
С.М.", Мексика 
Преобразователи расхода Parity 40543-09 1 год 35228 Фирма "Emerson Process 01.06.2014 
турбинные Management / Daniel Meas- 
urement and Control, Inc.", 
США, Мексика 
Преобразователи расхода 3812 и 3814 51047-12 1 год 47940 Фирма "Emerson Process 29.08.2017 
ультразвуковые и 2года Management / Daniel Meas- 
urement and Control Іпс.", 
США 
Преобразователи расхода Daniel мод. 3804 38665-08 З года 32754 Фирма "Emerson Process 01.10.2013 
ультразвуковые Management / Daniel Meas- 
urement and Control Іпс.", 
США 
Преобразователи расхода DWM 2000 18944-04 З года 36164 Фирма "Кгоһпе", Германия 01.10.2014 
электромагнитные 
Расходомеры SONO 1500 СТ 35209-09 4 года 35853 Фирма "Hydrometer GmbH", 01.08.2014 
Германия (торговая марка 
"Danfoss A/S", Дания) 
Расходомеры Ultrasonic VMC (мод. 35064-09 4 года 35855 Фирма "Hydrometer GmbH", 01.08.2014 
473, 474) Германия 
Расходомеры винтовые SRZ 41079-09 2 года 36122 Фирма "КЕМ Киррегв Еек- 01.09.2014 
їготесһапік GmbH", Герма- 
ния 
Расходомеры жидкости Ko- CORI-FLOW, mini 45077-10 2 roga 40644 Фирма "Bronkhorst Cori- 01.08.2015 
риолисовые СОКЕЕГОУИ Тесһ", Нидерланды 
Расходомеры жидкости Sarasota мод. 200и 42541-09 4 года 37630 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.01.2015 
многоканальные ультразву- 2000 tific", Великобритания 
ковые для открытых кана- 
лов, напорных и безнапор- 
ных трубопроводов 
Расходомеры массовые ІРСтавв, СМСтаз$ 37965-08 4 года 31803 Фирма "Endress+Hauser 01.06.2013 
Flowtec АС", Швейцария 
Расходомеры многофазные NetOil&Gas 51424-12 4 года 48351 Фирма "Invensys Systems 03.10.2017 
Inc.", США 
Расходомеры многофазнье Roxar MPFM 2600 47571-11 2 года 43623 Фирма "Кохаг Ном Меаз- 24.08.2016 
urement АЗ", Норвегия 
Расходомеры многофазные Ух 42779-09 4 года 37940 Компания "3-Рһаве Meas- 01.01.2015 
urements АЗ", Норвегия 
Расходомеры ультразвуко- Ассивопіс 42521-09 4 года 37610 Фирма "Ассивопіс Тесһпоіо- 01.01.2015 
вые gies Іпс.", США 
Расходомеры ультразвуко- СһгопоЕіо 37302-08 4года 31004 Компания "Нуагека", Фран- 01.04.2013 
вье ция 
Расходомеры ультразвуко- FGM130/FGM130TC 38290-08 4 года 32293 Фирма "Кохаг Ном Меаз- 01.08.2013 
вые М urement AS", Норвегия 
Расходомеры ультразвуко- Fluxus mog. ADM 38761-08 2 roga 32871 Фирма "FLEXIM GmbH", 01.10.2013 


вые 


5107, АОМ 6725, 
АРМ Ғ601, АОМ 
7407, ADM 7907, 
АРМ 8027, АОМ 
8127 


Германия 
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Наименование СИ Обозначение м MAN NS cepti Изготовитель срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Расходомеры ультразвуко- Ка ому 33943-08 1годи4 33671 Фирма "Какоп!с Technolo- 01.01.2014 
вые года gies Ма.", Великобритания 
Расходомеры ультразвуко- ТЕРМ 280СІКМ 48747-11 2 года 45006 Фирма "Cameron Interna- 23.12.2016 
вые Попа! Согрогайоп ("Сат- 
eron") Caldon® Ultrasonics 
Technology Center", США 
Расходомеры ультразвуко- МмиСпаппе! 39714-08 2 года 34163 Фирма "МІУ05 GmbH", Fep- 01.01.2014 
вые мания 
Расходомеры ультразвуко- Ѕопіс-Рго 49954-12 4 года 46634 Фирма "Віше-У/һйе Indus- 01.06.2017 
вье tries", США 
Расходомеры ультразвуко- UFM 3030 45410-10 4 года 41056 Фирма "Krohne Айоте!ег", 01.08.2015 
вые Нидерланды 
Расходомеры ультразвуко- Ultraflux 48420-11 4 года 44697 Фирма "Оіќгаћих", Франция 08.12.2016 
вье 
Расходомеры ультразвуко- "Системы 1010/1020" 18938-05 4 года 20189/1 Фирма "Siemens Energy в 01.01.2015 
вые универсальные много- Automation, Іпс.", США 
функциональные 
Расходомеры шестеренча- 7НМ 41080-09 2года 36123 Фирма "КЕМ Киррегв Еек- 01.09.2014 
тые їготесһапік GmbH", Герма- 
ния 
Расходомеры злектромаг- Мадпеуу 36149-07 4 года 29600 Фирма "Үатаізке 01.11.2012 
нитные Согрогайоп", Япония 
Расходомеры-счетчики xng- ЕН8400, ЕН8500 46058-11 1 год 42064 Фирма "РАЦКЕ НЕКМАМ 25.01.2016 
кости ультразвуковые SAS", Франция 
Расходомеры-счетчики жид- ОУМАМЕТЕКЗ, мод. 40205-08 2 года 34930 Компания "Shanghai Оупам- 01.01.2014 
кости ультразвуковые на- ОМТЕВ, ОМТЕН, eters Co., Ша.", Китай 
кладные ОМТЕР 
Расходомеры-счетчики мас- КСМ 41081-09 1год 36124 Фирма "КЕМ Киррегв Еек- 01.09.2014 
совые їготесһапік GmbH", Герма- 
ния 
Расходомеры-счетчики mac- ЗПКАМЗ Е С 52346-12 4 года 49430 Фирма "Siemens Ном In- 29.12.2017 
совые struments A/S", Дания 
Расходомеры-счетчики MHO- FloWatch 45533-10 1 год 41093 Фирма "Pietro Fiorentini 01.08.2015 
гофазнье $.р.А.", Италия 
Расходомеры-счетчики тур- НМ 41309-09 2года 36190 Фирма "КЕМ Киррегв Еек- 01.10.2014 
бинные їготесһапік GmbH", Герма- 
ния 
Системы измерений коли- К-АТ-ММ 29154-07 4 года 29510 Фирма "Агдозу Тесһпоіодіев 01.11.2012 
чества жидкости и газа Ltd.", США 
Системы измерительно- TRL/2 13938-04 Б лет 1710711 Фирма "Rosemount Tank 01.07.2014 
управляющие для коммер- Кадаг", Швеция 
ческого учета и управления 
резервуарными парками 
Системы измерительнье Tank Gauging 50000-12 2годаи5 46632 Фирма "Endress+Hauser 01.06.2017 
для резервуаров лет GmbH + Со. КС", Германия 
Системы информационно- Raptor 52026-12 5 лет 49065 Фирма "Rosemount Tank 20.12.2017 
измерительные для KOM- Radar АВ", Швеция 
мерческого учета и управ- 
ления резервуарными пар- 
ками 
Счетчики бироторные В271, В281, В291 38705-08 1 год 32780 Фирма "Brodie Meter Co., 01.10.2013 
LLC", CWA 
Счетчики жидкости камер- Носо/Нокас мод. 39187-08 2 года 33442 Фирма "Сатегоп", Велико- 01.12.2013 
нье Е500, Е2500, 306, британия 
380 
Счетчики жидкости камер- М2Е, М20, У2О 38652-08 2 года 32741 Фирма "Адиатеіго АС", 01.10.2013 
ные ОЕМ, М2 РА, М2ОА, Швейцария 
ОЕМВ 
Счетчики жидкости лопаст- MKA 23141-02 2 года 12612 Фирма "Alfons Haar", Герма- 24.08.2017 
ные ния 
Счетчики нефтепродуктов 2С 17 14368-10 2 года 39305 Фирма "ЗАТАМ заз", Фран- 01.04.2015 
ция 
Счетчики-расходомеры ОЕМ 49239-12 2 года 45729 ЗАО "Завод Флометр", Бе- 06.03.2017 
ларусь, г.Вилейка 
Счетчики-расходомеры ka- РО 29344-11 2года 43050 Фирма "OVAL Corporation", 06.07.2016 


мернье 


402 


Япония 


27.29.01.04 


Наименование СИ Обозначение ДЕ МПИ Ne cepta Изготовитель Срок деи 
реестра свид. ствия 
Узлы учета нефтепродуктов 2СЕ 5 14369-10 2года 39303 Фирма "ЗАТАМ заз", Фран- 01.04.2015 
ция 
Установки для измерения CMS 18034-09 1 год 36845 Фирма "Мезз-ипа Ғог- 01.12.2014 
количества жидкости даегіесһпік Gwinner GmbH 8 
Со", Германия 
Установки измерительные ЗАМ Well Manager 38264-08 1 год 32213 Фирма "Lufkin Automation", 01.08.2013 
США 
Установки поверочные СР, СР-М 27778-09 1 год 37665 Фирма "Emerson Process 01.01.2015 
и 2 года Management / Daniel Meas- 
urement and Control Іпс.", 
США 
Устройства измерительно- Ассиіоаа 11 - (S/Q) 44008-10 4 года 39369 Фирма "ЕМС Technologies 01.04.2015 
управляюшие Measurement Solutions" 
Smith Meter Inc., США, Smith 
Meter GmbH, Германия 
Устройства измерительные ZCE 10 и 2СЕ 11 14370-10 1год 39304 Фирма "ЗАТАМ заз", Фран- 01.04.2015 
для учета нефтепродуктов ция 
27.29.01.05 Прочие (Измерения расхода газов, жидкостей, пара и т.д.) 
Наименование СИ Обозначение Берое MAN Ne cepT:/ Изготовитель срок дей, 
реестра свид. ствия 
Расходомеры вихревые 8ЗЕ, 83W, 84Е, 84W 15971-07 4 года 28011 Фирма "Invensys Systems 12.10.2017 
Inc.", США 
Расходомеры злектромаг- 8045 43729-10 З года 39081 Фирма "Burkert Сопготайс 01.04.2015 
нитнье ЗА$", Франция 
Расходомеры-счетчики Но-Рре 49159-12 4 года 45601 Компания "Flow-Tronic", 24.02.2017 
электромагнитные Бельгия 
27.29.02 Измерения уровня, объема, вместимости 
Наименование СИ Обозначение Ne Toc: MAN Цесарти Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Автотопливозаправщики АПЗ 49313-12 1 год 45852 ООО "КМЗ-КАПИТАЛ", Ук- 26.03.2017 
раина, г.Карловка 
Автоцистерны для топлива АЦ 49314-12 1 год 45853 ООО "КМЗ-КАПИТАЛ", Ук- 26.03.2017 
раина, г.Карловка 
Бюретки ВЕАЧВКАМО®, 31454-06 Поверка 23563 Фирма "BRAND GmbH + Со. 01.04.2016 
ВЕАЧВКАМО® auto- при вы- КС", Германия 
matic, ВВАУВКАМО® пуске 
micro 
Бюретки 2-го класса точно- 42827-09 Первич- 37965 Фирма "Jurong Спепахта 01.01.2015 
сти ная по- Glass Instrument Factory", 
верка при Китай 
ввозе в 
РФ 
Бюретки без установленно- | 34543-07 Первич- 27520 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 10.04.2017 
го времени ожидания 1-го и ная по- раина, г.Червонозаводское 
2-го классов точности верка до 
вводав 
эксплуа- 
тацию 
Бюретки класса точности А5 45089-10 Первич- 40677 Фирма "Isolab Габогдегаїе 01.08.2015 
ная по- GmbH", Германия 
верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Бюретки классов Аз, В Schott Duran 46722-11 Первич- 42588 Фирма "DURAN Group 25.04.2016 
ная по- GmbH", Германия 
верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc- MAN NS Cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Бюретки специальные для БСГ 32713-06 Поверка 43313 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 29.07.2016 
измерения объема газов при вы- раина, г.Червонозаводское 
пуске 
Датчики уровня 1001 39578-08 2 года 34025 Фирма "Heinrich Kubler AG- 01.01.2014 
KFG Level АС", Швейцария 
Датчики уровня ОТТ СВ5 39981-08 2года 34549 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.01.2014 
GmbH 8 СО. КС", Германия 
Датчики уровня OTT Orpheus Mini 39979-08 3 roga 34547 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.01.2014 
GmbH & CO. KG", Германия 
Датчики уровня OTT PLS 39980-08 2 roga 34548 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.01.2014 
GmbH 8 CO. KG", Германия 
Датчики уровня буйковые 12400 47981-11 4 года 44121 Фирма "Dresser Produits In- 11.10.2016 
dustriels division Masoneilan", 
Франция 
Датчики уровня поплавко- ОТТ ЗЕ 200 41338-09 2 года 36220 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.10.2014 
вые GmbH & СО. КС", Германия 
Датчики уровня радарные OTT RLS 41555-09 2 roga 36481 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.10.2014 
GmbH & CO. KG", Германия 
Датчики уровня топлива em- DUT-E 49238-12 2 года 45728 СП "Технотон"-ЗАО, Бела- 06.03.2017 
костные русь, г.Минск 
Дозаторы САРР 19847-11 1год 42806 Фирма "Cappelen Laboratory 09.06.2016 
Technics Aps", Дания 
Дозаторы DISPENSER 26621-09 1 год 37980 Фирма "BRAND GmbH + Со. 01.01.2015 
КС", Германия 
Дозаторы ТПКЕТТЕФ 41823-09 1 год 36821 Фирма "BRAND GmbH + Со. 01.12.2014 
КС", Германия 
Дозаторы ТКАМЗЕЕКРЕТТЕ 26620-08 1 год 31441 Фирма "BRAND GmbH + Со. 01.05.2013 
КС", Германия 
Дозаторы бутылочные FORTUNA 42520-09 1 год 37609 Фирма "Роцйеп 8 Graf 01.01.2015 
GmbH", Германия 
Дозаторы объемные порш- Liquidator 96 39308-08 1 год 33684 Фирма "Rainin Instrument 01.01.2014 
невые LLC", США 
Дозаторы объемные порш- Rainin 45186-10 1 год 40754 Фирма "Rainin Instrument 01.08.2015 
невые LLC", США 
Дозаторы объемные порш- Rainin 45186-10 1год 40754/1 Фирма "Mettler-Toledo In- 01.08.2015 
невые struments (Shanghai) Со. 
Ltd.", Китай 
Дозаторы пипеточные одно- Finnpipette F1 42482-09 1год 37534 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.01.2015 
и многоканальнье tific Оу", Финляндия 
Дозаторы пипеточные одно- Ғіппрірейе Ғ2 42483-09 1год 37566 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.01.2015 
и многоканальнье tific Оу", Финляндия 
Дозаторы электронные Rainin 50448-12 1 год 47176 Фирма "Rainin Instrument 09.07.2017 
LLC", США 
Измерители уровня лазер- LaserTex 36094-07 1 год 29515 Фирма "РКОМТЕХ Ltd.", Be- 01.11.2012 
ные ликобритания 
Измерители уровня осадка СОМ750 41031-09 4 года 35820 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2014 
ультразвуковые Conducta GmbH + Со. КС", 
Германия 
Измерители уровня ультра- UltraTex 36107-07 1год 29500 Фирма "РКОМТЕХ Ltd.", Be- 01.11.2012 
звуковые ликобритания 
Колбы 1-го и 2-го классов 42810-09 Первич- 37948 Фирма "Jurong Спепахта 01.01.2015 
точности ная по- Glass Instrument Factory", 
верка при Китай 
ввозе в 
РФ 
Колбы волюметрические 46510-11 Первич- 42258 Фирма "KARTELL 5.р.А.", 04.03.2016 
пластиковые ная по- Италия 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Колбы мерные ВЕАЧВКАМОЬ® 31457-06 Поверка 23566 Фирма "BRAND GmbH + Со. 01.04.2016 
при вы- КС", Германия 
пуске 
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Наименование СИ Обозначение ЫЫ MAN Ne Серта Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Колбы мерные 1-го и 2-го 34544-07 Первич- 27521 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 10.04.2017 
классов точности ная по- раина, г.Червонозаводское 
верка до 
вводав 
эксплуа- 
тацию 
Колбы мерные класса А Schott Duran 46584-11 Первич- 42368 Фирма "DURAN Group 01.04.2016 
ная по- GmbH", Германия 
верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Колбы мерные стеклянные с 45092-10 Первич- 40680 Фирма "Isolab Габогдегаїе 01.08.2015 
одной отметкой класса точ- ная по- GmbH", Германия 
ности А верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Колонки заправочные Е!ШМа ег COMPACT 42898-09 1 год 38122 Фирма "СгеепР!е АС", 01.01.2015 
Швейцария 
Колонки заправочные Е!ШМазег MODULAR 42897-09 1 год 38121 Фирма "СгеепРе АС", 01.01.2015 
Швейцария 
Колонки маслораздаточные NOVA МРК... 43920-10 1год 39286 ООО "АЗТ Славутич", Ук- 01.04.2015 
раина, г.Краматорск 
Колонки раздаточные npn- РАМ 3CHG СМС 48756-11 1год 45016 Фирма "Kraus Global Іпс.", 23.12.2016 
родного газа САК DISPENSER, Канада 
НАМ ЗСНС СМС 
BUS DISPENSER 
Колонки раздаточнье npn- E1, E2, D, D3 47972-11 1 год 44112 Фирма "Schwelm 10.10.2016 
родного газа Anlagentechnik GmbH", Fep- 
мания 
Колонки раздаточные npn- ҮУ-іпе 47хх.ххх/СМС 39707-08 1 год 34156 Фирма "Adast Systems, а.5.", 01.01.2014 
родного газа Чехия 
Колонки раздаточные cxn- BMP Бхх РС 21666-12 1 год 45730 Фирма "ТАТЗУМО EUROPE 06.03.2017 
женного газа а.з.", Чехия 
Колонки раздаточные сжи- EURO 2000 VI LPG 39706-08 1 год 35226 Фирма "Реїгоѓес-Іпоуасао е 01.01.2014 
женного газа Industria, 5.А.", Португалия 
Колонки раздаточные cxn- Global Star V LPGn 50795-12 1 год 47650 Фирма "Dresser Wayne АВ", 10.08.2017 
женного газа Global Century LPG Швеция 
Колонки раздаточные cxn- Petro Primus LPG 26251-09 1 год 35223 Фирма "ММ Petro Sp. z.o.o", 01.06.2014 
женного газа Польша 
Колонки раздаточные cxn- 5К700-2ІРС 35861-09 1 год 36165 Фирма "Сіірагсо GmbH & Со. 01.10.2014 
женного газа КС", Германия 
Колонки раздаточные cxn- М№-Ііпе 47ххххх! РС, 18979-08 1 год 34523 Фирма "Adast Systems, а.5.", 01.01.2014 
женного газа М- те 899х.ххх РС Чехия 
Колонки сжиженного газа 120, 220, 230 17168-08 2 года 32266 Фирма "Низзадаз-Ападеп 01.08.2013 
GmbH", Германия 
Колонки топливораздаточ- СМ016875К-С 44337-10 1 год 39833 Фирма "Нопдуапа Сгоир 01.04.2015 
ные Co., Ца.", Китай 
Колонки топливораздаточ- Епсоге 300 16637-09 1 год 36177 Фирма "Сйрагсо Іпс.", США 01.10.2014 
ные 
Колонки топливораздаточ- Епсоге 5005 50335-12 1 год 47083 Фирма "Сйрагсо Іпс.", США 04.07.2017 
ные 
Колонки топливораздаточ- EURO VI 39687-08 1 год 35227 Фирма "Реїгоѓес-Іпоуасао е 01.01.2014 
ные Industria, 5.А.", Португалия 
Колонки топливораздаточ- Frontier 50334-12 1 год 47085 Фирма "СіІрагсо Меедег-Коо: 04.07.2017 
ные India Pvt. Ltd., PDP", Индия 
Колонки топливораздаточ- Global Ovation 39364-08 1 год 33702 Фирма "Dresser Wayne AB", 01.01.2014 
ные Швеция 
Колонки топливораздаточ- Global Star V мод. 43500-09 1 год 38732 Фирма "Dresser Wayne АВ", 01.01.2015 
ные НН и ННВ Швеция 
Колонки топливораздаточ- Global Star n Global 50796-12 1 год 47651 Фирма "Dresser Wayne АВ", 10.08.2017 
нье Сепішу Швеция 
Колонки топливораздаточ- Horizon 50333-12 1 год 47084 Фирма "Сйрагсо Іпс.", США 04.07.2017 


ные 
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Колонки топливораздаточ- М 6XX 37957-08 1 год 31798 Фирма "М-М PETROL EKİP- 01.06.2013 
ные MANLARI ЗАМАУІ уе Tİ- 
CARET LTD. STI", Турция 
Колонки топливораздаточ- М 86X 37956-08 1 год 31797 Фирма "М-М PETROL EKİP- 01.06.2013 
ные MANLARI SANAYİ уе Tİ- 
CARET LTD. STI", Турция 
Колонки топливораздаточ- М8 14199-08 1 год 32387 Фирма "ОУ Autotank АВ", 01.09.2013 
ные Финляндия 
Колонки топливораздаточ- Мог! сапе 25487-03 1 год 15741 Фирма "ОУ Ашюйапк АВ", 01.09.2013 
нье Финляндия 
Колонки топливораздаточ- NOVA 1КЕД..., NOVA 25301-09 1 год 35775 ООО "АЗТ Славутич", YK- 01.08.2014 
ные 2КЕД... раина, г.Краматорск 
Колонки топливораздаточ- Quantium 22738-08 1 год 31050 Фирма "Tokheim", Велико- 01.04.2013 
ные британия 
Колонки топливораздаточ- Quantium мод. 110, 41832-09 1 год 36830 Фирма "Tokheim UK Ша.", 01.12.2014 
ные 210, 310, 410, 510 Великобритания 
Колонки топливораздаточ- ВХЈ-ххххХ 38617-08 1 год 32706 Фирма "Xiamen Rongxing 01.10.2013 
ные New Century Petroleum 
Equipment MFG. Co., Ltd.", 
Китай 
Колонки топливораздаточ- 5К700-2 51970-12 1год 49015 Фирма "Сірагсо GmbH 8 Со. 20.12.2017 
нье КС", Германия 
Колонки топливораздаточ- 5К700-2/397, 5К700- 39407-08 1 год 33850 Фирма "СИБагсо GmbH 8 Со. 01.01.2014 
ные 2100 КС", Германия 
Колонки топливораздаточ- 5К700-2/Нопгоп 50332-12 1 год 47086 Фирма "СПрагсо GmbH 8 Со. 04.07.2017 
нье КС", Германия 
Колонки топливораздаточ- 5К-ҒОМ мод. SK10, 51341-12 1 год 48332 Фирма "Beijing Sanki Petro- 02.10.2017 
нье 5К22, $К52, 5К65 и leum Technology Co., Ltd.", 
SK66 Китай 
Колонки топливораздаточ- ҮУ-іпе 46хх.ххх, У-іпе 14075-08 1 год 34524 Фирма "Adast Systems, а.5.", 01.01.2014 
нье 4 7хх.ххх Чехия 
Колонки топливораздаточ- ҮУ-іпе 899х.ххх 14074-08 1 год 34522 Фирма "Adast Systems, a.s.", 01.01.2014 
нье Чехия 
Колонки топливораздаточ- 25. ХХХ 39106-08 1 год 334 14 Фирма "Scheidt в Bachmann 01.12.2013 
нье GmbH", Германия 
Колонки топливораздаточ- 25.24ХХ 20384-08 1 год 33280 Фирма "Scheidt в Bachmann 01.11.2013 
нье GmbH", Германия 
Колонки топливораздаточ- 75.М276ХХХ 20382-08 1 год 33281 Фирма "Scheidt в Bachmann 01.11.2013 
ные GmbH", Германия 
Колонки топливораздаточ- АЗС 31731-11 1год 42799 Фирма "Zhejiang Lanfeng 08.06.2016 
нье Machine Co., Ша.", Китай 
Колонки топливораздаточ- Шелыф...Х КЕД-Х- 41443-09 1год 36261 ООО "НПК Шельф", Украи- 01.10.2014 
ные 0.25-Х-Х... на, г.Дебальцево 
Колонки топливораздаточ- NOVA... LPG 41008-09 1 год 35798 ООО "АЗТ Славутич", Ук- 01.08.2014 
ные для сжиженного газа раина, г.Краматорск 
Колонки топливораздаточ- СіІеапҒиеі серии 42712-09 1 год 37881 Фирма "Clean Fueling Tech- 01.01.2015 
нье сжиженного газа 4000, 6000, 7000, nologies Іпс.", США 
8000 
Комплексы измерения уров- РКОТКАС 52344-12 3 roga 49427 Фирма "VEGA Grieshaber 29.12.2017 
ня и плотности радиоизо- КС", Германия 
топные 
Комплексы измерения уров- РКОТКАС 52344-12 З года 49428 Фирма "МЕСА Атегісаѕ 29.12.2017 
ня и плотности радиоизо- Іпс.", США 
топные 
Мензурки Labtex 24618-03 Первич- 14665 Фирма "Yancheng City 01.10.2013 
ная по- Huaou Industry Ltd. 
верка при Сотрапу", Китай 
ввозе в 
РФ 
Мензурки вместимостью 50, 28398-09 Поверка 38446 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.01.2015 
100, 250, 500, 1000 мл при вы- раина, г.Червонозаводское 
пуске 
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Мензурки вместимостью 50, 42824-09 Первич- 37962 Фирма "Jurong Спепахта 01.01.2015 
100, 250, 500, 1000 мл ная по- Glass Instrument Factory", 
верка при Китай 
ввозе в 
РФ 
Мерники металлические J 44080-10 1 год 39393 Фирма "Seraphin Test Meas- 01.04.2015 
эталонные 1-го разряда иге Со.", США 
Мерники металлические М 28515-09 1год 38730 Фирма "Seraphin Тез! Meas- 01.01.2015 
эталонные 1-го разряда иге Со.", США 
Мерники технические верти- 5У, ЗН 46580-11 1год 42364 АО Машиностроительный 01.04.2016 
кальные и горизонтальные завод "АЗТКА", Литва, 
1-го класса г.Алитус 
Мерники эталонные 2-го М2Р. 29817-11 1 год 42663 Киевское опытно- 19.05.2016 
разряда производственное предпри- 
ятие "Контакт" УТОГ, Украи- 
на, г.Киев 
Метроштоки МШИ-2.5, МШИ-3.5, 19775-00 1 год 43450 ООО "АЗТ Славутич", Ук- 03.08.2016 
МШИ-4.5 раина, г.Краматорск 
Метроштоки МШС 21584-01 1год 45235 Украинское общество глухих 19.01.2017 
"УТОГ". СПКТБ "УТОГ", Ук- 
раина, г.Киев 
Метроштоки МШТм 36694-08 1 год 30253 ЗАО "Опика", Беларусь, 01.02.2013 
г.Молодечно 
Метроштоки сборные МША-А 20264-00 1год 42662 Киевское опытно- 19.05.2016 
производственное предпри- 
ятие "Контакт" УТОГ, Украи- 
на, г.Киев 
Микробюретки 30382-08 Первич- 31256 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.05.2013 
ная по- раина, г.Червонозаводское 
верка при 
ввозе в 
РФ 
Микропипетки исп. 1 и2 37558-08 Первич- 31244 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.05.2013 
ная по- раина, г.Червонозаводское 
верка при 
ввозе в 
РФ 
Осадкомеры ОМК360, ОМК370 43550-10 1год 38862 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.04.2015 
ляндия 
Осадкомеры RG13/RG13H 14896-09 1 год 35825 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.08.2014 
ляндия 
Осадкомеры VRG101 42933-09 1 год 38261 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.01.2015 
ляндия 
Пипетки ВЕАЧВКАМОЬ® 31458-06 Поверка 23567 Фирма "BRAND GmbH + Со. 01.04.2016 
при вы- КС", Германия 
пуске 
Пипетки 2-го класса точно- 42828-09 Первич- 37966 Фирма "Jurong Спепахта 01.01.2015 
сти ная по- Glass Instrument Factory", 
верка при Китай 
ввозе в 
РФ 
Пипетки градуированные ВЕАЧВВКАМО® 31456-06 Поверка 23565 Фирма "BRAND GmbH + Со. 01.04.2016 
при вы- КС", Германия 
пуске 
Пипетки градуированные 44190-10 Поверка 39648 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.04.2015 
без установленного време- при вы- раина, г.Червонозаводское 
ни ожидания 1-го и 2-го пуске 
классов точности 
Пипетки градуированные 45093-10 Первич- 40681 Фирма "Isolab Габогдегаїе 01.08.2015 
класса точности АЗ ная по- GmbH", Германия 
верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
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Пипетки градуированные Schott Duran 46720-11 Первич- 42586 Фирма "DURAN Group 25.04.2016 
классов А5, В ная по- GmbH", Германия 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Пипетки с одной отметкой 24424-08 Первич- 30318 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.01.2013 
1-го и 2-го классов точности ная по- раина, г.Червонозаводское 
верка при 
ввозе в 
РФ 
Пипетки с одной отметкой Schott Duran 46721-11 Первич- 42587 Фирма "DURAN Group 25.04.2016 
классов А5, B ная по- GmbH", Германия 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Пипетки стеклянные с одной 45091-10 Первич- 40679 Фирма "Isolab Габогдегаїе 01.08.2015 
отметкой класса точности ная по- GmbH", Германия 
Аз верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Полуприцепы-цистерны 5ТВ 51979-12 2года 49026 Фирма "КаззБопгег 20.12.2017 
Fahrzeugwerke GmbH", Fep- 
мания 
Полуприцепы-цистерны для А(ЗОУАС2К 41111-09 2 года 35906 Фирма "ROS Коса |пдох 01.09.2014 
светльх нефтепродуктов Equipos Е Ingenieria, S.L.", 
Испания 
Преобразователи измери- Waterpilot 17575-09 4и2 года 36497 Фирма "Endress+Hauser 01.10.2014 
тельные давления и уровня GmbH + Со. КС", Германия 
Преобразователи измери- Batching Master 110/ 42549-09 1 год 37638 Фирма "IBS ВаісһСопігоі 01.01.2015 
тельные дозируюшие 1101/210/210і GmbH", Германия 
Преобразователи измери- TSK/E 44890-10 2 года 40450 Фирма "Jola Зрегавспайег 01.08.2015 
тельные уровня жидкости К.Маш! & Со. КС", Германия 
поплавковые 
Преобразователи уровня JUPITER 38263-08 1 год 32259 Фирма "Magnetrol Interna- 01.08.2013 
tional М.М.", Бельгия (торго- 
вая марка "Orion Instru- 
ments") 
Преобразователи уровня 12610, 12631, 13610, 39083-08 2 года 33390 Фирма "Princo Instruments 01.11.2013 
L4610 Inc.", США 
Преобразователи уровня R82 45187-10 1 год 40755 Фирма "МАСМЕТКОІ Inter- 01.08.2015 
national М.\/.", Бельгия 
Преобразователи уровня ММОРКЕЗЗ М и 44647-10 2 года 40177 Фирма "ММЕЕСО рап 01.08.2015 
гидростатические ММОРКЕЗЗ D Elektronika Rt.", Венгрия 
Преобразователи уровня 144ГОЛ МО, 48164-11 4 года 44360 Фирма "Foxboro Eckardt 31.10.2016 
измерительные буйковые 244 ОЛ МР GmbH", Германия 
Преобразователи уровня МісготкЕК Н 43970-10 2года 39377 Фирма "NIVELCO рап 01.04.2015 
микроволновые Elektronika Rt.", Венгрия 
Преобразователи уровня ЕазуТКЕК (модифи- 44646-10 2 года 40176 Фирма "ММЕЕСО рап 01.08.2015 
ультразвуковые кации ЗС, ЗСО, ӘР) Elektronika Rt.", Венгрия 
Преобразователи- 1015/1016, 39577-08 2 года 34024 Фирма "Heinrich Kubler АС - 01.01.2014 
индикаторы уровня 1015/1016 mini КЕС Level АС", Швейцария 
Приборы дозирования жид- 35292-12 Первич- 47640 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 10.08.2017 
кости ная по- раина, г.Червонозаводское 
верка до 
ввода в 
эксплуа- 
тацию 
Пробирки мерные лабора- исп. 1, 2 42829-09 Первич- 37967 Фирма "Jurong Спепахта 01.01.2015 
торные ная по- Glass Instrument Factory", 
верка при Китай 
ввозе в 
РФ 
Пробоотборники воздуха МА5-100 Есо 30889-12 1 год 46295 Фирма "Мегск КСаА", Гер- 23.04.2017 
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Резервуары стальные гори- УТ 45168-10 5 лет 40736 Фирма SIA "/АЕТАМК$", 01.08.2015 
зонтальные цилиндрические Латвия 
Сигнализаторы уровня em- Коігоп 805 40502-09 1год 35262 Фирма "МАСМЕТКОІ Inter- 01.06.2014 
костные national М.\/.", Бельгия 
Сигнализаторы уровня no- Моаиіехе! EZ, Smart 23371-08 1 год 31450 Фирма "МАСМЕТКОЕ Inter- 01.06.2013 
плавковые EZ Modulevel и EZ national N.V.", Бельгия 
Modulevel Smart 11 
Сигнализаторы уровня pa- Eclipse 705 n Eclipse 41349-09 1 год 36158 Фирма "МАСМЕТКОЕ Inter- 01.10.2014 
дарные Aurora national М.М." Бельгия 
Системы измерений уровня SiteSentinel 50788-12 4 года 47642 Фирма "OPW Fuel Manage- 10.08.2017 
и контроля утечек ment Systems (OPW FMS)", 
США 
Системы измерительно- АЗС BRIOIL 43126-09 1 год 38368 Фирма SIA "ZRF BRIO", Лат- 01.01.2015 
управляющие вия 
Системы учета и контроля Entis 48875-12 2 ropa 45260 Фирма "Enraf B.V.", Нидер- 19.01.2017 
резервуарных запасов ланды 
Сканеры лазерные двух- 1020 39554-08 1 год 33903 Фирма "К-Тек ПС", США 01.01.2014 
мерные измерительные 
Сканеры лазерные двух- 1м20 39553-08 1 год 33902 Фирма "К-Тек ПС", США 01.01.2014 
мерные измерительные 
Сканеры лазерные трех- LM3D, ІМЗр/Т 39552-08 1 год 33901 Фирма "К-Тек LLC", США 01.01.2014 
мерные измерительные 
Стаканы мерные 36237-07 Поверка 29695 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.12.2012 
при вы- раина, г.Червонозаводское 
пуске 
Указатели уровня магнит- Vizual и Atlas 45185-10 1 год 40753 Фирма "МАСМЕТКОЕ Inter- 01.08.2015 
ные national М.\/.", Бельгия 
Уровнемеры 3300 25547-12 4 года 47123 Фирма "Rosemount [пс.", 09.07.2017 
США 
Уровнемеры 3300 25547-12 4 года 47124 Фирма "Rosemount Tank 09.07.2017 
Radar АВ", Швеция 
Уровнемеры 3300 25547-12 4 года 47125 Фирма "Emerson Process 09.07.2017 
Management Asia Pacific Pte 
Ltd.", Сингапур 
Уровнемеры 5400 30247-11 2года 44186 Фирма "Rosemount Tank 21.10.2016 
Radar АВ", Швеция 
Уровнемеры 5400 30247-11 2года 44187 Фирма "Emerson Process 21.10.2016 
Management Asia Pacific Pte 
Ltd.", Сингапур 
Уровнемеры 5400 30247-11 2года 44188 Фирма "Rosemount [пс.", 21.10.2016 
США 
Уровнемеры ВМ26 43911-12 4года 45356 Фирма "ККОНМЕ $.А.5$.", 02.02.2017 
Франция 
Уровнемеры ОРТІРІ ЕХ 1300 С 45408-10 4года 41054 Фирма "ККОНМЕ 8.А.8.", 01.08.2015 
Франция 
Уровнемеры ОТТ Карешспюо KL 41554-09 2 года 36480 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.10.2014 
010 и КЕ 010 ТМ GmbH 8 СО. КС", Германия 
Уровнемеры байпасные no- BLE 28258-04 2 года 19359 Фирма "КЗК KUEBLER 01.04.2015 
плавковые Міуеау-Меввіесһпік АС", 
Германия 
Уровнемеры буйковые 249-2500, 249- 14164-09 1год 35506 Компания "Fisher Controls In- 01.07.2014 
DLC3000 ternational LLC", США 
Уровнемеры буйковые 249-2500, 249- 14164-09 1год 35506/1 Компания "Етегзоп Ргосез$ 01.07.2014 
01с3000 Management", Франция 
Уровнемеры буйковые 249-2500, 249- 14164-09 1год 35506/2 Компания "Emerson Process 01.07.2014 
01с3000 Мападетеп! КН", Венгрия 
Уровнемеры буйковые BW 25 48217-11 З года 44433 Фирма "ККОНМЕ Messtech- 22.11.2016 
nik GmbH 8 Со. КС", Герма- 
ния 
Уровнемеры буйковье ЕЗ Модшеуе! 51509-12 4 года 48472 Фирма "МАСМЕТКОГ Inter- 19.10.2017 
пайопа! М.\/.", Бельгия 
Уровнемеры буйковые Ргоѕегуо 45098-10 2 года 40686 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2015 
Yamanashi Со. Ша.", Япония 
Уровнемеры волноводные Eclipse 705 и Eclipse 51508-12 З года 48471 Фирма "МАСМЕТКОІ Inter- 19.10.2017 
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Уровнемеры волноводнье 5300 38679-08 2года 32768 Фирма "Rosemount Tank 01.10.2013 
радарнье Кадаг АВ", Швеция 
Уровнемеры емкостные СЕМ-36 43418-09 1 год 38720 Фирма "Опе! $.г.о.", Чехия 01.01.2015 
Уровнемеры емкостные Нашсар 36668-08 2 года 30245 Фирма "Endress+Hauser 01.02.2013 
GmbH + Со. КС", Германия 
Уровнемеры емкостные МЕСАСАГ 6“ 32242-12 5 лет 45253 Фирма "МЕСА Спезпабег 19.01.2017 
КС", Германия 
Уровнемеры контактные МЕСАНГЕХ 6* 27284-09 З года 35218 Фирма "МЕСА Спезпабег 01.06.2014 
микроволновые КС", Германия 
Уровнемеры магнитные по- ПА 48216-11 2 года 44431 Фирма "пка-Ашотайоп 22.11.2016 
плавковье GmbH", Германия 
Уровнемеры магнитные no- Maglink 5*** 47987-11 З года 44116 Фирма "пка-Ашотайоп 11.10.2016 
плавковые GmbH", Германия 
Уровнемеры магнитострик- Franklin Fueling 31859-09 2года 36650 Фирма "Franklin Fueling Sys- 01.11.2014 
ционные Systems (ІМСОМ) 1етв"/"МСОМ", США 
Уровнемеры магнитострик- LTM мод. ІТМ-250, 46023-10 5 лет 42036 Фирма "ISE Мадесп", США 28.12.2015 
ционные ЕТМ-300, ІТМ-350 
Уровнемеры магнитострик- МЕЕОЕК-КООТ 16333-09 2 года 37652 Фирма "МЕЕОЕК-КООТ 01.01.2015 
ционнье Со", США 
Уровнемеры микроволно- KSR-GT611, KSR- 35552-07 2 roga 28816 Фирма "KSR KUEBLER 01.08.2017 
вье СТ622, КЗК-СТ655, Міуеаи-Меввіесһпік АС", 
KSR-GT666, KSR- Германия 
СТ677 
Уровнемеры микроволно- Місгоріоі М, 17672-08 2года 31102 Фирма "Endress+Hauser 01.04.2013 
вье Місгоріоі $ GmbH + Со. КС", Германия 
Уровнемеры микроволно- Sitrans LR 42885-09 1 год 38138 Фирма "Siemens МИНгоп!с$ 01.01.2015 
вые Process Instruments Іпс.", 
Канада 
Уровнемеры микроволно- VEGAPULS 6“ 27283-12 5 лет 45254 Фирма "VEGA Спезпабег 19.01.2017 
вые бесконтактные КС", Германия 
Уровнемеры микроимпульс- Levelflex ЕМР5* 47249-11 4 года 43235 Фирма "Endress+Hauser 19.07.2016 
ные GmbH + Со. КС", Германия 
Уровнемеры микроимпульс- |Геуейех М 26355-09 2 года 35796 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2014 
ные GmbH + Со. КС", Германия 
Уровнемеры переносные НЕКМейс ОТтеег 27406-09 1 год 38394 Фирма "Honeywell ЕпгаҒ 01.01.2015 
электронные Оех, НЕКМейс Tanksystem ЗА", Швейцария 
UTImeter с1ех2000 
Уровнемеры поплавковые 854 45193-10 2года 40796 Фирма "ЕпгаҒ В.М.", Нидер- 01.08.2015 
ланды 
Уровнемеры поплавковые LME 28257-04 2 ropa 19358 Фирма "KSR KUEBLER 01.04.2015 
Niveau-Messtechnik AG", 
Германия 
Уровнемеры поплавковые OTT Твайтедез 41339-09 2 года 36221 Фирма "OTT MESSTECHNIK 01.10.2014 
GmbH 8 СО. КС", Германия 
Уровнемеры радарные 5600 (мод. 5601) 25548-08 1год 32795 Фирма "Rosemount Tank 01.10.2013 
Radar АВ", Швеция 
Уровнемеры радарные ВМ 70 А, ВМ 70 М, 13889-08 3 roga 33275 Фирма "Krohne", Германия 01.11.2013 
ВМ 70 P, ВМ 700, ВМ 
702 
Уровнемеры радарные ОРТІМ/АУЕ 7300 С 45407-10 4 года 41053 Фирма "ККОНМЕ $.А.5.", 01.08.2015 
Франция 
Уровнемеры радарные Pulsar R05 30190-05 1 год 22002 Фирма "MAGNETROL Inter- 20.11.2017 
national N.V.", Бельгия 
Уровнемеры радарные Rosemount 59005 50131-12 5лет 46866 Фирма "Rosemount Tank 26.06.2017 
Radar АВ", Швеция 
Уровнемеры радарные Rosemount ТапкКа- 18259-04 5 лет 17108/1 Фирма "Rosemount Tank 01.07.2014 
dar PRO (TH43) Radar", Швеция 
(старое обозначение 
«Saab ТапкКадаг» 
РКО (ТН-43) 
Уровнемеры радарные Rosemount ТапкКа- 19092-09 5 лет 35507 Фирма "Rosemount Tank 01.07.2014 
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dar REX (RTG 3920, 
RTG 3930, RTG 
3950, RTG 3960) 


Radar", Швеция 


27.29.02 


Наименование СИ Обозначение ад МПИ NS гари Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Уровнемеры радарные ЗтапКадаг 48856-12 5 лет 45234 Фирма "Епга В.\/.", Нидер- 19.01.2017 
ланды 
Уровнемеры ультразвуко- 222573-001 43131-09 1 год 38373 Фирма "National Oilwell 01.01.2015 
вые Varco ІР, а.р.а.: М/О Токо", 
США 
Уровнемеры ультразвуко- 3100 45406-11 З года 43742 Фирма "Мобгеу Limited", Be- 05.09.2016 
вые ликобритания 
Уровнемеры ультразвуко- 40224300-004 43134-09 1 год 38376 Фирма "National Oilwell 01.01.2015 
вые Varco ІР, а.р.а.: М/О Токо", 
США 
Уровнемеры ультразвуко- 8175 41310-09 2 года 36191 Фирма "Burkert Сопготайс 01.10.2014 
вые ЗА$", Франция 
Уровнемеры ультразвуко- ОРТІЗООМР 3000 50180-12 4 года 46894 Фирма "ККОНМЕ Меѕѕїесһ- 26.06.2017 
вые nik GmbH 8 Со. КС", Герма- 
ния 
Уровнемеры ультразвуко- РКОВЕ мод. Тһе 50336-12 1 год 47133 Фирма "Siemens АС", nog- 09.07.2017 
вые Probe и SITRANS разделение "Siemens Can- 
PROBE LU ada Limited Inc.", Канада 
Уровнемеры ультразвуко- PROBE мод. The 50336-12 1 год 47134 Фирма "Ѕіетепѕ АС", под- 09.07.2017 
вые Probe и SITRANS разделение "Siemens Sen- 
PROBE LU sors and Communication 
Ltd.", Китай 
Уровнемеры ультразвуко- Prosonic, Prosonic M, 17670-08 2 roga 31101 Фирма "Endress+Hauser 01.04.2013 
вые Ргозопк Т, Ргоѕопіс GmbH + Со. КС", Германия 
$ 
Уровнемеры ультразвуко- Ш.М-53м-02, ULM- 43521-09 1 год 38753 Фирма "Опе! $.г.о.", Чехия 01.01.2015 
вые 53№-06, ULM-53N-10, 
ULM-53N-20, ULM- 
55N-02, ULM-55N-06, 
ULM-55N-10, ULM- 
55Xi-02, ULM-55Xi-06 
Уровнемеры ультразвуко- VEGASON 6* 27282-09 3 года 35216 Фирма "VEGA Grieshaber 01.06.2014 
вые бесконтактные КС", Германия 
Уровнемеры ультразвуко- УУП1-П... 39598-08 2года 34035 ООО "НД ЛТД", Украина, 01.01.2014 
вые портативные г.Киев 
Уровнемеры ультразвуко- УУП1-П... 48866-12 2 года 45245 ООО "НД ТЕХНОЛОДЖИ", 19.01.2017 
вые портативные Украина, г.Киев 
Уровнемеры ультразвуко- Капдег мод. Нудго 49126-12 1 год 45586 Фирма "Siemens АС", nog- 24.02.2017 
вые с преобразователями Капдег 200, Нудго разделение "Siemens Can- 
Ranger Plus, Multi ada Limited Inc.", Канада 
Ranger 100/200, Multi 
Ranger Plus, OCM III, 
Inter Ranger DPS 300 
(уровнемеры); ST, 
XCT, XPS, XRS (npe- 
образователи) 
Уровнемеры ультразвуко- Капдег мод. Нудго 49126-12 1 год 45587 Фирма "Ѕіетепѕ АС", под- 24.02.2017 
вые с преобразователями Капдег 200, Нуаго разделение "Siemens Sen- 
Ranger Plus, Multi sors and Communication 
Ranger 100/200, Multi Ltd.", Китай 
Ranger Plus, OCM III, 
Inter Ranger DPS 300 
(уровнемеры); ST, 
XCT, XPS, XRS (npe- 
образователи) 
Уровнемеры ультразвуко- SITRANS LU мод. 50337-12 1 год 47135 Фирма "Siemens AG", nog- 09.07.2017 


вые с преобразователями 


SITRANS 1101, 
SITRANS 1002, 
SITRANS 11010 
(уровнемеры); ЗТ, 
ХСТ, XPS, XRS, XLT 
(преобразователи) 


разделение "Siemens Sen- 
sors and Communication 
Ltd.", Китай 
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27.29.02 


Наименование СИ Обозначение ЫДЫ MAN Ne cepta Изготовитель Срок neŭ- 
реестра свид. ствия 
Уровнемеры ультразвуко- SITRANS LU мод. 50337-12 1 год 47136 Фирма "Ѕіетепѕ АС", под- 09.07.2017 
вые с преобразователями SITRANS 1001, разделение "Ѕіетепѕ Сап- 
SITRANS 1002, ааа Limited Іпс.", Канада 
SITRANS 11010 
(уровнемеры); ЗТ, 
ХСТ, XPS, XRS, XLT 
(преобразователи) 
Уровнемеры электронные НЕКМейс UTImeter 51436-12 1 год 48368 Фирма "Епга! Tanksystem 22.10.2017 
переноснье ЗА", Швейцария 
Уровнемеры-сигнализаторы УУС-... 39597-08 2 года 34034 ООО "НД ЛТД", Украина, 01.01.2014 
ультразвуковые г.Киев 
Уровнемеры-сигнализаторы УУС-... 48865-12 2 года 45244 ООО "НД ТЕХНОЛОДЖИ", 19.01.2017 
ультразвуковые Украина, г.Киев 
Устройства дозирующие Dosimat 22232-08 1 год 33473 Фирма "Меігоһт", Швейца- 01.12.2013 
рия 
Устройства измерительные D 2401-2 14706-12 2года 45726 Фирма "ММС", Великобри- 06.03.2017 
тания 
Устройства измерительные ҒА8-ІС-М4, FAS-LC- 17166-08 4 года 32265 Фирма "Низзадаз-Ападеп 01.08.2013 
М5, FAS-LC-M7, GmbH", Германия 
ҒА5-І.С-М15, FAS- 
ІС-М30, ҒА5-І С- 
М120 
Устройства отбора проб M Air T 26089-12 1 год 47941 Компания "Millipore $.А.$.", 29.08.2017 
воздуха Франция 
Цилиндры ВЕАЧВКАМО®, 31459-06 Поверка 23568 Фирма "BRAND GmbH + Со. 01.04.2016 
РЕАЗТВКАМО® при вы- КС", Германия 
пуске 
Цилиндры 1-го и 2-го клас- 42826-09 Первич- 37964 Фирма "Jurong Спепахта 01.01.2015 
сов точности ная по- Glass Instrument Factory", 
верка при Китай 
ввозе в 
РФ 
Цилиндры мерные лабора- 22760-09 Поверка 37563 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.01.2015 
торные стеклянные 1-го и 2- при вы- раина, г.Червонозаводское 
го классов точности пуске 
Цилиндры мерные лабора- 37576-08 Первич- 31346 Фирма "Bibby Зет Ltd.", 01.05.2013 
торные стеклянные 1-го ная по- Великобритания 
класса точности верка при 
ввозе в 
РФ 
Цилиндры мерные пласти- 46384-11 Поверка 42148 Фирма "KARTELL 5.р.А.", 01.03.2016 
ковые при вы- Италия 
пуске 
Цилиндры мерные стеклян- 45088-10 Первич- 40676 Фирма "Isolab Габогдегаїе 01.08.2015 
ные класса точности А ная по- GmbH", Германия 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
27.30 Измерения давления, вакуумные измерения 
Наименование СИ Обозначение МЕ ГОС: MAN Десерт Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы давления Ha- ЕКАУАР 37969-08 1 год 31774 Фирма "Егауйсз GmbH", As- 01.06.2013 
сышенных паров стрия 
Анализаторы давления Ha- МІМІУАР VPS, 24314-08 1 год 31775 Фирма "Grabner Instruments 01.06.2013 
сышенных паров МІМІУАР МРЗН Messtechnik GmbH", Австрия 
Анализаторы давления Ha- SETAVAP II 38663-08 1 год 32752 Фирма "Ѕќапһоре-Ѕеќа", Be- 01.10.2013 
сыщенных паров ликобритания 
Анализаторы давления Ha- КУР-4 39012-08 1 год 33261 Фирма "Вапес Вепке 01.11.2013 
сышенных паров поточные GmbH", Германия 
Анализаторы давления па- МІМІУАР УРХрегі 52198-12 1год 49267 Фирма "Grabner Instruments 24.12.2017 


ров 
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Messtechnik GmbH", Австрия 


27.30 


Наименование СИ Обозначение 6. МПИ NS арте Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Анализаторы упругости na- РРА4100КУР 14102-04 1 год 18396 Фирма "АВВ Іпс.", США 01.01.2015 
ров 
Барометры цифровые РТВЗЗО 42508-09 1 год 37801 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.01.2015 
ляндия 
Барометры цифровые РТВ200 41804-09 1год 36910 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.12.2014 
ляндия 
Вакуумметры вязкостные с SRG 40361-09 1 год 34922 Компания "МК$ 01.05.2014 
вращающимся шариком Instruments", Германия 
Вакуумметры деформаци- ВДТО-3 40410-09 1год 35040 Фирма "Alex 5&Е" SRL, 01.05.2014 
онно-термопарные зталон- Молдова, г.Кишинев 
нье 
Вакуумметры емкостнье Оук 2, DVR 3, СМС 51917-12 1 год 48913 Компания "VACUUBRAND 30.11.2017 
3000, ОСР 3000 У5К СМВН + СО КС", Германия 
3000, СМС 3000 У5К 
3000 
Вакуумметры ионизацион- АІСХ 44388-10 1год 39861 Фирма "Edwards Limited", 01.04.2015 
ные Великобритания 
Вакуумметры ионизацион- IGM400, 15М401 51327-12 1год 48226 Компания "InstruTech, Іпс.", 26.09.2017 
ные США 
Вакуумметры мембранно- Вагосе! 36126-07 1 год 29543 Фирма "Edwards Limited", 01.11.2012 
емкостнье Великобритания 
Вакуумметры мембранно- Вагосе! 36126-07 1 год 29543/1 Компания "Edwards Іпс.", 01.11.2012 
емкостные США 
Вакуумметры мембранно- Уасігоп серии 700 36252-07 1 год 29720 Фирма "Setra Systems пс", 01.12.2012 
емкостные США 
Вакуумметры сопротивле- АРС 44391-10 1год 39864 Фирма "Edwards Limited", 01.04.2015 
HNA Великобритания 
Вакуумметры тепловье СМС 3000 VSP 3000, 51918-12 1 год 48914 Компания "VACUUBRAND 30.11.2017 
ОСР 3000 МЗР 3000 СМВН + СО КС", Германия 
Вакуумметры тепловые CVG101, СУМ201, 51328-12 1 год 48227 Компания "InstruTech, Іпс.", 26.09.2017 
СУМ211 США 
Вакуумметры тепловые VD 43629-10 1 год 38919 Компания "Thyracont Vac- 01.04.2015 
uum Instruments GmbH", 
Германия 
Вакуумметры тепловые VSP 44060-10 1 год 39541 Компания "Thyracont Vac- 01.04.2015 
uum Instruments GmbH", 
Германия 
Вакуумметры широкодиапа- 16М402 51329-12 1год 48228 Компания "InstruTech, Іпс.", 26.09.2017 
зонные США 
Вакуумметры электронные СС-10и МРххК 43630-10 1год 38918 Фирма "Тееуас А Омвюп о 01.04.2015 
со встроенньм дисплеем Тһе Fredericks Company", 
США 
Вакуумметры, тягомеры по- ВП (вакуумметры), 28543-10 1год 39163 СООО "Завод теплотехни- 01.04.2015 
казываюшие ТП (тягомеры) ческих приборов", Беларусь, 
г.Минск 
Датчики ТНЕКМОУАС ТТК 46421-11 1год 42244 Фирма "Oerlikon Leybold 04.03.2016 
91 230 035 Vacuum GmbH", Германия 
Датчики атмосферного дав- 8355.03 39390-08 1 год 33750 Фирма "Lufft Mess- und Re- 01.01.2014 
ления дейесһпік GmbH", Германия 
Датчики давления 1151 мод. ОР, АР, 13849-04 2 года 39253 Фирма "Rosemount [пс.", 01.04.2015 
ОР, НР, LT США 
Датчики давления 1151 мод. СР, АР, 13849-04 2 года 39253/1 Фирма "Emerson Process 01.04.2015 
DP, HP, LT Management GmbH & Co. 
OHG", Германия 
Датчики давления 1151 мод. СР, АР, 13849-04 2 года 39253/2 Фирма "Emerson Process 01.04.2015 
DP, HP, LT Management Asia Pacific Pte 
Ltd.", Сингапур 
Датчики давления 1151 мод. СР, АР, 13849-04 2 года 39253/3 Фирма "Beijing Rosemount 01.04.2015 
DP, HP, LT Far East Instrument Co., Ltd.", 
Китай 
Датчики давления 141СР, 142 АР, 39805-08 3 года 34226 Фирма "Foxboro Eckardt 01.01.2014 
143DP GmbH", Германия 
Датчики давления 2000, 2000-ЗАМ, 47964-11 2 года 44134 Фирма "КГАУ- 14.10.2016 


СЕК-2000, 8000, 
8000-5АМ, СЕК-8000 


INSTRUMENTS В.М.", Ни- 
дерланды 
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Наименование СИ Обозначение Голое. МПИ № серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Датчики давления 2051С, 20511 39531-08 2года 33825 Фирма "Rosemount [пс.", 01.01.2014 
США 
Датчики давления 2051С, 20511 39531-08 2года 33825/1 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
Management GmbH & Co. 
ОНС", Германия 
Датчики давления 2051C, 20511. 39531-08 2года 33825/2 Фирма "Beijing Rosemount 01.01.2014 
Far East Instrument Co., Ltd.", 
Китай 
Датчики давления 2051С, 20511 39531-08 2года 33825/3 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
Management Asia Pacific Pte 
Ltd.", Сингапур 
Датчики давления 2051Т 39530-08 2года 33824 Фирма "Rosemount [пс.", 01.01.2014 
США 
Датчики давления 2051Т 39530-08 2года 33824/1 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
Management GmbH & Co. 
OHG", Германия 
Датчики давления 2051Т 39530-08 2года 3382422 Фирма "Beijing Rosemount 01.01.2014 
Far East Instrument Co., Ltd.", 
Китай 
Датчики давления 2051Т 39530-08 2года 33824/3 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
Management Asia Pacific Pte 
Ltd.", Сингапур 
Датчики давления 209, 231, 256, 267 45549-10 2 года 41187 Фирма "Setra Systems Іпс.", 01.08.2015 
США 
Датчики давления 8311 45904-10 1 год 41583 Фирма "Burkert $.А.$.", 01.08.2015 
Франция 
Датчики давления 8323 45908-10 1 год 41587 Фирма "Burkert $.А.$.", 01.08.2015 
Франция 
Датчики давления ВЗР 51922-12 2 года 48918 Фирма "Balluff GmbH", Fep- 30.11.2017 
мания 
Датчики давления БА, DAI, ОАХ, DAP, 40101-08 1 год 34636 Фирма "Спеиѕѕ 01.01.2014 
ОАР Kunststofftechnik GmbH", 
Германия 
Датчики давления Осуу-10(К), ОСУ- 40261-08 1 год 34876 Фирма "Ог.Вгапа! GmbH", 01.01.2014 
10(К), 062-10(К), Германия 
ОСМу-12(К)-НЕ, 
DGW-11(K), ОСУ- 
11(К), 062-11(К), 
DGY-12(K), DGZ- 
12(K) 
Датчики давления DLM, DPL 44390-10 2 roga 39863 Фирма "Thermokon Sen- 01.04.2015 
sortechnik GmbH", Германия 
Датчики давления ОР 48893-12 1 год 45282 Фирма "Johnson Controls 24.01.2017 
Systems & Service GmbH", 
Германия 
Датчики давления ОРТ 45081-10 1 год 40652 Фирма "Тһегтокоп Sen- 01.08.2015 
и 2года зопесппк GmbH", Германия 
Датчики давления ОК, НР/НРН, 47233-11 2 года 43190 Фирма "Атетек Power In- 15.07.2016 
РО/РОН, РА/РС, struments", США 
DCT 
Датчики давления Нудгобаг, Hydrobar | 49938-12 2 года 46622 Фирма "КГАУ- 28.05.2017 
INSTRUMENTS В.М.", Ни- 
дерланды 
Датчики давления /А 15863-08 3 roga 34229 Фирма "Invensys Systems 01.01.2014 
Inc.", США 
Датчики давления Р121 38275-08 2 года 32220 Фирма "Модіпа Messtechnik 01.08.2013 
GmbH", Германия 
Датчики давления Р15, P2V 41945-09 1 год 36995 Фирма "Нойіпдег Baldwin 01.12.2014 
Messtechnik GmbH", Герма- 
HNA 
Датчики давления РЗМВ, РЗМВР, 41944-09 1 год 36994 Фирма "Hottinger Baldwin 01.12.2014 
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P3MBP BlueLine, 
РЗТСР, РЗТСР 
ВиеПпе, РЗС, 
РЗІСР, РВАР 


Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 


27.30 


Наименование СИ Обозначение м MAN Ne cepte Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Датчики давления Р499 48894-12 1 год 45284 Фирма "Johnson Controls 24.01.2017 
Systems & Service GmbH", 
Германия 
Датчики давления SENSATA, серии 49548-12 1 год 46119 Фирма "Зепзаа Technolo- 13.04.2017 
2СР5/2СР50 gies де Mexico $ де КІ де 
СМ", Мексика 
Датчики давления ТХ 6141 мод. 6114, 40060-08 1 год 34649 Фирма "ТКОГЕХ Ltd.", Benn- 01.01.2014 
6143 кобритания 
Датчики давления UNIK 5000 51785-12 2года 48780 Фирма "СЕ Druck", Велико- 23.11.2017 
британия 
Датчики давления ИД 26818-09 2года 37742 ООО "ПОИНТ", Беларусь, 01.01.2015 
г.Полоцк 
Датчики давления измери- МЕСАРОІҒ (мод. 55, 38285-09 1 год 35215 Фирма "МЕСА Спезпабег 01.06.2014 
тельные 65) КС", Германия 
Датчики давления иониза- 909, 909А 40368-09 1 год 34924 Компания "МК 01.05.2014 
ционные Instruments", Германия 
Датчики давления мем- СЕВАМАС мод. 36113-07 1 год 29528 Фирма "Leybold Vakuum 01.11.2012 
бранно-емкостнье сткоо, CTR91, GmbH", Германия 
СТК100 
Датчики давления много- WLM-Sensor 49248-12 1 год 45742 Фирма "MWM-MARTINEK 14.03.2017 
функциональные МАТЕК МАМАСЕМЕМТ 
СМВН", Австрия 
Датчики давления тепловые 901P, 910, 925, 925C 40362-09 1 год 34923 Компания "МК5 01.05.2014 
Instruments", Германия 
Датчики давления, разре- ADZ 49870-12 2 ropa 46422 Фирма "ADZ NAGANO 15.05.2017 
жения и разности давлений GmbH", Германия 
Датчики дифференциально- Мадпезепзе серии 41218-09 1 год 36032 Фирма "Dwyer Instruments, 01.09.2014 
го давления MS и Мадпепейс DM- Inc.", США 
2000 
Измерители давления Е, ЕВ 46119-10 2 года 41727 Фирма "Wagner Instrumenta- 01.08.2015 
Поп 2000 Іпс.", США 
Измерители давления Е, ЕВ 46119-10 2года 41727/1 Фирма "NOV М/О Токо", 01.08.2015 
США 
Измерители давления EL-PRESS, IN- 37924-08 2 года 31768 Фирма "Bronkhorst High- 01.06.2013 
PRESS Tech B.V.", Нидерланды 
Измерители давления Ү/ТТ100, WTT100P 46118-10 2 года 41728 Фирма "Wagner Instrumenta- 01.08.2015 
Поп 2000 Іпс.", США 
Измерители давления газа ФД-09 47780-11 1год 43963 НП ОДО "Фармзк", Бела- 28.09.2016 
русь, г.Минск 
Измерители давления гид-  WMG100, WMG100P 44757-10 2 года 40398 Фирма "Wagner Instrumenta- 01.08.2015 
равлические Поп 2000 Іпс.", США 
Измерители дифференци- TESTO 512, TESTO 47453-11 1 год 43464 Фирма "Testo АС", Германия 05.08.2016 
ального давления 312, TESTO 314, 
TESTO 521, TESTO 
526 
Калибраторы давления 9913 48582-11 2года 44898 Фирма "Тһе Мода! Shop, 21.12.2016 
Іпс.", США 
Калибраторы давления АОТЗ 43681-10 1год 39123 Фирма "СЕ Sensing", Benn- 01.04.2015 
кобритания 
Калибраторы давления АРС 25915-03 б мес. и1 16261 Фирма "Атеїек Denmark 01.01.2014 
год А/5", Дания 
Калибраторы давления Веќабацде 44724-10 1 год 40257 Фирма "Martel Electronics", 01.08.2015 
США 
Калибраторы давления СРС 2090, СРС 42907-09 1год 38060 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2015 
2000, CPC 3000, Wiegand SE & Co. KG", Fep- 
CPC 6000, CPC 8000 мания 
Калибраторы давления СРН6000, СРН6200- 52030-12 2 года 49069 Фирма "WIKA Alexander 11.12.2017 


S1/-S2, CPH6210-S1/- 
S2, CPH6300-S1/-S2, 
СРН6400, СРН6510- 
$1/-$2, СРН6600 


УМедапа ЗЕ & Со. КС", Гер- 
мания 
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Наименование СИ Обозначение 6. МПИ Ne cept Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Калибраторы давления CPU 5000 37117-08 1год 30667 Фирма "WIKA Alexander 01.04.2013 
Wiegand GmbH & Co. KG", 
Германия 
Калибраторы давления Crystal 31517-10 1 год 38914 Фирма "Crystal Engineering 01.04.2015 
Corporation", США 
Калибраторы давления ОР! 16347-09 1 год 38057 Фирма "СЕ Sensing", Benn- 01.01.2015 
кобритания 
Калибраторы давления ЕСО 50656-12 1 год 47488 Фирма "Furness Controls 25.07.2017 
Limited", Великобритания 
Калибраторы давления Fluke 717, Fluke 718, 47783-11 1год 43966 Фирма "Нике Согрогайоп", 28.09.2016 
Fluke 719 США 
Калибраторы давления НРС 43836-10 б мес. и1 39161 Фирма "Атеїек Denmark 01.04.2015 
год А/5", Дания 
Калибраторы давления НРСС 49698-12 б мес. и1 46227 Фирма "Атеїек Denmark 20.04.2017 
год А/5", Дания 
Калибраторы давления РАСЕ 51784-12 1год 48779 Фирма "СЕ Druck", Велико- 23.11.2017 
британия 
Калибраторы давления РАСЕ 5000 43709-10 1год 39124 Фирма "СЕ Sensing", Benn- 01.04.2015 
кобритания 
Калибраторы давления РС6 21024-07 1год 29526 Фирма "СЕ Druck", Велико- 01.11.2012 
британия 
Калибраторы давления РМ серии 40.2, 60, 49488-12 1год 46031 Фирма "SIKA Ог.Зерей в 10.04.2017 
350, 700, 1000 Kuhn GmbH & Со. КС", Fep- 
мания 
Калибраторы давления Рпеитаюг 48959-12 1год 45378 Фирма "Тезю АС", Германия 03.02.2017 
Калибраторы давления гру- РС7000 27760-04 1год 18704 Фирма "ОН Instruments, 01.11.2014 
зопоршневые Іпс.", США 
Калибраторы давления гру- Ти DM 45001-10 2 года 40592 Фирма "Атеїек", США 01.08.2015 
зопоршневые 
Калибраторы давления гру- РК и RK 14045-05 1год 43335 Фирма "АМЕТЕК Calibration 01.08.2016 
зопоршневые пневматиче- Instruments", США 
ские 
Калибраторы давления МС100 26574-04 1год 17286 Фирма "Yokogawa Electric 01.08.2014 
пневматические Согрогайоп", Япония 
Калибраторы давления nop- РР541 и РР542 37150-08 1 год 30688 Фирма "ОН - ВидепЬега 01.04.2013 
тативные Holdings Ltd., ОН - 
ВидепБега Па.", Великобри- 
тания 
Калибраторы давления КГП 47375-11 2года 43397 ГП "Донецкстандартметро- 04.08.2016 
поршневые пневматические логия", Украина, г.Донецк 
переносные 
Калибраторы давления ІРІ 28898-10 1год 40158 Фирма "Атеїек Denmark 01.04.2015 
цифровые A/S", Дания 
Калибраторы давления ota- ОРС10 37050-08 2 года 30603 Фирма "ОН - ВидепЬега 01.03.2013 
лонные цифровые Holdings Ltd., ОН - Buden- 
berg ЗА", Франция 
Калибраторы многофунк- ОР! 800 36112-07 1 год 29525 Фирма "СЕ Druck", Велико- 01.11.2012 
циональнье британия 
Калибраторы параметров МР$ мод. 27, 27С, 26527-07 1 год 28059 Фирма "D. Marchiori s.r.l.", 09.07.2017 
воздушной среды 28, 30, 31, 31B, 31C, Италия 
34, 34С, 35, 35С, 36 
Калибраторы-контроллеры ІС, СРС, МС, СР$ 38284-08 1 год 32268 Фирма "ОН - ВидепЬега 01.08.2013 
давления Holdings Ltd., ОН - Buden- 
berg ЗА", Франция 
Калибраторы-контроллеры ІС, СРС, МС, GPS 38284-08 1 год 32268/1 Фирма "ОН - ВидепЬега 01.08.2013 
давления Holdings Ltd., ОН - 
ВидепБега GmbH", Герма- 
ния 
Калибраторы-контроллеры РРС 27758-08 1год 33826 Фирма "ОН Instruments, Inc., 01.01.2014 
давления а Fluke Company", США 
Каналы измерительные ма- 34691-07 1год 27670 Фирма "MSA Auer GmbH", 13.12.2017 
нометрических аппаратов Германия 
дыхательные воздушнье 
изолирующие 
Мановакуумметры РМ 2024 46356-11 2года 42101 Фирма "ifm electronic GmbH", 09.02.2016 
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Германия 
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Наименование СИ Обозначение ДБ MAN Ne cepte Изготовитель Срок деи 
реестра свид. ствия 
Мановакуумметры двух- 26005-10 1 год 38958 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.04.2015 
трубные раина, г.Червонозаводское 
Манометры ҮК-100 51583-12 1 год 48550 Фирма "Оіпсһиап Machine 22.10.2017 
Tool Group Ваојі Instrument 
Co., Ltd.", Китай 
Манометры газовые грузо- МГП 47333-11 2года 43371 ГП "Донецкстандартметро- 01.08.2016 
поршневые логия", Украина, г.Донецк 
Манометры грузопоршне- 2000 40259-08 2года 34874 Фирма "СЕ Sensing", США 01.01.2014 
вые 
Манометры грузопоршне- 5000 15486-08 2года 32272 Фирма "ОН - ВидепЬега 01.08.2013 
вые Holdings Ltd., ОН - Buden- 
berg ЗА", Франция 
Манометры грузопоршне- СРВ 5000 33079-08 2 года 34137 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
вые Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Манометры грузопоршне- СРВ 5000 33079-08 2 года 34137/1 ООО "ВИКА Прибор", Ук- 01.01.2014 
вые раина, г.Донецк 
Манометры грузопоршне- P, М, T, А, С, L, LW 14737-07 2 года 29527 Фирма "СЕ Infrastructure 01.11.2012 
вые Sensing", США (торговая 
марка - Ргеззигетеп{$) 
Манометры грузопоршне- МП-6 47335-11 2года 43373 ГП "Донецкстандартметро- 01.08.2016 
вые логия", Украина, г.Донецк 
Манометры грузопоршне- МП-600, МП-2500 47376-11 2года 43398 ГП "Донецкстандартметро- 04.08.2016 
вые логия", Украина, г.Донецк 
Манометры грузопоршне- МП-60М 47334-11 2года 43372 ГП "Донецкстандартметро- 01.08.2016 
вые логия", Украина, г.Донецк 
Манометры грузопоршне- 008-0015, 005-001, 46761-11 2 года 42527 Фирма "ЅТІКО Мееќарра- 29.04.2016 
вые гидравлические 008-0008 ratenfabriek В.М.", Нидер- 
ланды 
Манометры грузопоршне- МПД-100 47377-11 2года 43399 ГП "Донецкстандартметро- 04.08.2016 
вые дифференциальные логия", Украина, г.Донецк 
Манометры грузопоршне- МПП-60М, МПП-600 47378-11 2года 43400 ГП "Донецкстандартметро- 04.08.2016 
вые переносные логия", Украина, г.Донецк 
Манометры грузопоршне- ОСОР-001, 065-001, 46760-11 2 года 42526 Фирма "ЅТІКО Мееќарра- 29.04.2016 
вые пневматические 065-0008 ratenfabriek В.М.", Нидер- 
ланды 
Манометры деформацион- 341.11, 342.11 17160-03 1 год 16388 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
ные Wiegand GmbH 8 Со. КС", 
Германия 
Манометры деформацион- 5 17253-08 1год 34118 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
ные Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Манометры деформацион- 6 15144-08 1годи2 34119 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
нье года Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Манометры деформацион- 702.01.100, 43193-09 1 год 38413 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2015 
ные 702.02.100, УМедапа ЗЕ & Со. КС", Гер- 
702.03.100 мания 
Манометры деформацион- PGS мод. РС$05, 51939-12 2 года 49037 Фирма "WIKA Alexander 04.12.2017 
нье РС506, РС507, Wiegand ЗЕ 8 Со. КС", Fep- 
РС510, РС511, мания 
РС$21, РС$23, 
РС$25, РС$43, 
РСЗ4ЗНР, АРС$43 
Манометры деформацион- 4 15143-08 1 год 34117 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
ные (мембранные) Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Манометры деформацион- 7 15145-08 1годи2 34120 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
ные дифференциального roga Wiegand GmbH & Co. KG", 
давления Германия 
Манометры деформацион- МЕТ, 100.12, 43817-10 2года 39159 Фирма "WIKA Alexander 01.04.2015 
нье с дополнительньми 100.10.80, МУР УМедапа ЗЕ & Со. КС", Гер- 
устройствами мания 
Манометры деформацион- 612.11 17252-03 1год 16389 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 


Hble с мембранной коробкой 


Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
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Наименование СИ Обозначение 6. MAN NE ТЕРІ Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Манометры деформацион- 1 15141-08 2года 34114 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
Hble с трубчатой пружиной Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Манометры деформацион- 112.28, 113.28, 48824-12 2 года 45177 Фирма "WIKA Alexander 16.01.2017 
Hble с трубчатой пружиной 132.28, 133.28, Wiegand ЗЕ 4 Со. КС", Fep- 
130.15, 230.15, мания 
213.53 
Манометры деформацион- 2 15142-08 1год 34115 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
Hble с трубчатой пружиной и 2 года Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Манометры деформацион- 3 17159-08 1год 34116 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
Hble с трубчатой пружиной Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Манометры дифференци- А2С-10 (air2guide P) 45819-10 1 год 41563 Фирма "Manometer АС", 01.08.2015 
ального давления и А26-15 (air2guide Швейцария 
Р+Е) 
Манометры дифференци- А2С-30 (air2guide P 45820-10 1 год 41564 Фирма "Мапоте!ег АС", 01.08.2015 
ального давления с наклон- і-ішре) Швейцария 
ной трубкой 
Манометры дифференци- D 30884-05 1 год 43339 Фирма "Мапоіһегт Веепей 01.08.2016 
альные GmbH", Германия 
Манометры дифференци- ОМ-2 49939-12 1год 46623 Фирма "Кеігоіес Іпс.", США 28.05.2017 
альные 
Манометры дифференци- ОРСО 37589-08 1 год 31315 Компания "WAAREE IN- 01.05.2013 
альнье мембраннье ЗТКОМЕМТЗ LIMITED", Ин- 
дия 
Манометры дифференци- МДМ, МДМЭ 34696-07 1 год 27675 Компания "ВО", Индия 17.07.2017 
альные мембранные 
Манометры дифференци- 4503, 4901, 4906 28311-10 1 год 41191 Фирма "Ѕіемай-Висһапап 01.08.2015 
альные показывающие Gauges Ша.", Великобрита- 
ния 
Манометры дифференци- ОРСР 37586-08 1 год 31312 Компания "WAAREE IN- 01.05.2013 
альные с магнитным порш- ЗТКОМЕМТЗ LIMITED", Ин- 
нем дия 
Манометры дифференци- МДП, МДПЭ 34693-07 1 год 27672 Компания "ВО", Индия 17.07.2017 
альные с магнитным порш- 
нем 
Манометры избыточного РО 26233-11 2 года 43465 Фирма "Мапоіһегт Веепей 05.08.2016 
давления грузопоршневые GmbH", Германия 
Манометры избыточного Ashcroft мод. 1005, 51786-12 1год 48782 Фирма "Ashcroft Instruments 23.11.2017 
давления, вакуумметры, 1008, 1009, 1189, GmbH", Германия 
мановакуумметры, диффе- 1279, 1377, 1379, 
ренциальные манометры T5500, Е5503 
показываюшие 
Манометры мембранные ЗРСО 37587-08 1 год 31313 Компания "WAAREE IN- 01.05.2013 
STRUMENTS LIMITED", Ин- 
дия 
Манометры мембранные ДММ, ДММЭ 34695-07 1 год 27674 Компания "ВО", Индия 17.07.2017 
Манометры мембранные 2012, 2013/Е, 2032, 28312-10 1 год 41190 Фирма "З{е\май-Виспапап 01.08.2015 
показывающие 2032/НР, 2033/Е Gauges Ша.", Великобрита- 
ния 
Манометры мембранные BDT 41049-09 1 год 35822 Фирма "ВАООТНЕКМ AMC 01.08.2014 
показываюшие ЗА“, Румыния 
Манометры мембранные 08 41051-09 1 год 35824 Фирма "Druck 8 Temperature 01.08.2014 
показываюшие Геќепбегдег GmbH", Герма- 
ния 
Манометры образцовые по- МО 160 47322-11 1 год 43360 Фирма "Мапоіһегт Веепей 01.08.2016 
казывающие и 2 года GmbH", Германия 
Манометры образцовые по- МО 250 47323-11 1год 43361 Фирма "Мапоіһегт Beierfeld 01.08.2016 
казываюшие GmbH", Германия 
Манометры показываюшие 1259 38087-08 1год 31945 Фирма "Dresser Іпс,. Dresser 01.07.2013 
Instrument", США (торговая 
марка "АЗНСКОЕТ") 
Манометры показывающие 40 36197-07 2 года 29633 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.12.2012 
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КС", Германия 
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Наименование СИ Обозначение ЫДЫ MAN Ne Серта Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Манометры показывающие 45-1279. 10-5503. 45- 50657-12 1 год 47489 Фирма "Ashcroft Іпс.", США 25.07.2017 
1009 
Манометры показывающие Е+В100, Е+К150, 51007-12 3 года 47895 Фирма "WATTS Industries 22.08.2017 
F+R152, F+R200, Deutschland GmbH", Герма- 
F+R201, F+R250, ния 
F+R260, М1, МЗА, 
МЗВ, MP1 
Манометры показывающие FS 41050-09 1 год 35823 Фирма "I.P.C.U.P. Ploiesti" 01.08.2014 
(National Research & Devel- 
opment Institute for Oilfield 
Equipment), Румъния 
Манометры показывающие К 30887-05 1 год 43341 Фирма "Мапоіһегт Веепей 01.08.2016 
GmbH", Германия 
Манометры показывающие КЕМ 25413-03 1 год 32950 Фирма "Elster GmbH", Fep- 01.10.2013 
мания 
Манометры показывающие КР, КЕ, НУ, HZ, PF 37048-08 2 года 30601 Фирма "АЕК! 5 О-ЕЦКО- 01.03.2013 
INDEX GmbH", Германия 
Манометры показывающие 1Ғ/55 и LF/BR 40799-09 1 год 35498 Фирма "Winters 01.07.2014 
Technologies", США 
Манометры показывающие МАМ-К 51937-12 2года 49035 Фирма "KOBOLD Messring 04.12.2017 
GmbH", Германия 
Манометры показываюшие МВ800 40833-09 1 год 35537 Фирма "ТЕ.МА. $.г.1.", NTa- 01.08.2014 
лия 
Манометры показывающие МСЕ , МО, MGS, ММ, 14145-07 1 год 27871 Фирма "Nuova Fima $.р.А.", 27.07.2017 
М5, ОМ, ӘР, Bravo Италия 
Манометры показывающие Р 25157-05 1 год 43338 Фирма "Мапоіһегт Веепей 01.08.2016 
GmbH", Германия 
Манометры показывающие К 30885-11 2 года 43340 Фирма "Мапоіһегт Веепей 01.08.2016 
GmbH", Германия 
Манометры показываюшие КЕМ 25414-03 1год 32874 Фирма "Elster GmbH", Fep- 01.10.2013 
мания 
Манометры показывающие ДМ 39153-08 1 год 33368 Фирма "Ningbo Yafu Instru- 01.12.2013 
ment & Meter Manufacture 
Co., Ltd.", Китай, торговая 
марка YAFU 
Манометры показывающие М-1/4С 42839-09 1 год 38027 Фирма "Приборный завод 01.01.2015 
Синьтэ", Китай 
Манометры показывающие МДМ 44953-10 1 год 40529 Фирма "Ningbo jiangbei 01.08.2015 
Xingda Welding De- 
compression Meter Plant", 
Китай 
Манометры показывающие МТП-М 38808-08 1 год 32949 ОАО "Минский часовой за- 01.10.2013 
вод", Беларусь, г.Минск 
Манометры показывающие 75500, T6500 49941-12 1 год 46625 Фирма "Ashcroft Instruments 28.05.2017 
GmbH", Германия 
Манометры промышленные М5-63, М5-100, MS- 35037-07 2 года 28127 Фирма "Арііѕепѕ Зр.20.0.", 27.07.2017 
160 Польша 
Манометры с трубчатой ВРС 37597-08 1 год 31320 Компания "WAAREE IN- 01.05.2013 
пружиной STRUMENTS LIMITED", Ин- 
дия 
Манометры с трубчатой ДМ, ДМЭ 34694-07 1 год 27673 Компания "ВО", Индия 17.07.2017 
пружиной 
Манометры с трубчатой 631, 632, 633, 634, 28310-10 1год 41189 Фирма "Әіемагі-Висһапап 01.08.2015 
пружиной показывающие 1061/5, 1062/5, Gauges Ша.", Великобрита- 
1063/5, 1064/5, ния 
1071/5, 1072/5, 
1073/5, 1074/5, 
1121, 1122, 1122ВС, 
1123 
Манометры цифровые BetaGauge РІ, 44725-10 1год 40258 Фирма "Martel Electronics", 01.08.2015 
BetaGauge PIR США 
Манометры цифровые Crystal 43880-10 1 год 39254 Фирма "Crystal Engineering 01.04.2015 
Corporation", США 
Манометры цифровые О, 02, Е, Е, L, R 49489-12 1 год 46032 Фирма "SIKA Dr.Siebert 8 10.04.2017 


Kuhn GmbH 8 Со. КС", Fep- 
мания 
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Наименование СИ Обозначение М МПИ NS Сари Изготовитель рок дй 
реестра свид. ствия 
Манометры цифровые Мегіат 49868-12 1год 46420 Фирма "Meriam Process 15.05.2017 
Technologies", CWA 
Манометры цифровые MT 18413-02 1 год 11855 Фирма "Yokogawa Electric 12.10.2017 
Corporation", Япония 
Манометры цифровые npe- Нике 700G 51936-12 2 roga 49034 Фирма "Fluke Corporation", 04.12.2017 
цизионнье США 
Манометры электронные DMG, FZM, DIM 34749-11 1 год 44572 Фирма "АҒКІЗО-ЕОКО- 05.12.2016 
INDEX GmbH", Германия 
Манометры электронные РА-5 48427-11 1год 44705 Фирма "Регоез instruments 09.12.2016 
GmbH 8 Со. КС", Германия 
Манометры электронные $2500, $4600 48187-11 1 год 44365 Фирма "АЕК! В О-ЕЦКО- 11.11.2016 
INDEX GmbH", Германия 
Манометры, вакуумметры и METER ДМ 46899-11 2 года 42752 Фирма "Meter", Китай 30.05.2016 
мановакуумметры показы- 
вающие деформационные 
Манометры, вакуумметры и METER ДМ 02-У 46898-11 1год 42751 Фирма "Meter", Китай 30.05.2016 
мановакуумметры показы- 
вающие электроконтактные 
Манометры, вакуумметры, MVS, МС, MPS, 37046-08 1 год 30599 Фирма "МАМКОЗ Нау s.r.l.", 01.03.2013 
мановакуумметры MFS, МХ, MTX, МЕ, Италия 
МС 
Манометры, вакуумметры, ММ (манометры, 37045-08 1 год 30598 Фирма "МАМКОЗ Italy s.r.l.", 01.03.2013 
мановакуумметры и дифма- вакуумметры, мано- Италия 
нометры вакуумметры), МКО 
(дифманометры) 
Манометры, вакуумметры, ЭкМ (манометры), 36003-07 1 год 29345 СООО "Завод теплотехни- 01.11.2012 
мановакуумметры показы- ЭкВ (вакуумметры), ческих приборов", Беларусь, 
вающие сигнализирующие ЭкМВ (мановакуум- г.Минск 
метры) 
Манометры, вакуумметры, МПю (манометры), 30246-05 2 года 31138 Фирма "ALF Machinery & In- 01.05.2013 
мановакуумметры, напоро- ВПю (вакуумметры), strument (Shangai) Со. Ша.", 
меры, тягомеры, тягонапо- МВПю (мановакуум- Китай 
ромеры показывающие; ма- метры), НПю (напо- 
нометры, мановакуумметры, ромеры), ТПю (тяго- 
вакуумметры сигнализи- меры), ТНПю (тяго- 
рующие показывающие напоромеры) пока- 
зьвающие, ЗкМю 
(манометры), Зк- 
МВю (мановакуум- 
метры), ЭкВю (ваку- 
умметры) сигнали- 
зирующие показы- 
ваюшие 
Манометры, вакуумметры, МПю (манометры), 30246-05 2 года 31138/1 Фирма "Ningbo Сһипсһапд 01.05.2013 
мановакуумметры, напоро- ВПю (вакуумметры), Instrument Manufacture Co., 
меры, тягомеры, тягонапо- МВПю (мановакуум- Ца.", Китай 
ромеры показывающие; ма- метры), НПю (напо- 
нометры, мановакуумметры, ромеры), ТПю (тяго- 
вакуумметры сигнализи- меры), ТНПю (тяго- 
рующие показывающие напоромеры) пока- 
зывающие, ЭкМю 
(манометры), Эк- 
МВю (мановакуум- 
метры), ЭкВю (ваку- 
умметры) сигнали- 
зирующие показы- 
вающие 
Манометры, мановакуум- МТ (манометры), 23991-05 1 год 40157 НП ООО "МЦ-Багория", Бе- 01.04.2015 
метры МВТ (мановакуум- ларусь, г.Минск 
метры) 
Манометры, мановакуум- МП (манометры), 28544-10 1 год 39256 СООО "Завод теплотехни- 01.04.2015 
метры, напоромеры, тяго- МВП (мановакуум- ческих приборов", Беларусь, 
напоромеры показывающие метры), НП (напоро- г.Минск 
меры), ТНП (тягона- 
поромеры) 
Манометры, манометры с ДМ 05, ДМТ 05, ДВ 36401-07 1 год 29876 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.12.2012 


термометром, вакуумметры, 


мановакуумметры 
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реестра свид. ствия 
Манометры, манометры с ДМ 05, ДМТ 05,ДМ 47013-11 1год 42931 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 17.06.2016 
термометром, манометры Сг 05, ДВ 05, ДА 05, раина, г.Червонозаводское 
сигнализирующие, вакуум- ДА Сг 05 
метры, мановакуумметры, 
мановакуумметры сигнали- 
зируюшие 
Микроманометры перенос- ПМКМ-1 47374-11 2года 43396 ГП "Донецкстандартметро- 04.08.2016 
нье логия", Украина, г.Донецк 
Модули давления Нике 700Рхх 47782-11 1 год 43965 Фирма "Нике Согрогайоп", 28.09.2016 
США 
Модули для измерения ва- 275 (модули), Зхх 46579-11 1 год 42360 Фирма "Brooks Automation, 01.04.2016 
куума, модули для измере- (модули и контрол- Іпс.", США 
ния вакуума и контроллеры леры) 
Напоромеры, тягомеры, тя- ДН 05 (напоромеры), 36400-07 1 год 29875 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.12.2012 
гонапоромеры ДТ 05 (тягомеры), ДГ раина, г.Червонозаводское 
05 (тягонапоромеры) 
Напоромеры, тягомеры, тя- СРС 37588-08 1 год 31314 Компания "WAAREE IN- 01.05.2013 
гонапоромеры с мембран- ЗТКОМЕМТЗ LIMITED", Ин- 
ной коробкой дия 
Напоромеры, тягомеры, тя- МЕТЕК НМ 46900-11 1год 42753 Фирма "Meter", Китай 30.05.2016 
гонапоромеры с мембран- 
ной коробкой 
Напоромеры, тягомеры, тя- НМ, ТМ, THM 34692-07 1 год 27671 Компания "ВО", Индия 17.07.2017 
гонапоромеры с мембран- 
ной коробкой 
Преобразователи вторич- А-АІ-1, А-ІЛІ-1, А-А5- 43617-10 1 год 38915 Фирма "WIKA Alexander 01.04.2015 
ные цифровые для измере- 1, А-КВ-1, WUR-1 и Wiegand ЗЕ 4 Со. КС", Fep- 
ния давления NWUR-1 мания 
Преобразователи давления 46 45427-10 1 год 41192 Фирма "Automatic Switch 01.08.2015 
Company" (ASCO), CWA 
Преобразователи давления 510 48426-11 1 год 44703 Фирма "Макап Corporation", 09.12.2016 
США 
Преобразователи давления 8314 40167-08 1 год 34759 Фирма "Burkert Сопготайс 01.01.2014 
SAS", Франция 
Преобразователи давления АТМ, ОТМ, РТМ, 38754-09 1 годи2 34869 Компания "STS Sensor 01.05.2014 
MTM, TM, DL roga Technik Sirnach АС", Швей- 
цария 
Преобразователи давления АЧТКОЕ мод. 37667-08 2года 31374 Компания "Duon System Co., 01.06.2013 
APT3100, APT3200 Ltd.", Корея 
Преобразователи давления CXX, DXX, EXX, 37436-08 2 roga 31135 Компания "ТКАРАС АС", 01.05.2013 
NXX, SPT, VSP Швейцария 
Преобразователи давления ЕСОЗ, ЕСОА, 37437-08 2 года 31136 Компания "ТКАРАС АС", 01.05.2013 
ЕСОАА, ЕСОЗК, Швейцария 
ECORV, ECON 
Преобразователи давления MT, ST, 8.519 35216-07 2 года 28340 Фирма "Nuova Fima S.p.A.", 27.07.2017 
Италия 
Преобразователи давления PZM и VRM 51005-12 2 года 47891 Фирма "Непдезрасп GmbH 22.08.2017 
% Со. КС", Германия 
Преобразователи давления ХУК 5000 39389-08 3 года 33749 Фирма "Honeywell Interna- 01.01.2014 
беспроводнье Попа Іпс./Нопеуме!! Process 
Solutions", США 
Преобразователи давления УТ 3000 (мод. STD, 14250-05 3года 21645 Фирма "Нопеуме!", США 01.10.2015 
и разности давлений YSTD, STF, УЗТЕ, 
STR, YSTR, STG, 
YSTG, STA, YSTA, 
STE, YSTE) 
Преобразователи давления 165855 38190-08 2 года 32072 Фирма "Bently Nevada ПС", 01.08.2013 
измерительнье США 
Преобразователи давления 2088 и 2090 16825-08 2и4 года 31946 Фирма "Rosemount Іпс.", 01.07.2013 
измерительнье США 
Преобразователи давления 2088 и 2090 16825-08 2и4 года 31946/1 Фирма "Emerson Process 01.07.2013 


измерительные 


Management GmbH & Со. 
ОНС", Германия 
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Наименование СИ Обозначение Мот MAN NE Cep Te Изготовитель Срок дй: 
реестра свид. ствия 
Преобразователи давления 2088 и 2090 16825-08 2 года 31946/2 Фирма "Emerson Process 01.07.2013 
измерительнье и 4 года Management Asia Рас с Pte 
Ltd. (Rosemount Division)", 
Сингапур 
Преобразователи давления 2088 и 2090 16825-08 2 года 31946/3 Фирма "Beijing Rosemount 01.07.2013 
измерительнье и 4 года Far East Instrument Co., Ltd.", 
Китай 
Преобразователи давления 221145, 221802, 40840-09 2 года 35544 Фирма "National Oilwell 01.08.2014 
измерительнье 40221805 Varco ІР, а.р.а.: М/О Токо", 
США 
Преобразователи давления 2600Т 25932-05 1 год 45283 Фирма "АВВ Automation 24.01.2017 
измерительные Products GmbH", Германия 
Преобразователи давления 2600Т, мод. 264, 47079-11 2 года 42997 Фирма "АВВ $.р.А.", Италия 27.06.2016 
измерительные 266, 268, 364 
Преобразователи давления 3051 14061-10 З roga 39252 Фирма "Rosemount [пс.", 01.04.2015 
измерительные и4 года США 
Преобразователи давления 3051 14061-10 Згодаи4 39252/1 Фирма "Emerson Process 01.04.2015 
измерительнье года Management GmbH & Со. 
ОНС", Германия 
Преобразователи давления 3051 14061-10 З года 392522 Фирма "Emerson Process 01.04.2015 
измерительные и 4 года Management Asia Рас с Pte 
Ltd.", Сингапур 
Преобразователи давления 3051 14061-10 З года 392523 Фирма "Beijing Rosemount 01.04.2015 
измерительные и4 года Far East Instrument Co., Ша.", 
Китай 
Преобразователи давления 30515 24116-08 2года 31947 Фирма "Rosemount [пс.", 01.07.2013 
измерительнье и 4 года США 
Преобразователи давления 30515 24116-08 2года 31947/1 Фирма "Emerson Process 01.07.2013 
измерительнье и 4 года Management GmbH & Со. 
ОНС", Германия 
Преобразователи давления 30515 24116-08 2года 319472 Фирма "Emerson Process 01.07.2013 
измерительные и 4 года Management Аза Рас с Pte 
Ца. (Rosemount Division)", 
Сингапур 
Преобразователи давления 30515 24116-08 2года 31947/3 Фирма "Beijing Rosemount 01.07.2013 
измерительные и 4 года Far East Instrument Co., Ltd.", 
Китай 
Преобразователи давления 40 мод. 401005, 20730-12 2 года 45179 Фирма "JUMO GmbH & Со. 16.01.2017 
измерительные 401006, 401009, КС", Германия 
401010, 402005, 
402051, 404304, 
404392 
Преобразователи давления 40.4327, 40.4390, 40802-09 1 год 35535 Фирма "JUMO GmbH 8 Со. 01.07.2014 
измерительнье 40.4391, 40.4753, и 2 года КС", Германия 
40.2004, 40.2050, 
40.2090 
Преобразователи давления 40.4382, 40.4385, 40494-09 2 года 35131 Фирма "JUMO GmbH 8 Со. 01.06.2014 
измерительнье 40.4387 КС", Германия 
Преобразователи давления 404366, 401001 и 23522-08 2 года 31137 Фирма "М.К.Јисһһеіт GmbH 01.05.2013 
измерительные 401050 & Со.", Германия (торговая 
марка "JUMO") 
Преобразователи давления 4600 25764-09 2 года 35646 Фирма "Rosemount [пс.", 01.08.2014 
измерительнье США 
Преобразователи давления 4600 25764-09 2года 35646/1 Фирма "Emerson Process 01.08.2014 
измерительнье Management GmbH 8 Со. 
ОНС", Германия 
Преобразователи давления 4600 25764-09 2года 35646/2 Фирма "Emerson Process 01.08.2014 
измерительные Management Аза Рас с Pte 
Ца. (Measurement Division)", 
Сингапур 
Преобразователи давления 891.34.1884, 43246-09 1год 38506 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2015 
измерительнье 892.34.1884, УМедапа ЗЕ & Со. КС", Гер- 
891.34.1998, мания 
892.34.1998, 
891.34.2082, 
892.34.2082, 
890.09.2190 
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Наименование СИ Обозначение ЫДЫ MAN Ne cepte Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Преобразователи давления 891.34.2166 и 17256-98 1 год 38059 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2015 
измерительнье 892.34.2166 Wiegand ЗЕ 4 Со. КС", Fep- 
мания 
Преобразователи давления А20-50 (air2guide Е) 45821-10 1 год 41565 Фирма "Мапоте!ег АС", 01.08.2015 
измерительнье и А26-55 (air2guide Швейцария 
Е ЕСО) 
Преобразователи давления АОМ6 48584-11 2года 44901 Компания "Кешег СЬК", Гер- 21.12.2016 
измерительные мания 
Преобразователи давления аірһаМІТТЕК 39684-08 1 год 34133 Фирма "MSA Auer GmbH", 01.01.2014 
измерительные Германия 
Преобразователи давления АРС, APR, РС, РК 48825-12 3года 45178 Фирма "АРИЗЕМ$ S.A", 16.01.2017 
измерительные и 5 лет Польша 
Преобразователи давления Сегараг Т/М/$ (РМС, 41560-09 З года 36496 Фирма "Endress+Hauser 01.10.2014 
измерительные РМР), ОСеќабаг M/S и 4 года GmbH + Со. КС", Германия 
(РМО, ЕМО) 
Преобразователи давления DMU 01, DMU 02, 48189-11 2 года 44367 Фирма "АҒКІЗО-ЕОКО- 11.11.2016 
измерительные DMU 03, DMU 04, INDEX GmbH", Германия 
DMU 05, DMU 07, 
DMU 08, DMU 09, 
DMU 10, DMU 11, 
DMU 12, DMU 13, 
DMU 14, DMU 600/20 
Преобразователи давления АТКАМ5 p20, 47454-11 2 года 43463 Фирма "JUMO GmbH 8 Со. 05.08.2016 
измерительнье dTRANS p20 DELTA, и 4 года КС", Германия 
ЧТКАМ$ p02, 
ЯТКАМВ p02 DELTA, 
DELOS 
Преобразователи давления ЕСО-1, МН-1, МН-2, 39674-08 1 год 34121 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
измерительнье С-10, А-10, М-10, М- и 2 года Wiegand GmbH & Со. КС", 
11, ОС-1, ОТ-1 Германия 
Преобразователи давления EJA 14495-09 3 года 38504 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2015 
измерительнье и 5 лет Согрогайоп", Япония 
Преобразователи давления ЕЈХ 28456-09 5 лет 38505 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2015 
измерительнье Согрогайоп", Япония 
Преобразователи давления СММ 08.12, СМА 44098-10 1 год 39539 Фирма "WOELKE Indus- 01.04.2015 
измерительнье 08.12, СММ 09.12, Шеееккопк GmbH", Герма- 
СМА 09.12 ния 
Преобразователи давления IDOS, МСХ-РМ, 40755-09 1 год 35490 Фирма "СЕ Sensing", Benn- 01.07.2014 
измерительные РМ620 кобритания 
Преобразователи давления 15-20-5, 15-20-Е, IS- 49944-12 1 год 46628 Фирма "WIKA Alexander 28.05.2017 
измерительнье 20-Н, 1$-21-$ и IS- Wiegand ЗЕ 4 Со. КС", Fep- 
21-Е мания 
Преобразователи давления LP 40256-08 2 года 34871 Фирма "СЕ Sensing", Benn- 01.01.2014 
измерительные кобритания 
Преобразователи давления 15-10, ЕН-10, IL-10 24399-03 1 год 14216 Фирма "WIKA Alexander 01.08.2013 
измерительнье Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Преобразователи давления МВ5 1700 и МВ$ 45082-10 2 года 40653 Фирма "Danfoss A/S", Дания 01.08.2015 
измерительные 1750 и 4 года 
Преобразователи давления МВ5, ЕМР 2 23068-08 2года 31316 Фирма "Danfoss A/S", Дания 01.05.2013 
измерительные 
Преобразователи давления М-10, М-11, Е-10,Е- 42843-09 1год 38025 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2015 
измерительнье 11, 851.02.100, и 2 года УМедапа ЗЕ & Со. КС", Гер- 
891.34.2189 мания 
Преобразователи давления О-10 52192-12 2 года 49261 Фирма "WIKA Alexander 24.12.2017 
измерительнье УМедапа ЗЕ & Со. КС", Гер- 
мания 
Преобразователи давления P 40255-08 2 года 34870 Фирма "СЕ Sensing", Benn- 01.01.2014 
измерительные кобритания 
Преобразователи давления P 48087-11 2 года 44257 Фирма "ifm electronic GmbH", 28.10.2016 
измерительные Германия 
Преобразователи давления Р-10, Р-11, НР-2, DP- 40165-08 1 год 34756 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
измерительные 10 Wiegand GmbH & Со", Fep- 
мания 
Преобразователи давления РС n PR 29147-11 2 года 43118 СООО "АПЛИСЕНС", Бела- 07.07.2016 


измерительные 


русь, г.Витебск 
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Наименование СИ Обозначение Март МПИ Ne cept: Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Преобразователи давления РК, РА, РАА, РО, 49250-12 1годи2 45744 Компания "KELLER АС fur 14.03.2017 
измерительные DCX roga Druckmesstechnik", Швейца- 
рия 
Преобразователи давления PS, РК 48088-11 2 года 44259 Фирма "ifm electronic GmbH", 28.10.2016 
измерительные Германия 
Преобразователи давления Р$О-10, РЗА-21 24396-08 1год 32278 Фирма "WIKA Alexander 01.08.2013 
измерительнье Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Преобразователи давления РТМ, СТМ, ОТМ, 47317-11 1год 43355 Фирма "Мапоіһегт Веепей 01.08.2016 
измерительнье DMU GmbH", Германия 
Преобразователи давления PTX 37626-08 2года 31372 Компания "МААКЕЕ IN- 01.05.2013 
измерительные ЗТКОМЕМТЗ LIMITED", Ин- 
дия 
Преобразователи давления РХТ 47332-11 2года 43370 Фирма "FW Murphy", США 01.08.2016 
измерительные 
Преобразователи давления КРТ 40258-08 1 год 34873 Фирма "СЕ Sensing", Benn- 01.01.2014 
измерительные кобритания 
Преобразователи давления 5-10, 5-11, 5-20,5- 38288-08 1 год 32277 Фирма "WIKA Alexander 01.08.2013 
измерительнье 21, 51-1, ЗН-1, SA- Wiegand GmbH & Со. КС", 
11, Е-20, Е-21 Германия 
Преобразователи давления SATRON V 28545-10 1 год 39601 Фирма "Закоп Instruments 01.04.2015 
измерительные Іпс.", Финляндия 
Преобразователи давления Зйгапз Р типа 7МЕ 45743-10 З года 41376 Фирма "Ѕіетепѕ АС", Гер- 01.08.2015 
измерительные (05111, ОЗШ РА, ОЗШ и4 года мания 
ЕЕ. P300, P300 РА, 
P300 ЕЕ, Z, ZD, 
Compact, MPS, P250, 
P280) 
Преобразователи давления Sitrans Р типа 7MF 45743-10 З года 41376/1 Фирма "Siemens Production 01.08.2015 
измерительнье (05111, ОЗШ РА, ОЗШ и 4 года Automatisation S.A.S", Фран- 
FF. P300, P300 PA, ция 
P300 ЕЕ, Z, ZD, 
Compact, MPS, P250, 
P280) 
Преобразователи давления Sitrans Р типа 7MF 45743-10 З года 41376/2 Фирма "Siemens d.d. ПА", 01.08.2015 
измерительнье (05111, ОЗШ РА, ОЗШ и 4 года Хорватия 
ЕЕ. P300, P300 РА, 
P300 ЕЕ, Z, ZD, 
Compact, MPS, P250, 
P280) 
Преобразователи давления Sitrans Р типа 7MF 45743-10 З года 4137638 Фирма "Huba Control АС", 01.08.2015 
измерительные (0511, ОЗ РА, 05111 и 4 года Швейцария 
ЕЕ. P300, P300 РА, 
P300 ЕЕ, Z, ZD, 
Compact, MPS, P250, 
P280) 
Преобразователи давления Sitrans Р типа 7MF 45743-10 3 roga 41376/4 Фирма "LABOM Mess- und 01.08.2015 
измерительнье (05111, ОЗШ РА, ОЗШ и 4 года Regeltechnik GmbH", Герма- 
FF. P300, P300 PA, ния 
P300 ЕЕ, Z, ZD, 
Compact, MPS, P250, 
P280) 
Преобразователи давления Sitrans P200, Sitrans 51587-12 З года 48554 Фирма "Huba Control AG", 22.10.2017 
измерительнье P210, зйгапз P220 Швейцария, Производст- 
венный филиал фирмы 
"Siemens АС", Германия 
Преобразователи давления ТЕХ UA 23628-02 1год 13168 ООО "Газтехэлектроник", 01.12.2013 
измерительные Украина, г.Киев 
Преобразователи давления ТТЕ-1, ЗСТ-1, 42908-09 1 год 38061 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2015 
измерительнье МСТН-1, МСТО-1 УМедапа ЗЕ & Со. КС", Гер- 
мания 
Преобразователи давления ТХ 40257-08 2 года 34872 Фирма "СЕ Sensing", Benn- 01.01.2014 


измерительные 


424 


кобритания 
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Наименование СИ Обозначение етос, МПИ NE cept Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Преобразователи давления UT-10, UT-11, IUT- 24398-08 1 год 34757 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2014 
измерительнье 10, 107-11, DG-10, D- Wiegand GmbH & Со", Fep- 
10, D-11, D-10-7, D- мания 
11-7, 0-10-9, 0-11-9, 
0-20-9, 0-21-9 
Преобразователи давления МЕСАВАК 27285-09 1 год 35219 Фирма "VEGA Спезпабег 01.06.2014 
измерительнье КС", Германия 
Преобразователи давления \ЕСАВАК, 47784-11 З года 43967 Фирма "VEGA Спезпабег 28.09.2016 
измерительнье VEGAWELL, KG", Германия 
VEGADIF 
Преобразователи давления WU-10, WU-15, WU- 42844-09 1 год 38024 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2015 
измерительнье 16, У/05-10, WUS- Wiegand ЗЕ 8 Со. КС", Fep- 
15, WUS-16, NWU- мания 
10, NWU-15, МУУЦ-16 
Преобразователи давления Ү913 47587-11 2года 43649 Компания "Baumer Bourdon- 26.08.2016 
измерительные Наеппі SAS", Франция 
Преобразователи давления БД 38413-08 2года 32443 Компания "ВО", Индия 01.09.2013 
измерительные 
Преобразователи давления НТ 26817-08 1год 33364 ООО "ИНТЕП", Беларусь, 01.12.2013 
измерительные и 4 года г. Новополоцк 
Преобразователи давления РС и РК 38286-08 1 год 32270 ООО "НПЦ "Европрибор", 01.08.2013 
измерительнье Беларусь, г.Витебск 
Преобразователи давления ЕЈХ (серия В) 50367-12 3 года 47167 Фирма "Yokogawa Electric 09.07.2017 
измерительные беспровод- и 5 лет Согрогайоп", Япония 
ные 
Преобразователи давления ХУК6ОО0 50120-12 З года 46817 Фирма "Honeywell Interna- 08.06.2017 
измерительные беспровод- и 5 лет tional пс.", США 
ные 
Преобразователи давления SG, РС-28Р, $Р-50 21026-12 Згодаи5 45382 Фирма "АРИЗЕМ$ S.A", 03.02.2017 
измерительные гидростати- лет Польша 
ческие 
Преобразователи давления Р10 14498-07 1 год 29346 Фирма "Yokogawa Electric 21.11.2017 
пневматические измери- Согрогайоп", Япония 
тельнье 
Преобразователи диффе- Тезю-6321, Testo- 47168-11 1год 43124 Фирма "Тевіо АС", Германия 07.07.2016 
ренциального давления 6351, Тезю-6381, 
Теѕіо-6383 
Преобразователи измери- РТОЗ00 44109-10 1год 39534 Фирма "Vaisala Оу)", Фин- 01.04.2015 
тельные ляндия 
Преобразователи измери- Deltapilot 43650-10 3 roga 38961 Фирма "Endress+Hauser 01.04.2015 
тельные давления и уровня и 4 года GmbH + Со. КС", Германия 
Преобразователи измери- ПМ-3 22947-08 2года 31255 ООО "ДП Укргазтех", Украи- 01.05.2013 
тельные многопараметри- на, г.Киев 
ческие - вычислители 
Преобразователи измери- ДМ-3583М, ДМТ- 15862-12 1год 48781 Публичное АО "Ивано- 23.11.2017 
тельные разности давлений 3583М Франковский завод "Пром- 
прибор", Украина, г.Ивано- 
Франковск 
Преобразователи многопа- 3808 27759-04 1год 18701/1 Фирма "Bristol Іпс.", США 01.01.2015 
раметрические измеритель- 
ные 
Преобразователи перемен- СР 41148-09 1год 35965 Фирма "Мірго-Мешег 5.А.", 01.09.2014 
ного давления Швейцария 
Преобразователи пневмо- МЈЕ1 41137-09 2 года 35934 Фирма "Yokogawa Electric 01.09.2014 
злектрические Korea Co., П9.", Корея 
Преобразователи электро- Т77-ЗА, 77-ЗАЕ 41100-09 1 год 35946 Фирма "Siemens Energy & 01.09.2014 
пневматические Automation, Іпс.", США 
Приборы для измерений СеоКоп серий 4500, 38383-08 Первич- 32402 Фирма "Сеокоп 01.08.2013 
давления 4800 ная по- Incorporated", США 
верка при 
ввозе в 
РФ 
Приборы для калибровки ссо 38287-08 1 год 32271 Фирма "Haffmans В.М.", Hn- 01.08.2013 
манометров дерланды 
Приборы измерительные Center One 230 002 46422-11 1год 42245 Фирма "Oerlikon Leybold 04.03.2016 


одноканальные 


Vacuum GmbH", Германия 
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Наименование СИ Обозначение 6. МПИ NS Cepte Изготовитель Вок дй: 
реестра свид. ствия 
Приборы пневматические МС43 14499-95 1 год 466 Фирма "Yokogawa Electric 01.11.2012 
показьвающие регулирую- Согрогайоп", Япония 
щие 
Приборы портативные для 500 мод. Тезю 510и 37737-08 1 год 31504 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.06.2013 
измерения давления Testo 511 
Приборы разности давлений CBI, СМІ (приборы), 38045-08 1 год 31880 Фирма "Tour в Andersson 01.07.2013 
для балансировки клапанов ТА (клапаны) АВ", Швеция 
Приборы цифровые для из- ОР! 43560-10 1 год 38913 Фирма "СЕ Sensing", Benn- 01.04.2015 
мерения давления кобритания 
Термоманометры показы- F+R818, [+В 828, 48969-12 2 года 45379 Фирма "WATTS Industries 03.02.2017 
вающие ТІМ-АВ5, ТІКМ-АВ5 Deutschland GmbH", Герма- 
ния 

Трубки (приемники пневмо- "Пито-Прандтля" и 37482-08 1 год 31241 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.05.2013 
метрические) дифференци- "Пито прямая" 
альные 
Трубки напорные осред- ТОКВАК 44512-10 2 года 39973 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.08.2015 


няющие 


27.31 
27.31.01 


кобритания 


Измерения физико-химического состава и свойств веществ 


Физико-химические измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в том числе горючих, 


нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в том 
числе концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы 


Наименование СИ Обозначение Ne Toc: MAN КЕРІ Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
рН-метры 780, 781 рНЛоп, 867 25083-08 1 год 34536 Фирма "Metrohm АС", Швей- 01.01.2014 
pH Module цария 
рН-метры 826 рН mobile и 827 32106-11 1год 45113 Компания "Меігоһт АС", 29.12.2016 
pH lab Швейцария 
рН-метры СЕ 41638-09 1 год 36676 Фирма "Georg Fischer Piping 01.11.2014 
Systems", Швейцария 
рН-метры inoLab, Ргой пе 47871-11 1 год 43914 Фирма "WTW Wissen- 26.09.2016 
schaftlich - Technische Werk- 
statten", Германия 
рН-метры РВ 23011-02 1год 30188 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.01.2013 
мания 
рН-метры рН 25, BASIC 20+, 24769-08 1 год 33880 Фирма "Спвоп", Испания 01.01.2014 
С1Р21+, GLP22+ 
рН-метры РН100, РН202, 14241-08 1 год 33869 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2014 
PH400, PH450G Corporation", Япония 
рН-метры РН100, РН202, 14241-08 1 год 338694 Фирма "Yokogawa Europe 01.01.2014 
РН400, РН4506 В.М.", Нидерланды 
рН-метры РНЗ630 41628-09 1 год 36666 Фирма "B&C Electronics", 01.11.2014 
Италия 
рН-метры РНТ 810, РНХ 800, 39000-08 1 год 33249 Фирма "ebro Electronic 01.11.2013 
EBI 30-pH GmbH 8 Co. KG", Германия 
рН-метры PortLab мод. Ро ав 38941-08 1 год 33118 Фирма "Рог ар Int.", Benn- 01.11.2013 
101, PortLab 102 кобритания 
рН-метры Ргойте мод. рН 41926-09 1год 36974 Фирма "Wissenschaftlich - 01.12.2014 
3110, pH 3210, рн Technische Werkstatten 
3310 GmbH" (WTW), Германия 
рН-метры testo 205, testo 206 30759-05 1 год 43924 Фирма "Тевіо АС", Германия 26.09.2016 
рн-метры СРМ 223/253, СРМ 28379-10 1 год 39878 Фирма "Endress+Hauser 01.04.2015 
153, СРМ 431 Conducta GmbH + Со. КС", 
Германия 
рН-метры портативнье рН72, рН71 38709-08 1 год 32851 Фирма "Yokogawa Electric 01.10.2013 
Corporation", Япония 
рН-метры промышленные АРТ2000РН, 44711-10 1год 41534 Фирма "Honeywell Interna- 01.08.2015 
DirectLine 421, tional Іпс.", США 
DirectLine 422 


426 


27.31.01 


Наименование СИ Обозначение 6. МПИ NS Сари Изготовитель рок дой? 
реестра свид. ствия 
рН-метры, рН-метры- рН-150М, рХ-150МП 27158-11 1 год 44254/1 ОАО "Гомельский завод из- 21.10.2016 
ионометры мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
рН-метры/измерители окис- 8202 45764-10 1 год 41411 Фирма "Burkert $.А.$.", 01.08.2015 
лительно- Франция 
восстановительного потен- 
циала 
рН-метры-анализаторы во- НІ 981ХХ, НІ 982 ХХ, 14300-08 1 год 32782 Фирма "Hanna Instruments", 01.10.2013 
ды НІ 8314X, НІ 902X, НІ Германия 
912Х 
рН-метры-анализаторы BO- НІ22хх, НІ991хх, 46716-11 1год 42582 Фирма "HANNA Instruments", 25.04.2016 
ды НІ991ххх Румыния 
рН-метры-анализаторы BO- НІ22хх, НІ991хх, 46716-11 1 год 42582 Фирма "НАММА Instruments", 25.04.2016 
ды НІ991ххх Венгрия 
Анализаторы СҒА-3000 48965-12 1 год 45372 Фирма "Етегѕоп Ргосеѕѕ 02.02.2017 
Management / Rosemount 
Analytical Іпс.", США 
Анализаторы CheckMate II, 42545-09 1 год 37634 Фирма "РВІ-Оапѕепѕог A/S", 01.01.2015 
СһескРоіпі, МАР Дания 
Check Combi 
Анализаторы Сһетриге 22954-08 1 год 32791 Фирма "Етегѕоп Ргосеѕѕ 01.10.2013 
Management / Rosemount 
Analytical Іпс.", США 
Анализаторы Conex мод. ГЛА-1, 38622-08 1год 32711/1 Фирма "Grundfos Water 01.10.2013 
DIA-2, DIA-2Q, DIS- Treatment GmbH", Германия 
PR, DIS-D 
Анализаторы Суапомгаісһ 37084-08 1 год 30868 Фирма "Turner Designs Hy- 01.03.2013 
drocarbon Instruments", США 
Анализаторы Depolox 3 Plus 49967-12 1 год 46653 Фирма "Siemens РЕС", Be- 01.06.2017 
ликобритания 
Анализаторы ELTRA мод. CHS 45703-10 1 год 41414 Фирма "Eltra GmbH", Герма- 01.08.2015 
500, CHS 580, CS ния 
500, СЗ 580, CS 800, 
CS 2000, HELIOS, 
HELIOS CHS, CW 
800 
Анализаторы HACH Ultra 37037-08 1 год 30852 Фирма "Hach Ultra Analytics 01.03.2013 
Orbisphere 3600 ЗА", Швейцария 
Анализаторы HACH Ultra 36943-08 1 год 30532 Фирма "Hach Ultra Analytics 01.02.2013 
Orbisphere 410/510 ЗА", Швейцария 
Анализаторы но 47034-11 1 год 42937 Фирма "НАСН-І АМСЕ", 16.06.2016 
Германия 
Анализаторы НУ-ПТЕФ 2 51031-12 1 год 47918 Фирма "Merck KGaA", Fep- 29.08.2017 
мания 
Анализаторы ІР5-4 35088-07 1 год 28221 Фирма "АМЕТЕК Process 01.07.2017 
апа Analytical Instruments", 
США 
Анализаторы МЕА-Оероюх 4 19443-08 1год 32285 Фирма "USF Wallace 8 01.08.2013 
Тетап", Великобритания 
Анализаторы МЕС Depolox 5, SFC 50342-12 1 год 47141 Фирма "Siemens Р.С", Be- 09.07.2017 
Depolox 5 ликобритания 
Анализаторы МЕС МапаЗепв, SFC 51033-12 1 год 47920 Фирма "Siemens РЕС", Be- 29.08.2017 
МапаЗепз ликобритания 
Анализаторы P15 plus 30067-07 1 год 29697 Фирма "USF Wallace & 01.12.2012 
Тетап", Великобритания 
Анализаторы SFC Місго/2000 50669-12 1год 47480 Фирма "Siemens PLC", Be- 25.07.2017 
ликобритания 
Анализаторы ТОСОК 700 TH/UV 36105-07 1 год 29498 Фирма "SICK МАНАК 01.11.2012 
GmbH", Германия 
Анализаторы САТ мод. 100, 200 22953-08 1 год 32790 Фирма "Emerson Process 01.10.2013 
Management GmbH & Co. 
OHG", Германия 
Анализаторы ЦУ ТЕП 38280-08 1 год 32497 ЗАО "ДКТБ ТЕП", Украина, 01.08.2013 


г.Киев 
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Наименование СИ Обозначение ЫДЫ MAN Ne сарай Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы автоматиче- ОВГЕ мод. GS 1000, 47577-11 1 год 43627 Фирма "OBLF Gesellschaft 24.08.2016 
ские GS 1000-1, QSN 750, fur Elektronik und 
QSN 750-1, QSG Feinwerktechnik mbH", Fep- 
750, QSG 750-1, мания 
Меоѕ 
Анализаторы автоматиче- Уародеві 505 49241-12 1 год 45732 Фирма "С.Сетага! Fabrik 06.03.2017 
ские und Lager chemischer Appa- 
rate GmbH & Co. KG", Fep- 
мания 
Анализаторы азота Antek серии 9000 40431-09 1 год 35251 Фирма "Апќек/РАС І.Р.", 01.06.2014 
США 
Анализаторы азота КОА 701 48758-11 1год 45018 Фирма "VELP Scientifica 23.12.2016 
SRL", Италия 
Анализаторы азота UDK 159 47930-11 1 год 44062 Фирма "VELP Scientifica 03.10.2016 
SRL", Италия 
Анализаторы азота B жид- Multi-Lab Nitris 39731-08 1 год 34181 Фирма "Heraeus Electro-Nite 01.01.2014 
кой стали GmbH 8 СО. КС", Германия 
Анализаторы азота и серы Antek 40431-11 1год 42060 Фирма "Апќек/РАС І.Р.", 18.01.2016 
США 
Анализаторы азота, кисло- ТС, КО, ТМ серий 45015-10 2года 40578 Фирма "Leco", США 01.08.2015 
рода 400, 500, 600 
Анализаторы азота, кисло- LECO 49452-12 1год 46044 Фирма "Гесо Согрогайоп", 10.04.2017 
рода и водорода США 
Анализаторы алкоголя в Поп Асоте!ег 500 24771-08 1 год 32234 Фирма "Поп Laboratories 01.08.2013 
выдыхаемом воздухе Ца.", Великобритания 
Анализаторы азрозоля БивіТгак, мод 8530, 41305-09 1 год 36186 Фирма "TSI Іпс.", США 01.10.2014 
8533 
Анализаторы аэрозоля КАМОМАХ мод. 3431 38051-08 1 год 31941 Фирма "КАМОМАХ Іпс.", 01.07.2013 
США 
Анализаторы аэрозоля КАМОМАХ мод. 3521 38050-08 1 год 31940 Фирма "КАМОМАХ іпс.", 01.07.2013 
США 
Анализаторы аэрозоля УМТКОЕ $300 мод. 32424-06 1 год 24900 Фирма "Sintrol Оу", Финлян- 01.09.2016 
$304, $305 дия 
Анализаторы азрозоля ТМ мод. ТМ-ОАТА, 19496-07 1 год 28382 Фирма "Helmut HUND 12.10.2017 
TM-F, TM-M GmbH", Германия 
Анализаторы водных pac- 90XL 45405-10 1 год 41072 Фирма "Mesa Laboratories, 01.08.2015 
творов Іпс.", США 
Анализаторы водных рас- рНоепіх 44196-10 1год 39654 Фирма "Mesa Laboratories, 01.04.2015 
творов Іпс.", США 
Анализаторы водорода ОН 603 51443-12 1 год 48375 Фирма "Leco Corporation", 22.10.2017 
США 
Анализаторы водорода G4 Phoenix ОН 45756-10 1 год 41403 Фирма "Bruker Elemental 01.08.2015 
GmbH", Германия 
Анализаторы водорода Н-таї 2020 Strohlein 13864-08 1 год 30878 Фирма "JUWE Гарогдегайе 01.02.2013 
Service GmbH", Германия 
Анализаторы водорода, ки- ЕМСА серий 800 и 47155-11 1год 43037 Фирма "НОКВА Jobin Yvon 04.07.2016 
слорода и азота 900 Ѕ.А.5.", Франция 
Анализаторы воды Seibold Composer 48885-12 1 год 45271 Фирма "ЗЕВОГО Wasser- 19.01.2017 
Апаузаюгетабик GmbH", 
Австрия 
Анализаторы воды автома- Б-ПМЕ, m-LINE, s- 38802-08 1 год 33152 Фирма "ZULLIG" АС, Швей- 01.10.2013 
тические промышленные LINE цария 
Анализаторы воды про- STIP-scan САМ74 47578-11 1год 43628 Фирма "Endress+Hauser 24.08.2016 
мышленные с датчиком (анализатор); СА574 Conducta GmbH + Со. КС", 
(датчик) Германия 
Анализаторы вольтамперо- 797 УА Сотршгасе 49163-12 1 год 45606 Компания "Metrohm АС", 24.02.2017 
метрические Швейцария 
Анализаторы вольтамперо- РОМ 6000 риз 49155-12 1 год 45598 Фирма "Содепї 24.02.2017 
метрические Environmental Ша.", Велико- 
британия 
Анализаторы выхлопных га- АТ505, АТ705 48474-11 1год 44860 Фирма "ATAL spol. ѕ.г.о.", 21.12.2016 
30B Чехия 
Анализаторы выхлопных га- Газоанализаторы 47663-11 1год 43749 Фирма "МАНА Maschinenbau 05.09.2016 
зов двигателя МСТ 5 Haldenwang GmbH & Со. 
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Наименование СИ Обозначение Noroc- МПИ Ne сарту Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы газа 4020, 4030, 4080 46315-10 1 год 41919 Фирма "Teledyne Analytical 01.08.2015 
Instruments", США 
Анализаторы газа в твердых ELTRA ОН 900, 16859-12 1год 45739 Фирма "Eltra GmbH", Герма- 06.03.2017 
материалах ELTRA ОМ 900, ния 
ELTRA ONH 2000 
Анализаторы для измере- Тезю 535 40071-08 1 год 34669 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.01.2014 
ния обьемной доли СО2 
Анализаторы дымовых га- ЕСА 900, ЕСА 930, 39311-08 1год 33687 Фирма "LAND Instruments In- 01.01.2014 
30B FGA 940, FGA 942, ternational Ltd.", Великобри- 
FGA 945, FGA 950, тания 
ЕСА II 
Анализаторы дымовых га- КІМ9106, Капе250, 50349-12 1год 47148 Фирма "Kane International 09.07.2017 
30B Kane425, Kane 450, Ltd.", Великобритания 
Kane 455, Kane 940 
Анализаторы дымовых ra- Testo 300 (ХХІ, M-I, 17271-08 1год 34538 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.01.2014 
зов ХЕ-1); Testo 325 (М, 
ХЕ, -1); Testo 330 (-1, 
-2, -3, -1LL, -211); 
Тезю 335 
Анализаторы дымовых га- Тезю 327 36652-07 1 год 30160 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.01.2013 
зов 
Анализаторы дымовых га- Testo 350-МАКІТІМЕ 44745-10 1 год 40281 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.08.2015 
зов 
Анализаторы дымовых га- Теѕіо-340 47581-11 1 год 43631 Фирма "Тевіо АС", Германия 24.08.2016 
зов 
Анализаторы дымовых га- Тезю-350 49192-12 1 год 45722 Фирма "Тевіо АС", Германия 06.03.2017 
зов 
Анализаторы дымовых га- LANCOM Ш 39215-08 1год 33471 Фирма "LAND Instruments In- 01.12.2013 
зов портативные ternational Ltd.", Великобри- 
тания 
Анализаторы жесткости BO- АУ/101 Testomat 44538-10 1год 40025 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.08.2015 
ды кобритания 
Анализаторы жидкостей 0-50 47575-11 1год 43625 Фирма "Horiba Ца.", Япония 24.08.2016 
Анализаторы жидкостей Ргоіов% 3400**/* 47030-11 1год 42933 Фирма "Knick Elektronische 16.06.2016 
комбинированные Мезздегае GmbH & Со. 
КС", Германия 
Анализаторы жидкости 1055, 1056 22952-08 1год 32794 Фирма "Emerson Process 01.10.2013 
Management / Rosemount 
Analytical пс.", США 
Анализаторь! жидкости 5081 27087-10 1 год 39308 Фирма "Emerson Process 01.04.2015 
Management / Rosemount 
Analytical пс.", США 
Анализаторь! жидкости 5081 27087-10 1 год 39308/1 Фирма "Emerson Process 01.04.2015 
Management / Rosemount 
Analytical Inc.", Мексика 
Анализаторь! жидкости АХ400 40405-09 1 год 34980 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.05.2014 
кобритания 
Анализаторы жидкости Cristal 49095-12 1 год 45542 Фирма "SERES 20.02.2017 
Environnement", Франция 
Анализаторь! жидкости Еме 36205-12 1 год 48928 Фирма "Mettler-Toledo In- 30.11.2017 
struments (Shanghai) Co. 
Ltd.", Китай 
Анализаторь! жидкости FLEXA мод. Е ХА21 50876-12 1 год 47737 Фирма "Yokogawa Electric 17.08.2017 
Corporation", Япония; Фирма 
"Yokogawa Europe В.М.", Hn- 
дерланды; Фирма "Hamilton 
Вопадиг АС", Швейцария 
Анализаторь! жидкости Hach Ultra 34858-07 1 год 47655 Фирма "Hach Lange SA", 13.08.2017 
Polymetron 9100 Швейцария 
мод. 9120, 9123, 
9125, 9126, 9135, 
9182, 9183, 9184, 
9185, 9186 
Анализаторь! жидкости Hach Ultra 34709-07 1 год 47654 Фирма "Hach Lange SA", 13.08.2017 


Polymetron 9200 


Швейцария 
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Наименование СИ Обозначение Nege. MAN Ne ceptu Изготовитель Срокдви: 
реестра свид. ствия 
Анализаторь! жидкости НІ937ХХ мод. 701- 16103-08 1 год 31819 Фирма "Hanna Instruments", 01.06.2013 
703, 705, 707, 708, Германия 
711-713, 717, 721, 
725, 727-729, 734, 
735, 737, 741, 742, 
744-746, 748 
Анализаторы жидкости НІ9бххх 47033-11 1год 42936 Фирма "HANNA Instruments", 16.06.2016 
Румыния 
Анализаторы жидкости Наийте М СМ42 32917-09 1 год 35504 Фирма "Endress+Hauser 01.07.2014 
Conducta GmbH + Со. КС", 
Германия 
Анализаторь! жидкости Liquiline М СМ44х 45198-10 1год 40826 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2015 
Conducta GmbH + Со. КС", 
Германия 
Анализаторы жидкости Озтотщег 24632-08 1 год 32114 Фирма "Кпаџег", Германия 01.07.2013 
Анализаторы жидкости Рпошузег 300, 41023-09 1 год 35813 Фирма "Опо!ес СтЬН", 01.08.2014 
Рпошузег 400 Германия 
Анализаторь! жидкости РР 23012-07 1 год 30189 Фирма "Sartorius" АС, Fep- 01.01.2013 
мания 
Анализаторь! жидкости SERES 1000 37964-08 1 год 31802 Фирма "ЗЕКЕЗ 01.06.2013 
Environnement", Франция 
Анализаторь! жидкости SERES 2000 37966-08 1 год 31804 Фирма "ЗЕКЕЗ 01.06.2013 
Environnement", Франция 
Анализаторь! жидкости ЗеуепСотрас! мод. 50453-12 1 год 47181 Фирма "Mettler-Toledo In- 09.07.2017 
S220, 5230, 5223 struments (Shanghai) Со. 
Ltd.", Китай 
Анализаторь! жидкости беуепСотрасі мод. 50453-12 1 год 47292 Фирма "Mettler-Toledo АС", 09.07.2017 
5220, 5230, 5223 Швейцария 
Анализаторы жидкости Xmt-P, Xmt-C, Хті-Т, 38262-08 1 год 32258 Фирма "Emerson Process 01.08.2013 
Xmt-A Management / Rosemount 
Analytical Inc.", США 
Анализаторы жидкости NO- 7835, 8037, 8230, 41304-09 1 год 36185 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.10.2014 
носелективные 8231, 8232, 8234, кобритания 
8235, 8236 
Анализаторы жидкости кон- ЕХА 5С202, ЕХА 25092-08 1год 33870 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2014 
дуктометрические 0С402, ЕХАх5С450, Согрогайоп", Япония 
ЕХА $С100 
Анализаторы жидкости кон- ЕХА 5С202, ЕХА 25092-08 1год 33870/1 Фирма "Yokogawa Europe 01.01.2014 
дуктометрические 0С402, ЕХАхі$5С450, В.М.", Нидерланды 
ЕХА $С100 
Анализаторы жидкости KoH- НІ98308, НІ98301, 44360-10 1 год 39835 Фирма "Hanna Instruments", 01.04.2015 
дуктометрические НІ98302, НІ98303, Германия 
НІ98304, НІ98311, 
НІ98312, НІ9033, 
НІ9034, НІ8733, 
НІ8734, НІ99300, 
НІ99301, ЕС215 
Анализаторы жидкости кон- КВЧ 5М 22575-02 1год 11954 Фирма "Инженерный центр 01.01.2015 
дуктометрические приборостроения и компью- 
теризации", Украина, 
г.Харьков 
Анализаторы жидкости мно- МР2000 18495-08 1год 32120 Фирма "ЗЕКЕЗ 01.07.2013 
гоканальные Environnement", Франция 
Анализаторы жидкости MHO- тоЁаБ 49093-12 1год 45540 Фирма "WTW Wissen- 20.02.2017 
гопараметрические ѕсһайісһ - Technische Werk- 
statten", Германия 
Анализаторы жидкости MHO- тоа, Multi, 47448-11 1 год 43451 Фирма "WTW Wissen- 03.08.2016 
гопараметрические РгойШпе Multi ѕсһайісһ - Technische Werk- 
statten", Германия 
Анализаторы жидкости пор- 20 37259-08 1 год 30983 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.04.2013 
тативные КС", Германия 
Анализаторы жидкости про- 20 37351-08 1 год 31035 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.04.2013 
мышленные КС", Германия 
Анализаторы инфракрасные ІМЕКАМАТІС 9500 52228-12 1 год 49306 Фирма "Репеп Instruments 26.12.2017 
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Наименование СИ Обозначение Гата, МПИ Ne cepti Изготовитель Срок дей” 
реестра свид. ствия 
Анализаторы инфракрасные Зресказгаг 34294-12 1 год 48014 Фирма "Unity Scientific", 11.09.2017 
США 
Анализаторы инфракрасные ІМЕКАМЕО 38252-08 1 год 32200 Фирма "Спорт", Франция 01.08.2013 
зерна и зернопродуктов 
Анализаторы калия хлори- ГАВКАМ 48327-11 1год 44583 Фирма "КСИпдизшетезв- 08.12.2016 
стого в минеральных солях дегае GmbH", Германия 
Анализаторы карбонатовв АС-280 47676-11 1год 43762 Фирма "Согеіеві Systems 05.09.2016 
горных породах Іпс.", США 
Анализаторы качества воды НС 602, НС 702 39107-08 1год 33415 Фирма "Вие | Water Tech- 01.12.2013 
nologies Па.", Израиль 
Анализаторы кислорода АВВ 14601-08 1год 33270 Фирма "АВВ Instrumentation 01.11.2013 
Ца.", Великобритания 
Анализаторы кислорода 02X1 51353-12 1 год 48345 Фирма "GE Sensing EMEA", 02.10.2017 
Ирландия 
Анализаторы кислорода Oxymitter 4000, 13781-10 1год 40089 Фирма "Emerson Process 01.08.2015 
Oxymitter 5000 Management / Rosemount 
Analytical пс.", США 
Анализаторы кислорода Oxymitter 4000, 13781-10 1год 40089/1 Фирма "Emerson Process 01.08.2015 
Oxymitter 5000 Management / Rosemount 
Analytical Inc.", Мексика 
Анализаторы кислорода \МОС-шзйи 19123-05 1год 20635 Фирма "Атеїек process In- 01.06.2015 
struments Division", США 
Анализаторы кислорода ХМО2, АРХ 51349-12 1год 48341 Фирма "СЕ Sensing ЕМЕА", 02.10.2017 
Ирландия 
Анализаторы кислорода Р680 47245-11 1год 43232 Фирма "Shanghai СпапдА! 19.07.2016 
Electronic Science & Tech- 
nology Co., Ltd.", Китай 
Анализаторы кислорода ra- Oxymat 64 41714-09 1 год 36693 Фирма "Ѕіетепѕ АС", Фран- 01.11.2014 
зовые ция 
Анализаторы кислорода na- МСЗЕ, МС8С 43553-10 1 год 38973 Фирма "Yokogawa Electric 01.04.2015 
рамагнитные Согрогайоп", Япония 
Анализаторы кислорода с МІСКОХ 48410-11 1год 44694 Фирма "МТКОМ ЕОКОРЕ 08.12.2016 
сенсором ІТр.", Ирландия 
Анализаторы кислорода А220 45704-10 1год 41415 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.08.2015 
циркониевые кобритания 
Анализаторы кислорода EXA ZR 22117-01 1 год 11279 Фирма "Yokogawa Electric 01.06.2017 
циркониевые Согрогайоп", Япония 
Анализаторы кислорода 5МА1, ЗМА2 41977-09 1год 37535 Фирма "АВВ Inc. Instrumen- 01.01.2015 
циркониевые tation division", США 
Анализаторы кислорода ZDT 41975-09 1 год 37900 Фирма "ABB Limited", Benn- 01.01.2015 
циркониевье кобритания 
Анализаторы кислорода 2ігсотаї 39730-08 1 год 34180 Фирма "Fuji Electric Systems 01.01.2014 
циркониевые Co., Ltd.", Япония 
Анализаторы кислорода, G8 Galileo 45754-10 1 год 41401 Фирма "Bruker Elemental 01.08.2015 
азота и водорода GmbH", Германия 
Анализаторы кислорода, G8 GALILEO (ОМН- 39195-08 1 год 33450 Фирма "Bruker JUWE 01.12.2013 
азота, водорода та! 286, ОМ-та! 282, GmbH", Германия 
ОМ-та+ 283, НМ-та! 
243, О-та! 232, М- 
та! 245, Н-та! 225, 
Н-таї 221) 
Анализаторы комбиниро- М300 37728-08 1 год 31638 Фирма "Mettler-Toledo 01.06.2013 
ваннье GmbH", Швейцария 
Анализаторы кондуктомет- EXA ISC мод. 17561-08 1год 33868 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2014 
рические 15С202, 1564506 Согрогайоп", Япония 
Анализаторы кондуктомет- EXA ISC мод. 17561-08 1год 33868/1 Фирма "Yokogawa Europe 01.01.2014 
рические 1560202, 1І5С450С6 ВМ.", Нидерланды 
Анализаторы кондуктомет- Кари 15424-03 1год 14639 Фирма "Боп Whitley Scientific 01.06.2013 
рические Limited", Великобритания 
Анализаторы лазерные эле- ІЕА-5500 38154-08 1 год 32154 СП "СОЛАР ТИИ", Бела- 01.08.2013 
ментного состава русь, г.Минск 
Анализаторы метана Signal 7000ЕМ 45173-10 1 год 40741 Фирма "Signal Group Ша.", 01.08.2015 
Великобритания 
Анализаторы метана и gn- Сигнал.7 37949-08 1 год 31790 ООО НПО "Красный метал- 01.06.2013 


оксида углерода перенос- 
ные 


лист", Украина, г.Конотоп 
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Наименование СИ Обозначение Цоло. MAN Ne арте Изготовитель Срокдви- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы метана nepe- Сигнал.5 40463-09 1 год 34979 ООО НПО "Красный metan- 01.05.2014 
носные лист", Украина, г.Конотоп 
Анализаторы микроприме- Model D 49372-12 1 год 45888 Фирма "Delphi Control Sys- 26.03.2017 
сей азота в аргоне tems, Іпс.", США 
Анализаторы микроприме- ЗЕКМОРКО Plasma 47544-11 З года 43615 Фирма "Ѕегуотех Сгоир 22.08.2016 
сей азота в аргоне к2001 Ца.", Великобритания 
Анализаторы многофунк- рІР 38620-08 1 год 32709/1 Фирма "Grundfos Water 01.10.2013 
циональные Treatment GmbH", Германия 
Анализаторь! молока Екотіік, Ekomilk-M, 39992-08 1 год 34560 Фирма "Виќесћ 2000 Itd.", 01.01.2014 
Ekomilk-Ultra, Eko- Bonrapna 
milk-Ultra Pro, Eko- 
milk-Total 
Анализаторь! молока Г асюзсап, 29679-10 1год 40773 Фирма "Milkotronic Ма.", 01.08.2015 
Гасіоѕсап-1 Болгария 
Анализаторы молока MilkoScan Minor 4, 25334-08 1 год 34202 Фирма "Foss Analytical A/S", 01.01.2014 
MilkoScan Minor 6 Danna 
Анализаторы молока Milky Гар и Speedy 41011-09 1год 35801 Фирма "Astori Tecnica $.п.с.", 01.08.2014 
Lab Италия 
Анализаторь! молока АКМ-98, АКМ-98Б 41715-09 1год 36681 ООО "ИКФ Агросервис", Ук- 01.11.2014 
раина, г.Киев 
Анализаторы молока и mo- > ГасюЗсоре Filter 21056-08 1 год 30437 Фирма "Delta Instruments 01.02.2013 
лочных продуктов СЗ/С4, LactoScope В.М.", Нидерланды 
Filter С3+/С4+, Lac- 
toScope FTIR Ad- 
vanced 
Анализаторы молока, MO- MilkoScan ЕТ 120, 16424-12 1год 46867 Фирма "Foss Analytical A/S", 26.06.2017 
лочных продуктов и соков М!кобсап ЕТ1, Дания 
MilkoScan ЕТ1 Ad- 
vanced n MilkoScan 
FT2 
Анализаторы мутности 4670, 4671, 4672, 40398-09 1 год 34972 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.05.2014 
4675, 4676, 4677 с кобритания 
датчиками 7997-200, 
7997-201, 7997-202, 
7997-300, 7997-400, 
7997-401, 7997-405 
Анализаторы мутности СУМ 223/253 с дат- 28382-10 1год 39880 Фирма "Endress+Hauser 01.04.2015 
чиками CUS 31/31W Conducta GmbH + Co. KG", 
n CUS 41/41W; CUM Германия 
740 с датчиками 
CUS 65; CUC 101 
Анализаторы мутности ТОКВЮПНАКТФ 1100 49901-12 1 год 46582 Фирма "Merck KGaA", Fep- 18.05.2017 
IR/T, TURBI- мания 
ОЧАМТ®1500 КЛ, 
TURBIQUANT®3000 
IR/T 
Анализаторы мутности и КЕМТКАК 007 мод. 47314-11 1 год 43352 Фирма "Кетігак АВ", Шве- 01.08.2016 
цветности воды промыш- ОСР007, ТС007 ция 
ленные 
Анализаторы мясного сырья MeatMaster 51864-12 1 год 48843 Фирма "Foss Analytical A/S", 20.11.2017 
Дания 
Анализаторы настраивае- ТгиеРеак мод. 45706-10 1 год 41417 Фирма "Yokogawa Corpora- 01.08.2015 
мые диодные лазерные 1018200 Поп of America", США 
Анализаторы нефтепродук- TS 3000, TS 4000 25596-08 1 год 32235 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2013 
TOB tific", Нидерланды 
Анализаторы нефтепродук- ТО-4100, TD-4100 44192-10 1 год 39650 Фирма "Turner Designs Hy- 01.04.2015 
тов B воде ХО, Тр-500 D агосагроп Instruments", США 
Анализаторы нуклеиновых ВіоЅрес-папо 48405-11 1 год 44678 Фирма "Shimadzu 06.12.2016 
кислот Согрогайоп", Япония; Фирма 
"Shimadzu Corporation", 
США; Фирма "Shimadzu 
Согрогайоп", Китай 
Анализаторы общего opra- 550, 550-НТ и 550- 32925-06 1 год 25534 Фирма "Mettler-Toledo Thorn- 20.04.2017 
нического углерода SX ton, Іпс.", США 
Анализаторы общего opra- Anatel РАТ700, Ana- 43262-09 1 год 38494 Фирма "Насп Сотрапу", 01.01.2015 


нического углерода 
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Наименование СИ Обозначение етос, МПИ NS cepti Изготовитель рок дй 
реестра свид. ствия 
Анализаторы общего opra- HACH Ultra Anatel 35014-07 1 год 28093/1 Фирма "Hach Lange ЗА", 31.10.2017 
нического углерода А4000 Швейцария 
Анализаторы общего opra- ТОС II СА72ТОС 49543-12 1год 46268 Фирма "Endress+Hauser 23.04.2017 
нического углерода в воде Conducta GmbH + Со. КС", 
Германия 
Анализаторы общего угле- TOC-L 48951-12 1год 45362 Фирма "Shimadzu 02.02.2017 
рода Согрогайоп", Япония 
Анализаторы общего угле- ТОС-ІГ 48951-12 1год 45363 Фирма "Shimadzu 02.02.2017 
рода Согрогайоп", США 
Анализаторы общего угле- TOC-L 48951-12 1год 45364 Фирма "Shimadzu 02.02.2017 
рода Согрогайоп", Китай 
Анализаторы общего угле- multi ЕА 4000 48231-11 1год 44447 Фирма "Analytik Jena АС", 22.11.2016 
рода и общей серы Германия 
Анализаторы общего угле- multi ЕА 5000 42837-09 1год 37976 Фирма "Analytik Jena АС", 01.01.2015 
рода, общей серы, общего Германия 
хлора и общего азота 
Анализаторы общего угле- "vario ТОС сире", 51350-12 1 год 48342 Фирма "Elementar Analysen- 02.10.2017 
рода/азота "vario ТОС select" systeme GmbH", Германия 
Анализаторы общего угле- high TOC II, liqui 23431-07 1 год 29612 Фирма "Elementar Analysen- 01.11.2012 
рода/азота ТОС, vario ТОС cube systeme GmbH", Германия 
Анализаторы общего угле- ТОС-5000А, TOC- 19385-07 1год 29707 Фирма "Shimadzu", Япония 01.12.2012 
рода/азота 5050А, ТОС-4110, 
ТОСМ-4110, ТМ- 
4110, ТОС-МЕ, ТОС- 
VCSH/CSN, TOC- 
VCPH/CPN, TOC- 
VWS/WP 
Анализаторы общего xno- ССМ223, ССМ253 28378-12 1год 46267 Фирма "Endress+Hauser 23.04.2017 
ра/свободного хло- (анализаторы); Conducta GmbH + Со. КС", 
ра/диоксида хлора с сенсо- СС$120, Германия 
рами СС8140/240, 
СС8141/241 (сенсо- 
ры) 
Анализаторы общего, opra- Ғоптасв ІТ, Ғогтасв 26124-09 1 год 36176 Фирма "Skalar Analytical 01.10.2014 
нического и неорганического НТ В.М.", Нидерланды 
углерода 
Анализаторы общего, opra- Torch и Fusion 49323-12 1год 45862 Фирма "Teledyne Tekmar", 26.03.2017 
нического и неорганического США 
углерода 
Анализаторы оксида крем- Navigator 600 мод. 41086-09 1 год 36129 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.09.2014 
ния и фосфатов AW641, Аууб42 кобритания 
Анализаторы оксида угле- С 21.01, С 24 47927-11 1 год 44059 Фирма "Вогдмай! КС 03.10.2016 
рода GmbH", Германия 
Анализаторы оксида угле- КМ 200, КМ 20, ВМ 47928-11 1 год 44060 Фирма "Вогдмай! КС 03.10.2016 
рода в составе курительных 200А, КМ 20Н GmbH", Германия 
машин 
Анализаторы октаново- 2Х-101С, 2Х-101ХЕ, 46587-11 1 год 42371 Фирма "2еіќех, Іпс.", США 01.04.2016 
го/цетанового числа ZX-440XL 
Анализаторы параметров НУОКА 44197-10 1 год 39655 Фирма "Mesa Laboratories, 01.04.2015 
воды Inc.", США 
Анализаторы пищевых npo- Ғооа5сап Гар, 51351-12 1год 48343 Фирма "Foss Analytical АВ", 02.10.2017 
дуктов Еоодбсап Pro и Швеция 
Меа!5сап 
Анализаторы пищевых npo- Ғооа5сап Pro, 25791-03 1год 34200 Фирма "Foss Analytical A/S", 01.01.2014 
дуктов Еоодбсап Lab Дания 
Анализаторы пищевых про- Іпїгаќес 1241, пкаес 27274-09 1 год 38395 Фирма "Foss Analytical АВ", 01.01.2015 
дуктов 1256, Іпітаіес Sofia Швеция 
Анализаторы поверхностно- ELTRA SC-800 37297-08 1 год 30999 Фирма "Eltra GmbH", Герма- 01.04.2013 
го углерода ния 
Анализаторы портативные MIRAN SAPPHIRE 37525-08 1 год 31303 Фирма "Thermo Electron 01.05.2013 
мод. XL Corporation", США 
Анализаторы промышлен- МАХ 770 43139-09 1 год 38381 Фирма "Mettler-Toledo Thorn- 01.01.2015 
ные комбинированные Топ, Іпс.", Швейцария 
Анализаторы промышлен- МАХ770 43139-09 1год 38381/1 Фирма "Mettler-Toledo Thorn- 01.04.2015 


ные комбинированные 
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Анализаторы промышлен- IQ SENSOR МЕТ 45901-10 1 год 41580 Фирма "WTW Wissen- 01.08.2015 
Hble многопараметрические schaftlich - Technische Werk- 
statten", Германия 
Анализаторы пыли РУЗТНУМТЕК мод. 45955-10 1 год 41866 Фирма "SICK МАІНАК 01.08.2015 
T50, 1100, T200, GmbH", Германия 
SF100, SP100, SB50, 
5В100 
Анализаторы пыли ЕОМ 47127-11 1 год 43080 Фирма "Grimm Aerosol 05.07.2016 
Technik GmbH & Co. KG", 
Германия 
Анализаторы пыли FW 100 22603-07 1год 29626 Фирма "SICK МАІНАК 01.11.2012 
GmbH", Германия 
Анализаторы пыли СКАММАТ ЗНС 500 16818-10 1 год 41861 Фирма "SICK МАНАК 01.08.2015 
(мод. 501 и 502) GmbH", Германия 
Анализаторы пыли МР 101M 37955-08 1год 31796 Фирма "Environnement $.А.", 01.06.2013 
Франция 
Анализаторы пыли ОМО 41 22604-07 1 год 29506 Фирма "SICK МАІНАК 01.11.2012 
GmbH", Германия 
Анализаторы пыли РЕМ 92 С 46537-11 1 год 42312 Фирма "Dr.Fodisch 17.03.2016 
Umweltmesstechnik АС", 
Германия 
Анализаторы пыли $С 36732-08 1 год 30377 Фирма "РСМЕ Па.", Велико- 01.02.2013 
британия 
Анализаторы пыли 5М 200 51406-12 1год 48288 Фирма "OPSIS АВ", Швеция 28.09.2017 
Анализаторы пыли ТЕОМ 1405, ТЕОМ 43235-09 1год 38435 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.01.2015 
1405-D, TEOM 1405- tific", США 
F, TEOM 1405-DF 
Анализаторы размера yac- Zetasizer Nano 48308-11 1 год 44555 Фирма "Мамет Instruments 06.12.2016 
тиц Ца.", Великобритания 
Анализаторы размеров yac- НОВІВА ІВ-550 36615-07 1 год 30072 Фирма "НОКВА Јобіп Ууоп 01.01.2013 
тиц Ѕ.А.5.", Франция 
Анализаторы размеров yac- Апаіуѕеќе 22 45118-10 1 год 40711 Фирма "Fritsch GmbH", Fep- 01.08.2015 
тиц лазернье мания 
Анализаторы размеров yac- ОеваМапо 45174-10 1 год 40742 Фирма "Beckman Coulter, 01.08.2015 
тиц лазернье Inc.", США 
Анализаторы размеров yac- НОВІВА мод. LA 36017-07 1год 29413 Фирма "НОКВА Jobin Yvon 01.11.2012 
тиц лазерные 300, ГА 950 S.A.S.", Франция 
Анализаторы размеров час- 15 13320 45175-10 1год 40743 Фирма "Beckman Coulter, 01.08.2015 
тиц лазернье Inc.", США 
Анализаторы размеров yac- МАЗТЕКЗ ЕК мод. 36722-08 1 год 30292 Фирма "Мамет Instruments 01.02.2013 
тиц лазерные Місго, 2000, 2000Е Ца.", Великобритания 
Анализаторы размеров yac- Мапогас 44541-10 1 год 40032 Фирма "Місгоїгас Іпс.", США 01.04.2015 
тиц лазерные 
Анализаторы растворенного Hydris Ме, Мий-Гав 24054-08 1 год 33488 Фирма "Heraeus Electro-Nite 01.12.2013 
в жидких металлах водоро- Hydris GmbH 8 СО. КС", Германия 
да 
Анализаторы растворенного 9437, 9438 40470-09 1 год 35509 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.07.2014 
кислорода кобритания 
Анализаторы растворенного Огеси пе 424, 44697-10 1 год 40190 Фирма "Honeywell Interna- 01.08.2015 
кислорода Огес! те 425 Попа Іпс.", США 
Анализаторы растворенного Пашвуз М СОМ223, 28380-09 1 год 35505 Фирма "Endress+Hauser 01.07.2014 
кислорода СОМ253, СОМ223Е, Conducta GmbH + Со. КС", 
СОМ253Ғ с датчи- Германия 
ками СО$21, СО531, 
с0841, СО561, 
СО571 
Анализаторы растворенного АиСоМен 51664-12 1 год 48642 Фирма "Haffmans В.М.", Hn- 01.11.2017 
углекислого газа и кислоро- дерланды 
да в жидкости 
Анализаторы рентгеноф- Гав-х 14921-07 1год 27511 Фирма "Oxford Instruments 27.07.2017 
луоресцентнье 3000/3500/35005/350 Industrial Analysis UK", Benn- 
0$СЕ кобритания 
Анализаторы рентгеноф- МОХ 1060 43251-09 1год 38483 Фирма "Oxford Instruments 01.01.2015 


луоресцентнье 
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Анализаторы рентгеноф- МОХ 1060 43251-09 1 год 38483/1 Фирма "Oxford Instruments 01.01.2015 
луоресцентные Industrial Analysis Europe", 
Германия 
Анализаторы рентгеноф- МОХ 1060 43251-09 1 год 38483/2 Фирма "Oxford Instruments 01.01.2015 
луоресцентнье Industrial Analysis China", Kn- 
тай 
Анализаторы рентгеноф- Professional 51305-12 1 год 48204 OOO "Злватех", Украина, 21.09.2017 
луоресцентнье Spectrum МЕС-01 г.Киев 
Анализаторы рентгеноф- SLFA мод. 2100 и 27455-04 1год 44083 Фирма "Horiba Ltd.", Япония 10.10.2016 
луоресцентные 2800 
Анализаторы рентгеноф- Х-МЕТ 7000, Х-МЕТ 50072-12 1год 46758 Фирма "Oxford Instruments 01.06.2017 
луоресцентные 7500 Analytical Оу", Финляндия 
Анализаторы рентгеноф- Х-биргете 0115 46021-10 1год 42034 Фирма "Oxford Instruments 28.12.2015 
луоресцентнье Industrial Analysis China", Kn- 
тай 
Анализаторы рентгеноф- Х-биргете 015 46021-10 1год 42034 Фирма "Oxford Instruments 28.12.2015 
луоресцентнье Industrial Analysis Europe", 
Германия 
Анализаторы рентгеноф- Х-биргете 0115 46021-10 1год 42034 Фирма "Oxford Instruments 28.12.2015 
луоресцентнье Industrial Analysis UK", Benn- 
кобритания 
Анализаторы рентгеноф- Х-МЕТ5000; Х- 39990-08 1 год 34558 Фирма "Oxford Instrument 01.01.2014 
луоресцентные портатив- MET5100 Analytical Oy", Финляндия 
нье 
Анализаторы рентгеноф- МЕХ ОС 52085-12 2 года 49132 Фирма "Applied Rigaku 14.12.2017 
луоресцентные знергодис- Technologies, Іпс.", США 
персионные 
Анализаторы рентгеноф- МЕХ СС 47425-11 2года 43493 Фирма "Applied Rigaku 05.08.2016 
луоресцентные знергодис- Technologies, Іпс.", США 
персионные с поляризован- 
ным рентгеновским излуче- 
нием 
Анализаторы ртути ОМА-80 39373-08 1 год 33704 Фирма "Milestone", Италия 01.01.2014 
Анализаторы ртути Mercur, Mercur Plus, 46546-11 1 год 42340 Фирма "Analytik Jena АС", 18.03.2016 
Мегсиг АА, Мегсиг Германия 
АА Plus, Mercur 
DUO, Mercur DUO 
Plus 
Анализаторы ртутные Hydra 47876-11 1 год 43925 Фирма "Teledyne Leeman 26.09.2016 
Labs", США 
Анализаторы ртутные Quick Trace М-6100, 38664-08 1 год 32753 Фирма "Сеїас Technologies 01.10.2013 
М-8000 Іпс.", США 
Анализаторы сахара АТМ Х2 47929-11 1 год 44061 Фирма "Index Instruments 03.10.2016 
Ltd.", Великобритания 
Анализаторы сахара реф- КЕМ мод. 712, 732, 41703-09 1 год 36682 Фирма "Вейіпоһат--бізпіеу 01.11.2014 
рактометрические 742, 340+, 830, 840, Ца.", Великобритания 
860, 960, 970 
Анализаторы сероводорода Tracker ХР 41229-09 1 год 36080 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.09.2014 
tific", CWA 
Анализаторы сероводорода H2S ANALYSER 47098-11 1 год 43024 Фирма "Ѕќапһоре-Ѕеќа", Be- 16.06.2016 
в нефтепродуктах 5А4000 ликобритания 
Анализаторы серы в нефте- XOS мод. 6020 AXP 41014-09 1год 35804 Фирма "X-Ray Optical Sys- 01.08.2014 
продуктах поточные волно- tems, Іпс.", США 
дисперсионные рентгеноф- 
луоресцентные 
Анализаторы серы в нефти SLFA-UV21 40786-09 1 год 35516 Фирма "Horiba Ltd.", Япония 01.07.2014 
и нефтепродуктах 
Анализаторы серы волно- ЕХ-700 42830-09 1 год 37968 Фирма "Tanaka Scientific 01.01.2015 
дисперсионные рентгеноф- Ltd.", Япония 
луоресцентнье 
Анализаторы серы волно- SINDIE ISO 40629-09 1 год 35355 Фирма "X-Ray Optical Sys- 01.07.2014 
дисперсионные рентгеноф- tems, Іпс.", США 
луоресцентные 
Анализаторы серы волно- SINDIE ОТС 46606-11 1год 42390 Компания "X-Ray Optical 01.04.2016 


дисперсионные рентгеноф- 
луоресцентнье 
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Анализаторы серы и угле- С5-230, С-230, 5- 39693-08 1 год 34141 Фирма "Leco Corporation", 01.01.2014 
рода 230, WC-230, CS- США 

600, С-600, 5-600, 

\/С-600 
Анализаторы серы и угле- $С 51442-12 1 год 48374 Фирма "Гесо Согрогайоп", 22.10.2017 
рода США 
Анализаторы силикатов фо- COPRA Silica 41324-09 1 год 36205 Фирма "SWAN Analytical In- 01.10.2014 
тометрические промышлен- Analyzer struments АС", Швейцария 
ные 
Анализаторы следов азота К2001п5 36566-07 1 год 30137 Фирма "Controle Analytique 01.01.2013 
в аргоне или гелии Іпс.", Канада 
Анализаторы содержания ОйСиага 46319-10 1 год 41923 Фирма "Запз-Рпоюте!ег 01.08.2015 
нефтепродуктов в воде АС", Швейцария 
Анализаторы содержания Нудговепве 2410 47662-11 1год 43748 Фирма "Arjay Engeneering 05.09.2016 
нефтепродуктов B воде Па." Канада 
промышленные 
Анализаторы содержания Нудговепве 3410, 40430-09 1год 35250 Фирма "Arjay Engeneering 01.06.2014 
нефтепродуктов B воде Нудговепве 3420 Ца.", Канада 
промышленные 
Анализаторы содержания o-DGM 48477-11 1 год 44863 Фирма "Haffmans В.М.", Hn- 21.12.2016 
растворенного кислорода в дерланды 
жидкости 
Анализаторы содержания АСМ, с-АСМ, с- 39688-08 1 год 34219 Фирма "Haffmans В.М.", Hn- 01.01.2014 
растворенных кислородаи DGM, OGM дерланды 
углекислого газа в жидкости 
Анализаторы содержания mod. 2100, mod. 3 48148-11 1 год 44340 Фирма "Реїгоѓеѕї instruments 31.10.2016 
солей в сырой нефти GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы содержания СМТ, ОСМ-03, DGM- 39975-08 1 год 34543 Фирма "Haffmans В.М.", Hn- 01.01.2014 
углекислого газа в жидкости 04, -ОСМ, ІСС-2000, дерланды 

ІСМ-2000, ІС -2000, 

СВЕ-04 
Анализаторы содержания 5С 960 31860-12 1 год 47919 Фирма "Walter Herzog 29.08.2017 
хлористых солей GmbH", Германия 
Анализаторы соматических DCC 46054-11 1год 42061 Фирма "СМУ Титра DeLaval 18.01.2016 
клеток в молоке International АВ", Швеция 
Анализаторы соматических 5СС-100 40141-08 1 год 34746 Фирма "СһетоМеіес A/S", 01.01.2014 
клеток в молоке Дания 
Анализаторы соматических Somacount мод. 37258-08 1 год 30982 Фирма "Bentley Instruments 01.04.2013 
клеток в молоке $СС150, SCC300, Іпс.", США 

$СС500, Combi 

150/2300/2500 
Анализаторы соматических Зота5соре (мод. МК 38993-08 1 год 33242 Фирма "Delta Instruments 01.11.2013 
клеток в молоке | Manual, МК II ВМ.", Нидерланды 

Automatic, Smart) 
Анализаторы состава ве- СОМ-Х 51354-12 1год 48346 ООО "Вайс Scientific Instru- 02.10.2017 
ществ рентгено- ments", Латвия 
флюоресцентные 
Анализаторы спектрофото- 8453 15647-96 1год 7490 Фирма "Agilent 01.07.2013 
метрические Technologies", США 
Анализаторы топлив авто- ЕгаЅрес 46717-11 1 год 42583 Фирма "Егауйсз GmbH", As- 25.04.2016 
матические стрия 
Анализаторы топлив мно- Решо5рес PPA мод. 40783-09 1 год 35513 Фирма "Регозрес", США 01.07.2014 
гофункциональные GS, TD 
Анализаторы углерода и ЕМА 320\/2 n EMIA 48573-11 1 год 44890 Фирма "НОКВА Jobin Yvon 21.12.2016 
серы 920\/2 Ѕ.А.5.", Франция 
Анализаторы углерода и G4 Icarus 45755-10 1 год 41402 Фирма "Bruker Elemental 01.08.2015 
серы GmbH", Германия 
Анализаторы углерода и LECO 50442-12 1 год 47170 Фирма "Leco Corporation", 09.07.2017 
серы США 
Анализаторы углерода, ce- G8 EVEREST (С5- 39196-08 1 год 33451 Фирма "Bruker JUWE 01.12.2013 
ры та! 265, С$-та+{ 262, GmbH", Германия 

С5-та! 255) 
Анализаторы фосфат-ионов COPRA Phosphate 41317-09 1год 36198 Фирма "SWAN Analytical In- 01.10.2014 
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Наименование СИ Обозначение ЫДЫ MAN Ne cepts Изготовитель Cpok дви 
реестра свид. ствия 
Анализаторы фотометриче- Мапосоіог 500 О 45515-10 1год 41137 Фирма "Маспегеу-Маде! 01.08.2015 
ские GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы фотометриче- РЕ-12 45514-10 1 год 41136 Фирма "Маспегеу-Маде! 01.08.2015 
ские GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы фотометриче- Spectroquant NOVA 24092-08 1 год 30520 Фирма "Мегск КСаА", Гер- 01.02.2017 
ские 60/60А мания 
Анализаторы фотометриче- PUV 3401/3402, РІК 14106-04 1 год 18397 Фирма "АВВ Іпс.", США 01.01.2015 
ские промышленные 3501/3502 
Анализаторы фотометриче- Stamolys СА71 35259-07 1 год 28408 Фирма "Endress+Hauser 24.08.2017 
ские промышленные Conducta GmbH + Со. КС", 
Германия 
Анализаторы химического Затоуз CA71COD 49813-12 1 год 46541 Фирма "Endress+Hauser 18.05.2017 
потребления кислорода Conducta GmbH + Со. КС", 
(ХПК) Германия 
Анализаторы хлора AW 401, AW 402 41320-09 1 год 36201 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.10.2014 
кобритания 
Анализаторы хлора CCS 120 36138-07 1год 29589 Фирма "Endress+Hauser 01.11.2012 
Conducta GmbH + Со. КС", 
Германия 
Анализаторы хлора СЕ17 48483-11 1год 44871 Фирма "Насп Сотрапу", 21.12.2016 
США 
Анализаторы хроматогра- МОС 71M GC 41456-09 1 год 36274 Фирма "Environnement S.A.", 01.10.2014 
фические Франция 
Анализаторы цветности во- 980/АҒ21 36139-07 1 год 29590 Фирма "Wedgewood Апауй- 01.11.2012 
ды са! Іпс.", США 
Анализаторы чистоты жид- LaserNet Ғіпев-С 38175-08 1 год 32049 Фирма "Spectro Іпс.", США 01.08.2013 
костей лазерные 
Анализаторы элементного Elementar мод. Vario 23429-10 1 год 40091 Фирма "Elementar Analysen- 01.08.2015 
состава EL Ш, Vario ЕЁ cube, systeme GmbH", Германия 
Vario MAX, Vario 
МАХ cube, Vario МІ- 
CRO cube, Vario 
MACRO, Vario 
MACRO cube, Rapid 
CS cube, Rapid N 
cube, Rapid MAX N, 
VarioTRACE S/N, 
TRACE S/N Cube 
Анализаторы злементного ЕчгоЕА 3000 39988-08 1 год 34556 Фирма "Ешгоуесіог, 5.р.А.", 01.01.2014 
состава Италия 
Анализаторы элементные НіавһЕА 1112, мод. 16590-08 1 год 31442 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.06.2013 
CHNS/O, CHN/O, tific", Нидерланды 
CHNS, CHN, NCS, S, 
O, N, NC, NC Soil, 
NC Sediments, NC 
Filters, N Protein, N 
Brew, XL 
Аппараты измерительные AK-M1 30337-05 Поверка 22306 OAO "Стеклоприбор", Ук- 01.08.2015 
для анализа кислорода при вы- раина, г.Червонозаводское 
пуске 
Газоанализаторы 02 25421-08 1год 34533 Фирма "General Monitors Ire- 01.01.2014 
land Ltd.", Ирландия 
Газоанализаторы 101Е 39416-08 1 год 33859 Фирма "Teledyne Advanced 01.01.2014 
Pollution Instrumentation", 
США 
Газоанализаторы 1412 39005-08 1 год 33254 Фирма "INNOVA Ак Tech In- 01.11.2013 
struments", Дания 
Газоанализаторы 17 47209-11 1 год 43220 Фирма "Thermo Fisher Scien- 13.07.2016 
tific", США 
Газоанализаторы 201Е 39415-08 1 год 33858 Фирма "Teledyne Advanced 01.01.2014 
Pollution Instrumentation", 
США 
Газоанализаторы 300Е, 300ЕМ 46283-10 1год 41914 Фирма "Teledyne Advanced 01.08.2015 
Pollution Instrumentation", 
США 
Газоанализаторы ЗМ серии 110 40077-08 1 год 34671 Фирма "ЗМ Company - Austin 01.01.2014 
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Наименование СИ Обозначение ДЫ MAN Ne Серта, Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Газоанализаторы ЗМ серии 740 40076-08 1 год 34670 Фирма "ЗМ Company - Austin 01.01.2014 
Рап", США 
Газоанализаторы 4101 47210-11 1 год 43214 Фирма "Thermo Fisher Scien- 13.07.2016 
tific", США 
Газоанализаторы 421 45538-10 1год 41098 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2015 
tific", США 
Газоанализаторы 4501 45542-10 1 год 41102 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2015 
tific", CWA 
Газоанализаторы 48і 45537-10 1год 41097 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2015 
tific", США 
Газоанализаторы 481 мод. 481 ТЕЕ 49459-12 1 год 46050 Фирма "Thermo Fisher Scien- 10.04.2017 
tific", CWA 
Газоанализаторы 55i 47356-11 1 год 43319 Фирма "Thermo Fisher Scien- 29.07.2016 
tific", США 
Газоанализаторы 88Х-М$Е 19831-07 1год 28374 Фирма "АМЕТЕК Process In- 01.07.2017 
struments", США 
Газоанализаторы 9хх, мод. 900, 910, 15678-12 1год 46675 Фирма "АМЕТЕК Process In- 01.06.2017 
920, 930, 931, 931Н, struments", США 
932, 933 
Газоанализаторы АСЗ2М/СМНЗ 37954-08 1 год 31795 Фирма "Environnement $.А.", 01.06.2013 
Франция 
Газоанализаторы АЕ22М/СН25 39084-08 1 год 33391 Фирма "Environnement $.А.", 01.11.2013 
Франция 
Газоанализаторы АК 100 мод. 101, 41325-09 1 год 36206 Фирма "АВВ Limited", Benn- 01.10.2014 
102, 103, 104 кобритания 
Газоанализаторы ALTAIR 5X, ALTAIR 50719-12 1 год 47566 Фирма "Mine Safety Appli- 30.07.2017 
5X IR ances Company", США 
Газоанализаторы АР-370 37074-08 1 год 30859 Фирма "Horiba Ша.", Япония 01.03.2013 
Газоанализаторы АР-370 37074-08 1 год 30859/1 Фирма "Horiba Europe 01.03.2013 
GmbH", Германия 
Газоанализаторы А? мод. AZ 5000, AZ 51431-12 1год 48362 Фирма "Огіһодупе 5.А.", 22.10.2017 
5005, А7 5010 Бельгия 
Газоанализаторы В12-71 40646-09 1 год 35372 Фирма "California Analytical 01.07.2014 
Industries Inc.", CWA 
Газоанализаторы ВА1000, ВА2000, 48952-12 1год 45365 Фирма "Buhler Technologies 02.02.2017 
ВАЗ select, ВАЗ000, GmbH", Германия 
ВАЗ500, ВА4000, 
ВА4500, ВА4510, 
ВА5000, ВА6000, 
ВА7000, ВА8000 
Газоанализаторы BINOS 100, ОХҮМО5 48886-12 1 год 45272 Фирма "Emerson Process 19.01.2017 
100 Management GmbH & Co. 
OHG", Германия 
Газоанализаторы Саюта{ 6 24803-03 1 год 14775 Фирма "Siemens", Германия 01.06.2014 
Газоанализаторы САГОМАТ 62 49373-12 1 год 45889 Фирма "Siemens $.А.$.", 26.03.2017 
Франция 
Газоанализаторы САТАКС 39013-08 1 год 33262 Фирма "АВЕЕСО А.В.С.", 01.11.2013 
Франция 
Газоанализаторы СНА 37375-08 1 год 31031 Фирма "COSA Instruments 01.04.2013 
Corporation", США 
Газоанализаторы Спгота( ес СС 866 51761-12 1 год 48728 Фирма "Сһготаіоіес", Фран- 12.11.2017 
ция 
Газоанализаторы Conex мод. DIA-G, 38619-08 1 год 32708/1 Фирма "Grundfos Water 01.10.2013 
DIS-G Treatment GmbH", Германия 
Газоанализаторы Огадег Х-ат 5000 38661-08 1 год 32750 Фирма "Drager Safety АС 8 01.10.2013 
Со. КСаА", Германия 
Газоанализаторы Огадег Х-ат 7000 29109-08 1 год 34527 Фирма "Drager Safety АС 8 01.01.2014 
Со. КСаА", Германия 
Газоанализаторы ЕСОРКОВЕ 5 47668-11 1год 43754 Фирма "RS Dynamics Ца.", 05.09.2016 
Чехия 
Газоанализаторы ЕшовШ 25651-10 1 год 39978 Фирма "SICK МАІНАК 01.08.2015 
GmbH", Германия 
Газоанализаторы FGA 300, CGA 351, 51454-12 1 год 48386 Фирма "СЕ Sensing ЕМЕА", 22.10.2017 
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Наименование СИ Обозначение Мат МПИ NS cepte Изготовитель Срок дй? 
реестра свид. ствия 
Газоанализаторы ЕСО-10А 41013-09 6 мес. 35803 Фирма "Status Scientific Con- 01.08.2014 
trols Ltd.", Великобритания 
Газоанализаторы СазВадае Риз, 36135-07 1 год 29586 Фирма "Industrial Scientific 01.11.2012 
GasBadge Pro Corporation", США 
Газоанализаторы САЗВОХ Ащоромег 51456-12 1 год 48388 Фирма "Теха 5.р.А.", Италия 22.10.2017 
Газоанализаторы СаѕЕіпаег 2.0 37374-08 1 год 31030 Фирма "Boreal Laser Іпс.", 01.04.2013 
Канада 
Газоанализаторы САЗСГАЗВ мод. 40789-09 1 год 35519 Фирма "Оу Ѕрагкііке Ар", 01.07.2014 
Handheld V2 и 1002 Финляндия 
Газоанализаторы СІ ОВА! Рго мод. 29217-09 1год 37565 Фирма "Brain Вее $.р.А.", 01.01.2015 
ЕСА-400, ЕСА-8020, Италия 
ЕСА-688 
Газоанализаторы СМ 31 16820-09 1 год 35503 Фирма "SICK МАНАК 01.07.2014 
GmbH", Германия 
Газоанализаторы см 32 45539-10 1год 41099 Фирма "SICK МАНАК 01.08.2015 
GmbH", Германия 
Газоанализаторы СМ 35 22600-07 1 год 29504 Фирма "SICK МАНАК 01.11.2012 
GmbH", Германия 
Газоанализаторы СМ 700 36108-07 1год 29501 Фирма "SICK МАІНАК 01.11.2012 
GmbH", Германия 
Газоанализаторы GMS800 46284-10 1 год 41915 Фирма "SICK МАНАК 01.08.2015 
GmbH", Германия 
Газоанализаторы Іпѕресіга Laser, Digi- 36136-07 1 год 29587 Фирма "Сагота! $.а.г.1.", 01.11.2012 
{ес Inspectra, Catex 3 Франция 
Газоанализаторы 185000 25420-08 1 год 34634 Фирма "General Monitors Ire- 01.01.2014 
land Ltd.", Ирландия 
Газоанализаторы К1550 44588-10 1год 40104 Фирма "Hitech Instruments 01.08.2015 
Limited", Великобритания 
Газоанализаторы М1040А 36781-08 1 год 30413 Фирма "ОР$!$ АВ", Швеция 01.02.2013 
Газоанализаторы М1050А 36770-08 1 год 30324 Фирма "ОР$!$ АВ", Швеция 01.01.2013 
Газоанализаторы M40, МХ4, МХ6 36137-09 1 год 37655 Фирма "Industrial Scientific 01.01.2015 
Corporation", США 
Газоанализаторы MAXILYZER, 30478-11 1 год 43739 Фирма "AFRISO-EURO- 05.09.2016 
MULTILYZER, INDEX GmbH", Германия 
EUROLYZER 
Газоанализаторы МЕ 9850В 48330-11 1год 44586 Фирма "Casella Monitor", Be- 08.12.2016 
ликобритания 
Газоанализаторы МЕ 9852 48331-11 1год 44587 Фирма "Casella Monitor", Be- 08.12.2016 
ликобритания 
Газоанализаторы МЕ-9842 38803-08 1 год 33153 Фирма "Monitor Europe Ша.", 01.10.2013 
Великобритания 
Газоанализаторы Millennium 11 40635-09 1 год 35361 Фирма "Ме! Safety Monitoring 01.07.2014 
Іпс.", Канада 
Газоанализаторы МОО 1000 38224-08 1 год 32250 Фирма "Модсоп Systems 01.08.2013 
Ца.", Израиль 
Газоанализаторы Мопосоіог 1М 36110-07 1год 29503 Фирма "SICK МАІНАК 01.11.2012 
GmbH", Германия 
Газоанализаторы MRU мод. МСА 5, 39002-08 1 год 33251 Фирма "MRU GmbH", Fep- 01.11.2013 
MGA 5+ мания 
Газоанализаторы MRU мод. SWG 200, 16329-08 1 год 33278 Фирма "MRU GmbH", Fep- 01.11.2013 
SWG 300, OMS 420 мания 
Газоанализаторы MRU мод. Vario Plus 16331-08 1 год 33282 Фирма "MRU GmbH", Fep- 01.11.2013 
Industrial, Delta 2000 мания 
СО, Delta 2000 CD- 
ІМ, Delta 1600-У, 
Spectra 2000, Delta 
65, Sigma 
Газоанализаторы МСА-2000 мод. MLT, 44585-10 1 год 40090 Фирма "Emerson Process 01.08.2015 
CLD, WCLD, FID, Management GmbH & Co. 
HFID, TFID OHG", Германия 
Газоанализаторы 0342M 38650-08 1 год 32739 Фирма "Environnement $.А.", 01.10.2013 


Франция 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NS сорта Изготовитель рок дөйт 
реестра свид. ствия 
Газоанализаторы OCX 8800, 5081 FG 50720-12 1год 47568 Фирма "Emerson Process 30.07.2017 
Management/Rosemount 
Analytical, Inc.", США; Фирма 
"Emerson Process Manage- 
ment/Rosemount Analytical, 
Inc.", Мексика 
Газоанализаторы Optima 7 48157-11 1год 44353 Фирма "MRU GmbH", Fep- 31.10.2016 
мания 
Газоанализаторы ОХУВАВУ мод. М 40471-09 1год 35510 Фирма "WITT- 01.07.2014 
02, М О2/СО2, М+ САЗЕТЕСНМК GmbH % Со 
02, M+ О2/СО2; V КС", Германия 
02; У О2/СО2, 6.0 
02, 6.0 О2/СО2 
Газоанализаторы РА 02, РА CO2, РА 40469-09 1 год 35508 Фирма "WITT- 01.07.2014 
О2/СО2 САЗЕТЕСНМК GmbH % Со 
КС", Германия 
Газоанализаторы Ритах 1, Ргітах Р, 50721-12 1год 47569 Фирма "Mine Safety Appli- 30.07.2017 
PrimaX IR ances Company", США; 
Фирма "MSA AUER GmbH", 
Германия 
Газоанализаторы ООМАТ-110 47878-11 1год 43927 Фирма "QUMA Elektronik & 26.09.2016 
Analytik GmbH", Германия 
Газоанализаторы 54100 25422-08 1 год 34531 Фирма "General Monitors Ire- 01.01.2014 
land Ltd.", Ирландия 
Газоанализаторы ЗЕКУОМЕХ мод. 36109-07 1 год 29502 Фирма "Ѕегуотех Group 01.11.2012 
1800, 1900, 2200, Ца.", Великобритания 
5100 и 5200 
Газоанализаторы Зегуотех мод. 2500, 36097-07 1 год 29490 Фирма "Зегуотех Group 01.11.2012 
2500С1, 2510, 2520, Ца.", Великобритания 
2550 
Газоанализаторы SIDOR 36104-07 1 год 29497 Фирма "SICK МАНАК 01.11.2012 
GmbH", Германия 
Газоанализаторы $$21001-2, 551000 51976-12 1 год 49023 Фирма "ЅресігаЅепѕогѕ Іпс.", 20.12.2017 
США 
Газоанализаторы SulfurSmart мод. 37376-08 1 год 31032 Фирма "Del Маг Scientific 01.04.2013 
1100, 3100, 4100 Іпс.", США 
Газоанализаторы T100, 100E, Т1000, 50500-12 1год 47297 Фирма "Teledyne Advanced 12.07.2017 
100EU, T101, 101E, Pollution Instrumentation, 
T100H, 100EH, T102, Inc.", США 
102E, T108, 108E, 
T108U, 108EU 
Газоанализаторы Т200, 200Е, Т2000, 50501-12 1год 47298 Фирма "Teledyne Advanced 12.07.2017 
200EU, T200M, Pollution Instrumentation, 
200EM, T200H, Inc.", США 
200ЕН, Т2000 МОу, 
200Е0 МОу, Т2000Р, 
Т201, 201Е, Т265, 
265Е 
Газоанализаторы T300, 300E, T300U, 50457-12 1 год 47185 Фирма "Teledyne Advanced 09.07.2017 
300EU, T300M, Pollution Instrumentation, 
300EM, T320, 320E, Inc.", США 
T320U, 320EU, T360, 
360E, T360U, 360EU, 
T360M, 360EM 
Газоанализаторы T400, 400E, 4651 50458-12 1 год 47186 Фирма "Teledyne Advanced 09.07.2017 
Pollution Instrumentation, 
Inc.", США 
Газоанализаторы Т801, 801Е, Т802, 50459-12 1год 47187 Фирма "Teledyne Advanced 09.07.2017 
802E, T803, 803E Pollution Instrumentation, 
Inc.", США 
Газоанализаторы Teledyne 9110Е, 40181-08 1год 34925 Фирма "Teledyne Analytical 01.01.2014 
9110EH Instruments", США 
Газоанализаторы Teledyne мод. 7500, 37560-08 1год 31246 Фирма "Teledyne Analytical 01.05.2013 
7600 Instruments", США 
Газоанализаторы Teledyne серии 2000 38726-08 1год 32862 Фирма "Teledyne Analytical 01.10.2013 


440 


Instruments", США 


27.31.01 


Наименование СИ Обозначение 55. МПИ NE сорта Изготовитель рок дөйт 
реестра свид. ствия 
Газоанализаторы ТНЕКМОХ мод. 21778-08 1год 31047 Фирма "Атаек P&AI Divi- 01.04.2013 
Се1000 sion, Тһегтох Business Unit", 
США 
Газоанализаторы ТНЕКМОХ серий 38307-08 1год 32276 Фирма "Атетек Р&А! Divi- 01.08.2013 
МОС-М и М/ОС-НРИ sion, Тһегтох Business Unit", 
США 
Газоанализаторы ТМО2-ТС, ХМТС 14776-02 1 год 13073 Фирма "СЕ Рапатеігісв 01.08.2013 
Ltd.", Ирландия 
Газоанализаторы ТОРА?Е 32M 43123-09 1 год 38365 Фирма "Environnement $.А.", 01.01.2015 
Франция 
Газоанализаторы ТХаагд-18+ 46316-10 1 год 41920 Фирма "Сгомсоп Detection 01.08.2015 
Instruments Ца.", Велико- 
британия 
Газоанализаторы ULTIMA X 26654-09 1 год 38448 Фирма "MSA Auer GmbH", 01.01.2015 
Германия 
Газоанализаторы ULTIMA X 26654-09 1 год 38448/1 Фирма "Mine Safety Appli- 01.01.2015 
ances Company", США 
Газоанализаторы Ultramat / Охутаї 6, 24802-11 1 год 44595 Фирма "Ѕіетепѕ АС", под- 08.12.2016 
Охута! 61 разделение "Зетепз 
$.А.$.", Франция 
Газоанализаторы Ultramat 23 24799-03 1 год 14771 Фирма "Ѕіетепѕ", Германия 01.06.2014 
Газоанализаторы Хаага 36761-08 1 год 30264 Фирма "Сгомсоп Detection 01.01.2013 
Instruments Ца.", Велико- 
британия 
Газоанализаторы ХМТС 51455-12 1 год 48387 Фирма "СЕ Sensing ЕМЕА", 22.10.2017 
Ирландия 
Газоанализаторы Х-ЗТКЕАМ мод. XS- 39698-08 1 год 34146 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
O2, XGP, Х2СР, Management GmbH & Co. 
XFD, X2FD, XF, X2F, ОНС", Германия 
Х2ЕМ, Х2СС 
Газоанализаторы АГО011 44254-10 1 год 39684 Фирма "OU РКАМЗЕКМАХ/ 01.04.2015 
ПО "ФРАНСЕРМАХ", Зсто- 
ния 
Газоанализаторы ГТХ-1М 9570-07 1год 29998 ЗАО "Харьковское ОКБА 01.01.2013 
"Химавтоматика", Украина, 
г.Харьков 
Газоанализаторы ИГ-9 29563-11 1год 44597 РУП "Белгазтехника", Бела- 08.12.2016 
русь, г.Минск 
Газоанализаторы МСЗ 49970-12 1год 46656 Фирма "ЕсоСһет 01.06.2017 
Messtechnik", Германия 
Газоанализаторы ФП11 22577-08 1год 30735 НП ОДО "Фармзк", Бела- 01.02.2013 
русь, г.Минск 
Газоанализаторы ФП21 32805-06 1 год 48293 НП ОДО "Фармэк", Бела- 02.10.2017 
русь, г.Минск 
Газоанализаторы ФП22 45203-10 1год 40831 НП ОДО "Фармзк", Бела- 01.08.2015 
русь, г.Минск 
Газоанализаторы ФПЗЗ 32802-06 1 год 48294 НП ОДО "Фармэк", Бела- 02.10.2017 
русь, г.Минск 
Газоанализаторы ФСТ-03 22426-11 1год 43901 НП ОДО "Фармзк", Бела- 26.09.2016 
русь, г.Минск 
Газоанализаторы ФСТ-03В 35780-11 1год 43894 НП ОДО "Фармзк", Бела- 26.09.2016 
русь, г.Минск 
Газоанализаторы водорода > Хаагд тип 1, 2, 3, 5 46815-11 1 год 42596 Фирма "Сгомсоп Detection 12.05.2016 
Instruments Ца.", Велико- 
британия 
Газоанализаторы горючих AutroPoint мод. 38301-08 1 год 32304 Фирма "Autronica Fire апа 01.08.2013 
газов НС200 и НСЗООРГ Security АЗ", Норвегия 
Газоанализаторы горючих Тезю-316 Ех 49193-12 1 год 45723 Фирма "Тевіо АС", Германия 06.03.2017 
газов 
Газоанализаторы горючих СР-01 28176-10 1год 41066 Фирма "Riken Keiki Co., Ша.", 01.08.2015 
газов персональнье Япония 
Газоанализаторы горючих НС100 (газоанали- 38708-08 1 год 32850 Фирма "ВЕГЕК + LANG 01.10.2013 


газов с контроллером 


заторы), –СМС-8022 
(контроллеры) 


GmbH", Германия 
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Газоанализаторы инфра- ІР5-4 44195-10 1год 39653 Фирма "АМЕТЕК Process 01.04.2015 
красные апа Analytical Instruments", 
США 
Газоанализаторы кислорода Сагро-2ігох мод. 22164-08 1 год 32800 Фирма "Haffmans В.У.", Hn- 01.10.2013 
$СМ-6, зсм-7 дерланды 
Газоанализаторы кислорода GNL мод. СМЕ-9100, 51451-12 1 год 48383 Фирма "Shanghai СНАМСА! 22.10.2017 
СМЕ-6000, СМЕ-В, International Trading Co., 
GNL-B3, GNL-2100, Ltd.", Китай 
GNL-B1A 
Газоанализаторы кислорода GPR 36939-08 1 год 30529 Фирма "Analytical Industries 01.02.2013 
Inc. dba Advanced Instru- 
ments Inc.", США 
Газоанализаторы кислорода HL303 44537-10 1 год 40024 Фирма "Fer Strumenti $.г.1.", 01.08.2015 
Италия 
Газоанализаторы кислорода НТЗОО 44536-10 1 год 40023 Фирма "Fer Strumenti $.г.1.", 01.08.2015 
Италия 
Газоанализаторы кислорода О2Х1 46042-10 1 год 42046 Фирма "СЕМЕКОМ IGS, 28.12.2015 
ІМС.", США 
Газоанализаторы кислорода ОХІТЕС 28385-11 1год 44253 Фирма "Епоіес GmbH", Fep- 21.10.2016 
мания 
Газоанализаторы кислорода Teledyne 9060 39708-08 1 год 34157 Фирма "Teledyne Analytical 01.01.2014 
Instruments", США 
Газоанализаторы кислорода Teledyne серии 3000 38662-10 1 год 40770 Фирма "Teledyne Analytical 01.08.2015 
Instruments", США 
Газоанализаторы кислорода TOA 38220-08 1 год 32246 Фирма "ARELCO А.К.С.", 01.08.2013 
Франция 
Газоанализаторы кислорода ZIRKOR 302 39728-08 1 год 34177 Фирма "SICK МАІНАК 01.01.2014 
GmbH", Германия 
Газоанализаторы кислорода СОМТЕС 49127-12 1 год 45589 Фирма "Епоес GmbH", Fep- 24.02.2017 
и оксида углерода мания 
Газоанализаторы колори- Сбав-Тевіег/бав- 21417-12 1год 47567 Фирма "MSA Auer GmbH", 30.07.2017 
стические Tester ІІ Н/Тохітеїег Германия 
ШАігевіег НР/МР 
Газоанализаторы лазерные SITRANS SL 50718-12 1год 47565 Фирма "Siemens АС", nog- 30.07.2017 
разделение "Зетепз 
$.А.$.", Франция 
Газоанализаторы лазерные Teledyne |СА-4000 39307-08 1 год 33683 Фирма "Teledyne Analytical 01.01.2014 
Instruments", США 
Газоанализаторы Macc- GAM-300 38810-08 1 год 33035 Фирма "ІпРгосевв Instru- 01.10.2013 
спектрометрические ments GmbH", Германия 
Газоанализаторы метана МЕТНАУ/О 5.100 51355-12 1 год 48347 Фирма "МОЕ! КЕ Indus- 02.10.2017 
портативнье мод. НМС 01.03.001 Шеееккопк GmbH", Герма- 
ния 
Газоанализаторы многока- аігроіпіег® 45956-10 1год 41867 Фирма "гесогаит Меѕѕќесһ- 01.08.2015 
нальные пік GmbH", Австрия 
Газоанализаторы многока- А02000 27467-09 1год 37985 Фирма "АВВ Automation 01.01.2015 
нальные GmbH", Германия 
Газоанализаторы многока- ЕЁ 3000 40823-09 1год 37984 Фирма "АВВ Automation 01.01.2015 
нальные GmbH", Германия 
Газоанализаторы многока- МІК 9000 16343-09 1 год 35220 Фирма "Environnement $.А.", 01.06.2014 
нальные Франция 
Газоанализаторы многоком- CHEMIST мод. 27155-04 1 год 17960 Фирма "Зейгоп", Италия 01.01.2015 
понентные А5К620А, А5К625А, 
ASK630A 
Газоанализаторы модели АС5-200, АС5-8020, 23315-09 1 год 37555 Фирма "Brain Вее $.р.А.", 01.01.2015 
АС5-688 Италия 
Газоанализаторы озона 400Е 39581-08 1 год 34028 Фирма "Teledyne Advanced 01.01.2014 
Pollution Instrumentation", 
США 
Газоанализаторы оксида уг- СО 12М 37944-08 1 год 31785 Фирма "Environnement $.А.", 01.06.2013 
лерода Франция 
Газоанализаторы оксида уг- М19830В 46362-11 1 год 42123 Фирма "Мопйог Еигоре", Ве- 14.02.2016 
лерода ликобритания 
Газоанализаторы отходя- есот 50456-12 1 год 47184 Фирма "rbr Messtechnik 09.07.2017 


щих газов 
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Газоанализаторы персо- Gas Watch 2 42568-09 1 год 37658 Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", 01.01.2015 
нальнье Япония 
Газоанализаторы персо- СХ-2003 28147-10 1 год 41068 Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", 01.08.2015 
нальные Япония 
Газоанализаторы портатив- ALTAIR 4 38711-08 1год 32853 Фирма "Mine Safety Appli- 01.10.2013 
ные апсев Сотрапу", США 
Газоанализаторы портатив- ALTAIR 4X 46710-11 1год 42576 Фирма "Mine Safety Appli- 25.04.2016 
нье апсез Сотрапу", США 
Газоанализаторы портатив- ALTAIR 5 и АГТАІК5 45171-10 1 год 40739 Фирма "Mine Safety Appli- 01.08.2015 
ные ІК апсев Сотрапу", США 
Газоанализаторы портатив- ALTAIR РКО 35825-07 1 год 29145 Фирма "Mine Safety Appli- 13.12.2017 
ные апсев Сотрапу", США 
Газоанализаторы портатив- Drager Рас 32633-09 1 год 35380 Фирма "Drager Safety АС 8 01.07.2014 
нье Со. КСаА", Германия 
Газоанализаторы портатив- Drager Х-ат 48572-11 1год 44889 Фирма "Drager Safety АС 8 21.12.2016 
нье Со. КСаА", Германия 
Газоанализаторы портатив- Ех-Тес мод. Н5610, 47157-11 1 год 43041 Фирма "Hermann Ѕемегіп 04.07.2016 
ные Н$650, Н5660, GmbH", Германия 
Н5680, Уагіоіес 8-Ех, 
400 Ех, 450 Ех, 480 
Ех, GM4, РМ4, 
Зпоорег 4, Зпоорег 
mini 
Газоанализаторы портатив- GasAlert (GasAlert 49374-12 1 год 45890 Фирма "BW Technologies Бу 26.03.2017 
ные Ехігете (СА-СЕ), Нопеуме!", Канада 
СазАейС!р Ex- 
гете(сА-СЕ2(3)), 
СазАепМксго 
Сір(СА-СР), 
СазАейМесго Clip 
ХТ(СА-СРТ), 
СазАейМсго5(СА- 
GS), СазАепМкго 5 
PID(CA-GSPID), 
GasAlertMicro 5 
IR(CA-GSIR)) 
Газоанализаторы портатив- GasAlert (GasAlert- 45417-10 1 год 41063 Фирма "BW Technologies by 01.08.2015 
нье Мах XT II, Honeywell", Kanaga 
GasAlertQuattro) 
Газоанализаторы портатив- СХ-2009 42577-09 1год 37645 Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", 01.01.2015 
ные Япония 
Газоанализаторы портатив- СХ-8000 51064-12 1 год 47960 Фирма "Riken Keiki Co., Ша.", 06.09.2017 
ные Япония 
Газоанализаторы портатив- Місгоѓесіог ІІ 6450, 46653-11 1 год 42429 Фирма "СЮ Europe Ша.", 12.04.2016 
ные Місгоѓесіог ІІ 5460, Великобритания 
Micro IV 
Газоанализаторы портатив- MSTox-9001 15337-08 1 год 32111 Фирма "МТ ІТ GmbH", Fep- 01.07.2013 
ные мания 
Газоанализаторы портатив- Protégé 46043-10 1 год 42047 Фирма "Scott Health 8 28.12.2015 
ные Safety, Ом. of Scott Tech- 
nologies Inc.", CWA 
Газоанализаторы портатив- Protégé 46043-10 1 год 42047 Фирма "Scott Health 8 Safety 28.12.2015 
нье Ца.", Великобритания 
Газоанализаторы портатив- Sensit Gold CGI, 50455-12 1 год 47183 Фирма "Sensit Technologies", 09.07.2017 
ные Sensit Gold G2, Sen- США 
sit НХС-3, Sensit P 
100, Sensit HCN 
Газоанализаторы портатив- SIRIUS 36769-08 1 год 30323 Фирма "MSA Auer GmbH", 01.01.2013 
ные Германия 
Газоанализаторы портатив- Titan 26650-04 1 год 17206 Фирма "MSA Auer GmbH", 01.07.2014 
ные Германия 
Газоанализаторы портатив- КХ-415 42571-09 1год 37668 Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", 01.01.2015 
ные комбинированные Япония 
Газоанализаторы портатив- Impact, Impact Pro, 42539-09 1 год 37628 Фирма "Honeywell Analytics 01.01.2015 


ные многокомпонентные 


Impulse X4 


Ltd.", Великобритания 
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Газоанализаторы промыш- > Газегбаз И Single 32645-10 1год 39567 Фирма "Neo monitors аз", 01.04.2015 
леннье Path, |азегбаз ПІ Норвегия 

Multipass Monitor 
Газоанализаторы пятика- АгеаКАЕ Steel 36662-07 1 год 30170 Фирма "ВАЕ Systems Іпс.", 01.01.2013 
нальные переносные (РСМ-5520) США 
Газоанализаторы пятика- ЕпГуКАЕ (РСМ- 36661-07 1 год 30169 Фирма "RAE Systems Іпс.", 01.01.2013 
нальные портативные 3000) США 
Газоанализаторы с блоком ЕСОМ-А Ризи 14670-07 1 год 29723 Фирма "ECOM America Ша.", 01.12.2012 
пробоподготовки ECOM J2K (газоана- США 

лизаторы) ЕСОМ-СМ 

(блок) 
Газоанализаторы с детекто- КВ-КҮІ (газоанали- 41025-09 1 год 35815 Фирма "Jinan Changqing 01.08.2014 
pamn заторы) КВ-ТТУ, RB- Computer Application Com- 

TZY (детекторы) pany", Китай 
Газоанализаторы сероводо- ULTIMA MOS- 51029-12 1 год 47915 Фирма "Mine Safety Appli- 29.08.2017 
poga 5/MOS-5E ances Company", США 
Газоанализаторы сероводо- Н$-01$ 28175-10 1год 41069 Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", 01.08.2015 
рода персональные Япония 
Газоанализаторы сероводо- МТМО5 43263-09 1год 38495 Фирма "Detector Electronics 01.01.2015 
рода стационарные Согрогайоп", США 
Газоанализаторы стацио- ОМ-700 и ОМ-100 51792-12 1 год 48838 Фирма "ОЕТСОМ, Іпс.", США 20.11.2017 
нарные 
Газоанализаторы стацио- С0-77 42572-10 1год 41067 Фирма "Riken Ке! Co., Ltd.", 01.08.2015 
нарные Япония 
Газоанализаторы стацио- 54000, мод. 42806-09 1 год 37944 Фирма "General Monitors Ire- 01.01.2015 
нарнье 54000СН и 54000ТН land Па.", Ирландия 
Газоанализаторы стацио- 50-1 51065-12 1 год 47961 Фирма "Riken Keiki Co., Ша.", 06.09.2017 
нарнье Япония 
Газоанализаторы стацио- $0-705 КІ, 50-705 42569-09 1 год 37659 Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", 01.01.2015 
нарнье КО, $0-705 ЕС, SD- Япония 

705 СР, 80-705 СН 
Газоанализаторы стацио- Т5400/420 25419-08 1 год 34532 Фирма "General Monitors Ire- 01.01.2014 
нарнье land Па.", Ирландия 
Газоанализаторы токсичных ТохКАЕ II (РСМ- 36663-07 1 год 30171 Фирма "RAE Systems Іпс.", 01.01.2013 
газов и кислорода персо- 11хх) США 
нальные 
Газоанализаторы токсичных (0173000 51861-12 1 год 48830 Фирма "Detector Electronics 19.11.2017 
газов и кислорода стацио- Согрогайоп", США 
нарные электрохимические 
Газоанализаторы трассовые Drager Polytron Pul- 40074-08 1 год 34668 Фирма "Drager Safety АС 8 01.01.2014 

заг (Туре СО 8) Со. КСаА", Германия 
Газоанализаторы трассовые ULTIMA ОРІК-5 51500-12 1год 48461 Фирма "Mine Safety Appli- 22.10.2017 

ances Company", США 
Газоанализаторы углеводо- 1К400 42805-09 1 год 37943 Фирма "General Monitors Ire- 01.01.2015 
роднь газов стационарные land Па.", Ирландия 
Газоанализаторы углеводо- Point Watch ЕсірветМ 51860-12 1 год 48829 Фирма "Detector Electronics 19.11.2017 
родных газов стационарные мод. PIRECL Согрогайоп", США 
инфракрасные 
Газоанализаторы углеводо- дата! 6 31762-12 1год 45454 Фирма "Siemens АС", nog- 20.02.2017 
родов разделение "Зетепз 
$.А.$.", Франция 

Газоанализаторы углеводо- НС 51M 37943-08 1 год 31784 Фирма "Environnement $.А.", 01.06.2013 
родов Франция 
Газоанализаторы формаль- КІКЕМ мод. ҒР-30 37308-08 1 год 31011 Фирма "Riken Keiki Co., Ша.", 01.04.2013 
дегида Япония 
Газоанализаторы фотоио- МіпіКАЕ 3000 (РСМ- 36658-07 1 год 30166 Фирма "ВАЕ Systems Іпс.", 01.01.2013 
низационные портативные 7320) и ррЬКАЕ 3000 США 

(РСМ-7340) 
Газоанализаторы фотоио- UltraRAE (РСМ- 36660-07 1 год 30168 Фирма "RAE Systems Іпс.", 01.01.2013 
низационные портативные 7200) США 
Газоанализаторы фотомет- Teledyne 37735-08 1 год 31645 Фирма "Teledyne Analytical 01.06.2013 
рические Instruments", США 
Газоанализаторы хромато- РСС 90.50 14604-10 1год 40761 Фирма "Dani", Италия 01.08.2015 
графические 
Газоанализаторы четырех- ОКАЕ II (РСМ-2400) 36659-07 1 год 30167 Фирма "RAE Systems Іпс.", 01.01.2013 


канальные портативные 
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Газосигнализаторы SH-XXXX-WAD/PSH- 50005-12 1год 46676 Фирма "Bionics Instrument 01.06.2017 
XXXX-WAD Europe B.V.", Нидерланды 
Газосигнализаторы быто- СТРАЖ 40207-08 6 мес. 34932 ООО "РЕНОМЕ", Украина, 01.01.2014 
вые г.Хмельницкий 
Генераторы газовых смесей 655ГР 05 39408-08 1 год 33851 ЗАО "Украналит", Украина, 01.01.2014 
г.Киев 
Генераторы газовых смесей НОКІВА МСС-1000 43932-10 1 год 39298 Фирма "Horiba Europe 01.04.2015 
(APMC) GmbH", Германия 
Генераторы газовых смесей Alcotest CU34 43257-09 1 год 38489 Фирма "Drager Safety Diag- 01.01.2015 
napos зтанола B воздухе nostics, Іпс.", США 
Генераторы газовых смесей GUTH мод. 10-40 40633-09 1 год 35359 Фирма "Сий Laboratories, 01.07.2014 
паров этанола в воздухе Іпс.", США 
Генераторы нулевого воз- 2АС 37681-08 1 год 31464 Фирма "Environnement $.А.", 01.06.2013 
духа Франция 
Датчики газоаналитические СТК 196 46314-10 1 год 41918 Фирма "ADOS GmbH", Fep- 01.08.2015 
мания 
Датчики газов ОМ-700 37309-08 1 год 31012 Фирма "ОЕТСОМ, Іпс.", США 01.04.2013 
Датчики газов ІК 36452-10 1год 39977 Фирма "ОЕТСОН, Іпс.", США 01.08.2015 
Датчики газов РІ-700 37263-08 1 год 30987 Фирма "ОЕТСОН, Іпс.", США 01.04.2013 
Датчики газов ТР-700 36740-08 1 год 30267 Фирма "ОЕТСОН, Іпс.", США 01.02.2013 
Датчики газов электрохими- Drager Polytron 2/2 39018-08 1 год 33271 Фирма "Drager Safety АС 8 01.11.2013 
ческие ХР ТОХ/1/3000/7000 Со. КСаА", Германия 
Датчики газов электрохими- Drager Polytron 7000 48954-12 1 год 45367 Фирма "Drager Safety АС 8 02.02.2017 
ческие на 1,1 - диметилгид- Со. КСаА", Германия 
разин 
Датчики горючих газов ОЕ-7100 и ОЕ-7010 37312-08 1 год 31015 Фирма "MSA Auer GmbH", 01.04.2013 
Германия 
Датчики горючих газов ЕР-700 36942-08 1 год 30531 Фирма "ОЕТСОН, Іпс.", США 01.02.2013 
Датчики горючих газов Tep- Drager Polytron Ех/Ех 38669-08 1 год 32758 Фирма "Drager Safety АС 8 01.10.2013 
мокаталитические К/ЕХ/ 2 ХР Ех, РЕХ Со. КСаА", Германия 
3000 
Датчики горючих и токсич- М1 46040-10 1 год 42044 Фирма "Global Detection Sys- 28.12.2015 
HbIX ra30B tems Corp.", CWA 
Датчики горючих и токсич- Зепзерош! (Зепзе- 43117-09 1 год 38359 Фирма "Honeywell Analytics 01.01.2015 
ных газов стационарные point, Sensepoint Ltd.", Великобритания 
Plus, Sensepoint Pro, 
Sensepoint RFD, 
Sensepoint XCD) n 
Signalpoint (Signal- 
point, Signalpoint Pro) 
Датчики горючих и токсич- APEX, SATELLITE 46107-10 1 год 41851 Фирма "Honeywell Analytics 01.08.2015 
ных газов стационарные XT Ltd.", Великобритания 
Датчики горючих и токсич- СММ/СМА 41707-09 1 год 36686 Фирма "УОЕ! КЕ Indus- 01.11.2014 
ных газов шахтные Шеееккопк GmbH", Герма- 
ния 
Датчики концентрации газов ТХ6363, ТХ6373 и 41307-09 1 год 36188 Фирма "ТКОГЕХ Ltd.", Benn- 01.10.2014 
переносные ТХ6383 кобритания 
Датчики концентрации газов ТХ6522/23 и ТХ6531 41308-09 1 год 36189 Фирма "ТКОГЕХ Ltd.", Benn- 01.10.2014 
переносные кобритания 
Датчики концентрации угле- Зеагспроп! Optima 41022-09 1 год 35812 Фирма "Honeywell Analytics 01.08.2014 
водородов инфракраснье Plus Ltd.", Великобритания 
стационарнье 
Датчики метана SGY МЕО V4 МО 39086-08 1 год 33393 Фирма "Ѕейгоп S.R.L.", Ита- 01.11.2013 
лия 
Датчики мутности воды 3612, 3712 49816-12 1год 46545 Фирма "ААМОЕКАА", Норве- 18.05.2017 
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Датчики оптические инфра- Drager мод. Polytron 46044-10 1 год 42049 Фирма "Drager Safety АС 8 28.12.2015 
красные ІК (2ІК, исп. 334 и Со. КСаА", Германия 
340), РК 3000 (исп. 
ПКООхх или 
І0500х1), РК 7000 
(исп. 334 и 340), 
Polytron FX IR, Poly- 
tron 2 XP Ex IR, Poly- 
tron IR М2О, PIR 
7200, Polytron IR 
CO2, Polytron ІК Ех 
Датчики оптические трассо- Searchline Excel мод. 43525-09 1 год 38757 Фирма "Honeywell Analytics 01.01.2015 
вые Long, Short, Medium, Ltd.", Великобритания 
Cross Duct 
Датчики растворенного kn- 3830, 3835, 3930, 49817-12 1 год 46546 Фирма "ААМОЕВАА", Норве- 18.05.2017 
слорода в воде 4130, 3975, 4175 гия 
Датчики сероводорода СМ / ЕС 2-15-6 44410-10 1год 39874 Фирма "Global Detection Sys- 01.04.2015 
tems Corp.", США 
Датчики токсичных газов и ОЕ-9500 38653-08 1год 32742 Фирма "MSA Auer GmbH", 01.10.2013 
кислорода Германия 
Датчики фтора химические FCS 37344-08 1 год 30936 Фирма "URS Corporation", 01.04.2013 
США 
Датчики злектропроводно- 3919, 4119, 4120, 49675-12 1год 46232 Фирма "ААМОЕВАА", Норве- 20.04.2017 
сти воды 4019 гия 
Детекторы газов СазАеп (GasAlert- 36254-07 1 год 29694 Фирма "BW Technologies Бу 01.12.2012 
Clip Extreme, Honeywell", Kanaga 
GasAlert 100, 
GasAlert Extreme, 
GasAlertClip 3 Ex- 
treme, GasAlertMicro 
5, GasAlertMicro 5 
PID, GasAlertMicro, 
GasAlertMicroClip) 
Детекторы газов Rig Rat III (Кю Rat III 36760-08 1 год 30320 Фирма "BW Technologies by 01.01.2013 
RR-3000, Rig Rat III Honeywell", Kanaga 
КК-30005) 
Детекторы газов инфра- ІК-148 41452-09 1 год 36270 Фирма "Honeywell Analytics 01.10.2014 
красные Ца.", Великобритания 
Детекторы масс- Agilent 5975 37962-08 1 год 31800 Фирма "Agilent 01.06.2013 
селективные Technologies", США 
Детекторы масс- Agilent серии 7000 51984-12 1год 49031 Фирма "Agilent 20.12.2017 
селективные Technologies", США 
Детекторы по светорассея- Grace 3300 41651-09 1 год 36580 Фирма "МУ.К.Сгасе 8 Со.", 01.11.2014 
нию США 
Детекторы токсичных газов Ѕегіеѕ 3000 43528-09 1 год 38760 Фирма "Honeywell Analytics 01.01.2015 
стационарные Ца.", Великобритания 
Дифрактометры рентгенов- ARL X'TRA 40526-09 1 год 35171 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.06.2014 
ские tific (ЕсиМепз) SARL", 
Швейцария 
Дифрактометры рентгенов- 02 PHASER 43676-10 1 год 38969 Фирма "Bruker АХ5 GmbH", 01.04.2015 
ские Германия 
Дифрактометры рентгенов- ЕММА 47729-11 1 год 43818 Фирма "GBC Scientific 16.09.2016 
ские Equipment Pty Ша.", Австра- 
лия 
Дифрактометры рентгенов- Empyrean 46373-11 1 год 42137 Фирма "РАМаіуіса! В.М.", 14.02.2016 
ские Нидерланды 
Дифрактометры рентгенов- EXPLORER 47995-11 1 год 44149 Фирма "С.М.К. в.г.І." Италия 21.10.2016 
ские 
Дифрактометры рентгенов- Ми Нех II 44965-10 1 год 40503 Фирма "Rigaku Corporation", 01.08.2015 
ские Япония 
Дифрактометры рентгенов- Ultima IV 44964-10 1 год 40502 Фирма "Rigaku Corporation", 01.08.2015 
ские Япония 
Дифрактометры рентгенов- XRD 6000, XRD 7000 26305-09 2 года 35914 Фирма "Shimadzu 01.08.2014 
ские Согрогайоп", Япония 
Дифрактометры рентгенов- XRD 6100 48982-12 1год 45396 Фирма "Shimadzu 08.02.2017 
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Дифрактометры рентгенов- Х5ТКЕ55 3000 20931-08 1 год 31480 Фирма "Ѕігеѕѕїесһ OY", 01.06.2013 
ские G3/G3R Финляндия 
Дымомеры АТ605 48492-11 1год 44773 Фирма "ATAL spol. ѕ.г.о.", 15.12.2016 
Чехия 
Дымомеры САРЗ200-О 49386-12 1 год 45907 Фирма "САРЕГЕС", Франция 26.03.2017 
Дымомеры ОРА-100, ОРА-8030 23271-12 1 год 47193 Фирма "Вгаіп Вее 5.р.А.", 09.07.2017 
Италия 
Дымомеры ОРАВОХ Ащоромег 51319-12 1 год 48218 Фирма "Теха 5.р.А.", Италия 21.09.2017 
Зонды для измерения па- Intellisonde 50006-12 1 год 46677 Фирма "пеШшес Water ПЯ", 01.06.2017 
раметров качества воды Великобритания 
Измерители дымности ИДС-3С 23721-02 1 год 13310 ООО НПФ "Спецприлад", 01.08.2015 
стендовые Украина, г.Луганск 
Измерители комбинирован- МЗхх 40073-08 1год 34667 Фирма "Mettler-Toledo In- 01.01.2014 
ные struments (Shanghai) Со. 
Ltd.", Китай 
Измерители комбинирован- M4xx 38707-08 1 год 32849 Фирма "Mettler-Toledo In- 01.10.2013 
нье struments (Shanghai) Со. 
Ltd.", Китай 
Измерители комбинирован- M700, М700Х 45172-10 1 год 40740 Фирма "Mettler-Toledo АС, 01.08.2015 
нье Process Analytics", Швейца- 
pna 
Измерители комбинирован- Seven 25990-08 1 год 32846 Фирма "Mettler-Toledo In- 01.10.2013 
ные struments (Shanghai) Со. 
Ltd.", Китай 
Измерители комбинирован- SevenGo 29811-09 1 год 36844 Фирма "Mettler-Toledo In- 01.12.2014 
ные struments (Shanghai) Со. 
Ltd.", Китай 
Измерители комбинирован- Testo 405, Testo 416, 17273-11 1 год 44519 Фирма "Testo АС", Германия 05.12.2016 
нье Тезю 417, Тезю 425 
Измерители комбинирован- Тезю-400, Тезю-435- 49158-12 1 год 45552 Фирма "Тевіо АС", Германия 22.02.2017 
ные 1, Тевіо-435-2, Testo- 
435-3, Теѕіо-435-4, 
Теѕіо-445 
Измерители метана, кисло- Сигнал 9.0... Сигнал 48475-11 1 год 44861 ООО НПО "Красный метал- 21.12.2016 
рода, токсичных газов и 9.9 лист", Украина, г.Конотоп 
температуры 
Измерители многофункцио- Нудгоар М55, 055, 41796-09 1 год 36902 Фирма "Hach Environmental", 01.12.2014 
нальные для определения DS5X США 
качества воды 
Измерители обшей прово- Рог ар 39033-08 1 год 33210 Фирма "PortLab Int.", Benn- 01.11.2013 
димости/ общей минерали- кобритания 
зации 
Измерители параметров СопТеві-8 45346-10 1 год 40964 Фирма "Ма адашт Computer 01.08.2015 
цементно-бетонных смесей Systems Па.", Израиль 
Измерители рентгенофлуо- ҒІ5СНЕКӘСОРЕФ X- 41391-09 1 год 36371 Фирма "Helmut Fischer 01.10.2014 
ресцентнье RAY ХАМ®-РО, GmbH Institut fur Elektronik 
XAN®-DPP und Messtechnik", Германия 
Измерители рентгенофлуо- FISCHERSCOPE® X- 41393-09 1 год 36373 Фирма "Helmut Fischer 01.10.2014 
ресцентнье RAY ХОАЁЕ®, ХОАПВ- GmbH Institut fur Elektronik 
FD und Messtechnik", Германия 
Измерители рентгенофлуо- FISCHERSCOPE® X- 41394-09 1 год 36374 Фирма "Helmut Fischer 01.10.2014 
ресцентнье RAY XDL®-B, GmbH Institut fur Elektronik 
XDLM®-C4 und Messtechnik", Германия 
Измерители рентгенофлуо- FISCHERSCOPE® X- 41392-09 1 год 36372 Фирма "Helmut Fischer 01.10.2014 
ресцентнье RAY XDVM®-P, GmbH Institut fur Elektronik 
XDV®-SD und Messtechnik", Германия 
Измерители рентгенофлуо- FISCHERSCOPE® X- 41390-09 1 год 36370 Фирма "Helmut Fischer 01.10.2014 
ресцентнье RAY ХОУМФ-ы, GmbH Institut fur Elektronik 
ХО\/М®-р-$0, und Messtechnik", Германия 
XDV®-ųu 
Измерители рентгенофлуо- FISCHERSCOPE® X- 41395-09 1 год 36375 Фирма "Helmut Fischer 01.10.2014 
ресцентнье RAY XUL®, XULM® GmbH Institut fur Elektronik 
und Messtechnik", Германия 
Измерители содержания Рог ар 301 39032-08 1 год 33209 Фирма "PortLab Int.", Benn- 01.11.2013 
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Измерители- 02-СОМТКОП ЕК 47096-11 1 год 43022 Фирма "LOI Тһегтргосеѕѕ 16.06.2016 
преобразователи сигнала GmbH", Германия 
датчика кислорода 
Имитаторы злектродной И-02 5517-99 1 год 4234211 ОАО "Гомельский завод из- 18.03.2016 
системы мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Иономеры лабораторные И-160, И-160МП, И- 16664-08 1 год 31253/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.05.2013 
160.1МП мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Калибраторы МСС101 39003-08 1 год 33252 Фирма "Environnement $.А.", 01.11.2013 
Франция 
Кислородомеры АЖА-101М 11665-08 1 год 33487/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.12.2013 
мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Кислородомеры промыш- Іп Тар 4000е 22769-07 1год 27638 Фирма "Mettler-Toledo 15.05.2017 
ленные (Albstadt) GmbH", Германия 
Кислородомеры промьш- 4000 (кислородоме- 23212-07 1 год 29507 Фирма "Mettler-Toledo 01.11.2012 
ленные с датчиками ры), пРго 6000 (дат- GmbH", Швейцария 
чики) 
Комплексы весовые термо- > ргерАЗН серии 340 44072-10 1 год 39483 Фирма "Precisa Сгамтешсзв 01.04.2015 
гравиметрические АС", Швейцария 
Комплексы газоаналитиче- 1400 (ТЕ-1) 13504-12 1 год 47572 Фирма "Thermo Fisher Scien- 30.07.2017 
ские tific", США 
Комплексы измерительные НУу5ТАТ-А серии 49971-12 1 год 46658 Фирма "НУОКОСЕМСЗ 01.06.2017 
в составе установок по про- 1000 EUROPE М.М.", Бельгия 
изводству водорода 
Комплекты аналитические Тезю 360 40806-09 1 год 35736 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.08.2014 
Комплекты газоаналитиче- ТОВЕ 15027-12 1 год 48359 Фирма "Drager Safety АС 8 22.10.2017 
ские Со. КСаА", Германия 
Кондуктометры 8222 45762-10 1год 41409 Фирма "Burkert 5.А.5.", 01.08.2015 
Франция 
Кондуктометры 8225 45765-10 1год 41412 Фирма "Burkert 5.А.5.", 01.08.2015 
Франция 
Кондуктометры 856 Conductivity 45690-10 1год 41334 Фирма "Меігоһт АС", Швей- 01.08.2015 
Модше цария 
Кондуктометры C3630 41608-09 1 год 36561 Фирма "B&C Electronics", 01.11.2014 
Италия 
Кондуктометры СМ 35, BASIC 30+, 25002-08 1 год 33879 Фирма "Спвоп", Испания 01.01.2014 
СІРЗ1- 
Кондуктометры Conex 015-С 38621-08 1 год 3271011 Фирма "Grundfos Water 01.10.2013 
Treatment GmbH", Германия 
Кондуктометры ЕВІ 30-С 39108-08 1 год 33416 Фирма "ebro Electronic 01.12.2013 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Кондуктометры ІШМ-2 41209-09 1год 36016 Фирма "Negele Messtechnik 01.09.2014 
GmbH", Германия 
Кондуктометры inoLab Cond и Pro- 47727-11 1 год 43816 Фирма "WTW Wissen- 16.09.2016 
fiLine Cond schaftlich - Technische Werk- 
statten", Германия 
Кондуктометры Profiline мод. Cond 41927-09 1 год 36975 Фирма "Wissenschaftlich - 01.12.2014 
3110, Cond 3210, Technische Werkstatten 
Cond 3310 GmbH" (WTW), Германия 
Кондуктометры КВА-4 22576-02 1год 11962 Фирма "Инженерный центр 01.01.2015 
приборостроения и компью- 
теризации", Украина, 
г.Харьков 
Кондуктометры портатив- $С72 32244-06 1 год 24674 Фирма "Yokogawa Electric 01.09.2016 
ные Согрогайоп", Япония 
Кондуктометры промыш- Онес пе 423, 44710-10 1год 41533 Фирма "Honeywell Interna- 01.08.2015 
леннье АРТ2000СС tional Inc.", США 
Кондуктометры промыш- 7000 (кондуктомет- 24100-02 1 год 32841 Фирма "Mettler-Toledo 01.10.2013 
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Кондуктометры с датчиками CLM153, СІМ223, 28381-12 1 год 45486 Фирма "Endress+Hauser 14.02.2017 
СІ.М223Ғ, CLM253, Conducta GmbH + Со. КС", 
С10132, С10134 Германия 
(кондуктометры); 
С1812, С1813, 
С1815, С1816, 
С1819, С1821, 
С1830, С1850, 
С1852, С1854 (дат- 
чики) 
Масс-спектрометры ата2оп 43961-10 1 год 39337 Фирма "Bruker Оайопк 01.04.2015 
GmbH", Германия 
Масс-спектрометры ата2оп 49818-12 1 год 46547 Фирма "Bruker Оайопк 18.05.2017 
GmbH", Германия 
Масс-спектрометры АЦТОЕГЕХ (мод. 25365-05 1 год 22074 Фирма "Bruker Оайопк 01.01.2014 
МІСКОҒІ ЕХ) GmbH", Германия 
Масс-спектрометры АХІМА "Assurance", 43784-10 1год 39242 Фирма "SHIMADZU Group 01.04.2015 
AXIMA "Confidence", Company, KRATOS Analyti- 
AXIMA "Perfomance", cal", Великобритания 
AXIMA "Resonance" 
Масс-спектрометры НСТ (мод. Esquire 39386-08 1 год 33821 Фирма "Bruker Оайопк 01.01.2014 
6000, НСТ Ultra) GmbH", Германия 
Масс-спектрометры lonics ЗО-МА мод. 52093-12 1 год 49141 Фирма "Іопісѕ Mass Spec- 14.12.2017 
Series A, 110, 120, trometry Group, Іпс.", Канада 
210, 220, 310, 320 
Масс-спектрометры Махв 39388-08 1 год 33823 Фирма "Bruker Оайопк 01.01.2014 
GmbH", Германия 
Масс-спектрометры МісгОТОЕ 39387-08 1 год 33822 Фирма "Bruker Оайопк 01.01.2014 
GmbH", Германия 
Масс-спектрометры Ultraflex 25366-03 1 год 15536 Фирма "Bruker Оайопк 01.01.2014 
GmbH", Германия 
Масс-спектрометры МИ1201АТ-01 36540-07 1 год 30203 ОАО "SELMI", Украина, 01.01.2013 
г.Сумы 
Масс-спектрометры время- 4800 Plus MALDI 43277-09 1год 38643 Фирма "Applied Biosystems", 01.01.2015 
пролетные ТОЕЛОЕ Analyzer, США 
АВ ӘСІЕХ ТОҒ/ТОҒ 
5800 
Масс-спектрометры время- QStar Elite 38626-08 1 год 32715 Фирма "Applied Biosystems", 01.10.2013 
пролетные США 
Масс-спектрометры высоко- Thermo Scientific 44804-10 1год 40332 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2015 
го разрешения с ионизацией Element СО tific (Bremen) GmbH", Герма- 
в источнике тлеющего раз- ния 
ряда 
Масс-спектрометры жидко- 1СМ5-8030 49262-12 1год 45754 Фирма "Shimadzu Corpora- 14.03.2017 
стные Поп", Япония. Фирма "Shi- 
тадги Corporation", США 
Масс-спектрометры изотоп- Delta V Advantage, 43245-09 1 год 38665 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.01.2015 
ные Delta V Plus tific (Bremen) GmbH", Герма- 
ния 
Масс-спектрометры изотоп- 1ЗОРЕМЕ 100 44803-10 1 год 40331 Фирма "Іѕоргіте Ма.", Benn- 01.08.2015 
ные кобритания 
Масс-спектрометры изотоп- Thermo Scientific Tri- 17302-10 1 год 40344 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2015 
ные Топ Plus, Thermo Sci- tific (Bremen) GmbH", Герма- 
entific Neptune Plus HNA 
Масс-спектрометры квадру- "3200 Q Trap", "4000 39715-08 1 год 34164 Фирма "Applied Biosystems", 01.01.2014 
польнье О Тгар" США 
Масс-спектрометры квадру- АРІ 2000, АРІ 3200, 43095-09 1 год 38309 Фирма "Applied Biosystems", 01.01.2015 
польные АРІ 4000, Triple Quad США 
5500, НазпОцап! 
Workstation 
Масс-спектрометры квадру- ОТКАР 5500, API 41197-09 1 год 36004 Фирма "Applied Biosystems", 01.09.2014 
польные 5000 США 
Масс-спектрометры с индук- Адйеп! 7500 24863-08 1 год 30687 Фирма "Agilent Technologies 01.04.2013 
тивно связанной плазмой Іпс.", США 
Масс-спектрометры с индук- Agilent 7700 44802-10 1 год 40330 Фирма "Agilent Technologies 01.08.2015 
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Масс-спектрометры с индук- Aurora M90 и Aurora 52084-12 1 год 49131 Компания "Bruker Daltonics, 14.12.2017 
тивно связанной плазмой Ейе Іпс.", США 
Масс-спектрометры с индук- ЕГАМ мод. 9000, 26441-04 1год 36583 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 01.11.2014 
тивно связанной плазмой DRC Ill, ОКС-е США 
Масс-спектрометры с индук- ІСАР О мод. ІСАР 50926-12 1 год 47790 Фирма "Thermo Fisher Scien- 24.08.2017 
тивно связанной плазмой Qa, ICAP Оси ICAP tific", США 
Qs 
Масс-спектрометры с индук- МехіОМ мод. 3000, 46789-11 1 год 42629 Фирма "PerkinElmer Inc.", 18.05.2016 
тивно связанной плазмой 300Х, 3000, 3008 США 
Масс-спектрометры с индук- Thermo Scientific 44805-10 1год 40333 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2015 
тивно связанной плазмой Еетеп{2, Thermo tific (Bremen) GmbH", Герма- 
Scientific Element XR ния 
Масс-спектрометры с индук- VARIAN мод. ICP- 42797-09 1 год 38000 Фирма "Varian, пс. Scientific 01.01.2015 
тивно связанной плазмой 810М5, ІСР-820М5 Instruments", Австралия 
Масс-спектрометры с индук- XSERIES 2 22810-12 1год 47791 Фирма "Thermo Fisher Scien- 24.08.2017 
тивно-связанной плазмой tific", США 
Меры потока (течи гелие- 10хххх, Ех4ххх 48146-11 1 год 44338 Компания "ааіхеп Уасиит 31.10.2016 
вые) Products ру Pfeiffer Vacuum", 
Франция 
Метан-реле для забойньх ТМРК-3.1М 44587-10 1год 40103 ООО НПО "Красный метал- 01.08.2015 
машин лист", Украина, г.Конотоп 
Модули газового анализа ЕСХ-МСхх-СН 47659-11 1год 43745 Компания "РЕ\М/АТКОМ АС", 05.09.2016 
кислородные Швейцария 
Мутномеры портативные 21000 и 21000і5 47428-11 1год 43496 Компания "НАСН Сотрапу", 05.08.2016 
США 
Мутномеры портативные НІ 98703 46622-11 1год 42395 Фирма "Hanna Instruments", 01.04.2016 
Германия 
Мутномеры универсальные 2100 26091-03 1год 16476 Фирма "Насп Сотрапу", 01.12.2013 
США 
Осмометры криоскопиче- ОЗМОМАТ 030 45294-10 1 год 40940 Фирма "Сопоїес GmbH", 01.08.2015 
ские Германия 
Преобразователи измери- 51792 (x) С, 51794 С 51217-12 1год 48133 Фирма "НАСН Сотрапу", 13.09.2017 
тельные кондуктометриче- США; Фирма "НАСН ГАМСЕ 
ские GmbH", Германия 
Преобразователи измери- si792x Р, 51794 P 49863-12 1 год 46559 Фирма "НАСН Сотрапу", 18.05.2017 
тельные потенциометриче- США; Фирма "НАСН ГАМСЕ 
ские GmbH", Германия 
Преобразователи измери- 51792х D, $1794 D 51032-12 1 год 47917 Фирма "НАСН Сотрапу", 29.08.2017 
тельные растворенного ки- США; Фирма "НАСН ГАМСЕ 
слорода GmbH", Германия 
Преобразователи промыш- П-210 24923-03 1 год 14982 РУП "Гомельский завод из- 01.06.2013 
ленные мерительных приборов", 
Беларусь, г.Гомель 
Преобразователи универ- XNX 43971-10 1 год 39378 Фирма "Honeywell Analytics 01.04.2015 
сальнье Ца.", Великобритания 
Преобразователи электро- JUMO СТ! 32652-06 1 год 25220 Фирма "JUMO GmbH 8 Со. 03.08.2017 
проводности измеритель- КС", Германия 
ные индуктивные 
Приборы для контроля чис- СРТ 40212-08 1год 34937 Фирма "Haffmans В.№.", Hn- 01.01.2014 
тоты углекислого газа дерланды 
Приборы для приготовления ОО-4 37314-08 1 год 31017 НП РУП "Белгазтехника", 01.04.2013 
газовоздушных смесей Беларусь, г.Минск 
Приборы для приготовления ОО-3 16295-08 1 год 31038 РУП "Белгазтехника", Бела- 01.04.2013 
газовых смесей русь, г.Минск 
Приборы для проведения Коюг-Сепе Q 48068-11 1 год 44236 Фирма "QIAGEN GmbH", 26.10.2016 
полимеразной цепной peak- Германия 
ции в режиме реального 
времени 
Приборы контроля пара- СепПез! мод. 8130 39306-08 1 год 33682 Компания "ТЗ Incorporated, 01.01.2014 
метров аэрозольных фильт- Particle Instrument Division", 
poB CWA 
Рабочие эталоны 1-го раз- SONIMIX 3012-10 44584-10 1 год 40101 Фирма "LN Industries 5.А.", 01.08.2015 


ряда - генераторы газовых 
смесей 
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Наименование СИ Обозначение т МПИ ЫЛДЫ Изготовитель Срок дейт 
реестра свид. ствия 

Рабочие эталоны 1-го раз- 5ОМІМІХ 3052В 44530-10 1год 40017 Фирма "LN Industries 5.А.", 01.08.2015 

ряда - генераторы нулевого Швейцария 

воздуха 

Рабочие эталоны 1-го раз- TEI мод. 1160 48333-11 1год 44589 Фирма "Thermo Fisher Scien- 08.12.2016 

ряда - генераторы нулевого tific", США 

воздуха 

Рабочие эталоны 1-го раз- 4040 48332-11 1год 44588 Фирма "Епуігопісѕ ® Іпс.", 08.12.2016 

ряда - калибраторы США 

Рабочие эталоны 1-го раз- 146 46818-11 1 год 42599 Фирма "Thermo Fisher Scien- 12.05.2016 

ряда - калибраторы газовых tific", США 

смесей 

Сигнализаторы ASTRA 33432-06 1 год 26160 Фирма "Bertoldo в C.s.r.l.", 12.09.2017 
Италия 

Сигнализаторы Domino 31689-12 1 год 45258 Фирма "Bertoldo & С.з.г.|.", 19.01.2017 
Италия 

Сигнализаторы LINEAR 33430-06 1 год 26158 Фирма "Bertoldo & C.s.r.l.", 12.09.2017 
Италия 

Сигнализаторы КСО CO0 MP1 20886-11 1 год 44067 Фирма "Ѕейгоп S.R.L.", NTa- 03.10.2016 
лия 

Сигнализаторы ка 22508-07 1 год 29629 Фирма "Ѕейгоп S.R.L.", Ита- 01.11.2012 
лия 

Сигнализаторы RGI 000 22509-07 1 год 29509 Фирма "Ѕейгоп S.R.L.", Ита- 01.11.2012 
лия 

Сигнализаторы ЗСАССО 49461-12 1 год 46054 Фирма "Bertoldo в С.5.г.І.", 10.04.2017 
Италия 

Сигнализаторы Segugio КСО 22510-07 1 год 29508 Фирма "Ѕейгоп S.R.L.", Ита- 01.11.2012 
лия 

Сигнализаторы Зісигдаѕ Р 61A 41706-09 1 год 36685 Фирма "Fantini Cosmi", Nta- 01.11.2014 
лия 

Сигнализаторы Зісигдаѕ Р 6351 41444-09 1 год 36262 Фирма "Fantini Cosmi", Nta- 01.10.2014 
лия 

Сигнализаторы WP/DIN 33433-06 1 год 26161 Фирма "Bertoldo в C.s.r.l.", 12.09.2017 
Италия 

Сигнализаторы АЛИНТЕР СГ 40634-09 1 год 35360 Фирма "Shenzhen Цпарао 01.07.2014 
Electronics Co., Ltd.", Китай 

Сигнализаторы ШИТ-3 42567-09 1год 37650 ОАО "РОСС", Украина, 01.01.2015 
г.Харьков 

Сигнализаторы газа СГ-1, СГБ-1 42564-09 1 год 37647 ОАО "РОСС", Украина, 01.01.2015 
г.Харьков 

Сигнализаторы газов в KOM- RGY (сигнализато- 31233-11 1 год 42568 Фирма "Ѕейгоп S.R.L.", Ита- 25.04.2016 

плекте с внешними сенсо- ры); ЗСУ (сенсоры) лия 

рами 

Сигнализаторы газовые ССА 47450-11 1 год 43444 Фирма "Растс Сапіоп Ша.", 03.08.2016 
Гонконг, завод изготови- 
тель: Shenzhen Heiman 
Technology CO., Ltd., Китай 

Сигнализаторы горючих ra- В10-НЕС1 n B10- 40636-09 1 год 35362 Фирма "Bertoldo & C.s.r.l.", 01.07.2014 

30B НЕС2 Италия 

Сигнализаторы горючих ra- Beagle КСО 39085-08 1 год 33392 Фирма "Ѕейгоп S.R.L.", Ита- 01.11.2013 

зов лия 

Сигнализаторы горючих ra- ЩИТ-2 42566-09 1 год 37649 ОАО "РОСС", Украина, 01.01.2015 

зов и паров термохимиче- г.Харьков 

ские 

Сигнализаторы загазован- КСО МЕТ МР1 (сиг- 51495-12 1 год 48456 Фирма "Ѕейгоп S.R.L.", Ита- 22.10.2017 

ности с внешним сенсором нализаторы); SGA лия 

метана МЕТ (сенсор метана) 

Сигнализаторы загазован- ВС (сигнализато- 51496-12 1 год 48457 Фирма "Зейгоп S.R.L.", Ита- 22.10.2017 

ности с внешними сенсора- ры); SGA МЕТ/ЗС! лия 

ми МЕЛ (внешние сен- 

соры) 
Сигнализаторы метана Геакаїог JR, Leakator 40136-08 1 год 34741 Фирма "Bacharach, Іпс.", 01.01.2014 
10 США 

Сигнализаторы метана СМС-5 45176-10 1год 40744 ООО "НПО "Свет шахтера", 01.08.2015 
Украина, г.Харьков 

Сигнализаторы оксида уг- RGI СО0142 28042-04 1 год 19267 Фирма "Зейгоп S.R.L.", Ита- 01.01.2015 


лерода 


лия 
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Наименование СИ Обозначение 6. МПИ NS cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Сигнализаторы портатив- ALTAIR 35823-07 1 год 29143 Фирма "Mine Safety Appli- 13.12.2017 
ные апсев Сотрапу", США 
Сигнализаторы с внешним RGD СОО МР1 (сиг- 50725-12 1год 47575 Фирма "Ѕейгоп S.R.L.", Ита- 30.07.2017 
сенсором метана нализаторы); лия 
5САМЕТ (сенсор) 
Сигнализаторы- ДОЗОР-С 26325-09 1 год 37564 ООО "НПП "ОРИОН", Ук- 01.01.2015 
анализаторы газов раина, г.Харьков 
Сигнализаторы- СТХ-17 42565-09 1 год 37648 ОАО "РОСС", Украина, 01.01.2015 
эксплозиметры термохими- г.Харьков 
ческие 
Системы автоматизирован- АС АГК 43252-09 1год 38484 Фирма "ТКОГЕХ Ltd.", Benn- 01.01.2015 
ного аэрогазового контроля кобритания 
Системы автоматизирован- CEMS DUST 46113-10 1 год 41856 Фирма "FLSmidth A/S", Da- 01.08.2015 
Hble анализа состава газов ния 
Системы автоматизирован- DDOP 45716-10 1год 41351 Фирма "FLSmidth A/S", Ja- 01.08.2015 
Hble анализа состава газов ния 
Системы автоматизирован- > ЗОМУР 45576-10 1 год 41223 Фирма "FLSmidth A/S", Ja- 01.08.2015 
Hble анализа состава газов ния 
Системы автоматического EXPLORER PLUS 44531-10 1 год 40018 Фирма "Zambelli $.г.1.", Ита- 01.08.2015 
пробоотбора взвешенных лия 
частиц в воздухе 
Системы анализа выхлоп- ВЕА 460, ВЕА 350, 24451-09 1 год 36966 Фирма "Кобей Вовсһ 01.12.2014 
ных газов и измерения ВЕА 250, ВЕА 150, GmbH", Германия 
дымности ВЕА 850, ВЕА 840, 
ВЕА 810 
Системы анализа отрабо- Pollux $ 300, Pollux 39412-08 1год 33855 Фирма "Otto Nussbaum 01.01.2014 
тавших газов и дымности С 400, Pollux С GmbH 8 Со. КС", Германия 
4008, Pollux С 600, 
Emma 430, Emma 
440S, Emma 440, 
Emma 460 
Системь анализа отрабо- Pollux $ 300, Pollux 39412-08 1 год 33855/1 Фирма "Automotive Testing 01.01.2014 
тавших газов и дъмности С 400, Pollux С Technologies GmbH", Fep- 
400S, Pollux C 600, мания 
Етта 430, Етта 
4405, Етта 440, 
Етта 460 
Системы газоаналитические АСҒ-МТ и ACX 42841-09 1 год 37977 Фирма "АВВ Automation 01.01.2015 
GmbH", Германия 
Системы газоаналитические Газ!К 50505-12 1год 47302 Фирма "Опіѕеагсһ Associates 12.07.2017 
Іпс.", Канада 
Системы газоаналитические МС5 100Е 22601-07 1год 29505 Фирма "SICK МАІНАК 01.11.2012 
GmbH", Германия 
Системы газоаналитические ЦП-114-694-Т$-02В 47936-11 1 год 44069 Фирма "Әтмей-ипа In- 03.10.2016 
автоматические газовых депеипесппк GmbH Dres- 
выбросов деп (ИП)", Германия 
Системы газоаналитические МС600 25658-08 1 год 34633 Фирма "General Monitors Ire- 01.01.2014 
многоканальнье land Па.", Ирландия 
Системы газоаналитические КМ-580 42570-09 1 год 37660 Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", 01.01.2015 
многоканальные Япония 
Системы газоаналитические 5 700 22605-07 1год 29624 Фирма "SICK МАІНАК 01.11.2012 
модульные GmbH", Германия 
Системы газоаналитические СПетдага 41936-09 1 год 36984 Фирма "Mine Safety Appli- 01.12.2014 
стационарные апсев Сотрапу", США 
Системы газоаналитические МХ, WinGas 18481-08 1год 33877 Фирма "Oldham France ЗА“, 01.01.2014 
стационарные многоканаль- Франция 
ные 
Системы измерительные га- 57 45103-10 1год 40691 Фирма "Honeywell Analytics 01.08.2015 
зоаналитические Ца.", Великобритания 
Системы измерительные га- 9010/9020 51499-12 1 год 48460 Фирма "MSA Italiana $.р.А.", 22.10.2017 
зоаналитические Италия; Фирма "МЗА АЧЕК 
GmbH", Германия 
Системы измерительные ra- СазСага XL 39381-08 1 год 33709 Фирма "MSA Auer GmbH", 01.01.2014 
зоаналитические Германия 
Системы измерительные ra- SUPREMA и 31467-12 1 год 48924 Фирма "MSA Auer GmbH", 30.11.2017 
зоаналитические SUPREMA Touch Германия 
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Наименование СИ Обозначение а МПИ Ен Изготовитель Срокдей 
реестра свид. ствия 
Системы измерительные ra- Unipoint, Touchpoint 44419-10 1 год 39962 Фирма "Honeywell Analytics 01.08.2015 
зоаналитические 1, Тоисһроіпі 4 Ца.", Великобритания 
Системы измерительнье SENTRO (мод. SEN- 51604-12 1 год 48564 Фирма "ТКОГЕХ Ltd.", Benn- 26.10.2017 
управляющие ТКО Ви ЗЕМКО 1) кобритания 
Системы капиллярного Agilent 7100 47366-11 1 год 43329 Фирма "Agilent 29.07.2016 
электрофореза Technologies", США 
Системы капиллярного С1600А 15720-96 1год 7489 Фирма "Agilent 01.11.2012 
электрофореза Technologies", США 
Системы капиллярного Р/АСЕТ" МООиРА 51458-12 1 год 48390 Фирма "Весктап Соиіїег, 22.10.2017 
электрофореза 800 plus Іпс.", США 
Системы контроля газовых 5ОМОх2000С 39983-08 1 год 34551 Фирма "ЅЕВЕЅ 01.01.2014 
выбросов Environnement", Франция 
Системы контроля концен- СККВ 51028-12 1 год 47914 Фирма "МІКІОМ Technolo- 29.08.2017 
трации водородосодержа- gies (МОРІ) $.А.", Франция 
шей смеси 
Системы непрерывного KOH- 5Р04039 46405-11 1 год 42167 Фирма "Signal Group Ма.", 01.03.2016 
троля газовых выбросов Великобритания 
Системы обеспечения по- EAGLE QUANTUM 36099-07 1 год 29492 Фирма "Detector Electronics 01.11.2017 
жарной и газовой 6esonac- PREMIER (ЕОР) Corporation", США 
ности 
Системы регистрации обра- Юнихром 97 19675-11 1год 43052 ООО "Новые аналитические 05.07.2016 
ботки и хранения спектро- системы", Беларусь, г.Минск 
метрической информации 
Системы рентгеновского ОПАМТАХ 38722-08 1 год 3282111 Фирма "Bruker Nano GmbH", 01.08.2015 
знергодисперсионного MNK- Германия 
роанализа 
Спектроанализаторы ла- ЛСА 46287-10 1 год 41982 РУП "Приборостроительный 01.08.2015 
зерные завод "Оптрон", Беларусь, 
г.Минск 
Спектрометры атомно- СВС 24456-08 1 год 31254 Фирма "GBC Scientific 01.05.2013 
абсорбционные Equipment Pty Ша.", Австра- 
лия 
Спектрометры атомно- СЕ 3000 40222-08 1 год 34806 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.01.2014 
абсорбционные tific", США 
Спектрометры атомно- ПОУАА 350 43507-09 1год 38739 Фирма "Analytik Jena АС", 01.01.2015 
абсорбционные Германия 
Спектрометры атомно- ПОУАА 400, поуАА 43740-10 1год 39019 Фирма "Analytik Jena АС", 01.04.2015 
абсорбционные 400Р Германия 
Спектрометры атомно- РіпААсіе мод. 900Е, 49670-12 1 год 46225 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 20.04.2017 
абсорбционные 900Т, 900Н, 9007. США 
Спектрометры атомно- ЗРЕСТКОИЕ (мод. М, 22895-08 1 год 33505 Фирма "Spectro Іпс.", США 01.12.2013 
эмиссионные M/N, М/С, M/F) 
Спектрометры атомно- Agilent 4100 MP-AES 52105-12 1 год 49154 Фирма "Agilent 14.12.2017 
эмиссионные с микроволно- Technologies", Австралия 
вой плазмой 
Спектрометры для опреде- ОМА-300 и ТСЕ-837 39088-08 1год 33395 Фирма "Applied Analytics, 01.11.2013 
ления серосодержащих со- Inc.", США 
единений 
Спектрометры микрорентге- М1 ОКА и М1 MIS- 48162-11 1год 44358 Фирма "Bruker Nano GmbH", 31.10.2016 
нофлуоресцентнье TRAL Германия 
Спектрометры микрорентге- М4 TORNADO 48163-11 1год 44359 Фирма "Bruker Nano GmbH", 31.10.2016 
нофлуоресцентнье Германия 
Спектрометры оптико- АВЕ QuantoDesk 38733-08 1 год 32939 Фирма "Thermo Electron ЗА", 01.10.2013 
эмиссионные Швейцария 
Спектрометры оптические РОЦМОКУ-МАЗТЕК 47827-11 1 год 43975 Фирма "Oxford Instruments 03.10.2016 
эмиссионные мод. ХРК, UVR, LAB, Analytical GmbH", Германия 
VIS 

Спектрометры оптические РОА-7000, РОА-8000 47102-11 1 год 43028 Фирма "Shimadzu 16.06.2016 
эмиссионные Согрогайоп", Япония 
Спектрометры оптические SPECTRO іІ508Ти 49878-12 1 год 46476 Фирма "Spectro Analytical In- 11.05.2017 
эмиссионные мобильные SPECTRO TEST struments GmbH", Германия 
Спектрометры последова- 54 PIONEER 24485-03 1 год 13728 Фирма "Bruker АХ$ GmbH", 01.08.2013 
тельные рентгенофлуорес- Германия 
центные 
Спектрометры рентгенов- ARL ООАМТХ 44794-10 1год 40322 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2015 


ские знергодисперсионнье 


tific, Іпс.", США 
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Спектрометры рентгеноф- ARL Perform’X 47730-11 1год 43819 Фирма "Thermo Fisher Scien- 16.09.2016 
луоресцентные tific (ЕсиМепз) SARL", 
Швейцария 

Спектрометры рентгеноф- Ахіоѕ 41801-09 1 год 36848 Фирма "РАМа!уйса! В.М.", 01.12.2014 
луоресцентные Нидерланды 
Спектрометры рентгеноф- Ахіоѕ Fast 44785-10 1 год 40313 Фирма "РАМаіуіса! В.М.", 01.08.2015 
луоресцентные Нидерланды 
Спектрометры рентгеноф- ЕПХ-720-Р/800Н5-Р, 50284-12 1 год 47039 Фирма "Shimadzu 29.06.2017 
луоресцентные ХКЕ 1800, МХҒ 2400 Согрогайоп", Япония 
Спектрометры рентгеноф- МіпіРа!4, МіпіРа!4 44791-10 1год 40319 Фирма "РАМаіуіса! В.М.", 01.08.2015 
луоресцентные Rh, МіпіРа! Pharma Нидерланды 
Спектрометры рентгеноф- МІТОМ ХІ 2, МІТОМ 43722-10 1год 39074 Фирма "Thermo Scientific NI- 01.04.2015 
луоресцентнье XL3t TON Analyzers LLC", CWA 
Спектрометры рентгеноф- S2 RANGER 24486-12 1 год 46764 Фирма "Bruker АХ5 GmbH", 01.06.2017 
луоресцентные Германия 
Спектрометры рентгеноф- 58 ОКАСОМ 50077-12 1год 46765 Фирма "Bruker АХ5 GmbH", 01.06.2017 
луоресцентные Германия 
Спектрометры рентгеноф- СІМІЛТІХ 14 47624-11 2 года 43714 Фирма "Rigaku Corporation", 06.09.2016 
луоресцентнье Япония 
Спектрометры рентгеноф- Ѕирегтіпі 38813-08 1 год 33038 Фирма "Rigaku Corporation", 01.10.2013 
луоресцентные Япония 
Спектрометры рентгеноф- Venus 200 15682-10 1год 40343 Фирма "РАМаіуіса! В.М.", 01.08.2015 
луоресцентные Нидерланды 
Спектрометры рентгеноф- Х-50, Х-5000 43781-10 1год 39239 Фирма "Іппоу-Х Systems, 01.04.2015 
луоресцентные Іпс.", США 
Спектрометры рентгеноф- ХОТ мод. 1000WR, 41640-09 1 год 36678 Фирма "Horiba Ша.", Япония 01.11.2014 
луоресцентные 1700УУЕ, 5000, 

5000WR, 5700WR, 

7000V 
Спектрометры рентгеноф- Х-Ѕиргете8000 47599-11 1 год 43677 Фирма "Oxford Instruments 06.09.2016 
луоресцентнье Analytical", Великобритания 
Спектрометры рентгеноф- 25Х Primus и 25Х 29341-07 1год 26958/1 Фирма "Rigaku Corporation", 13.12.2017 
луоресцентные Primus ІІ (с 2012 г. Япония 

только 25Х Primus 11) 
Спектрометры рентгеноф- Spectro IQ Пи Spec- 49831-12 1 год 46477 Фирма "Spectro Analytical In- 11.05.2017 
луоресцентные знергодис- tro ХЕРО5 struments GmbH", Германия 
персионнье 
Спектрометры рентгено- ЗРЕСТКО МЮЕХ 49455-12 1 год 46047 Фирма "Spectro Analytical In- 10.04.2017 
флуоресцентные знерго- struments GmbH", Германия 
дисперсионнье 
Спектрометры флуорес- Lumina 46011-10 1 год 42011 Фирма "Thermo Fisher Scien- 02.12.2015 
центные tific", США 
Спектрометры флуорес- Cary Eclipse 29300-11 1 год 43059 Фирма "Agilent 05.07.2016 
центные многофункцио- Technologies", Австралия 
нальные 
Спектрометры эмиссионные Ғ20, ЕзаРоп, 50- 24185-08 1 год 33398 Фирма "С.М.К. ѕ.г.1.", Италия 01.12.2013 

LARIS, SOLARIS 

CCD Plus, MetalLab 

75/80 
Спектрометры эмиссионные LECO 17642-09 1год 36161 Фирма "Гесо Согрогайоп", 01.10.2014 

США 

Спектрометры эмиссионные ЗРЕСТКОГАВ, 13358-12 2 года 45668 Фирма "Spectro Analytical In- 02.03.2017 

SPECTROMAXx struments GmbH", Германия 
Спектрометры эмиссионные Integra XL и 40529-09 1 год 35174 Фирма "GBC Scientific 01.06.2014 
с индуктивно связанной Quantima Equipment Pty Ltd.", Австра- 
плазмой лия 
Спектрометры эмиссионные ОРТІМА мод. 20781-08 1год 33506 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 01.12.2013 
с индуктивно связанной 70000М, 71000%, США 
плазмой 72000\, 73000у, 

7300\ 
Спектрометры эмиссионные Agilent мод. 710 ICP- 49408-12 1 год 45933 Фирма "Agilent 26.03.2017 


с индуктивно-связанной 
плазмой 
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реестра свид. ствия 
Спектрометры эмиссионные ІСРЕ 9000 34906-12 1 год 47040 Фирма "Shimadzu 29.06.2017 
с индуктивно-связанной Согрогайоп", Япония 
плазмой 
Спектрометры эмиссионные ЗРЕСТКУМА GDA 49823-12 1 год 46552 Фирма "ЗРЕСТКИМА Ana- 18.05.2017 
с тлеющим разрядом lytic GmbH", Германия 
Спектрометры эмиссионные GD-Profiler 2, GD- 33465-12 1 год 46742 Фирма "HORIBA Jobin Yvon 01.06.2017 
тлеющего разряда Profiler НК $.А.$.", Франция 
Спектрофлуориметры Е-2500 40530-09 1 год 35175 Фирма "Hitachi High- 01.06.2014 
Technologies Corporation 
(HHC)", Япония 
Спектрофлуориметры ВЕ-5301РС 19382-11 1год 42965 Фирма "Shimadzu 27.06.2016 
Согрогайоп", Япония 
Станции универсальные МСУ-610 (станции) 46151-10 1 год 41705 Фирма "Kyoto Electronics 01.08.2015 
титровальные с модулями АТ-610, МКС-610, Manufacturing Co., Ltd.", 
MKA-610 (модули) Япония 
Счетчики аэрозольных yac- > АегоТгак 48264-11 1 год 44480 Фирма "TSI Іпс.", США 22.11.2016 
тиц 
Счетчики аэрозольных час- КАМОМАХ мод. 3886 38791-08 1 год 33030 Фирма "КАМОМАХ Іпс.", 01.10.2013 
тиц (СЕО-а), 3887, 3714, США 
3715, 3900 
Счетчики аэрозольных yac- Lighthouse 46925-11 1 год 42817 Фирма "Lighthouse World- 09.06.2016 
тиц wide Solutions, Іпс.", США 
Счетчики аэрозольных yac- МеЮпе 51372-12 1год 48251 Фирма "НАСН Сотрапу 28.09.2017 
тиц Мопд Неадачапегв", США 
Счетчики аэрозольных yac- МеЮпе 3400 мод. 41234-09 1год 36394 Фирма "Насп Сотрапу", 01.09.2014 
тиц 3411, 3413, 3415, США 
3423, 3425 
Счетчики аэрозольных yac- PMS мод. Lasair Ш 44262-10 1 год 39698 Фирма "Particle Measuring 01.04.2015 
тиц 310, 350, 5100; Systems іпс.", США 
Handilaz Mini 310; 
Airnet 310; Airnet 11 
301, 501, 510, 510XR 
Счетчики аэрозольных yac- PortaCount мод. 51374-12 1 год 48253 Фирма "TSI Іпс.", США 28.09.2017 
тиц РопаСоип! Pro 8030 
PortaCount Рго+ 
8038 
Счетчики частиц 5-40 37118-08 1год 30711 Фирма "РАМА5 GmbH", 01.04.2013 
Германия 
Счетчики частиц в жидкости АУСООМТ 47881-11 1 год 43931 Фирма "Stanhope-Seta", Be- 26.09.2016 
ликобритания 
Счетчики частиц в жидкости Н!АС 9700 мод. 43234-09 1 год 38434 Фирма "Насп Сотрапу", 01.01.2015 
9703, 9705 США 
Счетчики частиц в жидкости РАМАЗ мод. 5-40, S- 41595-09 1 год 36622 Фирма "РАМА GmbH", 01.11.2014 
50, SVSS-C, 5В55-С Германия 
Счетчики частиц в жидкости PODS 44580-10 1год 40097 Фирма "НАСН ГАМСЕ 01.08.2015 
GmbH", Германия 
Тензиометры DST 42763-09 1 год 37912 Компания "Surface & Electro- 01.01.2015 
Optics Corporation", Корея 
Тензиометры то 31484-12 1 год 48147 Фирма "LAUDA Dr.R.Wobser 13.09.2017 
GmbH 8 Со. КС", Германия 
Течеискатели масс- АЗМ 48165-11 1год 44361 Компания "адіхеп Vacuum 11.11.2016 
спектрометрические гелие- Products Бу Pfeiffer Vacuum", 
вые Франция 
Течеискатели масс- 011000, UL1000Fab, 50369-12 1 год 47169 Компания "МНСОМ GmbH", 09.07.2017 
спектрометрические renne- 115000 Германия 
вые 
Течеискатели- ФП12 30331-11 1год 43900 НП ОДО "Фармэк", Бела- 26.09.2016 
сигнализаторы русь, г.Минск 
Титраторы Тигіпо (мод. 794, 25075-08 1год 32793 Фирма "Меігоһт АС", Швей- 01.10.2013 
798, 799), Тигапао цария 
(мод. 808, 809, 857 
888, 890), Тигіпо plus 
(мод. 848, 877) 
Титраторы автоматические 870 Тигіпо plus 37481-08 1 год 31240 Фирма "Меігоһт АС", Швей- 01.05.2013 
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Титраторы автоматически Сотрасі мод. (520 42899-09 1год 38123 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.01.2015 
Швейцария 
Титраторы автоматические DL 29891-12 1 год 45543 Фирма "Mettler-Toledo АС", 20.02.2017 
Швейцария 
Титраторы автоматические SCHOTT мод. Titro- 40784-09 1 год 35514 Фирма "SCHOTT Instruments 01.07.2014 
Line КЕ, ТігоГіпе КЕ GmbH", Германия 
trace, Тго пе Easy, 
TitroLine Alfa Plus, 
TITRONIC basic, Tl- 
TRONIC universal, Ti- 
tronic 110 plus 
Титраторы автоматические Т 33902-07 1 год 26792 Фирма "Mettler-Toledo 10.04.2017 
GmbH", Швейцария 
Титраторы автоматические ТПКОМАПС, 24770-08 1 год 33881 Фирма "Спвоп", Испания 01.01.2014 
ТПКОМАПС КЕ 
Титраторы автоматические MKC 31007-11 1год 43453 Фирма "Kyoto Electronics 03.08.2016 
кулонометрические Manufacturing Co., Ltd.", 
Япония 
Титраторь автоматические АТ-500М-1, АТ-500М- 43213-09 1 год 38469 Фирма "Kyoto Electronics 01.01.2015 
потенциометрические 2, АТ-510 Manufacturing Co., Ltd.", 
Япония 
Титраторы влаги по Карлу СА-21, КЕ-21, CA- 44073-10 1 год 39544 Фирма "Mitsubishi Chemical 01.04.2015 
Фишеру автоматические 200, КЕ-200 Analytech Co., Ша.", Япония 
Титраторы влаги по Карлу МК5-500, МК$-520, 43308-09 1 год 38575 Фирма "Kyoto Electronics 01.01.2015 
Фишеру автоматические МКА-520 Manufacturing Co., Ltd.", 
Япония 
Титраторы влаги по Карлу Titration Compact 40628-09 1год 35354 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.07.2014 
Фишеру автоматические Швейцария 
Титраторы потенциометри- 900 Тигапдо 46718-11 1 год 42584 Компания "Metrohm АС", 25.04.2016 
ческие Швейцария 
Трубки индикаторные в ком- Gastec (трубки) СМ 26364-09 1 год 37559 Фирма "Gastec Corporation", 01.01.2015 
плекте с насосом- мод. СУ100 и СУ110 Япония 
пробоотборником (насос- 
пробоотборник) 
Установки поверочные КИМ 44589-10 1год 40105 ООО НПО "Красный metan- 01.08.2015 
лист", Украина, г.Конотоп 
Установки рентгеновские ЗРСЕ-300 51358-12 1 год 48350 Фирма "Core Lab Instru- 02.10.2017 
ments", CWA 
Устройства для измерения IAM 22166-08 1 год 34201 Фирма "Haffmans В.М.", Hn- 01.01.2014 
содержания воздуха в бу- дерланды 
тылке и банке 
Устройства пробоподготов- Ригедаѕ, МС-УНР 46081-11 1 год 42087 Фирма "СМС Instruments 25.01.2016 
ки 1500 GmbH", Германия 
Фотометры пламенные М410 и М420 24999-08 1 год 33484 Фирма "Sherwood Scientific 01.12.2013 
Ltd.", Великобритания 
Фотометры пламенные РЕР7 22558-02 1год 11756 Фирма ")епмау Ша.", Benn- 01.04.2013 
кобритания 
Фурье-спектрометры ин- ЕТ/ІК-4100, ЕТ/ІК- 44496-10 1 год 39939 Фирма "JASCO INTERNA- 01.04.2015 
фракраснье 4200, ЕТ/ІК-6100, TIONAL CO., ЕТО.", Япония 
ЕТ/ІК-6200, ЕТ/ІК- 
6300 
Фурье-спектрометры ин- САЗМЕТ мод. СК- 37857-08 1 год 31759 Фирма "Сазте! Тесһпоіо- 01.06.2013 
фракраснье 100, СК-1000, СК- gies Оу", Финляндия 
2000, СК-4000, ОХ- 
4000, ОХ-4015, DX- 
4030 
Фурье-спектрометры NH- Spectrum 65, Spec- 45153-10 1год 40706 Фирма "PerkinElmer іпс.", 01.08.2015 
фракрасные trum 100М, Spectrum США 
100R, Spectrum 
100S, Spectrum 
100T, Spectrum 400 
Фурье-спектрометры ин- Varian, мод. 6401К, 40223-08 1 год 34807/1 Фирма "Agilent 01.01.2014 


фракраснье 
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Фурье-спектрофотометры ЕТІК-8301РС, FTIR- 19386-08 1 год 32815 Фирма "Shimadzu", Япония 01.10.2013 
инфракрасные 8701РС, ЕТІК-8400, 
ЕТІК-8900, ЕТІК- 
84005, ІК Prestige- 
21, КА  пйу-1 
Хроматографы газовые 4040, 4060 45707-10 1год 41418 Фирма "Teledyne Analytical 01.08.2015 
Instruments", США 
Хроматографы газовые 430-СС и 450-СС 46322-10 1год 41926 Фирма "Bruker Chemical 01.08.2015 
Analysis B.V.", Нидерланды 
Хроматографы газовые 490 Місго СС 47476-11 1 год 43530 Фирма "Agilent 11.08.2016 
Technologies", Нидерланды 
Хроматографы газовые 7890А, 7820А и 6850 52326-12 1год 49408 Фирма "Agilent Technolo- 29.12.2017 
Series ІІ Network СС gies", США; Фирма "Agilent 
System Technologies", Китай 
Хроматографы газовые АСМЕ6100 36690-08 1 год 30249 Фирма "Young Lin Instrument 01.02.2013 
Co., Ltd.", Корея 
Хроматографы газовые Clarus 480, Clarus 49663-12 1 год 46214 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 19.04.2017 
580 и Clarus 680 США 
Хроматографы газовые СР-4900 Мсго-СС 23206-08 1 год 31861 Фирма "Varian, Іпс.", Нидер- 01.06.2013 
ланды 
Хроматографы газовые FID 511 51440-12 1 год 48372 Фирма "Огіһодупе 5.А.", 22.10.2017 
Бельгия 
Хроматографы газовые FOCUS СС 24212-08 1год 30851 Фирма "Thermo Electron 01.04.2013 
$.р.А.", Италия 
Хроматографы газовые СС-14В, СС-17АуЗ, 19383-10 1 год 39084 Фирма "Shimadzu", Япония 01.04.2015 
ССМ5-0Р5000/ 
5050A, СОС-2010, GC- 
2010Plus, GC-2014, 
GCMS-QP2010, 
GCMS-QP2010S, 
GCMS-QP2010Plus 
Хроматографы газовые КОМІК 4000В и 43253-09 1 год 38485 Фирма "Копіхрегі Ні-Тесһ 01.01.2015 
КОМІК 5000В S.A. (Копік-Тесһ)", Испания 
Хроматографы газовые Мавіег СС 38276-08 1 год 32260 Фирма "Dani Instruments 01.08.2013 
$.р.А.", Италия 
Хроматографы газовые Syntech Ѕресігаѕ СС 41012-09 1 год 35802 Фирма "Зупзрес В.М.", Hn- 01.08.2014 
955 мод. 300, 600, дерланды 
800 
Хроматографы газовые ТКАСЕ 18232-09 1 год 38454 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.01.2015 
tific S.p.A.", Италия (подраз- 
деление концерна "Thermo 
Fisher Scientific Іпс.", США) 
Хроматографы газовые Мапап мод. 430-СС и 39087-08 1год 33394 Фирма "Varian, Іпс.", Нидер- 01.11.2013 
450-СС ланды 
Хроматографы газовые npo- ЕХ!-2Е, ЕХі-26 серии 39413-08 1 год 33856 Фирма "Hamilton Sundstrand 01.01.2014 
мышленные 5 Со.", США 
Хроматографы газовые npo- СС1000 Магк! мод. 49891-12 1 год 46577 Фирма "Yokogawa Electric 18.05.2017 
мьшленнье 6С10005, 5С10000, Согрогайоп", Япония, Фирма 
СС1000Т, СС1000Е, "Yokogawa Europe B.V., 
GC1000W, GC1000C Euroweg", Нидерланды, 
Фирма "Yokogawa Electric In- 
ternational Pte Ltd.", Синга- 
nyp, 
Фирма "Yokogawa Corpora- 
tion of America", США 
Хроматографы газовые npo- СС8000 51293-12 1 год 48326 Фирма "Yokogawa Electric 02.10.2017 
мьшленнье Согрогайоп", Япония; Фирма 
"Yokogawa Europe В.М.", Hn- 
дерланды; 
Фирма "Yokogawa Electric In- 
ternational Pte Ltd.", Синга- 
nyp; 
Фирма "Yokogawa Corpora- 
tion of America", США 
Хроматографы газовые npo- Maxum edition II 45191-10 1 год 40759 Фирма "Ѕіетепѕ АС", Гер- 01.08.2015 


мышленные 


мания 
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реестра свид. ствия 
Хроматографы газовые npo- МісгоЅат 44122-10 1год 39557 Фирма "Siemens АС", Fep- 01.04.2015 
мышленные мания 
Хроматографы газовые про- РСС 5000 47679-11 1год 43765 Фирма "АВВ Іпс.", США 05.09.2016 
мышленные 
Хроматографы газовые про- РСС 5000А/РСС 51983-12 1год 49030 Фирма "АВВ Іпс.", США 20.12.2017 
мышленные 5007В 
Хроматографы газовые про- РСС мод. 6000, 9000 15411-08 1год 33479 Фирма "КМС Messtechnik 01.12.2013 
мышленные GmbH", Германия 
Хроматографы газовые npo- МюгозАм 46586-11 1 год 42370 Фирма "Ѕіетепѕ АС", Гер- 01.04.2016 
мышленные специализиро- мания 
ванные 
Хроматографы газовые спе- 7890 46047-10 1 год 42052 Фирма "Agilent Technologies 28.12.2015 
циализированные Іпс.", США 
Хроматографы газовые cne- Master СС 47579-11 1 год 43630 Фирма "Dani Instruments 24.08.2016 
циализированные $.р.А.", Италия 
Хроматографы жидкостные АСМЕ9000 36689-08 1 год 30248 Фирма "Young Lin Instrument 01.02.2013 
Co., Ltd.", Корея 
Хроматографы жидкостные Agilent мо. 1200, 50674-12 1 год 47486 Фирма "Agilent 25.07.2017 
1220 Infinity LC, 1260 Technologies", Германия 
Infinity LC и 1290 In- 
finity LC 
Хроматографы жидкостные ALEXYS 48337-11 1 год 44594 Фирма "Апіес | еудеп ВУ", 08.12.2016 
Нидерланды 
Хроматографы жидкостные Сіһготавіег 51035-12 1 год 47922 Фирма "HITACHI High Tech- 29.08.2017 
nologies", Япония 
Хроматографы жидкостные Flexar 46281-10 1 год 41912 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 01.08.2015 
США 
Хроматографы жидкостные HPLC, Bischoff, ІС, 15493-08 1год 34716 Фирма "Меігоһт", Швейца- 01.01.2014 
Metrohm pna 
Хроматографы жидкостные KNAUER 16848-10 1 год 39979 Фирма "Knauer", Германия 01.08.2015 
Хроматографы жидкостные KONIK 560 и KONIK 43254-09 1 год 38486 Фирма "Копіхрегі Hi-Tech 01.01.2015 
600 S.A. (Копік-Тесһ)", Испания 
Хроматографы жидкостные LaChrom Elite 48465-11 1 год 44752 Фирма "HITACHI High Tech- 12.12.2016 
nologies Corporation", Ano- 
ния 
Хроматографы жидкостные 1С-30 МЕХЕКА 47443-11 1 год 43445 Фирма "Shimadzu", Япония 03.08.2016 
Хроматографы жидкостные 1С-30 МЕХЕВА 47443-11 1 год 43458 Фирма "SHIMADZU U.S.A. 03.08.2016 
MANUFACTURING, INC.", 
США 
Хроматографы жидкостные Surveyor LC 38660-08 1 год 32749 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.10.2013 
tific", США 
Хроматографы жидкостные System GOLD 24841-09 1 год 36648 Фирма "Beckman Coulter, 01.11.2014 
Inc.", США 
Хроматографы жидкостные Varian LC (монобло- 40790-09 1 год 35520/1 Фирма "Agilent 01.07.2014 
ки 920-LC, 940-LC n Technologies", Австралия 
модули 210, 218, 
$01, 802, 325, 335, 
356, 380, 385) 
Хроматографы жидкостные Waters Асаийу ӨРІС 42816-09 1 год 37954 Фирма "Waters Corporation", 01.01.2015 
США 
Хроматографы жидкостные Waters HPLC 15311-08 1год 32788 Фирма "Waters Corporation", 01.10.2013 
США 
Хроматографы жидкостные YL-9100 42905-09 1год 38129 Фирма "Young Lin Instrument 01.01.2015 
Co., Ltd.", Корея 
Хроматографы жидкостные ACCELA LC (хрома- 43269-09 1 год 38501 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.01.2015 


с детекторами 
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тографы); Ассе!а 
PDA Plus, Ассеа FI 
Plus, Accela RI Plus, 
MSQ Plus, LTQ 
XL/Velos, LTQ 
Orbitrap, LXQ, LCQ 
Fleet, TSQ Quantum 
Access Max, TSQ 
Vantage, Exactive 
(детекторы) 


tific", США 
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Наименование СИ Обозначение Мт МПИ Ne Cepte Изготовитель Срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Хроматографы жидкостные Agilent 1200 (хрома- 37960-08 1 год 31779 Фирма "Agilent 01.06.2013 
с квадрупольными масс- тографы) и Agilent Technologies", США 
селективными детекторами 6110, Agilent 6120, 
Agilent 6130, Agilent 
6140 (детекторы) 
Хроматографы жидкостные GILSON (хромато- 12598-09 1год 38397 Фирма "Gilson", Франция 01.01.2015 
с устройствами пробоподго- графы) Рірейтап Р, 
товки и дозирования рас- Рірейтап Ғ, 
творов Microman и Півігітап 
(устройства) 
Хроматографы жидкост- |С-10Аур, 1С-2010, 19419-10 1 год 38974 Фирма "Shimadzu", Япония 01.04.2015 
ные/ионные РІА-1000, Promi- 
пепсе 
Хроматографы ионные 850 Professional ІС, 41210-09 1год 36017 Фирма "Меігоһт АС", Швей- 01.09.2014 
881 Compact ІС pro, цария 
882 Compact ІС plus 
Хроматографы ионные 861 Адуапсед Сот- 43788-10 1год 39246 Фирма "Metrohm Па.", 01.04.2015 
pact ІС, 883 Basic IC Швейцария 
Plus, 844 UV/VIS 
Compact IC 
Хроматографы ионные ОХ-320, ОХ-80, ICS- 23430-09 1 год 35384 Фирма "Dionex Corporation", 01.07.2014 
90, ІС5-900 США 
Хроматографы ионные ІС5-1000, 1С8-1100, 29799-10 1 год 41368 Фирма "Dionex Corporation", 01.08.2015 
ІС5-1500, 1С8-1600, США 
ІС5-2000, ІС5-2100, 
ІС5-2500, 1С$-3000, 
ІС5-5000 
Хроматографы тонкослой- САМАС 48956-12 1год 45369 Фирма "САМАС Chemie- 02.02.2017 
ной хроматографии Erzeugnisse und Absorbtion- 
technik АС", Швейцария 
Хромато-масс- 210-М$, 220-М5, 15708-09 1 год 357881 Фирма "Agilent 01.08.2014 
спектрометры 225-М$, 240-М$ и Technologies", США 
500-М5 
Хромато-масс- 325-М$ 47477-11 1 год 43531 Фирма "Agilent 11.08.2016 
спектрометры Technologies", США 
Хромато-масс- ССМ$-ОР20100га 46022-10 1 год 42035 Фирма "Shimadzu", Япония 28.12.2015 
спектрометры и ССМ$-ОР2010$Е 
Хромато-масс- SCION мод. SQ Se- 51705-12 1 год 48696 Компания "Bruker Оайоп!св, 12.11.2017 
спектрометры lect, SQ Рите, SQ Inc.", США 
Premium n TQ 
Хромато-масс- Focus ССЛгасе GC 28566-10 1 год 41147 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2015 
спектрометры с масс- (хромато-масс- tific", США 
спектрометрами спектрометры); DSQ 
|, ITQ 700, то 900, 
ПО 1100, DFS, TSQ, 
150 (масс- 
спектрометры) 
Электроды вспомогатель- ЭВЛ-1М3.1 2189-09 1 год 38399/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.01.2015 
ные лабораторные хлорсе- мерительных приборов" 
ребряные (ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды вспомогатель- ЭВП-08 17554-09 1 год 35787/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.08.2014 
ные промышленные мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды мембранные ЭМ-І-01 (ЭМ-1-01СР), 23481-08 1 год 34654/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.01.2014 
ЭМ-СМ-01 (ЭМ-СМ- мерительных приборов" 
01СР) (ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды мембранные ЭМ-МОЗ-07, ЭМ- 17117-11 1год 42117/1 ОАО "Гомельский завод из- 10.02.2016 
МОЗ-07СР мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды сравнения лабо- ЭВЛ-1М4 29896-11 1 год 42960/1 ОАО "Гомельский завод из- 16.06.2016 
раторные мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды сравнения хлор- ЭСО-01 19173-00 1год 19653/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.08.2015 


серебряные насышенные 
образцовые 2-го разряда 


мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
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Наименование СИ Обозначение Гета. МПИ Ne cepti Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Электроды стеклянные ЭС-10-07 17118-09 1год 35382/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.07.2014 
мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды стеклянные ком- ЭСКЛ-08М, ЭСКЛ- 6530-09 1 год 37662/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.01.2015 
бинированные лаборатор- 08М.1 мерительных приборов" 
ные (ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды стеклянные ла- ЭСЛ-15-11, ЭСЛ-45- 29897-11 1год 42954/1 ОАО "Гомельский завод из- 16.06.2016 
бораторные 11 мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды стеклянные na- ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43- 2875-09 1 год 35786/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.08.2014 
бораторные 07СР, ЭСЛ-63-07, мерительных приборов" 
ЭСЛ-63-07 СР (ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды стеклянные ла- ЭСЛ-51-07 26843-09 1 год 38400/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.01.2015 
бораторные мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды стеклянные про- ЭСП-01-14, ЭСП-04- 2961-10 1 год 4172411 ОАО "Гомельский завод из- 01.08.2015 
мьшленнье 14 мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды стеклянные про- ЭСП-12-14 48870-12 1год 45249 РУП "Гомельский завод из- 19.01.2017 
мышленные мерительных приборов", 
Беларусь, г.Гомель 
Электроды стеклянные про- ЭСП-31-06 5157-09 1 год 37663/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.01.2015 
мьшленнье мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды тонкослойные ЭТП-02 7200-08 1 год 33680/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.01.2014 
платиновые мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
Электроды хлорсеребряные ЭХСВ-1 2818-09 1год 35785/1 ОАО "Гомельский завод из- 01.08.2014 
выносные мерительных приборов" 
(ГЗИП), Беларусь, г.Гомель 
ЭПР-спектрометры ЕІехѕуѕ 27692-09 2 года 38511 Фирма "Bruker ВіоЅріп 01.01.2015 
GmbH", Германия 
ЭПР-спектрометры ЕМХ 27693-09 2 года 38509 Фирма "Bruker ВіоЅріп 01.01.2015 
GmbH", Германия 
ЭПР-спектрометры е-ѕсап 21684-09 2 года 38508 Фирма "Bruker ВіоЅріп 01.01.2015 
GmbH", Германия 
ЯМР-релаксометры Міпізрес та 24484-08 1год 32312 Фирма "Bruker Optik GmbH", 01.08.2013 
Германия 
ЯМР-спектрометры Адйеп-ММК мод. 51310-12 1год 48209 Фирма "Agilent 21.09.2017 
МЕ, DD, УММБ$, Technologies", США, Benn- 
MRI кобритания, Малайзия 
ЯМР-спектрометры АУАМСЕ 16733-09 2года 38510 Фирма "Bruker BioSpin 01.01.2015 


GmbH", Германия 


27.31.02 Измерения свойств твердых тел, сыпучих веществ, жидкостей, морской воды, нефти и 
нефтепродуктов, газов, в том числе горючих, измерение плотности и сжимаемости вешеств 
Наименование СИ Обозначение ТӘ MAN Ne cept, Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Адгезиметры МТТ 1000, МТТ 37769-08 1 год 31551 Фирма "СОЕЗЕЕ!О GmbH & 01.06.2013 
1000F, МТТ 1500, Со. КС", Германия 
МТТ 1500Е 
Адгезиметры гидравличе- Е СОМЕТЕК 108 38268-08 2 года 32226 Фирма "Еісотеїег Instru- 01.08.2013 
ские ments Ма.", Великобритания 
Адгезиметры пневматиче- ЕГ СОМЕТЕК 110 38269-08 2 года 32227 Фирма "Есоте!ег Instru- 01.08.2013 
ские ments Ца.", Великобритания 
Анализатор влажности НМТ100 42940-09 1 год 38268 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.01.2015 
ляндия 
Анализаторы автоматиче- АФСА 32559-12 2 года 47130 ЗАО "Белорусский межву- 09.07.2017 
ские фракционного состава зовский центр" (ЗАО "БМЦ"), 
нефтепродуктов Беларусь, г.Минск 
Анализаторы влажности 3050 35147-07 1 год 28306 Фирма "Атеїек process In- 01.07.2017 
struments Division", США 
Анализаторы влажности Aurora 51244-12 1 год 48171 Фирма "GE Sensing EMEA", 21.09.2017 
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Ирландия 
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Наименование СИ Обозначение Ме МПИ NS cept Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Анализаторы влажности Мо!${5сап серий MA- 43963-10 1 год 39469 Фирма "СаШдап Instruments 01.04.2015 
500, МА-600, МА- Pty Па.", Австралия 
700, МА-800 
Анализаторы влажности MOISTURE ANA- 51453-12 1 год 48385 Фирма "GE Sensing EMEA", 22.10.2017 
LYZERS mog. MIS1, Ирландия 
ММ53, ММ$35, 
МТ56, РМ880, Ме- 
riDri 
Анализаторы влажности Xentaur мод. ХРОМ, 32122-07 1 год 29677 Компания "Хепќаиг Согр.", 01.12.2012 
ХОТ, ЕРОТ, НОТ США 
Анализаторы влажности ве- СЕМ ЗМАКТ 37527-08 1 год 31305 Фирма "СЕМ Corporation", 01.05.2013 
совые System5 США 
Анализаторы влажности ве- МВ 40194-08 1 год 34816 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.01.2014 
совые Швейцария 
Анализаторы влажности ве- МВ 40194-08 1год 34816/1 Фирма "Ohaus Instruments 01.01.2014 
совые (Shanghai) Co., Ша.", Китай 
Анализаторы влажности АМ 5100 43892-10 1 год 39212 Фирма "Репеп Instruments 01.04.2015 
зерна АВ", Швеция 
Анализаторы влажности ку- 831, 756 25879-08 1 год 34708 Фирма "Меігоһт АС", Швей- 01.01.2014 
лонометрические цария 
Анализаторы влажности Ky- Cou-Lo Aquamax КЕ 39289-08 1 год 33587 Фирма "G.R.Scientific Ltd.", 01.12.2013 
лонометрические Великобритания 
Анализаторы влажности ЕА$2-1 50182-12 2 года 46897 Фирма "EESIFLO INTERNA- 26.06.2017 
нефти и масел поточные TIONAL PTE Ша.", Сингапур 
Анализаторы влажности Moisture Спек 2000Р 16402-07 1 год 29625 Фирма "АМЕТЕК Process In- 01.11.2012 
природного газа struments", США 
Анализаторы влажности с Атеек мод. 5800, 15964-07 1год 27796 Фирма "Атетек process In- 01.05.2017 
системой пробоотбора 561 5830, 5000 struments Division", США 
Анализаторы вязкости НУМ 472 30086-05 1 год 21822 Фирма "Walter Herzog 01.04.2015 
GmbH", Германия 
Анализаторы вязкости AB- МІМІМІ5, мод. Ml- 36994-08 1 год 30609 Фирма "Grabner Instruments 01.02.2013 
томатические NIVIS 11, МММВ 445 Messtechnik GmbH", Австрия 
Анализаторы вязкости NO- СС5-2050 24457-03 1 год 14345 Фирма "Cannon Instrument 01.05.2013 
луавтоматические Сотрапу", США 
Анализаторы жидкостей Stratos®Pro А****-*, 47877-11 1год 43926 Фирма "Knick Elektronische 26.09.2016 
комбинированные бігаіов ФЕсо Мезздегае GmbH & Со. 
2405***** КС", Германия 
Анализаторы зерна САС 36002-07 1 год 29409 Фирма "РІСКЕҮ-јоһп COR- 01.11.2012 
PORATION", США 
Анализаторы зерна инфра- > Сгапоузег 43891-10 1 год 39211 Фирма "Pfeuffer GmbH", 01.04.2015 
красные Германия 
Анализаторы зольности СЕ 3000, СЕ 3030 50300-12 1 год 47048 Фирма "Епейех ѕ.г.о.", Чехия 29.06.2017 
Анализаторы зольности Walker 45200-10 1 год 40828 Фирма "ЕМАС", Польша 01.08.2015 
Анализаторы зольности и Авһ5сап, AshScan 47492-11 1 год 43561 Фирма "Callidan 15.08.2016 
влажности конвейерные Duo Instruments", Австралия 
Анализаторы инфракрасные Мишка 41785-09 1год 36794 Фирма "Іпігасопі КА.", Венг- 01.12.2014 
рия 
Анализаторы масел Calisto, Calisto 2 50793-12 1 год 47647 Фирма "Morgan Schaffer 10.08.2017 
Inc.", Канада 
Анализаторы нефтепродук- Beacon 2000-1, Bea- 33428-11 1 год 43741 Фирма "Модсоп Systems 05.09.2016 
тов соп 3000, Веасоп Ца.", Израиль 
3000-11 
Анализаторы нефтепродук- МОО 4100 46313-10 1 год 41917 Фирма "Модсоп Systems 01.08.2015 
тов Ца.", Израиль 
Анализаторы нефтепродук- PIONIR 45705-10 1год 41416 Фирма "Hamilton Sundstrand 01.08.2015 
тов Applied Instrument Technolo- 
gies ", США 
Анализаторы нефтепродук- Т0-4100 36140-07 1 год 29591 Фирма "Turner Designs Hy- 01.11.2012 
TOB drocarbon Instruments", США 
Анализаторы общей серы 6000TSL, 6400TSL, 51686-12 1 год 48664 Фирма "Teledyne Analytical 08.11.2017 
6400TSL WM, Instruments", США 
6000TSG, 6400TSG, 
6400TSG WM 
Анализаторы общей серы в (С62005 46394-11 1 год 42158 Фирма "РАС L.P", США 01.03.2016 


нефтепродуктах промыш- 
ленные 
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Наименование СИ Обозначение Ме МПИ NS cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Анализаторы общей серыв SOLA Пи SOLA II 48966-12 1год 45373 Фирма "Thermo Fisher Scien- 02.02.2017 
нефтепродуктах промьш- Тгасе tific", США 
ленные 
Анализаторы плотности ra- EXA 60402 28869-10 1 год 41228 Фирма "Yokogawa Electric 01.08.2015 
30B Corporation", Япония 
Анализаторы плотности ОМА 39787-08 1 год 34244 Фирма "Anton Paar GmbH", 01.01.2014 
жидкостей Австрия 
Анализаторы плотности и ОЗА 5000 39200-08 1 год 33456 Фирма "Anton Paar GmbH", 01.12.2013 
скорости звука Австрия 
Анализаторы пористости и ОРР-610, АР-608 45259-10 1 год 40907 Фирма "Согеїеѕї Systems 01.08.2015 
газопроницаемости горных Іпс.", США 
пород 
Анализаторы рентгеноф- 51 TurboSD LE; $1 41184-09 1 год 36000 Фирма "Вгикег АХ5 Напа- 01.09.2014 
луоресцентные портатив- ЗОКТЕК held Іпс.", США 
ные 
Анализаторы серы АЗОМА 682-НР-ЕХ, 50181-12 2 года 46896 Фирма "АМЕТЕК Process In- 26.06.2017 
АЗОМА 682Т-НР struments", США 
Анализаторы серы КХ-3605Н 50717-12 1год 47564 Фирма "Tanaka Scientific 30.07.2017 
Ltd.", Япония 
Анализаторы серы общей МЕХ ХТ 47395-11 2 года 43421 Фирма "Applied Rigaku 02.08.2016 
рентгеноабсорбционные в Technologies, Іпс.", США 
потоке неф- 
ти/нефтепродуктов при вы- 
соком давлении 
Анализаторы серы порта- Sulfur Express 44335-10 1 год 39831 Фирма "Antek/PAC L.P.", 01.04.2015 
тивнье Analyzer ТМ США 
Анализаторы серы рентге- Rigaku Mini-Z 49094-12 1год 45541 Фирма "Rigaku Corporation", 20.02.2017 
нофлуоресцентные волно- Япония 
дисперсионные 
Анализаторы содержания ОММРОЕТ 20, 45226-10 1год 40852 Фирма "E+E Elektronik 01.08.2015 
влаги B масле ЕЕЗ6, ЕЕЗ81, ЕЕЗ85 GmbH", Австрия 
Анализаторы содержания 99700-2, 99700-3 37310-08 1год 31013 Фирма "Stanhope-Seta", Be- 01.04.2013 
солей в нефти кондуктомет- ликобритания 
рические 
Анализаторы содержания К23050 46404-11 1год 42166 Фирма "Koehler Instrument 01.03.2016 
солей B нефти кондуктомет- Company, Іпс.", США 
рические 
Анализаторы содержания 287, NSB 210 44260-10 1год 39689 Фирма "МОКМАГАВ $.А.", 01.04.2015 
хлористых солей в нефти Франция 
Анализаторы температуры СРА-4.1 39302-08 1 год 33633 Фирма "Bartec Benke 01.12.2013 
помутнения поточнье GmbH", Германия 
Анализаторы термограви- ТСА 41348-09 1 год 36246 Фирма "ТА Instruments", 01.10.2014 
метрические США 
Анализаторы термограви- Тһегтовіер 48608-11 1год 45051 Фирма "Eltra GmbH", Герма- 21.12.2016 
метрические ния 
Анализаторы топлив авто. IROX 17447-09 1год 36167 Фирма "Grabner Instruments 01.10.2014 
матические Messtechnik GmbH", Австрия 
Анализаторы точки росы 13-075, 13-100, 13- 23869-02 1год 32616 Фирма "АМЕТЕК Process In- 01.09.2013 
110, 13-1175, 13- struments", США 
1200, 13-1210 
Анализаторы точки росы СНАКОГЕК (мод. 51378-12 1 год 48257 Фирма "Chandler Engineering 28.09.2017 
13-1210-С-5-2) Сотрапу", США 
Анализаторы удельной no- NOVA (1000е, 1200е, 46148-10 1 год 41702 Фирма "Очапіасһготе 01.08.2015 
верхности 2200е, 3200е, Instruments", США 
4200е); Autosorb-iQ- 
С, Autosorb-iQ-MP, 
Quadrasorb SI, 
Quadrasorb SI Kr/MP 
Анализаторы удельной no- SA 3100 42486-09 1 год 37569 Фирма "Beckman Coulter, 01.01.2015 
верхности Іпс.", США 
Анализаторы удельной по- АЗАР 2020 49143-12 1год 45628 Фирма "Micromeritics", США 24.02.2017 
верхности и пористости ад- 
сорбционные 
Анализаторы удельной no- Gemini 50051-12 1год 46732 Фирма "Мкготеп св Instru- 01.06.2017 


верхности и пористости ад- 
сорбционные 
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Наименование СИ Обозначение Nerac- МПИ Ne cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Анализаторы удельной no- TriStar 44405-10 1год 39869 Фирма "Micromeritics", США 01.04.2015 
верхности и пористости ад- 
сорбционные 
Анализаторы хлора СГОКА 43926-10 1 год 39292 Фирма "X-Ray Optical Sys- 01.04.2015 
tems, Іпс.", США 
Ареометры АЗТМ РА 32310-06 4 года 24746 Фирма "Petrotech Analytical 01.09.2016 
Corp. Ltd.", Великобритания 
Ареометры BS 718 P серий 150, 32313-06 4 года 24749 Фирма "Petrotech Analytical 20.02.2017 
L50/SP, M50, Corp. Ltd.", Великобритания 
M50/SP, M100, S50, 
S50/SP 
Ареометры DIN 12791 P серий 32311-06 4года 24747 Фирма "Petrotech Analytical 20.02.2017 
L50, L50/SP, M50, Corp. Ltd.", Великобритания 
M50/SP, M100, 
M100/Th, S50, 
S50/SP 
Ареометры для нефтепро- РМ 32312-06 4 года 24748 Фирма "Petrotech Analytical 01.09.2016 
дуктов Corp. Ца.", Великобритания 
Ареометры для нефти АНТ-1, АНТ-2, АН 39021-08 4 года 33218 Фирма "АПА ЕВАМСЕ", 01.11.2013 
Франция 
Ареометры для спирта Р5 32314-06 4года 24750 Фирма "Petrotech Analytical 01.09.2016 
Corp. Ltd.", Великобритания 
Ареометры общего назна- РС 32309-06 4 года 24745 Фирма "Petrotech Analytical 01.09.2016 
чения Corp. Ца.", Великобритания 
Ареометры стеклянные 22756-09 4 года 37806 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.01.2015 
раина, г.Червонозаводское 
Ареометры стеклянные В5 718 серий 150, 49043-12 4 года 45482 Компания "Ludwig Schneider 14.02.2017 
1508Р GmbH 8 Со. КС", Германия 
Ареометры стеклянные АОН-1, АОН-2, АОН- 34711-07 4 года 47731 ПФ ООО "Шатлыгин и K", 17.08.2017 
3, АОН-4, АОН-5, Украина, г.Харьков 
АНТ-1, АНТ-2, АН, 
АМ, АМТ, АМ-1, АУ, 
АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3, 
АК, А1, АСП-1, АСП- 
2, АСП-3, АСП-Т, 
АСП-4, АЭГ, АСТ-1, 
АСТ-2, АС-1, АС-2, 
АС-3, АМВ 
Ареометры стеклянные АСШ 49269-12 4 года 45767 ПФ ООО "Шатлыгин и К”", 15.03.2017 
Украина, г.Харьков 
Ареометры стеклянные для АН, АНТ-1, АНТ-2 37028-08 4года 30890 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.02.2013 
нефти раина, г.Червонозаводское 
Ареометры стеклянные об- 1505Р 39022-08 4 года 33219 Фирма "АПА ЕВАМСЕ", 01.11.2013 
щего назначения Франция 
Вибровискозиметры $\-10, 5У-10А, SV- 26689-08 1 год 33294 Фирма "A&D Company Ltd.", 01.11.2013 
1A Япония 
Вибровискозиметры $\-100, 5У-100А 42006-09 1 год 37496 Фирма "A&D Company Ltd.", 01.01.2015 
Япония 
Вискозиметры LEKI 37802-08 1 год 31584 Фирма "МЕОІОВА OY", 01.06.2013 
Финляндия 
Вискозиметры ОҒІТЕ мод. 1100 41702-09 1 год 36644 Фирма "OFI Testing Equip- 01.11.2014 
ment, Іпс.", США 
Вискозиметры ХІ/7 мод. 15X n 15X- 42580-09 1 год 37747 Фирма "НудгатоНоп Ltd.", 01.01.2015 
HT2 Великобритания 
Вискозиметры автоматиче- тіпіА\, тіпіАУ-ІТ, 49401-12 1год 45926 Фирма "Cannon Instrument 26.03.2017 
ские тіпіАМ-Х, тіпіОМ-Х, Сотрапу", США 
тіпіРУ, САУ-2100, 
САУ-2200 
Вискозиметры автоматиче- AKV 37803-08 1год 31585 Фирма "Tanaka Scientific 01.06.2013 
ские для измерения кинема- Па", Япония 
тической вязкости 
Вискозиметры автоматиче- СМКУ мод. 4500 и 49399-12 1 год 45924 Фирма "Cannon Instrument 26.03.2017 
ские минироторные 5000 Сотрапу", США 
Вискозиметры Брукфильда САР 36882-08 1 год 30450 Фирма "Brookfield Engineer- 01.02.2013 


ing Laboratories, Іпс.", США 
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реестра свид. ствия 
Вискозиметры Брукфильда  ОУ-+РКО 19122-11 1год 42723 Фирма "Brookfield Engineer- 27.05.2016 
ротационные ing Laboratories, Іпс.", США 
Вискозиметры Гепплера с КЕЗ.2 23961-02 2года 13743 Фирма "КһеоТеві Мезздег- 01.04.2013 
падающим шаром ate Medingen GmbH", Fep- 
мания 
Вискозиметры капиллярные HVU 481, HVU 482 16453-12 1 год 48451 Фирма "Walter Herzog 22.10.2017 
автоматические GmbH", Германия 
Вискозиметры капиллярные ҮН мод. МН1, МН2 17785-12 1 год 46543 Фирма "Instrumentation Sci- 18.05.2017 
автоматические еп аче де Laboratoire" 
(ISL), Франция 
Вискозиметры капиллярные ИОВВЕГОНОЕ, 37880-08 4 года 3174211 Фирма "Еипо ар 5.А.", Nc- 01.06.2013 
стекляннье САММОМ-ҒЕМ5КЕ пания 
OPAQUE, ВӘЛР/КЕ 
U для непрозрачных 
жидкостей, 
САММОМ-РЕМЗКЕ 
ROUTINE, BS U для 
прозрачных жидко- 
стей 
Вискозиметры капиллярные Ubbelohde, Cannon- 33388-06 4 года 26243 Фирма "Могта!ар Analis", 27.07.2017 
стеклянные Fenske opaque, Can- Франция 
поп-РепзКе routine, 
ВЗЛР/КЕ U, ВЗЛР 
SL, Houillon 
Вискозиметры капиллярные ВНЖ серии Labtex 38992-08 4 года 33241 Фирма "Yancheng City 01.11.2013 
стекляннье Huaou Industry Па. 
Company", Китай 
Вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, ВПЖ-2, 37119-08 4 года 30712 Фирма "Yancheng Jingwei 01.04.2013 
стеклянные ВПЖ-3, ВПЖ-4, ВНЖ ше! Group Co., Ltd.", Китай 
(торговая mapka ЗКРОС) 
Вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, ВПЖ-2, 36857-08 4 года 30444 Фирма "Yancheng Huaou 01.02.2013 
стеклянные ВПЖ-4, ВНЖ Chemical works", Китай 
Вискозиметры миниротор- CMRV 21367-01 1 год 10250 Фирма "Cannon Instrument 01.02.2013 
ные Сотрапу", США 
Вискозиметры Муни Моопеусһеск 22310-08 1год 31746 Фирма "СЬйге Instruments 01.06.2013 
$.г.[.", Италия 
Вискозиметры поточные ТТ-100 43248-09 1год 38584 Фирма "Brookfield Engineer- 01.01.2015 
ing Laboratories, Іпс.", США 
Вискозиметры ротационные Fann Model 355А 38487-08 1 год 32538 Фирма "Fann Instrument 01.09.2013 
Company", США 
Вискозиметры ротационные FUNGILAB mog. AL- 51731-12 1 год 48694 Компания "Fungilab, S. A.", 12.11.2017 
PHA, SMART, EX- Испания 
PERT, PREMIUM 
Вискозиметры ротационнье Lamy Rheology мод. 41593-09 1 год 36592 Фирма "Lamy Rheology", 01.11.2014 
First RM, RM 100, Франция 
КМ 200, КМ 300 
Вискозиметры ротационнье Rheotest 22819-07 1 год 28672 Фирма "КһеоТеві Меѕѕдег- 12.10.2017 
ate Medingen GmbH", Fep- 
мания 
Вискозиметры стеклянные CANNON 50095-12 2 года 46786 Фирма "Cannon Instrument 01.06.2017 
капиллярнье Company Іпс.", США 
Вискозиметры Штабингера SVM 3000 45144-10 1год 40784 Фирма "Anton Paar GmbH", 01.08.2015 
Австрия 
Влагомеры Адготайс Digital 49222-12 1год 45704 Фирма "Farmer Tronic Indus- 12.03.2017 
Super | tries A/S", Дания 
Влагомеры AGS 49771-12 1 год 46372 Фирма "AXIS" Зр.2.0.0, 05.05.2017 
Польша 
Влагомеры СМН 35323-12 1год 49305 Фирма "GREISINGER elec- 26.12.2017 
tronic GmbH", Германия 
Влагомеры КЕМ WCM мод. LC, 51948-12 1год 48960 Фирма "Кохаг Ном Меав- 04.12.2017 
HC n FC urement AS", Норвегия 
Влагомеры Wile 24631-09 1 год 35955 Фирма "ҒАКМСОМР Оу", 01.09.2014 
Финляндия 
Влагомеры Wile-65 26772-04 1 год 35956 Фирма "ҒАКМСОМР Оу", 01.09.2014 
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реестра свид. ствия 
Влагомеры весовые МЕ-50, МЕ-50, MS- 40496-09 1 год 35256 Фирма "A&D Company Ltd.", 01.06.2014 
70, MX-50 Япония 
Влагомеры зерна НЕ 44544-10 1год 40035 Фирма "Pfeuffer GmbH", 01.08.2015 
Германия 
Влагомеры зерна Wile 55 46989-11 1год 42883 Фирма "ҒАКМСОМР Оу", 15.06.2016 
Финляндия 
Влагомеры зерна Wile 78 Crusher 50036-12 1 год 46718 Фирма "FARMCOMP Oy", 01.06.2017 
Финляндия 
Влагомеры инфракрасные АКВАР-1108 45019-10 1 год 40589 ООО "АКВАР-СИСТЕМ", 01.08.2015 
Беларусь, г.Минск 
Влагомеры нефти АСАК ОМ/ 43524-09 4 года 38756 Фирма "АСАК Согрогайоп, 01.01.2015 
Іпс.", США 
Влагомеры нефти погруж- LI 45577-10 1 год 41224 Фирма "Phase Dynamics 01.08.2015 
ные Іпс.", США 
Влагомеры нефти поточные КЕП EYE 2G 39207-08 1 год 33463 Фирма "еРгоаисіоп Solu- 01.12.2013 
tions а Weatherford Com- 
pany", США 
Влагомеры поточнье Ги Е 46359-11 1 год 42111 Фирма "Рпазе Оупатісѕ 10.02.2016 
Іпс.", США 
Влагомеры термогравимет- FD 32650-06 1 год 25218 Фирма "Кей Electric Labora- 01.06.2017 
рические инфракрасные tory", Япония 
Влагомеры термогравимет- МА 23600-08 1 год 33146 Фирма "Sartorius" АС, Гер- 01.11.2013 
рические инфракрасные мания 
Влагомеры термогравимет- МА-150 35148-12 1 год 48277 Фирма "Sartorius Weighing 28.09.2017 
рические инфракрасные Тесппооду СтЬН", Герма- 
ния 
Влагомеры термогравимет- МА-35 33833-07 1год 26689 Фирма "Sartorius Weighing 17.07.2017 
рические инфракрасные Technology GmbH", Герма- 
ния 
Воронки вискозиметриче- DIN Flow Сир 4 39440-08 1 год 33893 Фирма "ВҮК-Сагапег 01.01.2014 
ские GmbH", Германия 
Газоанализаторы $1-100 49888-12 1 год 46574 Фирма "SENKO Co., Ltd.", 18.05.2017 
Корея 
Газоанализаторы 5Р2па, ЗРзесиге, 49889-12 1 год 46575 Фирма "ЗЕМКО Со., Па.", 18.05.2017 
5Р12С7 Корея 
Генераторы влажного воз- Нудгобеп 32405-11 1год 45168 Фирма "Rotronic АС", Швей- 29.12.2016 
духа цария 
Генераторы влажного газа НОМШАВ 43720-10 1год 39072 Фирма "СЕ Sensing & In- 01.04.2015 
spection Technologies", США 
Генераторы влажного газа МС100/М6101 16525-97 1год 13075 Фирма "СЕ Рапатеігісв 01.08.2013 
Ца.", Ирландия 
Генераторы влажного газа МС101 51452-12 1год 48384 Фирма "СЕ Sensing ЕМЕА", 22.10.2017 
Ирландия 
Генераторы влажного газа Michell Instruments 48434-11 1год 44719 Фирма "Michell Instruments 12.12.2016 
мод. HG-1, OptiCal, Ltd.", Великобритания 
DG-4, VDS-3 
Гигрометры EdgeTech 36858-08 1 год 30445 Компания "ЕадеТесһћ", США 01.02.2013 
Гигрометры Rotronic мод. Нудго- 26379-10 1 год 39433 Фирма "Rotronic АС", Швей- 01.04.2015 
Рат, НудгоГод МТ, цария 
НудгоРех, НудгоГар, 
ТрегтоРа!т, GTS, 
$1 
Гигрометры SHAW мод. ЗАОР, 38094-08 1 год 31999 Фирма "SHAW Moisture 01.07.2013 
SADP-TR, SADP-D Meters", Великобритания 
Гигрометры психрометриче- ВИТ 42453-09 2 года 37604 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.01.2015 
ские раина, г.Червонозаводское 
Гигрометры психрометриче- ВИТ-Ш 40552-09 2года 35339 ПФ ООО "Шатлыгин и К", 01.06.2014 


ские 


Украина, г.Харьков 
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Гигрометры точки росы Michell Instruments 50304-12 1 год 47052 Фирма "Michell Instruments 29.06.2017 
мод. 54000, 58000, Ца.", Великобритания 
Optidew, Easidew, 
Pura, MDM300, 
Transmet, Cermet ТІ, 
Cermax, QMA2030, 
Promet, Liquidew 
Измерители адгезии nsona- ИА-1 29562-05 1 год 45527 РУП "Белгазтехника", Бела- 14.02.2017 
ционного покрытия газопро- русь, г.Минск 
водов 
Измерители влажности Be- НВ43, НВ435, MJ33 22048-07 1 год 29414 Фирма "Mettler-Toledo 01.11.2012 
совые GmbH", Швейцария 
Измерители влажности Be- НС/НК 40330-09 1 год 34862 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.05.2014 
совые Швейцария 
Измерители влажности и HMD/W60/70 42937-09 1 год 38265 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.01.2015 
температуры ляндия 
Измерители влажности и НМР155 42941-09 1 год 38269 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.01.2015 
температуры ляндия 
Измерители влажности и НМРА4БА, НМР450, 42939-09 1 год 38267 Фирма "Vaisala Оу)", Фин- 01.01.2015 
температуры QMH102 ляндия 
Измерители влажности и НМТ360 52054-12 1 год 49094 Фирма "Vaisala Оу)", Фин- 14.12.2017 
температуры ляндия 
Измерители комбинирован- Testo 605, Testo 625, 17740-12 1 год 46117 Фирма "Тевіо АС", Германия 13.04.2017 
ные Testo 635, Testo 645, 
Testo 650 
Измерители обводненности Red Еуе® 47355-11 1год 43318 Фирма "Weatherford Interna- 29.07.2016 
tional Ltd.", США 
Измерители относительной Testo Saveris-T; 44368-10 1 год 39820 Фирма "Testo АС", Германия 01.04.2015 
влажности и температуры Testo Ѕамегіѕ-Рї; 
комбинированные Testo Зауепз-Н 
Измерители относительной Тевіо-6621-А01, 41284-09 1 год 36239 Фирма "Тезю АС", Германия 01.10.2014 
влажности и температуры Тезю-6621-А2, 
комбинированные Тезю-6631, Testo- 
6651, Тезю-6681 
Измерители относительной  ОПепзта! 16745-12 1год 45308 Фирма "Gibertini Elettronica 24.01.2017 
плотности жидкостей S.R.L.", Италия 
Измерители плотности DA 44575-10 1 год 40092 Фирма "Kyoto Electronics 01.08.2015 
Manufacturing Co., Ltd.", 
Япония 
Измерители плотности жид- ОРКп/тРО$ 49653-12 1год 46203 Фирма "Anton Paar GmbH", 20.04.2017 
кости Австрия 
Измерители предельной ИТФ 46290-10 1год 41916 ЗАО "Белорусский межву- 01.08.2015 
температуры фильтруемо- зовский центр" (ЗАО "БМЦ"), 
сти нефтепродуктов авто- Беларусь, г.Минск 
матические 
Имитаторы холодной про- СС8-2100, СС$- 48436-11 1 год 44721 Фирма "Cannon Instrument 12.12.2016 
крутки двигателя 21001Т Company Іпс.", США 
Пермеаметры газовые ОйгаРогоРегт-500 50452-12 1 год 47180 Фирма "Core Lab Instru- 09.07.2017 
TM ments", CWA 
Пикнометры АссиРус 1340 37574-08 1 год 31344 Фирма "Мкготеп св Instru- 01.05.2013 
ment Corporation", США 
Пикнометры газовье 1200е и 5200е 40352-09 1 год 34889 Фирма "Очапіасһготе 01.05.2014 
Instruments", США 
Пикнометры газовые Руспотайс, 41226-09 1 год 36258 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.09.2014 
Pycnomatic ATC tific", Италия 
Пикнометры напорные ARCCO 51086-12 1 год 47985 Фирма "АКССО Instrument 11.09.2017 
Со., Іпс.", США 
Пикнометры стеклянные исп. 1и 2 45090-10 Первич- 40678 Фирма "Isolab Габогдегаїе 01.08.2015 
ная по- GmbH", Германия 
веркаи 4 
года 
Плотномеры ОА-100М 42774-09 1 год 37937 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.01.2015 
Швейцария 
Плотномеры ОЕ 19131-08 1 год 33147 Фирма "Mettler-Toledo КК”, 01.11.2013 
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реестра свид. ствия 
Плотномеры Densito 30PX 22328-06 1 год 32921 Фирма "Mettler-Toledo КК”, 01.10.2013 
Япония 
Плотномеры Plato Monitor 38801-08 1 год 33151 Фирма "Haffmans В.М.", Hn- 01.10.2013 
дерланды 
Плотномеры Sarasota 51945-12 1 год 48957 Фирма "Thermo Process In- 04.12.2017 
struments L.P., a Subsidiary 
of Thermo Fisher Scientific", 
США 
Плотномеры автоматиче- DDM 2910, DDM 40144-08 1 год 34694 Фирма "Rudolph Research 01.01.2014 
ские 2911 Analytical", США 
Плотномеры автоматиче- VIDA 50309-12 2 roga 47057 Фирма "Instrumentation Sci- 29.06.2017 
ские entifique де Laboratoire" 
(ISL), Франция 
Плотномеры автоматиче- ОМА 35 50308-12 1 год 47056 Фирма "Anton Paar GmbH", 29.06.2017 
ские портативные Австрия 
Плотномеры вибрационные Liquiphant M Density 41030-09 2 года 35819 Фирма "Endress+Hauser 01.08.2014 
GmbH + Со. КС", Германия 
Плотномеры жидкости ОМЕ 39648-08 1 год 34088 Фирма "Bopp 8 Reuther 01.01.2014 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Плотномеры портативные ОМ-230 23500-08 1год 30464 АО "LEMIS BALTIC", Латвия 01.02.2013 
Плотномеры портативные ОМ-230.1А и DM- 51123-12 1 год 48023 АО "LEMIS BALTIC", Латвия 11.09.2017 
230.2А 
Плотномеры радиоизотоп- DensityPRO, Den- 51746-12 2года 48745 Фирма "Thermo Process In- 20.11.2017 
ные sityPro+ и SGD/O struments L.P., a Subsidiary 
of Thermo Fisher Scientific", 
США 
Плотномеры радиоизотоп- LB 444 38919-08 1год 32887 Фирма "Berthold Technolo- 01.11.2013 
ные жидких сред и пульп gies GmbH 8 Со. КС", Fep- 
мания 
Порозиметры гелиевые РНІ-220 45225-10 1год 40851 Фирма "Согеіеві Systems 01.08.2015 
Іпс.", США 
Преобразователи влажно- КОТКОМІС мод. 44005-10 1год 39362 Фирма "Коігопіс АС", Швей- 01.04.2015 
сти НЕЗ, НЕ4, HF5, НЕб, цария 
НЕТ, НЕВ, НҒ456, 
НЕ5 56, НҒ656, TF5, 
НудгоСіір2, МР100, 
МР400 
Преобразователи влажно- ЕЕ29, ЕЕЗ1, ЕЕЗ2, 41592-09 1 год 36593 Фирма "E+E Elektronik 01.11.2014 
сти и температуры ЕЕЗЗ, ЕЕ23, ЕЕ22, GmbH", Австрия 
ЕЕ21, ЕЕ16, ЕЕ14, 
ЕЕ10, ЕЕ08, ЕЕ07, 
ЕЕО4, ЕЕ06, HUM- 
LOG 10Т5Е 
Преобразователи влажно-  СаШес+ Ме, мод. 41101-09 1год 35947 Фирма "МЕГА ЗЕМ- 01.09.2014 
сти и температуры МК, ҮС, МК.О, КС, ЗОКТЕСНМІК GmbH", Fep- 
PC, KC, GC, ZC, мания 
ZC.H, 2С.0, 2С.НО, 
СС-МЕ, КІ, WL, РІ, 
МСхИ4, ЕС80, HG- 
mini 
Преобразователи влажно- НМР110 52052-12 1 год 49092 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 14.12.2017 
сти и температуры ляндия 
Преобразователи влажно- НМР60 52053-12 1 год 49093 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 14.12.2017 
сти и температуры ляндия 
Преобразователи влажно- DewPro мод. 51606-12 1 год 48574 Фирма "СЕ Зепзта", Ир- 29.10.2017 
сти измерительные ММУЗО, ММҮЗ1, ландия 
ММҮ245, ММК30, 
MMR31, ММЕ101, 
Optica, ОрН$опае 
Преобразователи влажно- 0мт242 42936-09 1 год 38264 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.01.2015 
сти измерительные ляндия 
Преобразователи влажно- DMT340 42938-09 1 год 38266 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.01.2015 
сти измерительнье ляндия 
Преобразователи влажно- ММТ330 49775-12 1год 46376 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 05.05.2017 


сти измерительные 
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Наименование СИ Обозначение Мат МПИ NS арте Изготовитель срок дей” 
реестра свид. ствия 
Преобразователи плотности 7812, 3098 15781-06 1 год 26330 Фирма "Мобгеу 01.01.2017 
газа измерительные Measurement", Великобри- 
тания 
Преобразователи плотности 7825, 7826, 7827, 15642-06 1 год 26331 Фирма "Мобгеу 01.01.2018 
и вязкости жидкости изме- 7828, 7829 Measurement", Великобри- 
рительные тания 
Приборы для измерения Нудгосоп!го! 86-Ех 49828-12 1 год 46428 Фирма "Нудгосопго! GmbH", 11.05.2017 
влажности и температуры Германия 
Приборы для измерения БМВА, 55А, 5МРСА 37169-08 1 год 30835 Фирма "КАУ-КАМ TEST 01.04.2013 
индекса текучести расплава EQUIPMENT Па", Велико- 
полимера британия 
Приборы комбинированные Тезю-606-1, Testo- 44366-10 1 год 39818 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.04.2015 
606-2 
Реометры Рһувіса МСК 43310-09 1год 38577 Фирма "Anton Paar GmbH", 01.01.2015 
Австрия 
Реометры Кпеоавос 42004-09 1 год 37494 Фирма "Anton Paar GmbH", 01.01.2015 
Австрия 
Реометры Брукфильда Ру5 43247-09 1год 38583 Фирма "Brookfield Engineer- 01.01.2015 
ing Laboratories, Іпс.", США 
Реометры Брукфильда po- DV-III ULTRA 37168-08 1 год 30834 Фирма "Brookfield Engineer- 01.04.2013 
тационные ing Laboratories, Іпс.", США 
Реометры для расплавов МвсоЗепзог D 9070 39219-08 1 год 33508 Фирма "Бупівсо ПС", США 01.12.2013 
Реометры для расплавов СМК 4-2008 46725-11 1 год 42509 Фирма "Оупіѕсо ПС", США 22.04.2016 
полимеров 
Рефрактометры- 0М40, ОМ45 Delta 44178-10 1 год 39593 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.04.2015 
плотномеры Range, 0М50, ОХ40, Швейцария 
0Х45 Delta Range, 
DX50, RM40, RM50, 
RX40, RX50 
Системы автоматического LVS/MVS 40613-09 1 год 35243 Фирма "Ingenieurburo Nor- 01.06.2014 
пробоотбора взвешенньх bert Derenda", Германия 
частиц в воздухе 
Системы аналитические АС Reformulyzer МЗ 44644-10 1год 40174 Фирма "АС Analytical Con- 01.08.2015 
trols BV", Нидерланды 
Системы безртутные фазо- РУТ 49370-12 1 год 45885 Фирма "Chandler Engineering 26.03.2017 
вого поведения Сотрапу", США 
Системы газоаналитические Oldham мод. МХ, 49864-12 1 год 46560 Фирма "Industrial Scientific 18.05.2017 
Wingas Oldham SAS", Франция 
Системы измерения вязко- PVS и Мвс 33885-12 1 год 48367 Компания "LAUDA 22.10.2017 
сти автоматические Ог.КМУОВЗЕК GmbH & Со. 
КС", Германия 
Системы рентгеновские ав- |ХКТ-400Т 50450-12 1 год 47178 Фирма "Core Lab Instru- 09.07.2017 
томатизированные ments", США 
Счетчики аэрозольных yac- МеЮпе ННРС 41612-09 1год 36556 Фирма "Насп Сотрапу", 01.11.2014 
тиц США 
Счетчики частиц в жидкости ССЗ 2 38759-08 1 год 32869 Фирма "МТЕКМОКМЕМ 01.10.2013 
Technology Gmbh", Герма- 
ния 
Счетчики частиц в жидкости РМ 4000-хх 39732-08 1 год 34182 Фирма "Hach Ultra Analytics", 01.01.2014 
США 
Термогигрометры 0м70 51832-12 1 год 48799 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 21.11.2017 
ляндия 
Термогигрометры СЕТН 95 39370-08 1 год 33741 Фирма "GREISINGER elec- 01.01.2014 
tronic GmbH", Германия 
Термогигрометры НМ70 51833-12 1год 48800 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 21.11.2017 
ляндия 
Термогигрометры НМТЗ330 30962-12 1 год 48154 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 13.09.2017 
ляндия 
Термогигрометры НудгоРго 40327-08 1 год 35101 Фирма "СЕ Sensing ЕМЕА", 01.01.2014 
Ирландия 
Термогигрометры НМТ120, НМТ130 52055-12 1 год 49095 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 14.12.2017 
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Наименование СИ Обозначение Март MAN NS Cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 

Термометры стеклянные ТН2М 38091-08 3 года 32013 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.07.2013 
для испытаний нефтепро- раина, г.Червонозаводское 
дуктов 
Термометры стеклянные ТНАМ "Стеклопри- 38093-08 3 года 32015 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.07.2013 
для испытаний нефтепро- бор" раина, г.Червонозаводское 
дуктов 
Термометры стеклянные ТН5 "Стеклоприбор" 38092-08 З года 32014 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.07.2013 
для испытаний нефтепро- раина, г.Червонозаводское 
дуктов 
Установки автоматические НУУ-6 36199-07 1 год 29659 Фирма "Poulten Зее & Lee 01.12.2012 
для измерения кинематиче- Ца.", Великобритания 
ской вязкости темных неф- 
тепродуктов 
Установки для измерения ЕМ10 40983-09 1 год 35993 Фирма "Спорт", Франция 01.08.2014 
влажности зерна и зерно- 
продуктов воздушно- 
тепловые 
Установки для измерения АКУ 8000 24928-03 1 год 14990 Фирма "Poulten Зее 8 Lee 01.01.2014 
кинематической вязкости Ца. Кпеоек", Великобрита- 
автоматические ния 
Установки пикнометриче- H&D Fitzgerald па 37320-08 1 год 30919 Фирма "H & D Fitzgerald 01.04.2013 
ские Ца.", Великобритания 
27.32 Теплофизические и температурные измерения 
27.32.01 Измерения количества теплоты реакций и фазовых переходов, коэффициента 


лучеиспускания и лучепоглощения, измерения характеристик плазмы, теплопроводности и 


температуропроводности газов, жидкостей и твердых тел 


Наименование СИ 


Измерители теплопровод- 
ности 


Измерители теплопровод- 
ности твердых тел 


Измерители теплопровод- 
ности твердых тел 


Калориметры автоматиче- 
ские 

Калориметры бомбовые 
Калориметры бомбовые 
Калориметры бомбовые 
Калориметры бомбовые 
Калориметры газовые 


Калориметры газовые 


Калориметры газовые 


Калориметры газовые по- 
точные 


Калориметры дифференци- 


альные 


Калориметры дифференци- 
альные сканируюшие 


Обозначение 


GHP 456 ТйапФ 
НЕМ 436 
ТСТ 426 


LECO мод. АС-500, 
АС-600 


6200, 6400 
С200 


ІКА-саіогітетег sys- 
{ет мод. С 2000 
ІКА-саіогітетег sys- 
tem мод. С 5000 


CWD 2000, CWD 
2005 


EMC 500 


wI 


Gas-lab Q1 


Calvet мод. С-80, 
ВТ2.15, НТ 1000 (с 
2012 г. только мод. 
С-80, ВТ2.15) 
ЕХЗТАВ DSC 
6000/7000 


№ Гос- 

реестра 
38815-08 
41529-09 
41482-09 
41028-09 
47955-11 
31429-12 
25636-08 
24982-08 
46777-11 


24854-03 


44796-10 


49897-12 


32872-06 


49549-12 


МПИ 
1 год 


2 года 
2 года 
1 год 
1 год 
1 год 
1 год 
1 год 
1 год 
1 год 


6 мес. 


4 года 


2 года 


1 год 


№ серт./ 
свид. 
33040 
36494 
36491 
36003 
44096 
45478 
34813 
34812 
42617 


33478 


40324 


46578 


25468 


46077 


Изготовитель 


Фирма "Netzsch - Geratebau 
GmbH", Германия 

Фирма "Netzsch - Сега!ерац 
GmbH", Германия 

Фирма "Netzsch - Сега!ерац 
GmbH", Германия 

Фирма "Leco Corporation", 
США 

Фирма "PARR Instrument 
Company", США 

Фирма "IKA-WERKE GmbH 
& Co. KG", Германия 
Фирма "IKA-WERKE GmbH 
& Co. KG", Германия 
Фирма "IKA-WERKE GmbH 
& Co. KG", Германия 
Фирма "UNION Instruments 
GmbH", Германия 

Фирма "RMG Messtechnik 
GmbH", Германия 

Фирма "Reineke Mess-und 
Regeltechnik GmbH", Герма- 
ния 

Фирма "Elster GmbH", Fep- 
мания (торговая марка 
"Elster Instromet") 

Фирма "Setaram 
Instrumentation", Франция 


Фирма "SII NanoTechnology 
Inc.", Япония 


Срок дей- 
ствия 
01.10.2013 
01.10.2014 
01.10.2014 
01.08.2014 
10.10.2016 
14.02.2017 
01.01.2014 
01.01.2014 
18.05.2016 


01.12.2013 


01.08.2015 


18.05.2017 


08.06.2017 


13.04.2017 
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Наименование СИ Обозначение ЫЫ MAN Ne арте, Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Калориметры дифференци- DSC 44050-10 2 года 39444 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.04.2015 
альные сканирующие Швейцария 
Калориметры дифференци- DSC 1 37352-08 2года 30956 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.04.2013 
альные сканирующие Швейцария 
Калориметры дифференци- DSC 200, DSC 204, 24833-08 2 года 31479 Фирма "Netzsch - Сегаебаи 01.06.2013 
альные сканирующие DSC 204 Е, DSC 404, GmbH", Германия 
DSC 404 F, DTA 404 
Калориметры дифференци- DSC Q-series 27678-07 1 год 26960 Фирма "ТА Instruments", 08.06.2017 
альные сканирующие США 
Калориметры сжигания с В-08МА 22684-08 1 год 33674 ТОО "Алматинский завод 01.01.2014 
бомбой (жидкостные) "Эталон", Казахстан, 
г.Алматы 
Калориметры сканирующие DSC мод. 8500, 44428-10 1 год 39946 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 01.04.2015 
дифференциальные 8000, 6000, 4000 США 
Калориметры сканирующие Ругіѕ 6 DSC, Dia- 29299-08 1 год 30686 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 01.04.2013 
дифференциальные топа DSC, Jade CWA 
DSC 
Комплексы измерительно- ВМС 621, RMS 621, 37514-08 4 года 31290 Фирма "Endress+Hauser 01.05.2013 
вычислительные КММ 621 Wetzer GmbH + Со. КС", 
Германия 
Преобразователи многопа- ІМУ30 и ІМУЗ1 20379-10 2 года 38963 Фирма "Invensys Systems 01.04.2015 
раметрические Іпс.", США 
Приборы для контроля Tem- МОМІМЕТ/АММОМЕХ 45037-10 2 года 40615 Фирма "WOELKE Indus- 01.08.2015 
пературы воздушной среды СММ/СМА 10.10.ххх іпееіекігопік GmbH", Герма- 
в угольных шахтах ния 
Системы измерительные INDIV АМК 46108-10 4года 41852 Фирма "Danfoss A/S", Дания 01.08.2015 
Стенды для поверки tenno- VERIFICATION 40388-09 1год 34962 Фирма "Катвігир A/S", Ja- 01.05.2014 
вычислителей EQUIPMENT ния 
MULTICAL® 601 
Счетчики жидкости и konn- СВТУ-10М 50703-12 2года 47544 ООО "КИПпромэнерго", Be- 30.07.2017 
чества теплоты ларусь, г.Минск 
Счетчики количества тепло- 5К0-02 20974-08 4 года 32240 ООО "КАТРАБЕЛ", Бела- 01.08.2013 
ты и воды ультразвуковые русь, г.Минск 
Счетчики тепловой энергии СТК МОІТІРАТА и 15832-08 4 года 34713 Фирма "ZENNER Interna- 01.01.2014 
Minocal Combi tional GmbH & Co. KG", Fep- 
мания 
Счетчики тепловой энергии ULTRAHEAT Т 51439-12 4 года 48371 Фирма "Гапаіѕ+Суг GmbH", 22.10.2017 
и воды Германия 
Тепловодосчетчики СВТУ-10М 24627-09 4 года 37891 ООО "Фирма "Семпал Ко 01.01.2015 
ЛТД", Украина, г.Киев 
Тепловодосчетчики X12 35979-07 Поверка 29533 ООО "Измерительные тех- 01.11.2012 
при вы- нологии", Украина, г.Киев 
пуске 
Тепловодосчетчики Эргомера-125 51003-12 2года 47883 Частное НПП "Зргомера", 20.08.2017 
Украина, г.Днепропетровск 
Тепловычислители МУЕТСАЕ 601 48562-11 4года 44877 Фирма "Катвігир A/S", Ja- 21.12.2016 
ния 
Тепловычислители MULTICAL®602 49806-12 4 года 46529 Фирма "Катвігир А/5", Да- 18.05.2017 
ния 
Тепловычислители МОСПРАТА 14039-08 4 года 34712 Фирма "ZENNER Interna- 01.01.2014 
tional GmbH & Co. KG", Fep- 
мания 
Тепловычислители ӛсуіаг-іп% 7 41052-09 1год 35851 Фирма "Hydrometer GmbH", 01.08.2014 
Германия 
Тепловычислители ӛсуіаг-іпі-О5 25322-03 4 года 15485 Фирма "Hydrometer GmbH", 01.08.2014 
Германия 
Тепловычислители Sensonic ІІ (T1, T25, 45535-10 4 года 41095 Фирма "ISTA International 01.08.2015 
T250) GmbH", Германия, (торговая 
марка "ISTA, ISTA-RUS") 
Тепловычислители Sensostar2C 41937-09 4 года 36985 Фирма "Engelmann Sensor 01.12.2014 
GmbH", Германия 
Теплосчетчики САГМЕХ 23557-08 4 года 31360/1 Фирма "Sensus Slovensko 01.05.2013 
a.s.", Словакия 
Теплосчетчики Сотрас! 15883-06 4 года 26022 Фирма "Тесһет АС", Герма- 01.12.2016 
(мод. Ш, IV, V) ния 
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Наименование СИ Обозначение ПЕ: MAN Ne Cepte Изготовитель Cpok дви 
реестра свид. ствия 
Теплосчетчики DIALOG, DS WP- 31106-06 4 года 23154 Фирма "Maddalena $.р.А.", 01.03.2016 
ХКА, 0$ М-ТХКА Италия 
413, INT 5 
Теплосчетчики ЕНІ-Т 38990-08 4 года 33239 Фирма "Endress+Hauser 01.11.2013 
Wetzer GmbH + Со. КС", 
Германия 
Теплосчетчики ELF 45024-10 4 года 40587 Фирма "APATOR POWOGAZ 01.08.2015 
5.А.", Польша 
Теплосчетчики ЕМВКА-5539 52337-12 4 года 49419 Фирма "ЕМВКА, а.з.", Чехия 29.12.2017 
Теплосчетчики ЕМВКА-АМ639 52032-12 4 года 49072 Фирма "ЕМВКА, а.з.", Чехия 20.12.2017 
Теплосчетчики Еуу447, Еу/448, 51790-12 4 года 48835 Фирма "Honeywell GmbH", 20.11.2017 
EW449, EW450, Германия 
EW451, ЕУ/452 
Теплосчетчики НУОКОСАГ С 21 47151-11 4 года 43032 Фирма "В METERS s.r.l.", 04.07.2016 
Италия 
Теплосчетчики Integral-MK MaXX 13859-07 4 года 30050 Фирма "А!тез$ GmbH", 01.01.2013 
Германия 
Теплосчетчики М-САГ Сотрас! 38723-08 4 года 32822 Фирма "Hydrometer GmbH", 01.10.2013 
(мод. 447, 450) Германия (торговая марка 
"Danfoss A/S", Дания) 
Теплосчетчики Мийса! 401 26567-04 4 года 17139 Фирма "Катвігир A/S", Ja- 01.09.2014 
ния 
Теплосчетчики МУЕТСАЕ 402 47451-11 4 года 43455 Фирма "Катвігир A/S", Ja- 03.08.2016 
ния 
Теплосчетчики РойиСот 2, Pollu- 23558-02 4 года 18004/1 Фирма "Sensus Slovensko 01.02.2013 
Сот М, РоішСот Е а.з.", Словакия 
Теплосчетчики PolluStat Е 23551-02 4 года 18005/1 Фирма "Sensus Slovensko 01.02.2013 
a.s.", Словакия 
Теплосчетчики 5А-94 43231-09 4 года 38445 АО "Азмеда", Эстония, 01.01.2015 
г.Таллинн 
Теплосчетчики Зпагку (мод. 773) 35063-09 4 года 35854 Фирма "Hydrometer GmbH", 01.08.2014 
Германия 
Теплосчетчики Зпагку-Ршве 35207-09 4и 2 года 35856 Фирма "Hydrometer GmbH", 01.08.2014 
Германия 
Теплосчетчики SKS-3 26953-08 4 года 32844 АО "AXIS INDUSTRIES", 01.10.2013 
Литва, г.Каунас 
Теплосчетчики Зопотеег 1100 49318-12 4 года 45857 Фирма "Hydrometer GmbH" 26.03.2017 
(торговая марка "Danfoss"), 
Германия 
Теплосчетчики Зопоте{ег 2000 17735-09 4 года 35852 Фирма "Hydrometer GmbH", 01.08.2014 
Германия (торговая марка 
"Danfoss A/S", Дания) 
Теплосчетчики ОІТКАНЕАТ T230 51438-12 4 года 48370 Фирма "Landis+Gyr GmbH", 22.10.2017 
Германия 
Теплосчетчики WFM, WFN, WFR, 39414-08 4 года 33857 Фирма "QVEDIS GmbH", 01.01.2014 
T/M "Siemens" Германия 
Теплосчетчики СВТУ-11Т 47050-11 4 года 42953 ООО "Фирма "Семпал Ко 16.06.2016 
ЛТД", Украина, г.Киев 
Теплосчетчики СКМ-2 47039-11 4года 42942 ООО "Вогезэнерго", Бела- 16.06.2016 
русь, г.Минск 
Теплосчетчики Струмень ТС-05 18245-12 2года 45595 НПООО "Гран Система-С", 24.02.2017 
Беларусь, г.Минск 
Теплосчетчики ТЭМ-104 26998-06 4 года 2632011 СООО "АРВАС", Беларусь, 01.01.2017 
г.Минск 
Теплосчетчики ТЭМ-104-К 32764-06 4 года 25306/1 СООО "АРВАС", Беларусь, 01.10.2016 
г.Минск 
Теплосчетчики ТЭМ-106 26326-06 4 года 2315811 СООО "АРВАС", Беларусь, 01.03.2016 
г.Минск 
Теплосчетчики ТЭРМ-02 17364-08 2 года 31807 СП "Термо-К" ООО, Бела- 01.06.2013 
русь, г.Минск 
Теплосчетчики компактные Sensonic 1 (0,6; 1,5: 45534-10 4 года 41094 Фирма "ISTA International 01.08.2015 


и комбинированные 


2,5; T1; T25; T250) 


GmbH", Германия, (торговая 
марка "ISTA, ISTA-RUS") 
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Наименование СИ Обозначение Гарос, MAN NS cept Изготовитель Вок дейт 
реестра свид. ствия 

Теплосчетчики компактные Sensostar2 (компакт- 41938-09 4 года 36986 Фирма "Engelmann Sensor 01.12.2014 
и комбинированные ные) и Ѕепѕоѕїаг2+ GmbH", Германия 

(комбинированные) 
Теплосчетчики ультразвуко- Струмень ТС-07 51000-12 4 года 47877 НПООО "Гран Система-С", 20.08.2017 
вые и 2 года Беларусь, г.Минск 
Теплосчетчики ультразвуко- Ultra 53 49812-12 4 года 46540 Фирма "Techem GmbH", 18.05.2017 
вые комбинированные Германия 
Термоанализаторы син- ЗТА 409 РС, ЗТА 24834-08 2года 31481 Фирма "Netzsch - Сегаебаи 01.06.2013 
хронные 429 СО, 5ТА 449 С, GmbH", Германия 

ЗТА 409 СО, ЗТА 

449 Ғ1, ЗТА 449 

Ез,те 209 С, ТС 209 

Е 
Термоанализаторы син- 5ТА6000 44369-10 1год 39821 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 01.04.2015 
хронные США 
Устройства для распреде- ЕНКУ (Optica, Data), 28277-07 10 лет 26619 Фирма "Тесһет АС", Герма- 01.02.2017 
ления тепловой знергии ЕНКУ (Data ПІ, Data ния 
электронные Ш, Мапо $) 
Устройства для распреде- INDIV-5, INDIV-5R, 50789-12 10 лет 47643 Фирма "Danfoss GmbH", 10.08.2017 
ления тепловой знергии INDIV-5R-1 Германия 
злектроннье 
Устройства совмещенного ТСА/р5С 1 37356-08 2года 30960 Фирма "Mettler-Toledo АС", 01.04.2013 


термогравиметрического 
анализа и дифференциаль- 
ной сканирующей калори- 
метрии 


27.32.02 


температур, параметров тепловых потоков 


Наименование СИ 


Ампулы для реализации ре- 
перной точки олова 

Ампулы для реализации ре- 
перной точки олова 

Ампулы для реализации ре- 
перной точки цинка 
Анализаторы промышлен- 
ные температуры застыва- 
ния нефтепродуктов 
Анализаторы синхронные 
термогравиметриче- 
ские/дифференциальные 
термические 

Анализаторы температуры 
вспышки нефтепродуктов 
Анализаторы температуры 
вспышки нефтепродуктов 
автоматические 
Анализаторы температуры 
плавления 

Анализаторы температуры 
точки росы по углеводоро- 
дам 

Датчики температуры 


Датчики температуры 


Датчики температуры 


Датчики температуры 
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Обозначение 


5915А 
5915А 
5916 А 
РРА-4 
ЕХЗТАВ TG/DTA 


7000 (мод. ТС/ОТА 
7200, ТС/ОТА 7300) 


SETA TESTER 


APM-7, ACO-7, CHG- 
7 


MP50, MP70, MP90 


241CE II 


644, 3144P 


644, 3144P 


644, 3144P 


8400 


Ко Гос- 
реестра 
44375-10 
44375-10 
44376-10 


49700-12 


46947-11 


47029-11 


38277-08 


41280-09 


20443-11 


39539-08 


39539-08 


39539-08 


45906-10 


МПИ 


Блет 
Блет 
5 лет 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


2 года 


1 год 


2 года 


2 года 


2 года 


1 год 


Ко серт./ 
свид. 
39827 
39827 
39828 


46286 


42839 


42932 


32261 


36235 


44674 


33981/1 


33981/2 


33981/3 


41585 


Швейцария 


Изготовитель 


Фирма "Нике Согрогайоп, 
Hart Scientific Division", США 
Фирма "Fluke Corporation, 
Hart Scientific Division", США 
Фирма "Fluke Corporation, 
Hart Scientific Division", США 
Фирма "BARTEC-BENKE 
GmbH", Германия 


Фирма "SII NanoTechnology 
Inc.", Япония 


Фирма "Stanhope-Seta", Be- 
ликобритания 

Фирма "Tanaka Scientific 
Ltd.", Япония 


Фирма "Mettler-Toledo AG", 
Швейцария 

Фирма "АМЕТЕК Process In- 
struments", США 


Фирма "Rosemount пс.", 
США 

Фирма "Emerson Process 
Management GmbH & Co. 
OHG", Германия 

Фирма "Emerson Process 
Management Asia Pacific Pte 
Ltd.", Сингапур 

Фирма "Burkert S.A.S.", 
Франция 


Измерения температур, в том числе низких (ниже 273,15 К) и высоких (более 3000 К), разности 


Срок дей- 
ствия 
01.04.2015 
01.04.2015 
01.04.2015 


23.04.2017 


09.06.2016 


16.06.2016 


01.08.2013 


01.10.2014 


06.12.2016 


01.01.2014 


01.01.2014 


01.01.2014 


01.08.2015 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ NE сорт Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Датчики температуры AF20, ОАЕФО, 1Е20, 37974-08 2 года 31865 Фирма "Honeywell GmbH", 01.07.2013 
T7412A1000, Германия 
Т7414С1012, 
Т7416А1022, 
Т7416С1010, 
Т7425А1005, 
Т7425А1013, 
Т7425А1021 
Датчики температуры АС554ехі 40533-09 2года 35178 Фирма "Тһегтокоп Sen- 01.06.2014 
зопесппк GmbH", Германия 
Датчики температуры АКЕТО 40534-09 2 года 35179 Фирма "Thermokon Sen- 01.06.2014 
sortechnik GmbH", Германия 
Датчики температуры CTR-ALW, СТИ-АЦМ 51742-12 2 года 48741 Фирма "АРИЗЕМ$ 5.А.", 20.11.2017 
Польша 
Датчики температуры Отпідгаа $ мод. 42890-09 2 года 38097/1 Фирма "Endress+Hauser 01.01.2015 
ТМТ 142С, ТМТ Wetzer GmbH + Со. КС", 
142R Германия 
Датчики температуры Отпідгаа $ мод. 42890-09 2 года 38097/2 Фирма "Endress+Hauser 01.01.2015 
ТМТ 142С, ТМТ Зісеѕіћегт S.r.L.", Италия 
142К 
Датчики температуры Роб 51318-12 2 года 48217 Фирма "Меазигетеп! Зре- 21.09.2017 
сашез (Chengdu) Ма.", Kn- 
тай 
Датчики температуры ОАМ21 40536-09 2 года 35181 Фирма "Siemens Schweiz 01.06.2014 
АС", Швейцария 
Датчики температуры Rosemount 248 49085-12 2 года 45528 Фирма "Rosemount [пс.", 14.02.2017 
США 
Датчики температуры Rosemount 248 49085-12 2года 45529 Фирма "Emerson Process 14.02.2017 
Management GmbH & Co. 
ОНС", Германия 
Датчики температуры Rosemount 248 49085-12 2 года 45530 Фирма "Emerson Process 14.02.2017 
Management Asia Pacific Pte 
Ltd.", Сингапур 
Датчики температуры Rosemount 248 49085-12 2 года 45531 Фирма "Beijing Rosemount 14.02.2017 
Far East Instrument Co., Ltd.", 
Китай 
Датчики температуры 5 41645-09 2года 36574 Фирма "SENSIT в.г.о.", He- 01.11.2014 
хия 
Датчики температуры ЗепзуТетр серии 39759-08 2 года 34280 Фирма "АВВ Automation 01.01.2014 
TSP Products GmbH", Германия 
Датчики температуры ЗепзуТетр серии 50032-12 2 и4 года 46713 Фирма "АВВ Automation 01.06.2017 
TSP Products GmbH", Германия 
Датчики температуры TX мод. 6273, 6274 40061-08 1 год 34650 Фирма "TROLEX Ltd.", Benn- 01.01.2014 
кобритания 
Датчики температуры и 8160.ТЕҒ10 39179-08 1год 33504 Фирма "ит Mess- und Re- 01.12.2013 
влажности воздуха дейесһпік GmbH", Германия 
Датчики температуры и ot- Н7012В1007, 37976-08 2 года 31867 Фирма "Honeywell GmbH", 01.07.2013 
носительной влажности Н7012В1023, Германия 
воздуха комбинированные Н7015В1004, 
Н7015В1020 
Датчики температуры ка- TG, TR 41644-09 2 года 36573 Фирма "SENSIT в.г.о.", He- 01.11.2014 
бельного типа хия 
Датчики температуры по- 8410.02 40777-09 1год 35883 Фирма "ит Mess- und Re- 01.07.2014 
верхности и грунта дорож- geltechnik GmbH", Германия 
ного полотна, температуры 
водной смеси на дорожном 
полотне 
Датчики температуры элек- Т, мод. ТА, ТАА, 47951-11 1год 44087 Компания "ЕМ electronic 10.10.2016 
тронные ТАП, ТАР GmbH", Германия 
Излучатели в виде модели LAND серий Ри К 36850-08 2 года 30478 Фирма "LAND Instruments In- 01.02.2013 
абсолютно черного тела ternational", Великобритания 
Излучатели протяженные в $2800 мод. 20/А, 42799-09 1 год 38002 Фирма "СІ Systems", Изра- 01.01.2015 
виде модели абсолютно 4р/А, 7ОГА, 12Г/А, иль 
черного тела 14А 
Измерители комбинирован- Testo 175, Testo 176 48116-11 1год 44290 Фирма "Тевіо АС", Германия 31.10.2016 


ные 
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Наименование СИ Обозначение м: МПИ NS cepte Изготовитель рок дөйт 
реестра свид. ствия 
Измерители комбинирован- Testo 175-Н1, Testo 48550-11 1 год 44843 Фирма "Тевіо АС", Германия 15.12.2016 
ные 176-Н1, Тезю 176- 
Р1, Тезю 176-Н2 
Измерители температуры GT1 39836-08 2 roga 34339 Фирма "Pfeuffer GmbH", 01.01.2014 
Германия 
Измерители температуры ТЕХ, ТЕМ, ТІС, ТТХ, 38567-08 1год 32654 Фирма "ebro Electronic 01.10.2013 
TDC, GFX GmbH 8 Co. KG", Германия 
Измерители температуры ЗЕКРОКТ, 39024-08 1 год 33201 Фирма "SIDERMES $.р.А.", 01.11.2013 
жидких металлов ЗІрЕВТЕМР Италия 
Измерители температуры и КЕС-МОМПОК 22167-08 1 год 32784 Фирма "Haffmans В.№.", Hn- 01.10.2013 
давления жидкости и газа в дерланды 
кегах 
Измерители температуры Rosemount 2240 50671-12 З года 47483 Фирма "Rosemount Tank 25.07.2017 
многоточечнье Кадаг АВ", Швеция 
Измерители температуры Харьков-2 21613-08 1год 30317 УкрниИГаз, Украина, 01.01.2013 
точки росы г.Харьков 
Измерители температуры АТТ-2000, АТТ-2001, 46577-11 2года 42357 Фирма "Lutron Electronic En- 31.03.2016 
цифровые АТТ-2002, АТТ-2004, їегргіѕе Со. Ша.", Тайвань 
АТТ-2006, АТЕ-2036, 
АТЕ-9380 (АКТА- 
КОМ) 
Измерители температуры СЕМТЕК 22128-07 1год 26523 Фирма "CENTER Technology 13.12.2017 
электронные Согр.", Тайвань 
Измерители температуры НН506КА 37531-08 1 год 31188 Фирма "OMEGA Engineering, 01.05.2013 
электронные Іпс.", США 
Измерители теплофизиче- LFA 41647-09 2 года 36576 Фирма "Netzsch - Сегаебаи 01.11.2014 
ских параметров твердых GmbH", Германия 
тел 
Измерители цифровые ЦР8001 12941-97 1 год 14086 РУП "Витебский завод элек- 01.04.2013 
троизмерительных прибо- 
ров", Беларусь, г.Витебск 
Измерители-регуляторы Сосна-002, Сосна- 24088-12 1 год 49382 НП ООО "Энергоприбор", 27.12.2017 
003, Сосна-004 Беларусь, г.Минск 
Измерители-регуляторы АКСОМ 38232-08 4 года 32216 Фирма "YUYAO ELECTRIC 01.08.2013 
универсальные Со, Ца.", Тайвань 
Измерители-сигнализаторы > Сотрас! МТ-5Т 38552-08 2 года 32613 Фирма "Меѕѕко GmbH", 01.09.2013 
температуры Германия 
Источники излучения в виде М300 16045-08 2 года 31200 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.05.2013 
моделей черного тела ІМС.", США 
Калибраторы температуры DBC мод. 150-ТС, 43244-09 2 года 38664 Фирма "СЕ Infrastructure 01.01.2015 
150-Т5, 650-ТС, 650- Зепзта", Великобритания 
TS 
Калибраторы температуры МОҒКА серий АТС-К 46576-11 2 года 42356 Фирма "Ametek Denmark 31.03.2016 
n RTC-R A/S", Danna 
Калибраторы температуры MicroCal 39808-08 1 год 34336 Фирма "Еигогоп Instruments 01.01.2014 
$.р.А.", Италия 
Калибраторы температуры МісгоСаі 39809-08 1 год 34337 Фирма "Eurotron Instruments 01.01.2014 
$.р.А.", Италия 
Калибраторы температуры МісгоСаі! 40160-08 1год 34751 Фирма "Еигоќгоп Instruments 01.01.2014 
$.р.А.", Италия 
Калибраторы температуры PYROS 125, PYROS 51100-12 2 года 47999 Фирма "GIUSSANI S.r.l.", 11.09.2017 
375, PYROS 650, Италия 
FLUID100, 
FLUID200, QUARTZ, 
PULSAR, SOLAR 
Калибраторы температууы ТС 15743-08 2года 30684 Фирма "Scan Sense AS", 01.04.2013 
Норвегия 
Калибраторы температууы СТС 18844-03 1годи2 16304 Фирма "Атеїек Denmark 01.01.2014 
года А/5", Дания 
Калибраторы температуры ТР 49388-12 2 года 45911 Фирма "SIKA Ог.Зерей в 26.03.2017 
Kuhn GmbH 8 Со. КС", Fep- 
мания 
Калибраторы температуры Fluke 418 40221-08 1 год 34805 Фирма "Нике Согрогайоп, 01.01.2014 
инфракраснье Hart Scientific Division", США 
Калибраторы температуры Hart 9132 38478-08 1 год 32519 Фирма "Fluke Corporation, 01.09.2013 
инфракраснье Hart Scientific Division", США 
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Наименование СИ Обозначение ырын MAN NS Cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Калибраторы температуры 9000 40225-08 2года 34810 Фирма "Нике Согрогайоп, 01.01.2014 
сухоблочные Hart Scientific Division", США 
Калибраторы температууы CTD 42957-09 2года 38116 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2015 
сухоблочные УМедапа ЗЕ & Со. КС", Гер- 
мания 
Калибраторы температуры Fluke 9140 44371-10 2года 39823 Фирма "Нике Согрогайоп, 01.04.2015 
сухоблочные Hart Scientific Division", США 
Камеры инфракрасные FLIR СЕЗО6, FLIR 44797-10 1 год 40325 Фирма "ЕПК Systems АВ", 01.08.2015 
GF309, FLIR СЕЗ20 Швеция 
Камеры инфракрасные FLIR Т 335, FLIR T 44798-10 1 год 40326 Фирма "FLIR Systems AB", 01.08.2015 
365, FLIR T 425, Швеция 
FLIR В 335, FLIR В 
365, FLIR В 425, 
FLIR i7 
Камеры инфракрасные GUIDE® Еая!к-9, 44862-10 1год 40433 Фирма "Wuhan Guide Infra- 01.08.2015 
GUIDE® Еая!К-4, red Co., Ltd.", Китай 
GUIDE® EaslR-2, 
GUIDE® EaslR-1, 
MobIR® M8 
Камеры инфракрасные НОТ5НОТ HD-B, 46724-11 1год 42507 Фирма "Sofradir ЕС 22.04.2016 
НОТЗНОТ HD-S и Inc./Electrophysics Corpora- 
HOTSHOT HD-XT tion", США 
Камеры инфракрасные IRISYS мод. IRI 31786-12 1 год 48902 Фирма "InfraRed Integrated 27.11.2017 
2000, IRI 4000, IR16, Systems Ltd.", Великобрита- 
IR32 HNA 
Камеры инфракрасные nop- FLIR мод. 13, T620, 49529-12 1год 46071 Фирма "ЕПК Systems АВ", 13.04.2017 
тативные 7640, Т6205х, Швеция 
Т6400х, E30, E40, 
E50, E60, E30bx, 
E40bx, E50bx, E60bx 
Камеры инфракрасные cra- FLIR мод. A300, 49517-12 1 год 46017 Фирма "ЕПК Systems АВ", 10.04.2017 
ционарные A310, A315, A615 Швеция 
Комплексы измерительные TKDL-SPR 37130-08 2 года 30677 Фирма "Ingersoll-Rand Inter- 01.04.2013 
national Ма.", Ирландия 
Комплекты термометров со- ТР 41564-09 4 года 36534 Фирма "SENSIT $.г.о.", He- 01.11.2014 
противления платиновые хия 
Комплекты термометров со- КТС-Б 43096-09 4 года 38314 ООО "ПОИНТ", Беларусь, 01.01.2015 
противления платиновые г.Полоцк 
Комплекты термопреобра- КТСП-Н 38878-12 4 года 47856 ООО "ИНТЭП", Беларусь, 24.08.2017 
зователей сопротивления г.Новополоцк 
Комплекты термопреобра- ТСПА-К 32088-06 4 года 2441612 СООО "АРВАС", Беларусь, 01.07.2016 
зователей сопротивления г.Минск 
платиновые 
Контроллеры температуры РАЗ, РХСх, РХКх, 37030-08 З года 30592 Фирма "Fuji Electric Instru- 01.02.2013 
цифровые РХН9, СС-М mentation Co., Ша.", Япония 
Криоскопы СКҮЕТТЕ А (мод. 49389-12 1год 45912 Фирма "Precision Systems 26.03.2017 
5008) Inc", CWA 
Криоскопы молочные Tep- СгуоЅтагї 1, Сгуо5- 41441-09 1 год 36259 Фирма "Astori Tecnica $.п.с.", 01.10.2014 
моэлектрические mart 20, Стуо5іуіе Италия 
40, Сгуо5іуіе 40 
Double 
Пирометры Compact мод. CS, 36089-07 1 год 29564 Фирма "Орігів GmbH", Fep- 01.11.2012 
С$тюго, СТ, СТТаві, мания 
С Павзег 
Пирометры Compact, мод. CS, 36089-10 1 год 39597 Фирма "Optris GmbH", Fep- 01.04.2015 
CSmicro, CSmicro hs, мания 
CSmicro 2W, СТ, 
CThot, CTfast, 
CTLaser, CTratio, CT 
XL, CX, CXhs 
Пирометры БІТ-130, ОП-500 50912-12 1год 47776 Фирма "Зопе! 5.А.", Польша 24.08.2017 
Пирометры ЕХТЕСН серии 47136-11 1год 43087 Компания "Extech Instru- 05.07.2016 
425XX ments Corporation", США 
Пирометры Мойіпе 40980-09 1 год 35990 Фирма "Кауіек", США 01.08.2014 
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Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Пирометры 


Пирометры 


Пирометры волоконно- 
оптические 


Пирометры двухспектраль- 
ные 


Пирометры инфракрасные 
Пирометры инфракрасные 


Пирометры инфракрасные 


Пирометры инфракрасные 


Пирометры инфракрасные 


Пирометры инфракрасные 


Пирометры инфракрасные 


Пирометры инфракрасные 


Пирометры инфракрасные 


Пирометры инфракрасные 


Пирометры инфракрасные 
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Sight, мод. MS, 
MSPlus, MSPro, LS, 
LS DCI, P20LT, P20 
1M, P20 2M 

Ultimax Plus, mog. 
UX-10P, UX-20P, UX- 
40P, UX-50P, UX- 
60P, UX-70P 

IGA 5-ГО, IS 50- 
LO/GL, IS 5-LO/GL, 
IS 50-LO plus, IGA 
50-LO plus, IS 50/67- 
LO plus 

ISQ 5, ISQ 5-10, ISR 
12-LO, IGAR 12-10, 
ISR 50-LO 


FLUKE мод. 566, 568 


IMPAC 414K, IMPAC 
414B 

IN 200, IN 200/5, IN 
200/4, IGA 200, IS 
200, IN 300, IN 300/5, 
IS 300, IN 310, IGA 
300 

IN 5, IN 5/5, IN 5 plus, 
IN 5-H plus, IN 5-L 
plus, IN 5/5 plus, IN 
5/4, IN 5/4 plus, IS 
5/F, IN 5/5-H plus, IN 
5/5-L plus, IGA 5, IS 5 
IN 510, IN 510-N, IN 
530, IN 530-N, IN 
3000 

IS 12, IS 12-S, IS 12- 
AL, IS 12-Si, IGA 12, 
IGA 12-S 

IS 12-TSP, IGA 12- 
TSP 


IS 140, IP 140, IGA 
140, IN 140/5, IN 
140/5-L, IPE 140, IPE 
140/34, IPE 140/39, 
IPE 140/45, IP 140- 
LO 

IS 8 plus, IS 8-GS 
plus, IS 8-K plus, IGA 
8 plus, IN 14, IN 14-N, 
IN 14 plus, IN 15, IN 
15 plus, IN 15-N, IN 
15/5, IN 15/5 plus, 
IGA 15 plus 

KLEIBER KS 740, 
KLEIBER KG 740, 
KLEIBER KGA 740, 
KLEIBER KS 730-1О, 
KLEIBER KG 730-LO, 
KLEIBER KGA 730- 
LO, KLEIBER KS 
740-0, KLEIBER KG 
740-0, KLEIBER 
КСА 740-10, 
KLEIBER КВ 730, 
KLEIBER КС 730, 
KLEIBER КСА 730 


LAND SYSTEM4 


45009-10 


40532-09 


26504-09 


26502-09 


38174-08 


37364-08 


26501-09 


26497-09 


26498-09 


43274-09 


43275-09 


26499-09 


26503-09 


26500-09 


35656-07 


1 год 


1 год 


2 года 


2 года 


1 год 
2 года 


2 года 


2 года 


2 года 


2 года 


2 года 


2 года 


2 года 


2 года 


1 год 


40562 


35177 


38659 


38311 


32048 


30968 


38661 


38310 


38660 


38640 


38641 


38657 


38658 


38313 


28930 


Фирма "Орігів GmbH", Fep- 
мания 


Фирма "Raytek", США 


Фирма "IMPAC Infrared 
GmbH", Германия 


Фирма "IMPAC Infrared 
GmbH", Германия 


Фирма "Fluke Corporation", 
США 


Фирма "MIKRON INFRARED, 
INC.", США 


Фирма "IMPAC Infrared 
GmbH", Германия 


Фирма "IMPAC Infrared 
GmbH", Германия 


Фирма "IMPAC Infrared 
GmbH", Германия 


Фирма "IMPAC Infrared 
GmbH", Германия 


Фирма "IMPAC Infrared 
GmbH", Германия 
Фирма "IMPAC Infrared 
GmbH", Германия 


Фирма "IMPAC Infrared 
GmbH", Германия 


Фирма "IMPAC Infrared 
GmbH", Германия 


Фирма "LAND Instruments In- 
ternational", Великобритания 


01.08.2015 


01.06.2014 


01.01.2015 


01.01.2015 


01.08.2013 


01.04.2013 


01.01.2015 


01.01.2015 


01.01.2015 


01.01.2015 


01.01.2015 


01.01.2015 


01.01.2015 


01.01.2015 


13.12.2017 


27.32.02 


Наименование СИ Обозначение Март MAN Ne cept Изготовитель срок деи 
реестра свид. ствия 
Пирометры инфракрасные M190 16042-08 2 года 31477 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.05.2013 
ІМС.", США 
Пирометры инфракрасные M50 16036-08 2 года 31203 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.05.2013 
ІМС.", США 
Пирометры инфракрасные M500 16040-97 2 года 31764 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.06.2013 
ІМС.", США 
Пирометры инфракрасные M67 16037-08 2 года 31763 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.06.2013 
ІМС.", США 
Пирометры инфракрасные M68, M668, M680 37917-08 2 roga 31765 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.06.2013 
ІМС.", США 
Пирометры инфракрасные M77, M78, M770, 16038-08 2 roga 32008 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.07.2013 
M780 INC.", CWA 
Пирометры инфракрасные M90 16041-08 2 года 31478 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.05.2013 
ІМС.", США 
Пирометры инфракрасные PULSAR ІІ, PULSAR 23922-08 2 года 31762 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.06.2013 
Ш серии М7000 ІМС.", США 
Пирометры инфракрасные QUANTUM 23921-08 2 года 31761 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.06.2013 
ІМС.", США 
Пирометры инфракрасные TFI 38565-08 1 год 32652 Фирма "ebro Electronic 01.10.2013 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Пирометры инфракрасные АКИП 40283-08 1год 34995 Фирма "Sentry Optronics 01.01.2014 
Согр.", Тайвань 
Пирометры инфракрасные LANDSCAN 35655-07 1 год 28929 Фирма "LAND Instruments In- 13.12.2017 
линейно-сканирующие ternational", Великобритания 
Пирометры линейно- Зсап!К ІІ, мод. $212, 40776-09 1 год 35882 Фирма "Raytek", США 01.07.2014 
сканирующие 5213, 5221, 5222, 
$223, 5231, 5233, 
5241, 5251, 5253, 
5254 
Пирометры портативные Нес мод. Р500+, 38937-08 1 год 33114 Фирма "Еигоќгоп Instruments 01.11.2013 
Р800+, Р1000+, $.р.А.", Италия 
Р1300+, Р1600+, 
Р2000+ 
Пирометры стационарные ес Кауотайс мод. 23719-08 1 год 33126 Фирма "Еигоќгоп Instruments 01.11.2013 
10, 12, 20, 40, 60, 80 $.р.А.", Италия 
Преобразователи аналого- > ХУК5О00 мод. 39610-08 2 года 33992 Фирма "Honeywell Interna- 01.01.2014 
вых сигналов измеритель- М/1551, WI552, Попа Іпс.", США 
ные беспроводные \\Л533, WI554 
Преобразователи вторич- Т 15153-08 2года 31874 Фирма "WIKA Alexander 01.07.2013 
ные Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Преобразователи вторич- Т мод. Т32.1$, 50958-12 2года 47828 Фирма "WIKA Alexander 24.08.2017 
ные Т32.35 УМедапа ЗЕ & Со. КС", Гер- 
мания 
Преобразователи измери- 644, 3144Р 14683-09 2 года 38004/1 Фирма "Rosemount [пс.", 01.01.2015 
тельнье США 
Преобразователи измери- 644, 3144Р 14683-09 2года 38004/2 Фирма "Emerson Process 01.01.2015 
тельные Management GmbH 8 Со. 
ОНС", Германия 
Преобразователи измери- 644, 3144Р 14683-09 2года 38004/3 Фирма "Emerson Process 01.01.2015 
тельные Management Аза Рас с Pte 
Ltd.", Сингапур 
Преобразователи измери- АПАМ серии 3000 22908-02 1 год; 12166 Фирма "Advantech Co., Ша.", 01.11.2012 
тельные с 2007 г. - Тайвань 
2 года 
Преобразователи измери- АТТ 2100 39546-08 2 года 33988 Компания "Duon System Co., 01.01.2014 
тельнье Ца.", Корея 
Преобразователи измери- АТТ 2200 39547-08 2 года 33989 Компания "Duon System Co., 01.01.2014 
тельнье Ца.", Корея 
Преобразователи измери- ПЕМР ТМТ 39840-08 2 года 34333 Фирма "Endress+Hauser 01.01.2014 
тельные Wetzer GmbH + Со. КС", 
Германия 
Преобразователи измери- ПЕМР мод. ТМТ80, 50138-12 2 года 46825 Фирма "Endress+Hauser 18.06.2017 


тельные 


ТМТ82, ТМТ111 


Wetzer GmbH + Со. КС", 
Германия 


477 


27.32.02 


Наименование СИ Обозначение Гела МПИ NS Cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 

Преобразователи измери- МАСХ МСК-ЕХ-ЗГ 41972-09 5 лет 37018 Фирма "Phoenix Contact 01.01.2015 
тельнье GmbH 8 Со. КС", Германия 
Преобразователи измери- МТІ4500, МТЕ5500 39587-08 4 года 34032 Фирма "Меазигетеп! Тесһ- 01.01.2014 
тельнье nology Ltd.", Великобрита- 

ния 
Преобразователи измери- Rosemount 248 48988-12 2 года 45407 Фирма "Rosemount [пс.", 08.02.2017 
тельнье США 
Преобразователи измери- Rosemount 248 48988-12 2 года 45448 Фирма "Emerson Process 08.02.2017 
тельнье Management GmbH 8 Со. 

ОНС", Германия 
Преобразователи измери- Rosemount 248 48988-12 2 года 45449 Фирма "Emerson Process 08.02.2017 
тельнье Management Asia Рас с Pte 

Ltd.", Сингапур 
Преобразователи измери- Rosemount 248 48988-12 2года 45450 Фирма "Beijing Rosemount 08.02.2017 
тельные Far East Instrument Co., Ltd.", 

Китай 
Преобразователи измери- SITRANS T 40067-08 2 года 34607 Фирма "Siemens АС", Fep- 01.01.2014 
тельнье мания 
Преобразователи измери- SITRANS T 45822-10 2 года 41566 Фирма "Siemens Production 01.08.2015 
тельнье Automatisation S.A.S", Фран- 

ция 
Преобразователи измери- SITRANS T 45822-10 2 года 41566/1 Фирма "Siemens d.d. 1 1А", 01.08.2015 
тельнье Хорватия 
Преобразователи измери- ТН 18527-09 2года 36586 Фирма "АВВ Automation 01.11.2014 
тельные Products GmbH", Германия 
Преобразователи измери- ТК 18529-09 2года 36587 Фирма "АВВ Automation 01.11.2014 
тельные Products GmbH", Германия 
Преобразователи измери- ТК, ТТЕ, ТТН, ТТК 50033-12 2 года 46714 Фирма "АВВ Automation 01.06.2017 
тельные Products GmbH", Германия 
Преобразователи измери- УТА 25470-03 2 года 15719 Фирма "Yokogawa Electric 01.09.2013 
тельнье Аза Ре Ша.", Сингапур 
Преобразователи измери- УТА 26112-08 2 года 32536 Фирма "РК Electronics A/S", 01.09.2013 
тельнье Дания 
Преобразователи измери- ТТ 49409-12 2года 45934 Фирма "ККОНМЕ 26.03.2017 
тельные Messtechnik GmbH", Герма- 

ния 
Преобразователи измери- ТТ 49409-12 2года 45936 Фирма "МОК Process АВ", 26.03.2017 
тельные Швеция 
Преобразователи измери- ҰТА510 50266-12 2года 47009 Фирма "Yokogawa Electric 25.06.2017 
тельные беспроводнье Согрогайоп", Япония 
Преобразователи измери- ОТКАМЗ T02 24930-08 3 года 32057 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.08.2013 
тельные многофункцио- КС", Германия 
нальные 
Преобразователи измери- ЧТКАМ$ ТОЗ 24929-08 3 roga 32056 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.08.2013 
тельные сигналов OT тер- KG", Германия 
мометров сопротивления 
Преобразователи измери-  dTRANS 701 24931-08 3 года 32058 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.08.2013 
тельные сигналов от термо- КС", Германия 
пар и термометров сопро- 
тивления 
Преобразователи измери- ЦР 9007 43794-10 1 год 39138 ООО "Знерго-Союз", Bena- 01.04.2015 
тельные цифровые для русь, г.Витебск 
термопреобразователей со- 
противления 
Преобразователи изобра- М9200, М7500, 37360-08 2 года 30964 Фирма "MIKRON INFRARED, 01.04.2013 
жения пирометрические М7900 ІМС.", США 
Преобразователи изобра- G30, 6100, 6120, 48104-11 1 год 44275 Фирма "МЕС Avio infrared 31.10.2016 
жения пирометрические H2630, R300 Technologies Co. Ltd.", Ano- 


(тепловизоры) 
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Наименование СИ Обозначение М5 МПИ NS cepti Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Преобразователи изобра- Тһегто Тгасег 40779-09 1 год 35885 Фирма "МЕС Avio infrared 01.07.2014 
жения пирометрические ТН9260, Н2640, Technologies Со. Ша.", Ano- 
(тепловизоры) ТН7716, Т$9100, ния 
Т59230, Т59260, 
Т/58500, ТУ5505С, 
ТУ5200, ТУ5500, 
ЕЗ0, ТН9100, ТН 
7800, ТН7700 
Преобразователи пиромет- LAND UNO, ЕС, 35659-07 1 год 28933 Фирма "LAND Instruments In- 13.12.2017 
рические КТВА, ОТТ, МОТ, ternational", Великобритания 
РЕТБА, CDA, GST, 
AST, ABT, ADT, AET, 
AQT, FTS, JRG/A, 
GMT 
Преобразователи темпера- TTH 300 42426-09 2 года 37475 Фирма "АВВ Automation 01.01.2015 
турные измерительные для Products GmbH", Германия 
монтажа в головку датчика 
Преобразователи темпера- TTF мод. ТТЕЗОО, 42427-09 2 года 37476 Фирма "АВВ Automation 01.01.2015 
турные измерительные для ТТЕЗ50 Products GmbH", Германия 
полевого монтажа 
Преобразователи темпера- АТ, LI, ATL, С! 42796-09 1 год 37999 Фирма "АРИЗЕМ$ $.А.", 01.01.2015 
туры Польша 
Преобразователи темпера- ЕКС 39177-08 2 года 33502 Фирма "Fuji Electric France 01.12.2013 
туры Ѕ.А.", Франция 
Преобразователи темпера- 648 40265-08 2года 34993/1 Фирма "Rosemount Іпс.", 01.01.2014 
туры беспроводные США 
Преобразователи темпера- 648 40265-08 2года 34993/2 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
туры беспроводнье Management GmbH & Со. 
ОНС", Германия 
Преобразователи темпера- 648 40265-08 2 года 34993/3 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
туры беспроводные Management Аза Рас с Pte 
Ца.", Сингапур 
Преобразователи темпера- ХҮНК5000 мод. 39609-08 2 года 33991 Фирма "Honeywell Interna- 01.01.2014 
туры беспроводные WT531x, WT532x, tional пс.", США 
WT533x, WT534x 
Преобразователи темпера- 848T 23223-08 2 года 34988/1 Фирма "Rosemount [пс.", 01.01.2014 
туры восьмиканальные США 
Преобразователи темпера- 848Т 23223-08 2года 34988/2 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
туры восьмиканальные Management GmbH & Со. 
ОНС", Германия 
Преобразователи темпера- 848Т 23223-08 2года 34988/3 Фирма "Emerson Process 01.01.2014 
туры восьмиканальные Management Asia Рас с Pte 
Ltd.", Сингапур 
Преобразователи темпера- WAZ5 PRO Thermo 47992-11 1 год 44145 Компания "Weidmuller Inter- 21.10.2016 
туры вторичные Тасе GmbH 8 Со. КС", Fep- 
мания 
Преобразователи темпера- T, мод. ТР, ТК 47950-11 1год 44086 Компания "ЕМ electronic 10.10.2016 
туры вторичные GmbH", Германия 
Преобразователи темпера- 5ТТ3000 41652-09 2 года 36581 Фирма "Honeywell Automa- 01.11.2014 
туры интеллектуальные Поп India Ма.", Индия 
Преобразователи темпера- 3113000 мод. 40905-09 2 года 35620 Фирма "Honeywell Automa- 01.08.2014 
туры интеллектуальные 5ТТ25Н, 5ТТ25М, Поп India Ма.", Индия 
5117250, 5ТТ25Т, 
$ТТ25$, 5ТТ350, 
STT35F 
Преобразователи темпера- VITO мод. 762,862 48391-11 1 год 44659 Фирма "Enraf B.V.", Нидер- 06.12.2016 
туры с датчиками темпера- (преобразователи); ланды 
туры 764, 765, 766, 767, 
768, 864, MRT (дат- 
чики) 
Преобразователи темпера- Т, мод. ТС, ТК, ТМ 47952-11 1год 44088 Компания "ЕМ electronic 10.10.2016 
туры электронные GmbH", Германия 
Преобразователи термо- 1075 22261-08 2года 32634 Фирма "Emerson Process 01.10.2013 


злектрические 


Management GmbH 8 Со. 
ОНС", Германия 
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Наименование СИ Обозначение Мт MAN NS cepta Изготовитель Срок дой: 
реестра свид. ствия 
Преобразователи термо- 185 22259-08 2 года 32635 Фирма "Emerson Process 01.10.2013 
злектрические Management GmbH 8 Со. 
ОНС", Германия 
Преобразователи термо- 21x, 22x, 26x, 31x, 49551-12 2 года 46080 Фирма "Daily Thermetrics 13.04.2017 
злектрические 32x, 33x, 34x, 36x Corporation", США 
Преобразователи термо- 90 14709-08 2 года 32531 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.09.2013 
электрические КС", Германия 
Преобразователи термо- 90 мод. 1020, 1030, 49524-12 2 года 46025 Фирма "JUMO GmbH & Со. 10.04.2017 
электрические 1110, 1120, 1210, КС", Германия 
1230, 1240, 1250, 
1820 
Преобразователи термо- АХ, СХ, ОХ, ЕХ, СХ, 46073-11 1год 42079 Фирма "ELSI S.r.l.", Италия 25.01.2016 
электрические НХ, КХ, ІХ, МХ, РХ, 
ОХ, ВХ, SX, VX, ХХ 
Преобразователи термо- САТ-Т 48552-11 2 года 44845 Фирма "Espanola De Instru- 15.12.2016 
злектрические mentacion Primaria, S.A." 
(EIPSA), Испания 
Преобразователи термо- СТ-ТС с мод. ТЕР, 46919-11 1 год 42786 Фирма "Еиготіѕиге $.р.А.", 06.06.2016 
электрические СЕМ, ТЕС Италия 
Преобразователи термо- CTU 37707-08 1 год 31490 Фирма "АРИЗЕМ$ $.А.", 01.06.2013 
электрические Польша 
Преобразователи термо- ЕЕ480 44292-10 2года 39736 Фирма "Руготайоп, Іпс.", 01.04.2015 
электрические США 
Преобразователи термо- Ғ413990 38467-08 2года 32508 Фирма "Тһегтіреі ѕ.а.", 01.09.2013 
электрические Бельгия 
Преобразователи термо- H1, H2, H4, К 48903-12 2 года 45293 Фирма "ЕКСІАТ", Франция 24.01.2017 
электрические 
Преобразователи термо- МВТ (мод. 5111, 45776-10 2года 41459 Фирма "Danfoss A/S", Дания 01.08.2015 
электрические 5113) 
Преобразователи термо- Р5-075Х 49523-12 2года 46023 Фирма "Thermo Engineering 10.04.2017 
электрические 8.г.|.", Италия 
Преобразователи термо- 8 39298-08 2 года 33629 Фирма "КПЕСЕК ЗА", 01.12.2013 
злектрические Швейцария 
Преобразователи термо- Зепзу Тетр ТЗА 42425-09 2 года 37474 Фирма "АВВ Automation 01.01.2015 
электрические 101, TSH 210, TSH Products GmbH", Германия 
220, TSH 250 
Преобразователи термо- ЗепзуТетр Т5А101 39761-08 2 года 34282 Фирма "АВВ Automation 01.01.2014 
электрические Products GmbH", Германия 
Преобразователи термо- ЗепзуТетр Т5А101 50030-12 2 года 46711 Фирма "АВВ Automation 01.06.2017 
электрические Products GmbH", Германия 
Преобразователи термо- ЗепзуТетр мод. ST 18407-09 2 года 36585 Фирма "АВВ Automation 01.11.2014 
электрические В Products GmbH", Германия 
Преобразователи термо- ЗепзуТетр мод. ST 18409-09 1год 36584 Фирма "АВВ Automation 01.11.2014 
электрические Р и 2 года Products GmbH", Германия 
Преобразователи термо- SFW, WFW 45008-10 2 roga 40561 npma "TERCOM s.r.l.", 01.08.2015 
злектрические Италия 
Преобразователи термо- T 41648-09 2 roga 36577 Фирма "SKS Automaatio Oy", 01.11.2014 
злектрические Финляндия 
Преобразователи термо- Т 50139-12 2года 46826 Фирма "ТНЕКМО-Е5Т 18.06.2017 
электрические Ѕ.А.5.", Франция 
Преобразователи термо- Т, ЕХ 44782-10 2года 40310 Фирма "Okazaki Мапшасиг- 01.08.2015 
электрические ing Company", Япония 
Преобразователи термо- тс 37820-08 2 года 31547 Компания "WAAREE IN- 01.06.2013 
злектрические ЗТКОМЕМТЗ LIMITED", Ин- 
дия 
Преобразователи термо- тс 46952-11 2 года 42844 Фирма "САУЕЗСО Interna- 09.06.2016 
электрические tional, Іпс.", США 
Преобразователи термо- ТС 48012-11 2года 44166 Фирма "WIKA Alexander 21.10.2016 
злектрические Wiegand ЗЕ 8 Со. КС", Fep- 
мания 
Преобразователи термо- ТС, ТАҒ, TSC 49520-12 2года 46020 Фирма "Endress+Hauser 10.04.2017 
электрические Wetzer GmbH + Со. КС", 
Германия, Италия 
Преобразователи термо- ТСР-К403 45263-10 1год 40911 Фирма "JMS Southeast, пс." 01.08.2015 


электрические 
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Преобразователи термо- ТЕ мод. АКК 40768-09 2 года 35874 Фирма "КЕСКМАММ GmbH", 01.07.2014 
злектрические Германия 
Преобразователи термо- ТМ, ТЕ 45801-10 1 год 41467 Фирма "Үатагі Industries, 01.08.2015 
злектрические и 2 года Limited", Япония 
Преобразователи термо- ТМ, ТЕ 45801-10 1 год 4146711 Фирма "Үатагі Singapore 01.08.2015 
электрические и 2 года Ре Па.", Сингапур 
Преобразователи термо- \МЕХ926 51735-12 2 года 48732 Фирма "Етегѕоп Ргосеѕѕ 20.11.2017 
электрические Management GmbH & Со. 
ОНС", Германия 
Преобразователи термо- ТЖК(.)-1199, 49040-12 2 года 45479 НП ООО "Энергоприбор", 14.02.2017 
электрические ТХА(К)-1199, ТХК(1)- Беларусь, г.Минск 
1199, ТНН(М)-1199, 
ТЖК(Ј)-1199Еха, 
ТХА(К)-1199Еха, 
ТХК(1)-1199Еха, 
ТНН(М)-1199Еха 
Преобразователи термо- ТП 343, ТП 352 38472-08 2года 32513 Фирма "7РА Моуа Рака, 01.09.2013 
электрические а.ѕ.", Чехия 
Преобразователи термо- ТП-Б 43469-09 2года 38818 ООО "ПОИНТ", Беларусь, 01.01.2015 
электрические г.Полоцк 
Преобразователи термо- ТПР-0290М 24876-03 Поверка 14870 ОАО "Электротермомет- 01.09.2013 
электрические при вы- рия", Украина, г.Луцк 
пуске 
Преобразователи термо- ТХА-1090 49907-12 Первич- 46493 ЗАО НПО "Термоприлад", 18.05.2017 
злектрические ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- ТХА-1090В, ТХК- 38483-08 Поверка 32524 ОАО "Электротермомет- 01.09.2013 
электрические 1090В, ТХК-1190В при вы- рия", Украина, г.Луцк 
пуске 
Преобразователи термо- ТХА-1368М1 49903-12 Первич- 46489 ЗАО НПО "Термоприлад", 18.05.2017 
злектрические ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- ТХА-1590 50262-12 Первич- 47005 ЗАО НПО "Термоприлад", 25.06.2017 
электрические ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- ТХА-1590В, ТХК- 38481-08 Поверка 32522 ОАО "Электротермомет- 01.09.2013 
электрические 1590В, ТХА-1690В, при вы- рия", Украина, г.Луцк 
ТХК-1690В пуске 
Преобразователи термо- ТХА-1690 50264-12 Первич- 47007 ЗАО НПО "Термоприлад", 25.06.2017 
электрические ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- ТХК-1090 50261-12 Первич- 47004 ЗАО НПО "Термоприлад", 25.06.2017 
злектрические ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- ТХК-1590 50263-12 Первич- 47006 ЗАО НПО "Термоприлад", 25.06.2017 
электрические ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
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Наименование СИ Обозначение м MAN NE cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Преобразователи термо- ТХК-1690 49908-12 Первич- 46494 ЗАО НПО "Термоприлад", 18.05.2017 
электрические ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- Са гаскег мод. 49550-12 Первич- 46079 Фирма "Daily Тһегтеїгісѕ 13.04.2017 
электрические многозонные СТ221-А1, СТ221- ная по- Согрогайоп", США 
А2, СТ221-АЗ, верка при 
СТ221-А4 вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- РЕЕХ-К, РЕЕХ-О, 46951-11 Первич- 42843 Фирма "САУЕЗСО Interna- 09.06.2016 
электрические многозонные Када! Тар, Т-Баг ная по- tional, Іпс.", США 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- TX, MTX 46861-11 Поверка 42705 Фирма "Emerson Process 27.05.2016 
злектрические многозонные при вы- Management GmbH & Со. 
пуске ОНС", Германия 
Преобразователи термо- Ровйһегт 38947-08 Первич- 33123/1 Фирма "Heraeus Electro-Nite 01.11.2013 
электрические одноразового ная по- International М.М.", Бельгия 
применения верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- Positherm 38947-08 Первич- 33123/2 Фирма "Heraeus Electro-Nite 01.11.2013 
электрические одноразового ная по- А.5.", Турция 
применения верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- Positherm 38947-08 Первич- 33123/3 Фирма "Heraeus Electro-Nite 01.11.2013 
электрические одноразового ная по- Polska ӘР Z О.О", Польша 
применения верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- ЗУРЕКТЕМР 38948-08 Первич- 33124 Фирма "ЗЮЕКМЕВ $.р.А.", 01.11.2013 
электрические одноразового ная по- Италия 
применения верка при 
ввозе в 
РФ 
Преобразователи термо- SKIN мод. 9201, 49552-12 Первич- 46081 Фирма "Daily Thermetrics 13.04.2017 
злектрические поверхност- 9202, 9116, 9118 ная по- Согрогайоп", США 
ного типа верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- Т5К100 50137-12 2года 46824 Фирма "Endress+Hauser 18.06.2017 
электрические поверхност- Ѕісеѕіћегт 5.г.1.", Италия 
ного типа 
Преобразователи термо- тзтс, ВТС 46950-11 Первич- 42842 Фирма "САУЕЗСО Interna- 09.06.2016 
электрические поверхност- ная по- tional, Іпс.", США 
ного типа верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Преобразователи термо- TXA мод. SFW, WFW 47943-11 2года 44078 Фирма "ТЕКСОМ s.r.l.", 10.10.2016 
электрические с двумя тер- Италия 
мопарами 
Преобразователи термо- 5, 6, 8 (преобразова- 33472-06 2 года 26233 Фирма "Репігопіс АВ", Шве- 26.12.2017 


электрические с термопа- 
рами 


482 


тели); В, R, S, К, М, 
J, Т (термопары) 


ция 


27.32.02 


Наименование СИ Обозначение фара МПИ NE Cept Изготовитель Срок дей 
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Преобразователи термо- РТ, СТІ, СТАОЕ 46013-10 1год 42013 Фирма "Соггеде SAS", 02.12.2015 
электрические с термопа- (преобразователи); Франция 
рами K, J, T, E, М, $, В, В 
(термопары) 
Преобразователи термо- Водах (преобразо- 41481-09 2 года 36490 Фирма "Кодах п.м.", Бельгия 01.10.2014 
электрические с термопа- ватели); Ки К (тер- 
рами мопары) 
Преобразователи термо- Т5 (преобразовате- 44784-10 2 года 40312 Фирма "Тегтісѕ $.г.1.", NTa- 01.08.2015 
электрические с термопа- ли); Е, J, Т, К, №, $ лия 
рами (термопары) 
Преобразователи термо- ТС (преобразовате- 41277-09 2 года 36232 Фирма "Тһегто Ѕепѕог 01.10.2014 
электрические с термопа- ли); В, R, S, K, М, J, GmbH", Германия 
рами Т, Е (термопары) 
Приборы вторичные цифро- DI 17618-08 2 года 31820 Фирма "WIKA Alexander 01.06.2013 
вые для термопреобразова- Wiegand GmbH & Со. КС", 
телей сопротивления и тер- Германия 
мопар 
Приборы для измерений и СЗ мод. С$4К, 42954-09 2 года 38113 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2015 
регулирования температуры С$4$, CS4L, CS4H, Wiegand SE & Co. KG", Fep- 
С54М и CS5S мания 
Приборы для измерения Тетр-дага мод. 8Р, 40052-08 2 года 34603 Фирма "ВУК-Сагапег 01.01.2014 
выходных сигналов термо- basic GmbH", Германия 
пар многоканальные реги- 
стрируюшие 
Приборы для измерения Digilance IV 49664-12 1 год 46218 Фирма "Heraeus Electro-Nite 20.04.2017 
температуры жидких метал- GmbH 8 СО. КС", Германия 
лов 
Приборы для измерения Digitemp 23418-07 1 год 30211 Фирма "Heraeus Electro-Nite 01.01.2013 
температуры жидких метал- International М.М.", Бельгия 
лов 
Приборы для измерения Мий-Гав 111 29752-12 1 год 46465 Фирма "Heraeus Electro-Nite 11.05.2017 
температуры жидких метал- GmbH 8 СО. КС", Германия 
лов и ЭДС датчиков актив- 
ности кислорода 
Приборы для измерения Quik-Lab Е 37540-08 1 год 31197 Фирма "Heraeus Еесіго-Мйе 01.05.2013 
температуры при термиче- GmbH 8 СО. КС", Германия 
ском анализе литейного чу- 
гуна 
Приборы для измерения ОРТ 38469-08 1 год 32510 Фирма "Haffmans В.М.", Hn- 01.09.2013 
температуры точки росы дерланды 
Приборы для определения М-56х 46435-11 1год 42269 Фирма "Buchi Labortechnik 04.03.2016 
температуры плавления АС", Швейцария 
Приборы измерительнье ПИ-002 44781-10 1год 40309 ООО "ПОИНТ", Беларусь, 01.08.2015 
г.Полоцк 
Приборы комбинированные Тезю-174Н 47602-11 1 год 43657 Фирма "Тевіо АС", Германия 06.09.2016 
Приборы микропроцессор- ІТКОМ 04/08/16/32 36096-07 З года 29517 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.11.2012 
ные регуляторы-измерители тип КС", Германия 
702040/41/42/43/44, 
ПКОМ ОК 100 тип 
702060, dTRON 
304/308/316 тип 
703041/42/43/44, 
DICON 400/500 тип 
703570/75, СОМ 
401/501 тип 
703580/85 
Приборы прецизионные 1500 40224-08 1 год 34809 Фирма "Нике Согрогайоп, 01.01.2014 
Hart Scientific Division", США 
Приборы тепловой защиты MT 200 lite 46574-11 2 ropa 42354 Фирма "DIEL SRL", Италия 31.03.2016 
злектроннье 
Приборы универсальные Checkmate 23419-07 1 год 30212 Фирма "Heraeus Electro-Nite 01.01.2013 
для поверки n калибровки International М.М.", Бельгия 
измерительных приборов и 
систем 
Регистраторы автоматиче- Вспышка-А 19256-03 1год 16178 ЗАО "Белорусский межву- 01.08.2015 


ские температуры вспъшки 
нефтепродуктов 


зовский центр" (ЗАО "БМЦ"), 
Беларусь, г.Минск 
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Регистраторы температуры РТМ 47758-11 1 год 43851 Фирма "РһоепіхТМ, Ltd.", 16.09.2016 
электронные Великобритания 
Регистраторы температуры (018, Трад21, XL2 42891-09 1 год 38098 Фирма "ОАТАРАО Па.", Be- 01.01.2015 
злектроннье ликобритания 
Регистраторы цифровые VR 51125-12 1 год 48026 ООО "НПЦ "Европрибор", 11.09.2017 
Беларусь, г.Витебск 
Регуляторы температуры E5CSV, E5CSL, 51862-12 2 roga 48831 Фирмы "OMRON Corporation 20.11.2017 
E5CWL, Е5хМ (-0), KUSATSU FACTORY", Ano- 
E5xK (-Т), E5xR, ния, "OMRON (SHANGHAI) 
E5ZN, Е52Е, Е5С2, Co., Ша. Industrial Devices в. 
EJ1, E5CC, ЕБЕС Components Division", Китай 
Системы измерения темпе- DuoLine STAR 36736-08 5 лет 30381 Фирма "Pfeuffer GmbH", 01.02.2013 
ратуры Германия 
Системы контроля темпера- 5СС2000 36738-08 4года 30383 Группа компаний "Воопе", 01.02.2013 
туры США 
Системы контроля темпера- СТСУ/ 37171-08 2 года 31184 Фирма "СЕЗСАЗЕК S.A", 01.04.2013 
туры зерна Испания 
Системы контроля темпера- ИТУ-3 40979-09 2 года 35989 ООО ИПК "ТЭМИКС", Ук- 01.08.2014 
туры универсальные раина, г.Николаев 
Системы непрерывного из- ОРТІСАЅТ 49522-12 1 год 46022 Фирма "SIDERMES $.р.А.", 10.04.2017 
мерения температуры рас- Италия 
плавленного металла 
Системы постоянного изме- НЕС 50957-12 1 год 47827 Фирма "Shen Yang Heraeus 24.08.2017 
рения температуры JunCheng Electronic Co., 
Ltd.", Китай 
Системы промышленные Мәхііпе ІІ, мод. XL- 40778-09 1 год 35884 Фирма "Raytek", США 01.07.2014 
измерительные тепловизи- 0250М, ХІ-0500М, 
онные ХЕ-1200М, ХЕ-2500М 
Системы температурного StorMax, Integris Ba- 51625-12 1 год 48595 Фирма "ОРІ Systems Іпс.", 29.10.2017 
контроля сыпучих материа- sic, Integris Pro Канада 
лов 
Системы температурного ІК5 44820-10 4года 40442 Фирма "АЕТУМТА$ Hava- 01.08.2015 
мониторинга силосов эле- Іапаігта уе Hayvancilik Зап. 
ваторов Тіс. А.5.", Турция 
Системы тепловизионные SDS 37132-08 1 год 30679 Фирма "LAND Instruments In- 01.04.2013 
инфракраснье ternational", Великобритания 
Тепловизоры ВАСТЕСН ТК 40159-08 1 год 34750 Фирма "ВАЕТЕСН GmbH", 01.01.2014 
Германия 
Тепловизоры Flir 320, А 325 41735-09 1 год 36743 Фирма "ЕПК Systems", 01.12.2014 
Швеция 
Тепловизоры Flir 7200, T250, Т 360, 41736-09 1 год 36744 Фирма "ЕПК Systems", 01.12.2014 
T400, B200, B250, Швеция 
В360, В400, Р660, 
Р640, Р620, 5С660, 
5С620, B660, B620, 
i5, 150, b60, b40, b50, 
i60 
Тепловизоры Нике 38603-09 1 год 38825 Фирма "Нике Согрогайоп", 01.01.2015 
США 
Тепловизоры КТ-160, КТ-160А 49719-12 1год 46326 Фирма "Зопе! 5.А.", Польша 05.05.2017 
Тепловизоры Орігіз, мод. РІ 41203-09 1год 36010 Фирма "Орігів GmbH", Fep- 01.09.2014 
мания 
Тепловизоры PCE ТС 2, PCE TC 3, 48402-11 1 год 44672 Фирма "PCE Deutschland 06.12.2016 
PCE TC 4 GmbH 8 Co. KG", Германия 
Тепловизоры инфракрасные DL700E+, DL707, 49558-12 1 год 46089 Фирма "Zhejiang DALI Tech- 13.04.2017 
DM60-160, DM60- nology Co., Ltd.", Китай 
384, TE, TE-P, TEi, 
ТЕНР, Т2-5, T6-P, 
Е2-Т 
Тепловизоры инфракрасные Fluke мод. Ті100, 52095-12 1 год 49143 Фирма "Нике Согрогайоп", 14.12.2017 
7105, ТИ 10, 7125, США 
ТК 105, ТІК110, 
ТІК125 
Тепловизоры инфракрасные Fluke мод. Ті27, 49178-12 1год 45653 Фирма "Нике Согрогайоп", 02.03.2017 
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реестра свид. ствия 
Тепловизоры инфракраснье Нике мод. Ті5 51734-12 1 год 48731 Фирма "Нике Corporation", 20.11.2017 
США 
Тепловизоры инфракрасные Testo 875-1, 875-2, 44367-10 1 год 39819 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.04.2015 
881-1, 881-2, 881-3 
Тепловизоры инфракрасные Testo 875-11, Testo 51415-12 1 год 48402 Фирма "Тезю АС", Германия 12.10.2017 
875-21 
Тепловизоры инфракрасные Testo 880 38573-08 1 год 32659 Фирма "Тезю АС", Германия 01.10.2013 
Тепловизоры инфракрасные Testo 885, Testo 890 49766-12 1 год 46367 Фирма "Тезю АС", Германия 05.05.2017 
Тепловизоры инфракрасные Тезю-876, Тезю-882 47525-11 1 год 43596 Фирма "Testo АС", Германия 15.08.2016 
Тепловизоры инфракрасные ThermaCAM™ P640, 38099-08 1 год 32020 Фирма "ЕПК Systems", 01.07.2013 
В640, $С640, Р620, Швеция 
P50F, Р25Е 
Термоанализаторы совме- 5рТ0600 27527-09 1 год 36245 Фирма "ТА Instruments", 01.10.2014 
шенные дифференциаль- США 
ные 
Термогигрометры 1620A "ОемК" мод. 36331-07 1 год 29820 Фирма "Нике Согрогайоп, 01.12.2012 
"H", "S" Hart Scientific Division", США 
Термогигрометры ТЕН 38566-08 1 год 32653 Фирма "ebro Electronic 01.10.2013 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Термогигрометры злектрон- CENTER 22129-09 1 год 38819 Фирма "CENTER Technology 01.01.2015 
ные Согр.", Тайвань 
Термоманометры показы- ТМ 36962-08 1 год 30564 Фирма "МАМКОЗ Italy s.r.l.", 01.02.2013 
вающие Италия 
Термометры биметалличе- 2050 28298-10 2года 41468 Фирма "Ѕіемай-Висһапап 01.08.2015 
ские Gauges Ша.", Великобрита- 
ния 
Термометры биметалличе- 38.10 36739-08 2года 30384 Фирма "Ріогіпег Messtechnik 01.02.2013 
ские GmbH 8 Со. КС", Германия 
Термометры биметалличе- 60 16940-08 2 года 32532 Фирма "JUMO GmbH 8 Со. 01.09.2013 
ские КС", Германия 
Термометры биметалличе- АТП, ВП, КТ, RTC 47947-11 2 года 44082 Фирма "АЕК! В О-ЕЦКО- 10.10.2016 
ские INDEX GmbH", Германия 
Термометры биметалличе- ВОТВ-1, ВОТВ18-А, 40264-08 2 года 34992 Фирма "ВАООТНЕКМ AMC 01.01.2014 
ские ВОТВ18-р ЗА“, Румыния 
Термометры биметалличе- ВМТ 37818-08 2 года 31545 Компания "WAAREE IN- 01.06.2013 
ские STRUMENTS LIMITED", Ин- 
дия 
Термометры биметалличе- ЕЕ, ЕЁ 50409-12 2 года 47220 Фирма "Ashcroft Іпс.", США 09.07.2017 
ские 
Термометры биметалличе- ЕІ 52089-12 2года 49136 Фирма "Ashcroft Іпс.", США 14.12.2017 
ские 
Термометры биметалличе- Ғ-К801, F+R802, 49179-12 2года 45654 Фирма "WATTS Industries 02.03.2017 
ские F+R810, ТВ, ТВК, Deutschland GmbH", Герма- 
TC-F, TC-M HNA 
Термометры биметалличе- METER 45010-10 2 года 40563 Фирма "Meter", Китай 01.08.2015 
ские 
Термометры биметалличе- МТВ, МТС 36961-08 2года 30563 Фирма "МАМКОЗ Italy $.г.|.", 01.02.2013 
ские Италия 
Термометры биметалличе- Т 32475-11 З года 44142 Фирма "Мапоіһегт Веепей 21.10.2016 
ские GmbH", Германия 
Термометры биметалличе- ТВТ, ТВ8 34177-07 2 года 27273 Фирма "Nuova Fima 5.А.", 09.07.2017 
ские Испания 
Термометры биметалличе- ТМ серий 45, 46, 48, 15151-08 2 года 31869 Фирма "WIKA Alexander 01.07.2013 
ские 50, 52, 53, 54, 55 Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Термометры биметалличе- ТТ, Т5, ТН, ТМ, ТС 38940-08 2 года 33117 Фирма "КПЕСЕК ЗА", 01.11.2013 
ские Швейцария 
Термометры биметалличе- ТБ 33008-06 2 года 25730 Компания "ВО", Индия 06.04.2017 
ские 
Термометры биметалличе- ТБ, ТБТ 32840-06 2 года 45193 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 20.01.2017 
ские раина, г.Червонозаводское 
Термометры биметалличе- ТБИ 32841-12 2 года 45192 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 20.01.2017 


ские 


раина, г.Червонозаводское 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ Ne cept Изготовитель рок дой: 
реестра свид. ствия 
Термометры биметалличе- ТБП 23880-02 1 год 13533 ООО "Завод теплотехниче- 01.10.2013 
ские показываюшие ских приборов", Беларусь, 
г.Минск 
Термометры биметалличе- ТБПЮ 31733-06 2 года 23929/1 Фирма "КЕМ" Sp. 2.0.0., 01.04.2013 
ские показывающие Польша 
Термометры газовые noka- ТГП 33007-06 2 года 25729 Компания "ВО", Индия 06.04.2017 
зывающие 
Термометры для спецкамер СП-100 30338-05 2 года 22307 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.08.2015 
низкоградусные раина, г.Червонозаводское 
Термометры жидкостные ASTM A300 Labtex, 31897-11 2 ropa 44651 Компания "Amarell GmbH 8, 06.12.2016 
стекляннье ASTM A301 Labtex Co. KG", Германия 
Термометры жидкостные Р-А 32454-06 2 года 24948 Фирма "Petrotech Analytical 20.02.2017 
стеклянные нефтяные и 4 года Corp. Ца.", Великобритания 
Термометры жидкостные Р-С 32019-06 2 года 24403 Фирма "Petrotech Analytical 01.07.2016 
стеклянные общего назна- и 4 года Corp. Пд.", Великобритания 
чения 
Термометры жидкостные Р-Т 32020-06 2 года 24404 Фирма "Petrotech Analytical 01.07.2016 
стеклянные технические и 4 года Corp. Ца.", Великобритания 
прямые 
Термометры жидкостные P-L 32021-06 2 roga 24405 Фирма "Petrotech Analytical 20.02.2017 
стеклянные точные и 4 года Corp. Ма.", Великобритания 
Термометры инфракрасные Testo 104-ІК, Testo 51475-12 1 год 48426 Фирма "Тезю АС", Герма- 12.10.2017 
810, Testo 830-Т3, ния; Фирма "Testo Instru- 
Testo 830-Т4, Testo ments Co. Ltd.", Китай 
835-T1, Testo 835- 
T2, Testo 835-H1, 
Testo 845 
Термометры инфракрасные Testo 805, Testo 826- 48507-11 1 год 44789 Фирма "Testo АС", Германия 15.12.2016 
Т1, Тезю 826-Т2, 
Testo 826-Т3, Testo 
826-T4, Testo 830- 
T1, Testo 830-T2 
Термометры инфракрасные Testo 830-T3, Testo 38176-08 1 год 32050 Фирма "Testo АС", Германия 01.08.2013 
830-Т4, Testo 
831,Тезю 845, Тезю 
810 
Термометры инфракрасные Ti 120, Ті 130, Ті 200, 38098-08 1 год 32019 Фирма "Time Group Іпс.", Ки- 01.07.2013 
Ті 210, Ті 213, Ті 315 тай 
Термометры комбинирован- 76 17621-08 2года 31868 Фирма "WIKA Alexander 01.07.2013 
ные Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Термометры лабораторные ТЛС 32786-08 2 года 31201 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.05.2013 
стеклянные раина, г.Червонозаводское 
Термометры максимальные СП-83М 34302-07 2 года 27255 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 06.04.2017 
стеклянные раина, г.Червонозаводское 
Термометры манометриче- 1100 ЕЛ 40263-08 2 года 34991 Фирма "| ейепЬегдег Mess- 01.01.2014 
ские und Regeltechnik GmbH", 
Германия 
Термометры манометриче- 60 мод. 60.8201, 38938-08 2года 33115 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.11.2013 
ские 60.8225, 60.8425, КС", Германия 
60.8501, 60.8520 
Термометры манометриче- 975 28297-10 2 года 41469 Фирма "Ѕіемай-Висһапап 01.08.2015 
ские Gauges Ша.", Великобрита- 
ния 
Термометры манометриче- Оигаїетр серии 50410-12 2 года 47221 Фирма "Ashcroft Іпс.", США 09.07.2017 
ские 600Н 
Термометры манометриче- FST 37819-08 2 года 31546 Компания "WAAREE IN- 01.06.2013 
ские STRUMENTS LIMITED", Ин- 
дия 
Термометры манометриче- ЕТһ, ТНК 47944-11 2 года 44079 Фирма "АҒКІЗО-ЕОКО- 10.10.2016 
ские INDEX GmbH", Германия 
Термометры манометриче- Т 25778-11 З года 44141 Фирма "Мапоіһегт Веепей 21.10.2016 
ские GmbH", Германия 
Термометры манометриче- ТС8 34178-07 2 года 27274 Фирма "Nuova Fima 5.А.", 17.07.2017 


ские 
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Наименование СИ Обозначение Гарос, MAN NS cept Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Термометры манометриче- ТМ серии 73, 74, 75 15152-08 2 года 31873 Фирма "WIKA Alexander 01.07.2013 
ские Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Термометры манометриче- ТМ800 40775-09 2 года 35881 Фирма "ТЕ.МА. $.г.1.", NTa- 01.07.2014 
ские лия 
Термометры манометриче- TXR, RTX, ТХС, TPC 39764-08 2 года 34285 Фирма "ЅТІКО Мееќарра- 01.01.2014 
ские гаїіепѓабгіек В.М.", Нидер- 
ланды 
Термометры промышлен- 32 24954-03 2 года 14914 Фирма "WIKA Alexander 01.06.2013 
ные стеклянные Wiegand GmbH & Со. КС", 
Германия 
Термометры радиационные Тһегта!егі 18129-09 2 года 37605 Фирма "Raytek GmbH", Fep- 01.01.2015 
мания 
Термометры с капилляром IFC, 70, $С15, 5В15, 42955-09 2 года 38114 Фирма "WIKA Alexander 01.01.2015 
5уу15 Wiegand ЗЕ 4 Со. КС", Fep- 
мания 
Термометры сопротивления 5600 40413-09 2 года 35037 Фирма "Нике Согрогайоп, 01.05.2014 
Hart Scientific Division", США 
Термометры сопротивления 90 38488-08 2 года 32533 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.09.2013 
КС", Германия 
Термометры сопротивления СТ8-21 40774-09 2года 35880 Фирма "ТЕ.МА. $.г.1.", NTa- 01.07.2014 
лия 
Термометры сопротивления СТК 37713-08 1год 31496 Фирма "АРИЗЕМ$ S.A", 01.06.2013 
и 2 года Польша 
Термометры сопротивления DTS12A/G/W 43243-09 1 год 38663 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 01.01.2015 
ляндия 
Термометры сопротивления PS, CSI, САРЕ 45038-10 2 года 40616 Фирма "Соггеде SAS", 01.08.2015 
Франция 
Термометры сопротивления РТ100 41646-09 2 года 36575 Фирма "Кодах п.м.", Бельгия 01.11.2014 
Термометры сопротивления Pt1000 мод. AKF10, 43881-10 2 года 39199 Фирма "Тһегтокоп Sen- 01.04.2015 
ТЕ25, VFG54, зопесппк GmbH", Германия 
AGS54ext 
Термометры сопротивления RTD 37817-08 2года 31544 Компания "WAAREE IN- 01.06.2013 
STRUMENTS LIMITED", Ин- 
дия 
Термометры сопротивления КТО 41278-09 2 года 36233 Фирма "Тһегто Зепзог 01.10.2014 
GmbH", Германия 
Термометры сопротивления TS 44786-10 2 года 40314 Фирма "Termics $.г.1.", NTa- 01.08.2015 
лия 
Термометры сопротивления W 41563-09 1 год 36533 Фирма "SKS Automaatio Оу", 01.11.2014 
Финляндия 
Термометры сопротивления ТС-Б-Р 43287-09 2 года 38653 ООО "ПОИНТ", Беларусь, 01.01.2015 
и4 года г.Полоцк 
Термометры сопротивления ТС-Б-У 43288-09 2 года 38654 ООО "ПОИНТ", Беларусь, 01.01.2015 
г.Полоцк 
Термометры сопротивления ТСМ-0890В 38568-08 Поверка 32655 ОАО "Электротермомет- 01.10.2013 
при вы- рия", Украина, г.Луцк 
пуске 
Термометры сопротивления ТСП-0690В 38570-08 Поверка 32657 ОАО "Электротермомет- 01.10.2013 
при вы- рия", Украина, г.Луцк 
пуске 
Термометры сопротивления ТСП-1290В, ТСМ- 38569-08 Поверка 32656 ОАО "Электротермомет- 01.10.2013 
12908 при вы- рия", Украина, г.Луцк 
пуске 
Термометры сопротивления ТСП-1390В, ТСП- 38571-08 Поверка 32658 ОАО "Электротермомет- 01.10.2013 
1790В при вы- рия", Украина, г.Луцк 
пуске 
Термометры сопротивления \\гап$ серии КЕ 41734-09 2 года 36742 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.12.2014 
беспроводные мод. Т01.С1 КС", Германия 
Термометры сопротивления 90 мод. 2004, 2105, 41742-09 2 года 36750/1 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.12.2014 
платиновые 2109, 2522, 2523, КС", Германия 
2810, 2815, 2830 
Термометры сопротивления Ех)“ 42583-09 2 года 37812 Фирма "Dittmer GbR", Fep- 01.01.2015 


платиновые 
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реестра свид. ствия 
Термометры сопротивления GB13 39538-08 2 года 33980 Фирма "Universal Thermo- 01.01.2014 
платиновые sensors Па.", Великобрита- 
ния 
Термометры сопротивления |Т-ЕМ24 42581-09 2 года 37810 Фирма "ЕРНУ-МЕ$$ GmbH", 01.01.2015 
платиновые Германия 
Термометры сопротивления МВТ мод. 153, 3260, 45778-10 1годи2 41461 Фирма "Danfoss A/S", Дания 01.08.2015 
платиновые 3270, 5116, 5250, года 
5252, 5260, 5310 
5410, 5722 
Термометры сопротивления М-ОК/К5 40535-09 2 года 35180 Фирма "ЕРНҮ-МЕ55 GmbH", 01.06.2014 
платиновые Германия 
Термометры сопротивления МУУ-СОІ, МУ-ЕО!, 44372-10 2 года 39824/1 Фирма "Rosemount [пс.", 01.04.2015 
платиновые УМ-ЕУК, МУ/-МОК(О) США 
Термометры сопротивления МУУ-СОІ, MW-FOI, 44372-10 2года 398242 Фирма "Emerson Process 01.04.2015 
платиновые УМ-ЕУК, МУ/-МОК(О) Management GmbH & Со. 
ОНС", Германия 
Термометры сопротивления МУУ-СОІ, МУ-ЕО!, 44372-10 2года 39824/3 Фирма "Emerson Process 01.04.2015 
платиновые УМ-ЕУК, МУ/-МОК(О) Management Аза Рас с Pte 
Ца.", Сингапур 
Термометры сопротивления МУУТ-ЗТ 42585-09 2 года 37814 Фирма "ЕРНҮ-МЕ$5 GmbH", 01.01.2015 
платиновые Германия 
Термометры сопротивления Отпідгаа мод. 42895-09 2 года 38102 Фирма "Endress+Hauser 01.01.2015 
платиновые Т5Т310, Т5Т434, бісевіһегт S.r.L.", Италия 
Т5Т602 
Термометры сопротивления Р1100/0 мод. 1015 42584-09 2года 37813 Фирма "Rossel-Messtechnik 01.01.2015 
платиновые GmbH", Германия 
Термометры сопротивления КВҒ2851В53 43281-09 2 года 38647 Фирма "Руготайоп, Іпс.", 01.01.2015 
платиновые США 
Термометры сопротивления КМ, КЕ 45800-10 2года 41466 Фирма "Үатагі Industries, 01.08.2015 
платиновые Limited", Япония 
Термометры сопротивления КМ, КЕ 45800-10 2года 41466/1 Фирма "Үатагі Singapore 01.08.2015 
платиновые Ре Па.", Сингапур 
Термометры сопротивления 5 38939-08 2года 33116 Фирма "КПЕСЕК ЗА", 01.11.2013 
платиновые Швейцария 
Термометры сопротивления ЅепѕуТетр Т5А101 39760-08 2 года 34281 Фирма "АВВ Automation 01.01.2014 
платиновые Products GmbH", Германия 
Термометры сопротивления SN70133-1PT100/B- 42582-09 2 года 37811 Фирма "ЕРНҮ-МЕ$5 GmbH", 01.01.2015 
платиновые 30х9-2/0,5-М Германия 
Термометры сопротивления Sonda Р1100 мод. 46072-11 2года 42078 Фирма "ТЕСЗУЗТЕМ 5.1. 25.01.2016 
платиновые Т25.0104 Италия 
Термометры сопротивления Т7411А1001, 37975-08 2 года 31866 Фирма "Honeywell GmbH", 01.07.2013 
платиновые Т7411А1019, Германия 
Т7413А1009, 
Т7413А1041, 
Т7413А1058, 
Т7414С1004 
Т7416А1014, 
Т7416С1002 
Т7425В1011, 
Т7425В1029 
Термометры сопротивления ТЕ101 44306-10 2 года 39788 Фирма "ZIEHL industrie- 01.04.2015 
платиновые elektronik GmbH + Со. КС", 
Германия 
Термометры сопротивления WTH мод. 26, 2боН 40767-09 2 года 35873 Фирма "КЕСКМАММ GmbH", 01.07.2014 
платиновые Германия 
Термометры сопротивления WTH, NWT 44778-10 2 года 40339 Фирма "Н.Неіп2 01.08.2015 
платиновые Меззулдег аепде GmbH", 
Германия 
Термометры сопротивления WTH, NWT 44778-10 2 года 40339/1 Фирма "Heinz Messtechnik 01.08.2015 
платиновые GmbH", Германия 
Термометры сопротивления \/\7Р, WZP2, WZPK, 43873-10 2 года 39192 Фирма "Shanghai Automation 01.04.2015 
платиновые WZPK2 Instrumentation Co. Ltd.", Kn- 
тай 
Термометры специальные СП-В 35579-12 2 года 47823 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 24.08.2017 


вибростойкие 
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реестра свид. ствия 
Термометры стеклянные АЗТМ мод. АСТМ 42590-09 2года 37819 Фирма "Ludwig Schneider 01.01.2015 
1C...3C, 5С...13С, GmbH 8 Co. KG", Германия 
15С...18С, 22С...25С, 
28C, 33C...37C, 39C, 
40C, 44С...47С, 54C, 
57C, 61C, 63C, 64C, 
72C, 73C, 88C...99C, 
113C, 114C, 
120С...124С, 127C, 
128C, 130C, 136C 
Термометры стеклянные ТС-7-М1 1198-12 Згода 45194 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 20.01.2017 
раина, г.Червонозаводское 
Термометры стеклянные ТИН "Стеклоприбор" 38484-08 3 года 32525 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.09.2013 
для испытаний нефтепро- раина, г.Червонозаводское 
дуктов 
Термометры стеклянные ТН1М, ТНЗ, ТН6М, 38872-08 3 года 33048 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.10.2013 
для испытаний нефтепро- ТНТМ раина, г.Червонозаводское 
дуктов 
Термометры стеклянные ТН8М "Стеклопри- 37950-08 3 года 31791 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.06.2013 
для испытаний нефтепро- бор" раина, г.Червонозаводское 
дуктов 
Термометры стеклянные ТСЖ 34097-09 3 roga 36043 ПФ OOO "Шатльгини К”", 01.09.2014 
жидкостнье Украина, г.Харьков 
Термометры стеклянные ТПК 29136-10 2 года 39456 ОАО "Стеклоприбор", Ук- 01.04.2015 
ртутные злектроконтактнье раина, г.Червонозаводское 
Термометры стекляннье HTh, ММТА 47946-11 З года 44081 Фирма "АЕК! ВО-ЕЦКО- 10.10.2016 
технические INDEX GmbH", Германия 
Термометры технические ТТЖ-М 12490-12 З года 45910 ПАО "Стеклоприбор", Ук- 26.03.2017 
жидкостнье раина, г.Червонозаводское 
Термометры цифровые Сһескіетір, Check- 23043-07 1год 28880 Фирма "HANNA Instruments 02.10.2017 
temp1, Checktemp4, Deutschland GmbH", Герма- 
Checktemp Dip, HI HNA 
145, HI 9043, HI 
935005, HI 935005N 
Термометры цифровые СТН 25195-08 2года 31870 Фирма "WIKA Alexander 01.07.2013 
Wiegand GmbH & Co. KG", 
Германия 
Термометры цифровые БіміТһегіпФ серии 17620-08 2года 31872 Фирма "WIKA Alexander 01.07.2013 
TR75 Wiegand GmbH & Co. KG", 
Германия 
Термометры цифровые НЕКМейс ОМЕСАС 41396-09 1 год 36376 Фирма "Honeywell ЕпгаҒ 01.10.2014 
Tanksystem ЗА", Швейцария 
Термометры цифровые Тавісіһегт серии 40053-08 1год 34604 Фирма "Іпёгароіпі Messtech- 01.01.2014 
Ргой пік GmbH", Германия 
Термометры цифровые Тезю 103, Тезю 104 47779-11 1год 43874 Фирма "Тевіо АС", Германия 03.10.2016 
Термометры цифровые Testo 105, Testo 106, 50955-12 1 год 47824 Фирма "Testo Instruments 24.08.2017 
Testo 108, Testo 905- Co. Ltd.", Китай 
T1, Testo 905-T2 
Термометры цифровые Testo 105, Testo 106, 38736-08 1год 32942 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.10.2013 
Testo 905-Т1, Testo 
905-T2 
Термометры цифровые Тевіо-174Т 47603-11 1год 43658 Фирма "Testo АС", Германия 06.09.2016 
Термометры цифровые 0711-1000 15595-12 1годи2 48425 Фирма "Атеѓек Denmark 12.10.2017 
прецизионные года А/5", Дания 
Термометры цифровые со Testo 110, Testo 112 38574-08 1год 32660 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.10.2013 
сменными зондами Тезю 720, 
Тевіо-Ех-Р% 720, 
Testo 735, Testo 922, 
Testo 925, Testo 926, 
Testo 950 
Термометры электронные ТР-5С 39798-08 2 года 34265 Фирма "ThermoProbe Іпс.", 01.01.2014 


цифровые 


США 
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Наименование СИ Обозначение 6 МПИ NS cepte Изготовитель Срок дй: 
реестра свид. ствия 
Термопреобразователи с МВТ мод. 3560, 45777-10 1годи2 41460 Фирма "Danfoss A/S", Дания 01.08.2015 
унифицированным выход- 5113, 5116, 5252, года 
ным сигналом 5410, 5560 
Термопреобразователи с ТЕР 40384-09 2года 35033 Фирма "Negele пдизшееек- 01.05.2014 
унифицированным выход- гопк & Со. КС", Германия 
ным сигналом 
Термопреобразователи с ТР 12 40385-09 2года 35034 Фирма "Непдеврасһ 8 Со. 01.05.2014 
унифицированным выход- КС", Германия 
ным сигналом 
Термопреобразователи с ТПУ 343, ТПУ 352 38473-08 2года 32514 Фирма "7РА Моуа Рака, 01.09.2013 
унифицированным выход- а.ѕ.", Чехия 
ным сигналом 
Термопреобразователи co- 405605Т 51417-12 2 года 48404 Фирма "electrotherm GmbH", 12.10.2017 
противления Германия 
Термопреобразователи со- САТ-Т 48496-11 2года 44777 Фирма "Espanola De Instru- 15.12.2016 
противления тег{асюп Primaria, S.A." 
(EIPSA), Испания 
Термопреобразователи co- СТ-КТ, мод. ТЕР, 46922-11 2 года 42789 Фирма "Еиготвиге $.р.А.", 06.06.2016 
противления СЕМ Италия 
Термопреобразователи со- Ерһу Мезз ЕМ 46520-11 2 года 42287 Фирма "ЕРНУ-МЕ$$ GmbH", 14.03.2016 
противления Германия 
Термопреобразователи со- Ерһу Мезз МУУТ 46536-11 Первич- 42311 Фирма "ЕРНУ-МЕ$$ GmbH", 17.03.2016 
противления ная по- Германия 
верка пе- 
ред мон- 
тажом 
Термопреобразователи co- Р1100, РІ500, Р:1000 33471-06 2 года 26232 Фирма "Репігопіс АВ", Шве- 21.11.2017 
противления серии 5и7 ция 
Термопреобразователи со- К 26822-07 2 года 29716 Фирма "Okazaki МапиТасіш- 01.12.2012 
противления ing Company", Япония 
Термопреобразователи co- КЕМК/РИОО 51306-12 2 года 48205 Фирма "КЕМК 21.09.2017 
противления АКПЕМСЕЗЕП ЗСНАЕТ", 
Германия 
Термопреобразователи co- КТ, мод. КТ-В, RT- 48399-11 1 год 44667 Фирма "Каеги! Pedersen 06.12.2016 
противления BUI, КТ-КЕС2, RT- a/s", Дания 
REG3, RT-RR1, RT- 
RTBC, RT-RST-M 
Термопреобразователи co- S 48495-11 2 года 44776 Фирма "THERMO-EST 15.12.2016 
противления $.А.$.", Франция 
Термопреобразователи co- 51ЗРА, $15МА, 48046-11 2года 44208 Фирма "Minco Products, пс”, 26.10.2016 
противления 518СА, 55ЗРА, США 
55ЗМА, $57РА, 
5853РО, S857PD, 
511016Рр 
Термопреобразователи co- ЅТТ1-РТ100 47146-11 4 года 43094 Фирма "AREVA МР GmbH", 05.07.2016 
противления Германия 
Термопреобразователи со- ТК, ТЕ 47279-11 2 года 43276 Фирма "WIKA Alexander 22.07.2016 
противления УМедапа ЗЕ & Со. КС", Гер- 
мания 
Термопреобразователи co- WEX926 51736-12 4 roga 48733 Фирма "Emerson Process 20.11.2017 
противления Management GmbH 8 Со. 
ОНС", Германия 
Термопреобразователи co- Т, мод. TS, ТТ, ТМ 47949-11 1год 44085 Компания "ЕМ electronic 10.10.2016 
противления GmbH", Германия 
Термопреобразователи со- ТСМ-0890 49905-12 Первич- 46491 ЗАО НПО "Термоприлад", 18.05.2017 
противления ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Термопреобразователи со- ТСМ-1290 50260-12 Первич- 47003 ЗАО НПО "Термоприлад", 25.06.2017 
противления ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
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Наименование СИ Обозначение Мат MAN NE cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Термопреобразователи со- ТСП-0690 49904-12 Первич- 46490 ЗАО НПО "Термоприлад", 18.05.2017 
противления ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
зксплуа- 
тацию 
Термопреобразователи со- ТСП-1199, ТСП- 49041-12 2 года 45480 НП ООО "Знергоприбор", 14.02.2017 
противления 1199Еха, ТСМ-1199, Беларусь, г.Минск 
ТСМ-1199Еха 
Термопреобразователи со- ТСП-1290 50259-12 Первич- 47002 ЗАО НПО "Термоприлад", 25.06.2017 
противления ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Термопреобразователи со- ТСП-1390 50258-12 Первич- 47001 ЗАО НПО "Термоприлад", 25.06.2017 
противления ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Термопреобразователи со- ТСП-1790 50257-12 Первич- 47000 ЗАО НПО "Термоприлад", 25.06.2017 
противления ная по- Украина, г.Львов 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Термопреобразователи со- ТСП-8040Р, ТСП- 49906-12 2 года 46492 ЗАО НПО "Термоприлад", 18.05.2017 
противления 8041Р, ТСП 8042Р, Украина, г.Львов 
ТСП 8043Р, ТСП- 
8044Р, ТСП-8045Р, 
ТСМ-8040Р, TCM- 
804ЗР, ТСМ-8045Р 
Термопреобразователи co- WX, MWX 46862-11 Поверка 42706 Фирма "Emerson Process 27.05.2016 
противления многозонные при вы- Management GmbH 8 Со. 
пуске ОНС", Германия 
Термопреобразователи со- 4.48, 4.91 35648-07 2 года 28922 Фирма "Dittmer GbR", Fep- 12.09.2017 
противления платиновье мания 
Термопреобразователи co- хх, 51x, 52x, 53x, 50429-12 2 roga 47240 Фирма "Daily Thermetrics 09.07.2017 
противления платиновые 54х, 56х Согрогайоп", США 
Термопреобразователи со- 65 22257-11 2года 42606 Фирма "Emerson Process 18.05.2016 
противления платиновые и 4 года Management GmbH 8 Со. 
ОНС", Германия 
Термопреобразователи co- 90 мод. 2020, 2030, 49521-12 2 года 46021 Фирма "JUMO GmbH 8 Со. 10.04.2017 
противления платиновые 2050, 2120, 2130, КС", Германия 
2210, 2230, 2240, 
2250, 2350, 2820 
Термопреобразователи co- АТ, A2, В, C1, D, 48902-12 2 ropa 45292 Фирма "ERCIAT", Франция 24.01.2017 
противления платиновые ОАМ, Е1 
Термопреобразователи со- А$724, 5306, 517694 51577-12 2 года 48544 Фирма "МІМСО ЗА", Фран- 22.10.2017 
противления платиновье ция 
Термопреобразователи co- 5100050РМ, 46921-11 2 года 42788 Фирма "Minco Products, пс”, 06.06.2016 
противления платиновые 5104061РМ США 
Термопреобразователи co- ЅепѕуТетр Т5А101 50031-12 2 года 46712 Фирма "АВВ Automation 01.06.2017 
противления платиновые и 4 года Products GmbH", Германия 
Термопреобразователи co- ТК, TST 49519-12 2 roga 46019 Фирма "Endress+Hauser 10.04.2017 
противления платиновые и 4 года Wetzer GmbH + Со. КС", 
Германия, Италия 
Термопреобразователи co- W-GYK 50404-12 2 года 47215 Фирма "КЕМК 09.07.2017 
противления платиновые АКПЕМСЕЗЕП ЗСНАЕТ 
GmbH", Германия 
Термопреобразователи co- WTh 47945-11 2 ropa 44080 Фирма "AFRISO-EURO- 10.10.2016 
противления платиновые INDEX GmbH", Германия 
Термопреобразователи co- WZP-231, WZP-280, 51317-12 2 года 48216 Фирма "Shanghai Automation 21.09.2017 


противления платиновые 


WZP2-82, У/2Р2-231, 
\М/7РК-236$ 


Instrumentation Со. Ltd.", Kn- 
тай 
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Наименование СИ Обозначение м MAN NE cepte Изготовитель рок дөйт 
реестра свид. ствия 
Термопреобразователи co- М/2Р-7312, WZP2- 50408-12 2 года 47219 Фирма "Shanghai Ғапдхіп 09.07.2017 
противления платиновые 7312, WZPR-1512B, Industry Co., Ша.", Китай 
У/2РК2-1512В, 
\\/7РК2-436$ 
Термопреобразователи co- ҮУ/2Р-82, WZP-231, 51316-12 2года 48215 Фирма "ANHUI ТІАМКАМС 21.09.2017 
противления платиновые \\7Р?2-82, WZPK-280 (GROUP) SHARES СО. Па", 
Китай 
Термопреобразователи со- ТСПА 32089-06 4 года 2441712 СООО "АРВАС", Беларусь, 01.07.2016 
противления платиновые г.Минск 
Термопреобразователи со- ТСП-Н 38959-12 2 года 47829 ООО "ИНТЭП", Беларусь, 24.08.2017 
противления платиновые и4 года г.Новополоцк 
Термопреобразователи co- 406605Т 51418-12 2 года 48405 Фирма "electrotherm GmbH", 12.10.2017 
противления с унифициро- Германия 
ванным выходным сигналом 
Термостаты 9112В 40414-09 2года 35038 Фирма "Нике Согрогайоп, 01.05.2014 
Hart Scientific Division", США 
Термостаты для реперных 9260 44373-10 2 ropa 39825 Фирма "Fluke Corporation, 01.04.2015 
точек Hart Scientific Division", США 
Термостаты жидкостнье 6000 40226-08 2 года 34811 Фирма "Нике Согрогайоп, 01.01.2014 
Hart Scientific Division", США 
Термостаты жидкостные 7000 40415-09 2 года 35039 Фирма "Нике Согрогайоп, 01.05.2014 
Hart Scientific Division", США 
Термостаты жидкостные СТВ 28076-08 2года 31871 Фирма "WIKA Alexander 01.07.2013 
Wiegand GmbH & Co. KG", 
Германия 
Термостаты низкотемпера- Криостат 23838-08 2года 32009 ЗАО "Белорусский межву- 01.07.2013 
турные зовский центр" (ЗАО "БМЦ"), 
Беларусь, г.Минск 
Устройства ввода/вывода 1.5.1 , IS рас 22560-04 1 год; 17568 Фирма "R.Stahl Зспайдегае 01.12.2014 
измерительные дистанци- с 2009 г. - GmbH", Германия 
оннье 2 года 
Устройства для распреде- Боргіто Ш 45957-10 10 лет 41868 Фирма "ISTA International 01.08.2015 
ления тепловой знергии GmbH", Германия, (торговая 
марка "ISTA, ISTA-RUS") 
Устройства для распреде- INDIV 24877-08 10 лет 34210 Фирма "Danfoss Comfort 01.01.2014 
ления тепловой знергии Controls", Дания 
злектроннье 
Устройства измерительные ЦП8512 32285-12 4 года 46901 ООО "Многопрофильное 20.06.2017 
НПП "Электроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 
Устройства контроля темпе- 46923-11 2 года 42790 Компания "MULMIX РАССО 06.06.2016 
ратуры зерна SRL", Италия 
Устройства термостати- ПОС 25757-10 1год 41146 ЗАО "Белорусский межву- 01.08.2015 
рующие измерительные зовский центр" (ЗАО "БМЦ"), 
Беларусь, г.Минск 
27.33 Измерения времени и частоты 
27.33.01 Методы и средства воспроизведения и хранения времени и частоты 
Наименование СИ Обозначение ое MAN Ne серти Изготовитель сракдей- 
реестра свид. ствия 
Аппаратура частотно- "Thunderbolt Е" 49464-12 1 год 45976 Фирма "Trimble Navigation 04.04.2017 


временной синхронизации 
по сигналам навигационньх 
космических аппаратов кос- 
мической навигационной 
системы GPS 


Disciplined Clock 
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Ltd.", США 
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27.33.02 Измерения интервалов времени 
Наименование СИ Обозначение Nenog- MAN Ne cepts Изготовитель рок дви 
реестра свид. ствия 
Измерители временных NH- В-471 36434-07 1 год 29922 УП "Унитехпром БГУ", Бе- 01.01.2013 
тервалов ларусь, г.Минск 
Измерители частоты и дли- РТЕ-30-СН 44394-10 2 года 39849 Фирма "ЕшгозМС $.А.", Nc- 01.04.2015 
тельности импульсов пания 
Калибраторы времени от- ЕК5-2 32500-12 1 год 45421 Фирма "Sonel $.А.", Польша 08.02.2017 
ключения УЗО 
Приборы для измерения пе- МІВЕМ-Т, МІВЕМ- 22163-08 1год 33917 Фирма "Haffmans В.№.", Hn- 01.01.2014 
ностойкости пива ТРН дерланды 
Рефлектометры ке 2000 и IRG 3000 38393-08 2 года 32419 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2013 
Messtechnik GmbH", Австрия 
Секундомеры электронные Интеграл С-01 44154-10 1 год 39584 РУП "Завод Злектроника", 01.04.2015 
Беларусь, г.Минск 
27.33.03 Измерения частоты сигналов 
Наименование СИ Обозначение МАС MAN Ne cepT:/ Изготовитель срокдви 
реестра свид. ствия 
Анализаторы Е1/0аќасот ХС2330 46808-11 2 года 42653 Фирма "Shenzhen Хадиапа 18.05.2016 
ХР Co., Ltd.", Китай 
Преобразователи измери- ЦД9258 44143-10 4 года 39515 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.04.2015 
тельные цифровые частоты русь, г.Витебск 
переменного тока 
Преобразователи измери- Е858 9505-10 1год 39778 ОАО "Витебский завод 01.04.2015 
тельные частоты перемен- электроизмерительных при- 
ного тока боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Преобразователи измери- Е858ЭС 24219-03 1год;с 13981 ООО "Энерго-Союз", Бела- 01.07.2013 
тельные частоты перемен- 2008г.-4 русь, г.Витебск 
ного тока года 
Преобразователи измери- EMBSIN 241 Е, 31084-12 5лет 45205 Фирма "МВ5 АС", Германия 20.01.2017 
тельные частоты перемен- ЕМВСБІМ 241 ЕМ 
ного тока и разности частот (преобразователи 
переменного тока частоты) и ЕМВЗ!М 
241 ЕО (преобразо- 
ватели разности 
частот) 
Преобразователи измери- K 22148-08 3 roga 34620 Фирма "Pepperl + Fuchs 01.01.2014 
тельные частоты с гальва- GmbH", Германия 
нической развязкой (барье- 
ры искрозашиты) 
Преобразователи измери- K 22148-08 3 roga 34620/1 Фирма "Pepperl + Fuchs Pte, 01.01.2014 
тельные частоты с гальва- Ца.", Сингапур 
нической развязкой (барье- 
ры искрозашиты) 
Преобразователи частоты 5478-0001 49230-12 2 года 45713 Фирма "Eurotherm Ltd.", Be- 12.03.2017 
измерительные ликобритания 
Системы защиты от превы- 2ЕТ3000 48936-12 1год 45339 Фирма "Jaquet АС", Швей- 24.01.2017 
шения скорости врашения цария 
Системы измерений дли- СИДС Еввепіга 40587-09 2года 35305 Фирма "Уоса!Тес Соттипі- 01.06.2014 
тельности соединений cations Па.", Израиль 
Стандарты частоты руби- ҒЕ-5650А, ҒЕ-5680А 31112-12 1 год 48685 Фирма "ЕЕ! Communications, 08.11.2017 
диевые Inc.", США 
Стандарты частоты руби- GPS-12R, GPS- 43830-10 1 год 39152 Фирма "Pendulum Instru- 01.04.2015 
диевье 12КС, СР$-12В В ments АВ", Швеция 
Тестеры с модулем МТ5-8000 (тестеры); 46670-11 1 год 42466 Фирма "0080 Deutschland 15.04.2016 
40С (модуль) GmbH", Германия 
Частотомеры 53210А, 53220А, 51077-12 1 год 47973 Фирма "Agilent 11.09.2017 
53230А Technologies", Малайзия 
Частотомеры ЕВЕ, ERFL 50980-12 Згода 47854 Фирма "КЕМАГСО s.r.l.", 24.08.2017 
Италия 
Частотомеры FQ 24696-08 2 roga 31407 Фирма A/S "DEIF", Дания 01.06.2013 
Частотомеры НС, НМ, НЕС, 2НС, 26705-04 1 год 17339 Фирма "Сігсиќог Grup", Ис- 01.01.2014 


2НЕС 


пания 


493 


27.33.03 


Наименование СИ Обозначение 5 MAN NS Cept: Изготовитель Срок дй: 
реестра свид. ствия 
Частотомеры В89/1 20536-00 2 года 9108/2 ОАО "Витебский завод 01.08.2015 
электроизмерительных при- 
боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Частотомеры 38036, Э8036/1 20537-00 2 года 9109/2 ОАО "Витебский завод 01.08.2015 
электроизмерительных при- 
боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Частотомеры аналоговые DFZ 37554-08 1 год 31217 Фирма "Excelsiorwerk Rudolf 01.05.2013 
Kiesewetter Messtechnik und 
Anlagenausrustungshandelsg 
esellschaft mbH", Германия 
Частотомеры аналоговье Сготрюп Е244-410 50222-12 1год 46940 Фирма "Tyco Electronics UK 20.06.2017 
двушкальнье Ца.", Великобритания 
Частотомеры универсаль- смт-90, СМТ-90ХЕ, 41567-09 1 год 36543 Фирма "Pendulum Instru- 01.11.2014 
ные СМТ-91, СМТ-91К, ments АВ", Швеция 
СМТ-92 с опциями: 
10, 13, 14, 14B, 27G, 
406 
Частотомеры универсаль- СЕС-8131Н, GFC- 19818-00 1год 8192 Фирма "Good Will Instrument 13.08.2017 
нье 8270Н, СЕС-8010Н Co., Ltd.", Тайвань 
Частотомеры универсаль- НМ8123 50578-12 1год 47382 Фирма "Rohde & Schwarz 20.07.2017 
нье GmbH 8 Со. КС", Германия 
Частотомеры универсаль- Tektronix ЕСАЗО00, 51532-12 1 год 48501 Фирма "Altaria Services Sp. Z 22.10.2017 
нье ЕСАЗ003, ЕСАЗО20, О.О", Польша 
ЕСАЗ100, ЕСАЗ103, 
ЕСАЗ120, МСАЗ027, 
МСАЗ040 
Частотомеры электронно- 53131A, 53132A, 26211-03 1 год 16629/1 Фирма "Agilent 01.10.2014 
счетные 53181А Technologies", Малайзия 
Частотомеры электронно- 53150А, 53151А, 26949-10 1 год 39496 Фирма "Agilent Technologies 01.04.2015 
счетные 53152А Іпс.", США 
Частотомеры электронно- Ч3-63/1 9084-90 1год 14961 ОАО "Меридиан" 01.04.2015 
счетные им.С.П.Королева, Украина, 
г.Киев 
Частотомеры электронно- Ч3-81 27323-04 1год 18198 ОАО "Минский научно- 01.08.2015 
счетные исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Частотомеры электронно- Ч3-84 26596-04 1 год 17299 ОАО "Минский научно- 01.08.2015 
счетные исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Частотомеры электронно- Ч3-87 41186-09 1год 36054 ОАО "Минский приборо- 01.09.2014 
счетные строительный завод", Бела- 
русь, г.Минск 
Частотомеры электронно- Ч3-88 41190-09 1год 36058 ОАО "Минский приборо- 01.09.2014 
счетные строительный завод", Бела- 
русь, г.Минск 
Частотомеры электронные UA Ч3-63/3 46916-11 1год 42771 ОАО "Меридиан" 01.06.2016 
цифровые им.С.П.Королева, Украина, 
г.Киев 
Частотомеры электронные UA Ч3-79М 37632-08 1 год 31382 ОАО "Меридиан" 01.06.2013 
цифровые им.С.П.Королева, Украина, 
г.Киев 
27.33.04 Измерения параметров телефонной связи, в том числе сотовой 
Наименование СИ Обозначение ТЕПЕ MAN Ne сорти Изготовитель Cpox peň- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы абонентских Dynatel™ 965АМ$ 46826-11 2 года 42660 Фирма "ЗМ Сотрапу", США 18.05.2016 
линий 
Анализаторы телефонных ELA 10 35238-12 2 года 48795 Кооператив техники связи 21.11.2017 


каналов 
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"Elektronika", Венгрия 


27.33.04 


Наименование СИ Обозначение МЕТО МПИ Ne барту Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы цифровых ЕГО 2+, ЕГО 30 35236-12 2года 48796 Кооператив техники связи 21.11.2017 
абонентских линий "Elektronika", Венгрия 
Анализаторы цифровых nn- EDCT 2A 35237-12 2 года 48798 Кооператив техники связи 21.11.2017 
ний "Elektronika", Венгрия 
Комплексы измерительные TEMS Investigation 40745-09 1 год 35476 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 01.07.2014 
для сетей подвижной ра- ция 
диотелефонной связи 
Системы измерений дли- CSoftX3000 48938-12 2 года 45342 Фирма "Huawei Technologies 24.01.2017 
тельности соединений Co., Ltd.", Китай 
Системы измерений gnn- МЗо#Х3000 48794-11 2 года 45140 Фирма "Huawei Technologies 29.12.2016 
тельности соединений Co., ПЯ.", Китай 
Системы измерений дли- $13000 ІМ5 50055-12 2 года 46736 Фирма "Iskratel, 01.06.2017 
тельности соединений Telekomunikacijski sistemi 
а.о.о., Kranj", Словения 
Системы измерений gnn- 0-5Ү5 SoftX3000 51075-12 2года 47971 Фирма "Huawei Technologies 11.09.2017 
тельности соединений Co., Ltd.", Китай 
Системы измерений gnn- СИДС 1000512 44564-10 2года 40005 Фирма "Alcatel-Lucent 01.08.2015 
тельности соединений Shanghai Ве! Co., Ltd.", Kn- 
тай 
Системы измерений дли- СИДС 5060 ІС5 48895-12 2года 45285 Фирма "Alcatel-Lucent Inter- 24.01.2017 
тельности соединений national", Франция 
Системы измерений дли- СИДС 5Е55 у16.1 42859-09 2года 38091 Фирма "Alcatel-Lucent Ве! 01.01.2015 
тельности соединений М.М." Бельгия 
Системы измерений дли- СИДС ААСМ 52070-12 2года 49111 Фирма "Avaya Іпс.", США 14.12.2017 
тельности соединений 
Системы измерений дли- СИДС Acme Packet 45418-10 2 года 41064 Фирма "Acme Packet Іпс.", 01.08.2015 
тельности соединений США 
Системы измерений дли- СИДС Сіграск 40588-09 2 года 35306 Фирма "Thomson Telecom", 01.06.2014 
тельности соединений Франция 
Системы измерений дли- СИДС Свсо 36070-07 2 года 29488 Фирма "Cisco Systems пс", 01.11.2012 
тельности соединений РС\/\/2200 США 
Системы измерений дли- СИДС С52000 36071-07 2 года 29489 Фирма "Nortel Networks (УК) 01.11.2012 
тельности соединений Limited", Великобритания 
Системы измерений дли- СИДС С5С3300 46366-11 2 года 42130 Фирма "Huawei Technologies 14.02.2016 
тельности соединений Co., ПЯ.", Китай 
Системы измерений дли- СИДС М14 МӘСІ, 40007-08 2 года 34486 Фирма "Nokia Siemens Net- 01.01.2014 
тельности соединений М55 works Оу", Финляндия 
Системы измерений дли- СИДС Meridian- 47187-11 2 года 43147 Фирма "Avaya Іпс.", США 11.07.2016 
тельности соединений 1/С51000 
Системы измерений дли- СИДС М$С 23785-08 2года 32953 Фирма "Nokia Siemens Net- 01.10.2013 
тельности соединений 0900/1800 works GmbH & Со. КС", 
Германия 
Системы измерений дли- СИДС М$С 48934-12 2 года 45337 Фирма "Nokia Siemens Net- 24.01.2017 
тельности соединений М16 мзм works Оу", Финляндия 
Системы измерений дли- СИДС MSC 48587-11 2года 45022 Фирма "Nokia Siemens Net- 21.12.2016 
тельности соединений 5К14(С56) МЗМ works Оу", Финляндия 
Системы измерений дли- СИДС MSS R6 стан- 47382-11 2 года 43404 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 04.08.2016 
тельности соединений дартов UMTS, GSM yna 
900/1800 
Системы измерений gnn- СИДС М$$ стандар- 37691-08 2 года 31500 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 01.06.2013 
тельности соединений тов UMTS, GSM yna 
900/1800 
Системы измерений gnn- СИДС М$$_м5 стан- 45524-10 2 года 41084 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 01.08.2015 
тельности соединений дартов UMTS, GSM yna 
900/1800 
Системы измерений gnn- СИДС МТА5 52245-12 2года 49327 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 26.12.2017 
тельности соединений ция 
Системы измерений дли- СИДС МХ-ОМЕ 36019-07 2года 29416 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 01.11.2012 
тельности соединений ция 
Системы измерений дли- СИДС $12000 41922-09 2 года 36993 Фирма "Iskratel, 01.12.2014 
тельности соединений у5 8513000 УЗ Telekomunikacijski sistemi 
а.о.о., Kranj", Словения 
Системы измерений дли- СИДС SURPASS МЕ 47902-11 2 года 44034 Фирма "Nokia Siemens Net- 03.10.2016 
тельности соединений 9200-53, 55 works Оу", Финляндия 
Системы измерений дли- СИДС Т55 37326-08 2года 31130 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 01.04.2013 


тельности соединений 
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Наименование СИ Обозначение 5. МПИ NS cepte Изготовитель Срок дй 
реестра свид. ствия 

Системы измерений дли- СИДС UGC3200 46367-11 2года 42131 Фирма "Huawei Technologies 14.02.2016 
тельности соединений Co., Ltd.", Китай 
Системы измерений дли- СИДС АТСЭ ФМ 37188-08 1 год 30806 ОАО "СВЯЗЬИНВЕСТ", Бе- 01.04.2013 
тельности соединений ларусь, г.Минск 
Системы измерений дли- СИДС ДС-АПУС 50879-12 1год 47740 Фирма "Tesla Karlin а.ѕ.", 17.08.2017 
тельности соединений Чехия 
Системы измерений дли- СИДС системы АХЕ 36018-07 2года 29415 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 01.11.2012 
тельности соединений (АХЕ10, АХЕ810) ция 
Системы измерений коли- GGSN9811 46998-11 2 года 42895 Фирма "Huawei Technologies 15.06.2016 
чества информации Co., Ца.", Китай 
Системы измерений коли- МЕ40Е 46999-11 2года 42896 Фирма "Huawei Technologies 15.06.2016 
чества информации Co., Ца.", Китай 
Системы измерений коли- РО$М№ 9660 48939-12 2 года 45343 Фирма "Huawei Technologies 24.01.2017 
чества информации Co., Ца.", Китай 
Системы измерений коли- зсе 51074-12 2 года 47970 Фирма "Huawei Technologies 11.09.2017 
чества информации Co., Ца.", Китай 
Системы измерений коли- SGSN9810 47000-11 2 года 42897 Фирма "Huawei Technologies 15.06.2016 
чества информации Co., Ша.", Китай 
Системы измерений коли- 06У/9811 52210-12 2года 49286 Фирма "Huawei Technologies 26.12.2017 
чества информации Co., Ца.", Китай 
Системы измерений коли- 05М9810 52209-12 2года 49285 Фирма "Huawei Technologies 26.12.2017 
чества информации Co., Ца.", Китай 
Системы измерений пере- СИПД Cisco серий 42579-09 2года 37704 Фирма "Cisco Systems пс", 01.01.2015 
дачи данных ESR США 

10000/7200/7300/760 

0/ 12000/А5К 

1000/3800/Саїаіуѕї 

6500/5егмісе Control 

Епдіпе 
Системы измерений пере- СИПД Нех! 51594-12 2года 48571 Фирма "Nokia Siemens Net- 29.10.2017 
gayn данньх NG2_NSN works Oy", Финляндия 
Системы измерений nepe- СИПД GPRS 50166-12 2года 46853 Фирма "Cisco Systems пс", 18.06.2017 
дачи данных А5К5000 США 
Системы измерений пере- СИПД GPRS NSN 40008-08 2 roga 34487 Фирма "Nokia Siemens Net- 01.01.2014 
gayn данньх works Oy", Финляндия 
Системы измерений nepe- СИПД СРКВ К2010, 48238-11 2года 44454 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 22.11.2016 
дачи данных 2011 ция 
Системы измерений пере- СИПД GPRS Кеі.7 45525-10 2года 41085 Фирма "Nokia Siemens Net- 01.08.2015 
gayn данньх NSN works Oy", Финляндия 
Системы измерений nepe- СИПД Juniper-E/ERX 41853-09 2 года 36883 Фирма "Juniper Networks 01.12.2014 
дачи данньх Іпс.", США 
Системы измерений пере- СИПД Juniper- 41854-09 2года 36884 Фирма "Juniper Networks 01.12.2014 
gayn данньх M/MX/T Inc.", США 
Системы измерений nepe- СИПД МОМ 52244-12 2года 49326 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 26.12.2017 
дачи данных ция 
Системы измерений пере- СИПД МЕ-60, МА-52 39174-08 2года 33574 Фирма "Huawei Technologies 01.12.2013 
дачи данных Co., Па." Китай 
Системы измерений пере- СИПД ЗтапЕдде 44384-10 2года 39882 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 01.04.2015 
дачи данных 100/400/600/800/120 ция 

0 
Системы измерений пере- GPRS бізгепі 47142-11 2года 43091 Фирма "Starent Networks 05.07.2016 
дачи данных СИПД ПС", США 
Системы измерений пере- 7750 ЗК 46165-10 2 года 41707 Фирма "Alcatel-Lucent Aus- 01.08.2015 
дачи данных СИПД сервис- Ша АС", Австрия 
ного маршрутизатора 
Системы измерения дли- СИДС А5020/А5060 39357-08 2 года 33663 Фирма "Alcatel-Lucent Ве! 01.01.2014 
тельности соединений М.М.", Бельгия 
Системы измерения дли- СИДС А5020/А5060 39357-08 2года 336634 Фирма "Alcatel-Lucent 01.01.2014 
тельности соединений Deutschland АС", Германия 
Системы измерения дли- СИДС НМ М5С 37859-08 2года 31676 Фирма "Huawei Technologies 01.06.2013 
тельности соединений UMTS, СОМА Co., На." Китай 
Системы измерения дли- СИДС М13 М55 38008-08 2года 31864 Фирма "Nokia Siemens Net- 01.07.2013 
тельности соединений works Оу", Финляндия 
Системы измерения дли- СИДС МӘС АХЕ 37692-08 2года 31501 Фирма "Ericsson АВ", Шве- 01.06.2013 
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Наименование СИ Обозначение Гарос. МПИ NS Cept Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Системы измерения дли- СИДС МЕАХ2000 38451-08 2 года 32478 Фирма "МЕС Corporation", 01.09.2013 
тельности соединений IPS, МЕАХ2400 IPX Япония 
Системы измерения дли- СИДС ТЕММЕТ 38449-08 2 года 32476 Фирма "SITRONICS Telecom 01.09.2013 
тельности соединений Solutions, CZ", Чехия 
Системы тестирования IXIA 400T 43964-10 2 roga 39413 Фирма "IXIA", CWA 01.04.2015 
Тестеры абонентских линий Н5Т-3000, HST- 32681-12 2года 45988 Фирма "0080 Deutschland 04.04.2017 
3000С GmbH", Германия 
Тестеры телефонных аппа- ЕТТ10 17206-09 2года 36077 Кооператив техники связи 01.09.2014 
ратов и АТС "Elektronika", Венгрия 
27.34 Измерения электрических и магнитных величин 
27.34.01 Измерения энергетических параметров 
27.34.01.01 Измерения силы тока, количества злектричества и зарядов 
Наименование СИ Обозначение Грас, MAN Ср Изготовитель Срок деи: 
реестра свид. ствия 
Амперметры РА1941, РА19БІ 43540-09 4 года 38800 Фирма "Jiangsu Sfere Electric 01.01.2015 
Co., Ltd.", Китай 
Амперметры аналоговые АМТ 48361-11 1год 44623 Фирма "АВВ 5.р.А. - АВВ 06.12.2016 
SACE Division", Италия 
Амперметры аналоговые BI, BIDE 37549-08 1 год 31212 Фирма "Excelsiorwerk Rudolf 01.05.2013 
Kiesewetter Messtechnik und 
Anlagenausrustungshandelsg 
esellschaft mbH", Германия 
Амперметры аналоговье IQ, са, СІ, ОВ, ЮВ 28560-09 1 год 38087 Фирма "Cewe Instrument 01.01.2015 
АВ", Швеция 
Амперметры и вольтметры Э8030-М1 19925-00 2года 21479/1 ОАО "Витебский завод 01.08.2015 
электроизмерительных при- 
боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Амперметры и вольтметры 98032-М1 19926-00 2года 21478/1 ОАО "Витебский завод 01.08.2015 
электроизмерительных при- 
боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Амперметры и вольтметры DE и DG 37552-08 1 год 31215 Фирма "Excelsiorwerk Rudolf 01.05.2013 
аналоговые Kiesewetter Messtechnik und 
Anlagenausrustungshandelsg 
esellschaft mbH", Германия 
Амперметры и вольтметры DS 37551-08 1 год 31214 Фирма "Excelsiorwerk Rudolf 01.05.2013 
аналоговые Kiesewetter Messtechnik und 
Anlagenausrustungshandelsg 
esellschaft mbH", Германия 
Амперметры и миллиам- ЕС, Е2С, ЕМ, МС, 26710-04 1год 17344 Фирма "Сігсиќог Grup", Ис- 01.01.2014 
перметры переменного тока ЕМС, СЕС пания 
Амперметры и миллиам- ВС, 2С, ВМ, СВС 26708-04 1год 17342 Фирма "Сігсиќог Grup", Ис- 01.01.2014 
перметры постоянного тока пания 
Амперметры переменного ЦА8500 37459-08 1 год 31150 ООО "Многопрофильное 01.05.2013 
тока НПП "Электроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 
Амперметры шитовые ЕА17, ЕА19 41119-09 2года 35916 Фирма "LUMEL 5.А.", Mons- 01.09.2014 
ша 
Амперметры щитовые aHa- АМР 49736-12 5 лет 46347 Фирма "Schneider Electric 05.05.2017 
логовые со сменными шка- Industries SAS", Франция 
namn 
Амперметры шитовые циф- AMP DIGITAL 49737-12 5 лет 46348 Фирма "Schneider Electric 05.05.2017 
ровые Industries SAS", Франция 
Амперметры, вольтметры ERI, ЕКС, ERIL, 50627-12 3 roga 47432 Фирма "REVALCO s.r.l.", 23.07.2017 
ERCL Италия 
Амперметры, вольтметры М47 38505-08 2года 32556 Фирма "Квезип Electrical In- 01.09.2013 


dustry (Kunshan) Co., Ltd.", 
Китай 
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Наименование СИ Обозначение 6. MAN NE Cepte Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Амперметры, вольтметры 347 39231-11 2 года 42716 Фирма "Zhejiang Dixsen 27.05.2016 
Electrical Co., Ltd.", Китай 
Амперметры, вольтметры ЕО 24697-08 2 года 31408 Фирма A/S "DEIF", Дания 01.06.2013 
переменного тока 
Амперметры, вольтметры DQ 28144-04 2 roga 19206 Фирма A/S "DEIF", Дания 01.01.2015 
постоянного тока 
Амперметры, вольтметры А48, А72, А96, Е48, 45805-10 2 года 41441 Фирма "ЕКЕК в.г.І." Италия 01.08.2015 
шитовые Е72, Е96 
Амперметры, вольтметры А48, А72, А96, А48П, 41259-09 2года 36108 Фирма "Yueqing Specialized 01.09.2014 
шитовые А72П, А96П, В48П, Current Transformer Co., 
B720, В96П Ltd.", Китай 
Амперметры, вольтметры МАК, МАР, МВК, 49873-12 2 года 46471 ПАО "Уманский завод "Ме- 11.05.2017 
щитовье МВР, ЗА, ЭВ гомметр", Украина, г.Умань 
Амперметры, вольтметры, A, В, ВТ 48995-12 2 года 45415 Фирма "Yueqing Specialized 08.02.2017 
ваттметры, варметры щито- Current Transformer Co., 
вье Ца.", Китай 
Анализаторы трансформа- СТ Апаугег 40316-08 1год 35068 Фирма "ОМСКОМ electron- 01.01.2014 
торов тока ics GmbH", Австрия 
Измерители LCR мод. 4285A 40675-09 1 год 35406 Фирма "Agilent 01.07.2014 
Technologies", Малайзия 
Измерители LCR мод. Е4980А 40676-09 1 год 35407 Фирма "Agilent 01.07.2014 
Technologies", Малайзия 
Измерители Э8031-М1 19927-00 2 года 21480/1 ОАО "Витебский завод 01.08.2015 
электроизмерительных при- 
боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Измерители LCR 4284А 37629-08 1 год 31380 Фирма "Agilent 01.06.2013 
Technologies", Малайзия 
Измерители коэффициента ТТК 2795 36298-07 2 года 29762 Фирма "НаеѓеІу Test АС", 01.12.2012 
трансформации Швейцария 
Измерители коэффициентов ТТК 45237-10 2 года 40864 Фирма "Megger Ша.", Benn- 01.08.2015 
трансформации кобритания 
Измерители многофункцио- 6010A, 6011A, KEW 28190-10 1 год 39630 Фирма "Куойзи Electrical In- 01.04.2015 
нальные 6016, 6020, 6030 struments Works, Ца.", Ano- 
ния 
Измерители напряжений Р-2 40152-08 1год 34789 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.01.2014 
Измерители параметров EGIL 47774-11 1год 43869 Фирма "Megger Sweden АВ", 16.09.2016 
выключателей Швеция 
Измерители параметров РМЕ-500-ТК 42739-09 2года 37847 Фирма "ЕшгозМС $.А.", Nc- 01.01.2015 
высоковольтных выключа- пания 
телей 
Измерители параметров Нике 787 52020-12 1год 49058 Фирма "Нике Согрогайоп", 07.12.2017 
процессов США 
Измерители параметров Fluke 789 51190-12 1год 48099 Фирма "Нике Corporation", 13.09.2017 
процессов США 
Измерители параметров СТЕК-91, МСТ1600 44145-10 2года 39518 Фирма "Megger Ltd.", Benn- 01.04.2015 
трансформаторов и МСТ1605 кобритания 
Измерители параметров це- ЦК0220 31989-11 1 год 44710 ПАО "Уманский завод "Ме- 12.12.2016 
пи фаза-ноль гомметр", Украина, г.Умань 
Измерители параметров UPM и UPT 51558-12 2 roga 48524 Фирма "Algodue Elettronica 22.10.2017 
злектрической знергии 5.г.1.", Италия 
Измерители тока короткого Щ41160 9444-84 1 год 6211 ОАО "Уманский завод "Ме- 01.06.2014 
замыкания цифровые гомметр", Украина, г.Умань 
Измерители цифровые 4105А, 4120А, 28001-10 1год 39349 Фирма "Куотви Electrical In- 01.04.2015 
4116А, 4118А, 5406А struments Works, Ца.", Ano- 
ния 
Источники питания СРО-73303$, GPD- 46953-11 1 год 42845 Фирма "Good Will Instrument 09.06.2016 
73303D Co., Ltd.", Тайвань 
Источники питания постоян- Agilent 6611C, 39237-08 1 год 33529 Фирма "Agilent 01.12.2013 
ного тока 6612С, 6613С, Technologies", Малайзия 
6614С 
Источники питания постоян- B&K PRECISION ce- 47106-11 1год 43066 Компания "B&K Precision 05.07.2016 
ного тока рии 16ХХ Согрогайоп", США 
Источники питания постоян- B&K PRECISION ce- 47107-11 1 год 43067 Компания "B&K Precision 05.07.2016 
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Источники питания постоян- B&K PRECISION ce- 46937-11 1 год 42829 Компания "B&K Precision 09.06.2016 
ного тока рии 17ХХ мод. Согрогайоп", США 
1710А, 171ЛА, 
1730A, 1740В, 
1744А, 1746В 
Источники питания постоян- B&K PRECISION ce- 46936-11 1 год 42828 Компания "B&K Precision 09.06.2016 
ного тока pnn 17XX мод. Corporation", США 
1715A, 1735A, 
1743B, 1745A, 
1760A, 1761, 1762, 
1770, 1785B, 1786B, 
1787B, 1788, 1790, 
1791, 1794, 1795, 
1796 
Источники питания постоян- B&K PRECISION ce- 47108-11 1 год 43068 Компания "B&K Precision 05.07.2016 
ного тока рии 91ХХ Согрогайоп", США 
Источники питания постоян- Р5Р-603, РЗР-405, 25347-11 1год 42446 Фирма "Good Will Instrument 15.04.2016 
ного тока РЗР-2010 Co., ПЯ.", Тайвань 
Калибраторы процессов Fluke 724, Нике 725, 52221-12 1 год 49298 Фирма "Нике Согрогайоп", 26.12.2017 
многофункциональные Нике 726 США 
Калибраторы тока тАса!-К 16526-08 1 год 30371 Фирма "Атеїек Denmark 01.02.2013 
А/5", Дания 
Калибраторы тока UPS-II и ОРЗ-Ш 18089-03 1 год 16128/1 Фирма "СЕ Infrastructure 01.06.2014 
Sensing", Великобритания 
Калибраторы универсаль- Мекапи Са! 41505-09 1год 36527 Фирма "СМС-1 Gossen- 01.10.2014 
ные Мекамай GmbH", Германия 
Клещи для измерений со- Fluke 1630 51687-12 1 год 48665 Фирма "Нике Согрогайоп", 08.11.2017 
противления заземления США 
Клещи измерительньее пе- В, Міпіріпсе, ММ, Y 34758-07 2года 27762 Фирма "Спаимт-Агпоих", 09.07.2017 
ременного тока Франция 
Клеши измерительные пе- С 20274-07 2 года 27764 Фирма "Спацмп-Атоих", 09.07.2017 
ременного тока Франция 
Клещи измерительньее пе- D 34759-07 2 ropa 27763 Фирма "Chauvin-Arnoux", 09.07.2017 
ременного тока Франция 
Клещи измерительньее по- К, E n PAC 33708-07 2 ropa 26496 Фирма "Chauvin-Arnoux", 09.07.2017 
стоянного и переменного Франция 
тока 
Клещи токовые АСМ 50590-12 1 год 47395 Фирма "Shenzhen Everbest 20.07.2017 
Machinery Industry Co., Ltd.", 
Китай 
Клещи токовье АТА-2500, АТА-2502, 42736-09 1 год 37844 Фирма "Lutron Electronic En- 01.01.2015 
ATK-2025, ATK-2102, terprise Со. Ltd.", Тайвань 
ATK-2103, ATK-2105, 
ATK-2208 
Клещи токовые АТК-2250, АТК-2109 37628-08 1 год 31379 Фирма "ТЕЗ Electrical Elec- 01.06.2013 
tronic Согр.", Тайвань 
Клещи токовые многофунк- АТА-2515, АТА-2504 43841-10 1 год 39164 Фирма "ТЕЗ Electrical Elec- 01.04.2015 
циональные АТК-1001, АТК-2001, tronic Согр.", Тайвань 
АТК-2011, АТК-2012, 
АТК-2021, АТК-2040, 
АТК-2047, АТК-2104, 
АТК-2112, АТК-2114, 
АТК-2116, АТК-2120, 
АТК-2200, АТК-2201, 
АТК-2209, АТК-2219, 
АТК-2250, АТК-2301, 
АТК 4001 
Клещи токовые со съемным Fluke 381 47109-11 2 года 43069 Фирма "Нике Согрогайоп", 05.07.2016 
дисплеем США 
Клещи токоизмерительнье СІ 43563-10 1 год 38831 Фирма "Куойзи Electrical In- 01.04.2015 
struments Works, Ца.", Ano- 
HNA 
Клещи токоизмерительнье CL 43564-10 1 год 38832 Фирма "Кем (Thailand) Lim- 01.04.2015 
ited", Таиланд 
Клещи токоизмерительнье СІ 43571-10 1 год 38839 Фирма "Кем (Thailand) Lim- 01.04.2015 


ited", Таиланд 
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Клещи токоизмерительнье CL 43572-10 1 год 38840 Фирма "Куотви Electrical In- 01.04.2015 
struments Works, Ца.", Ano- 
ния 
Клещи токоизмерительнье ПР-3000 37893-08 1 год 31691 Фирма "Minipa Electronics 01.06.2013 
(Shanghai) Co., Ltd.", Китай 
Клещи токоизмерительные ПР-3000 37894-08 1 год 31692 Фирма "Minipa Electronics 01.06.2013 
(Shanghai) Co., Ltd.", Китай 
Клещи токоизмерительнье 2608A, 2805 28002-04 1год 19089 Фирма "Куотви Electrical In- 01.04.2015 
аналоговые struments Works, Ца.", Ano- 
ния 
Клещи токоизмерительные FLUKE 317 и FLUKE 49917-12 1 год 46504 Фирма "Нике Согрогайоп", 18.05.2017 
ручные 319 США 
Клещи токоизмерительные Fluke 360 52022-12 1 год 49060 Фирма "Нике Согрогайоп", 07.12.2017 
ручные США 
Клещи токоизмерительнье Fluke 365 51191-12 1 год 48100 Фирма "Нике Согрогайоп", 13.09.2017 
ручные США 
Клещи токоизмерительные Fluke 373, Нике 374, 51211-12 1год 48126 Фирма "Нике Согрогайоп", 13.09.2017 
ручные Fluke 375 и Fluke 376 США 
Клещи токоизмерительнье СМР-1 26115-03 1 год 16605 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.12.2013 
с мультиметром 
Клещи токоизмерительные 2037, 2017, 2027, 28003-10 1 год 39629 Фирма "Куотви Electrical In- 01.04.2015 
цифровые 2003А, 2009А, 2010, struments Works, Ца.", Ano- 
2004, 2033, 2002РА, ния 
2006, 2007А, 2031, 
2431, 2432, 2433, 
2433КБ, 2434, 2412, 
2413F, 2417 
Клещи токоизмерительные KEW 2040, KEW 37271-08 1год 30892 Фирма "Куотви Electrical In- 01.04.2013 
цифровые 2055, KEW 2046Е, struments Works, Ца.", Ano- 
KEW 2056R, KEW ния 
КТ200, KEW КТ203, 
KEW 4200 
Клещи электроизмеритель- 3000 мод. 3280-10, 50231-12 2года 46959 Фирма "НІОКІ Е.Е. Согрога- 22.06.2017 
ные 3280-20, 3281, 3282, Поп", Япония 
3283, 3284, 3285, 
3285-20, 3287, 3288, 
3288-20, 3290, 3290- 
10, 3291-50, 3293-50 
Клещи электроизмеритель- АРРА 133, АРРА 49302-12 1год 45806 Фирма "APPA Technology 19.03.2017 
ные 135, АРРА 136, Согрогайоп", Тайвань 
АРРА 137, АРРА 138 
Клещи электроизмеритель- АРРА А5, APPA 30, 51215-12 1 год 48131 Фирма "APPA Technology 13.09.2017 
нье АРРА ЗОВ, АРРА Согрогайоп", Тайвань 
ЗОТ, АРРА З9МК, 
АРРА А2, АРРА АЗ, 
АРРА АЗО, АРРА 
АЗОВ, АРРА АбМ 
Клещи электроизмеритель- АРРА-А11, АРРА- 41611-09 1 год 36567 Фирма "АРРА Technology 01.11.2014 
ные А11В, АРРА-А12, Согрогайоп", Тайвань 
АРРА-А12К, АРРА- 
А15, АРРА-А15В, 
АРРА-А16, АРРА- 
А16К, АРРА-А16Н, 
АРРА-А16НК, АРРА- 
361, АРРА-З6 РИ 
Клещи электроизмеритель- СЕМТЕК-223, 41610-09 1год 36566 Фирма "СЕМТЕК Тесппоюду 01.11.2014 
ные СЕМТЕК-232, Согрогайоп", Тайвань 
СЕМТЕК-235 
Клещи злектроизмеритель- СМР-200, СМР-400, 44991-10 1 год 40557 Фирма "Sonel 5.А.", Польша 01.08.2015 
ные СМР-401, СМР-1006 
Клещи электроизмеритель- СМР-600 49798-12 1год 46400 Фирма "Sonel 5.А.", Польша 05.05.2017 
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Клещи электроизмеритель- EXTECH Industrial 49301-12 1 год 45805 Фирма "Extech Instrument", 19.03.2017 
нье мод. МА120, МА150, США 
МА200, МА220, 
МА250, МА410, 
МА620, МА640, 
МА1500, 380941, 
380942, 380947, 
38387, 38389 
Клещи электроизмеритель- EXTECH Industrial 47894-11 1год 44026 Фирма "Extech Instrument", 03.10.2016 
ные серии ЕХ США 
Клещи электроизмеритель- Е 51515-12 2 года 48483 Фирма "Спаимт-Агпоих", 22.10.2017 
ные Франция 
Клещи электроизмеритель- К4575/1А 36282-07 1 год 29746 АООТ "Злектроприбор", 01.12.2016 
ные аналоговье Армения, г.Ереван 
Клещи злектроизмеритель- К4575А, К4577А 20474-06 1 год 25765 АООТ "Злектроприбор", 01.12.2016 
ные аналоговье Армения, г.Ереван 
Клещи злектроизмеритель- 353, 355 42449-09 1 год 37440 Компания "Нике 01.01.2015 
ные цифровые Согрогайоп", США 
Клещи злектроизмеритель- К4570/1Ц, К4570/2Ц, 20475-06 1 год 25763 АООТ "Злектроприбор", 01.12.2016 
ные цифровые К4571Ц Армения, г.Ереван 
Клещи-мультиметры DCM300 44700-10 2 года 40207 Фирма "Megger Ltd.", Benn- 01.08.2015 
кобритания 
Клещи-мультиметры Е 34319-07 2 года 27306 Фирма "Спаимт-Агпоих", 09.07.2017 
Франция 
Клещи-мультиметры MX 34318-07 2 roga 27305 Фирма "Chauvin-Arnoux", 09.07.2017 
Франция 
Компараторы СА507 31658-08 1 год 34468 ООО "ОЛТЕСТ", Украина, 01.01.2014 
г.Киев 
Мультиметры 34401А 16500-97 1 год 9183/1 Фирма "Agilent 01.06.2013 
Technologies", Малайзия 
Мультиметры 3458 А 25900-03 1 год 34383 Фирма "Agilent 01.01.2014 
Technologies", Малайзия 
Мультиметры 34972А 45837-10 1 год 41516 Фирма "Agilent 01.08.2015 
Technologies", Малайзия 
Мультиметры АМ-1109 36640-07 1 год 30123 Фирма "ТЕЗ Electrical Elec- 01.01.2013 
tronic Согр.", Тайвань 
Мультиметры АУОЗ00 и АУОЗ10 44396-10 2 года 39851 Фирма "Megger Па.", Benn- 01.04.2015 
кобритания 
Мультиметры EXTECH Industrial 46702-11 1 год 42501 Фирма "Extech Instrument", 21.04.2016 
серии EX CWA 
Мультиметры Нике 87М Ех 40990-09 2 года 35554 Фирма "Нике Corporation", 01.08.2014 
США 
Мультиметры МІВ, мод. МІВ 7000, 42911-09 2года 38077 Фирма A/S "DEIF", Дания 01.01.2015 
МІВ 700С, МІВ 7020 
Мультиметры МТХ 3240, МТХ 34314-07 2года 27309 Фирма "Спацмп-Атоих", 09.07.2017 
3250, МТХ 3281, Франция 
МТХ 3282, МТХ 3283 
Мультиметры аналоговые М4585А 20477-06 1 год 25764 АООТ "Электроприбор", 01.12.2016 
Армения, г.Ереван 
Мультиметры многофунк- ММ 29338-11 2 года 42810 Фирма "НТ ITALIA 5.г.1.", 09.06.2016 
циональные Италия 
Мультиметры с системой 34970А 25899-03 1 год 34384 Фирма "Agilent 01.01.2014 
сбора данных и коммутации Technologies", Малайзия 
Мультиметры цифровые 2000, 2001, 2002, 25787-08 1год 33334 Компания "Keithley Instru- 01.12.2013 
2010 ments, Inc.", CWA 
Мультиметры цифровые 34405А 47885-11 1год 44016 Фирма "Agilent 03.10.2016 
Technologies", Малайзия 
Мультиметры цифровые 34410А, 34411А 47717-11 1 год 43805 Фирма "Agilent 16.09.2016 
Technologies", Малайзия 
Мультиметры цифровые 7555, 7556, 7561, 25784-09 1 год 35716 Фирма "Yokogawa Electric 01.08.2014 
7562, 7563 Corporation", Япония 
Мультиметры цифровые АМ-1016, АМ-1018, 40299-08 1 год 35041 Фирма "Shanghai Yihua V&A 01.01.2014 


AM-1019, AM-1038, 
AM-1118 
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Мультиметры цифровые АМ-1060, АМ-1061, 36481-07 1год 29936 Фирма "Lutron Electronic En- 01.01.2013 
AM-1092, AM-1180, terprise Со. Ltd.", Тайвань 
AM-1193 
Мультиметры цифровые АМ-1198, АМ-1199, 36641-07 1год 30124 Фирма "ESCORT Instruments 01.01.2013 
АМ-7189 Со.", Тайвань 
Мультиметры цифровые АММ 50279-12 1год 47034 Фирма "Shenzhen Everbest 29.06.2017 
Machinery Industry Co., Ltd.", 
Китай 
Мультиметры цифровые APPA 503, АРРА 505 49266-12 1 год 45758 Фирма "APPA Technology 14.03.2017 
Corporation", Тайвань 
Мультиметры цифровые АРРА-107, АРРА- 20085-11 1год 42445 Фирма "APPA Technology 15.04.2016 
107N, APPA-109, Corporation", Тайвань 
APPA-109N 
Мультиметры цифровые АРРА-61, АРРА-62, 51214-12 1год 48130 Фирма "APPA Technology 13.09.2017 
APPA-62R, APPA- Corporation", Тайвань 
62T, АРРА-97И, 
АРРА-9811, APPA- 
9811, АРРА-99111, 
АРРА-91, АРРА-9ЗМ, 
АРРА-95, АРРА-97 
Мультиметры цифровые АРРА-80, АРРА-82, 22450-08 1 год 32630 Фирма "АРРА Тесппооду 01.09.2013 
АРРА-82К, APPA- Согрогайоп", Тайвань 
80H, АРРА-82Н, 
АРРА-В2КН 
Мультиметры цифровье СММ-10 49569-12 1год 46105 Фирма "Sonel $.А.", Польша 13.04.2017 
Мультиметры цифровые СММ-40 44990-10 1год 40556 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.08.2015 
Мультиметры цифровые 0мз000 36286-08 1 год 33800 Фирма "КІССОІ Technologies, 01.01.2014 
Іпс.", Китай 
Мультиметры цифровые DMM4020 43819-10 1 год 39143 Компания "Tektronix (China) 01.04.2015 
Co., Ltd.", Китай 
Мультиметры цифровые 0ММ4040, ОММ4050 43826-10 1 год 39150 Компания "Tektronix (China) 01.04.2015 
Co., Ша.", Китай 
Мультиметры цифровые FLUKE 15B, FLUKE 45248-10 1год 40875 Фирма "Fluke Corporation", 01.08.2015 
17B США 
Мультиметры цифровые Нике 175, Нике 177, 27489-11 1год 42636 Фирма "Нике Согрогайоп", 18.05.2016 
Fluke 179 США 
Мультиметры цифровые Нике 18В 46810-11 1год 42655 Фирма "Нике Согрогайоп", 18.05.2016 
США 
Мультиметры цифровые Fluke 233 46811-11 1год 42656 Фирма "Нике Согрогайоп", 18.05.2016 
США 
Мультиметры цифровые Fluke 27 1, Fluke 28 11 46801-11 1 год 42646 Фирма "Нике Согрогайоп", 18.05.2016 
США 
Мультиметры цифровые Нике 28 П ЕХ 51110-12 2года 48009 Фирма "Нике Согрогайоп", 11.09.2017 
США 
Мультиметры цифровые Fluke 83V и Fluke 33404-12 2 roga 48125 Фирма "Fluke Corporation", 13.09.2017 
87V США 
Мультиметры цифровые Fluke 8808A 40994-09 1 год 35555 Фирма "Fluke Corporation", 01.08.2014 
США 
Мультиметры цифровые Fluke 8845A и 8846A 36395-07 1 год 29885 Фирма "Нике Согрогайоп", 01.12.2012 
США 
Мультиметры цифровые Fluke мод. 287/289 38207-08 1 год 32102 Фирма "Нике Согрогайоп", 01.08.2013 
США 
Мультиметры цифровые НІОКІ мод. 3237, 52141-12 2года 49217 Фирма "НІОКІ Е.Е. Согрога- 18.12.2017 
3237-01, 3238, 3238- tion", Япония 
01, 3239, 3239-01, 
3244-60, 3245-60, 
3246-60, 3255-50 
3256-50, 3257-50, 
3258, 074281, 
074282 
Мультиметры цифровые KEW 10хх и KEW 49304-12 2 года 45808 Фирма "Куойзи Electrical In- 19.03.2017 
МАТЕ 20хх struments Works, Ца.", Ano- 
ния 
Мультиметры цифровье 14411А 47700-11 1год 43788 Фирма "Agilent 16.09.2016 
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Мультиметры цифровые МЕТКАНП 41496-09 1 год 36518 Фирма "СМС-1 Gossen- 01.10.2014 
Мекамай GmbH", Германия 
Мультиметры цифровые РС500, РС500а, 44403-10 1год 39857 Фирма "Sanwa Electric In- 01.04.2015 
PC510, PC510a, strument Co., Ltd.", Япония 
PC520M, PC5000, 
PC5000a 
Мультиметры цифровые ко700, КО701, 44402-10 1год 39856 Фирма "Sanwa Electric In- 01.04.2015 
CD731a, CD770, strument Co., Ltd.", Япония 
CD771, CD772 
Мультиметры цифровые 5ТР9800 36303-07 1 год 29767 Фирма "Shenzhen Victor Hi- 01.12.2012 
Tech Co., Ltd.", Китай 
Мультиметры цифровые ТҮ500 43578-10 1год 38846 Фирма "Куойзи Electrical In- 01.04.2015 
struments Works, Ltd.", Tan- 
ланд 
Мультиметры цифровые ТҮ700 43561-10 1год 38829 Фирма "Куотви Electrical In- 01.04.2015 
struments Works, Ltd.", Ano- 
ния 
Мультиметры цифровые 0124ЛА, 01242А, 41432-10 1год 40426 Фирма "Agilent 01.08.2015 
01241В, 01242В Technologies", Малайзия 
Мультиметры цифровые 0124ЛА, 01242А, 41432-10 1год 40426/1 Фирма "Agilent Technologies 01.08.2015 
01241В, 91242В Taiwan Цд.", Тайвань 
Мультиметры цифровье 0125ЛА, 01252А, 41501-10 1год 40428 Фирма "Agilent 01.08.2015 
01253А, U1251B, Technologies", Малайзия 
01252В, 91253В 
Мультиметры цифровые 0125ЛА, 01252А, 41501-10 1год 40428/1 Фирма "Agilent Technologies 01.08.2015 
01253А, 91251В, Taiwan Цд.", Тайвань 
112528, 91253В 
Мультиметры цифровые 0127ЛА, 01272А 46687-11 1год 42486 Фирма "Agilent 21.04.2016 
Technologies", Малайзия 
Мультиметры цифровые 0340ЛА, 03402А, 43801-10 1год 39109 Фирма "Agilent 01.04.2015 
03606А Technologies", Малайзия 
Мультиметры цифровые АМ 47619-11 1год 43708 Фирма "Shenzhen Victor Hi- 06.09.2016 
Tech Co., Ltd.", Китай 
Мультиметры цифровые M45804, М4580/1Ц, 20478-06 1 год 25762 АООТ "Злектроприбор", 01.12.2016 
М4581Ц, М4583/1Ц, Армения, г.Ереван 
М4583/2Ц 
Мультиметры цифровые ПР-2000 37895-08 1 год 31693 Фирма "Minipa Electronics 01.06.2013 
(Shanghai) Co., Ltd.", Китай 
Мультиметры цифровые 12741А 45833-10 1год 41512 Фирма "Agilent 01.08.2015 
модульные Technologies", Малайзия 
Мультиметры цифровые 113, 114, 115, 116, 42446-09 1 год 37437 Компания "Нике 01.01.2015 
портативные 117 Согрогайоп", США 
Мультиметры цифровые 5075 24900-09 1 год 38412 Фирма "Time Electronics 01.01.2015 
прецизионные Ца.", Великобритания 
Мультиметры цифровые 8000-К 46795-11 1год 42635 Фирма "ТгапзтШе Ма.", Be- 18.05.2016 
прецизионные ликобритания 
Мультиметры цифровые с 3700A 49634-12 1год 46182 Компания "Keithley Instru- 20.04.2017 
системой коммутации ments, Іпс.", США 
Мультиметры цифровые с 2700, 2701, 2750 25788-08 1год 33331 Компания "Keithley Instru- 01.12.2013 
системой сбора данных ments, Іпс.", США 
Мультиметры цифровые с 34980А 47884-11 1год 44015 Фирма "Agilent 03.10.2016 
системой сбора данных и Technologies", Малайзия 
коммутации 
Мультиметры цифровые 43313 22028-01 1год 11148 ОАО "Злектроизмеритель", 01.05.2013 
специализированные Украина, г.Житомир 
Мультиметры электронные 5ОСОМЕС (мод. 38753-08 2 года 33766 Фирма "ЅОСОМЕС S.A", 01.01.2014 
ОКВ А20, DIRIS Франция 
А40, DIRIS А41) 
Мультиметры-калибраторы Fluke 771, Нике 772, 46809-11 1 год 42654 Фирма "Нике Согрогайоп", 18.05.2016 
Fluke 773 США 
Мультиметры-калибраторы 10140ЛА, 01401В 41729-10 1год 40425 Фирма "Agilent 01.08.2015 
Technologies", Малайзия 
Мультиметры-калибраторы АКИП-2201 36520-07 1 год 30027 Фирма "Shenzhen Victor Hi- 01.01.2013 
Tech Co., Ltd.", Китай 
Мультиметрь-мегаомметрь Fluke 1577, Fluke 33752-12 2 roga 48766 Фирма "Fluke Corporation", 20.11.2017 


1587 n Fluke 1587T 


США 


503 


27.34.01.01 


Наименование СИ Обозначение м МПИ Ne cept Изготовитель Вок дй? 
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Пикоамперметры Кейһіеу 6485 41659-09 1год 36608 Компания "Keithley Instru- 01.11.2014 
ments, Іпс.", США 
Преобразователи аналого- МАСХ MCR-UI-UI(- 47644-11 5 лет 43720 Компания "Phoenix Contact 06.09.2016 
вье ПР) (-ЗР)-МС) GmbH 8 Со. КС", Германия 
Преобразователи аналого- MINI МСН-5І-І-(-5Р) 47645-11 5 лет 43721 Компания "Phoenix Contact 06.09.2016 
вые GmbH 8 Со. КС", Германия 
Преобразователи измери- 05000 47064-11 2 года 42981 Фирма "СМ International 27.06.2016 
тельные $.г..", Италия 
Преобразователи измери- Е842/1 18885-09 1 год 37022 РУП "Витебский завод элек- 01.01.2015 
тельные переменного тока троизмерительных прибо- 
ров", Беларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- Е842ЭС 24911-03 1 год; 14945 ООО "Энерго-Союз", Бела- 01.10.2013 
тельные переменного тока с 2008 г. - русь, г.Витебск 
4 года 
Преобразователи измери- Е852М 17395-07 1 год, 26937 ОДО "Энергоприбор", Бела- 20.06.2017 
тельные переменного тока с2012г.- русь, г.Витебск 
4 года 
Преобразователи измери- Е854-М1 13214-92 1год 15213 ДРУНПП "Точприбор", Бе- 01.05.2013 
тельные переменного тока ларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- Е854-М1 13214-92 1год 38943 ОАО "Витебский завод 01.04.2015 
тельные переменного тока электроизмерительных при- 
боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Преобразователи измери- Е854ЭС 24222-08 4 года 31954 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.07.2013 
тельные переменного тока русь, г.Витебск 
Преобразователи измери- 3218554 40996-09 1 год 35707 ООО "Многопрофильное 01.08.2014 
тельнье переменного тока НПП "Злектроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- Е9527ЭС 29090-10 4 года 41519 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.08.2015 
тельные переменного тока и русь, г.Витебск 
напряжения переменного 
тока 
Преобразователи измери- ЭП8527 40953-09 1год 35684 ООО "Многопрофильное 01.08.2014 
тельные переменного тока и НПП "Электроприбор", Бе- 
напряжения переменного ларусь, г.Витебск 
тока 
Преобразователи измери- Е 8569C 24255-08 4 года 31952 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.07.2013 
тельные постоянного тока русь, г.Витебск 
Преобразователи измери- Е846-М1 7975-09 1год 37023 РУП "Витебский завод элек- 01.01.2015 
тельные постоянного тока троизмерительных прибо- 
ров", Беларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- Е846ЭС 24912-03 1 год; 14946 ООО "Энерго-Союз", Бела- 01.10.2013 
тельные постоянного тока с 2008 г. - русь, г.Витебск 
4 года 
Преобразователи измери- 3218556 51557-12 1 год 48523 ООО "Многопрофильное 22.10.2017 
тельные постоянного тока НПП "Злектроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- EMBSIN 100 |, EMB- 31082-12 5 лет 45204 Фирма "МВ$ АС", Германия 20.01.2017 
тельные силы переменного SIN 100 М, ЕМВ5ІМ 
тока 101 I, ЕМВЗМ 201 
IE, ЕМВБІМ 201 IEV 
Преобразователи измери- ММС 31079-12 5лет 45206 Фирма "МВ$ АС", Германия 20.01.2017 
тельные силы переменного 
тока 
Преобразователи измери- зууми 31076-12 5лет 45209 Фирма "МВ5 АС", Германия 20.01.2017 
тельные силы переменного 
тока 
Преобразователи измери- E851 9511-10 1год 39779 OAO "Витебский завод 01.04.2015 
тельные суммирующие по- электроизмерительных при- 
стоянного тока боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Преобразователи измери- С5100Е 51771-12 1 год 48763 Фирма "JOC International 20.11.2017 


тельные тока 
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Преобразователи измери- ЦА9254 44058-10 4 года 39438 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.04.2015 
тельные цифровые пере- русь, г.Витебск 
менного тока 
Преобразователи измери- ЦА 9256 44349-10 4 года 39799 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.04.2015 
тельные цифровые посто- русь, г.Витебск 
янного тока 
Преобразователи перемен- МАСХ MCR-SL, 39163-08 5лет 33514 Фирма "Phoenix Contact 01.12.2013 
ного тока измерительные МСК-5, МСВ-$Е, GmbH 8 Со. КС", Германия 
МСК-ЗІР 
Преобразователи силы ne- MSA 37286-08 2 года 30907 Фирма "Nieaf-Smitt В.М.", 01.04.2013 
ременного и постоянного Нидерланды (торговая мар- 
тока измерительные ка "МОК5-5МІТТ") 
Преобразователи тока из- СТ-11475В 43700-10 2года 39093 Фирма "Ohio Semitronics, 01.04.2015 
мерительнье Іпс.", США 
Преобразователи тока из- CTL 43764-10 2 ropa 39267 Фирма "Ohio Semitronics, 01.04.2015 
мерительнье Іпс.", США 
Преобразователи тока из- МХСТ-ЕЗ 35899-12 6 лет 45210 Компания "Alstom Спа пс", 20.01.2017 
мерительные оптические США 
Приборы для измерения па- ЕМрго 51680-12 1 год 48658 Фирма "Phoenix Contact 08.11.2017 
раметров злектрической GmbH 8 Со. КС", Германия 
знергии 
Приборы для измерения na- АпотАей 49120-12 1 год 45574 Фирма "Bently Nevada Іпс.", 24.02.2017 
раметров злектродвигате- США 
лей (генераторов) 
Приборы для проверки ОТЕС 505 41973-09 2 года 37019 Фирма "Radian Research 01.01.2015 
трансформаторов тока и Іпс.", США 
напряжения 
Приборы комбинированные Тевіо-608-Н1, Testo- 38735-08 1 год 32941 Фирма "Тевіо АС", Германия 01.10.2013 
608-Н2, Тезю-610, 
Тезю-410-1, Testo- 
410-2, Тевіо-606-1, 
Тезю-606-2 
Приборы многофункцио- Ромеп одіс серии 50467-12 Б лет 47260 Фирма "Schneider Electric 09.07.2017 
нальные цифровые измери- DM6000 Industries SAS", Франция 
тельнье 
Приборы многофункцио- 43101 9047-83 1год 6464 ОАО "Злектроизмеритель", 01.04.2015 
нальные электроизмери- Украина, г.Житомир 
тельные 
Приборы многофункцио- Ц4317М 10783-87 2года 6465 ОАО "Злектроизмеритель", 01.04.2015 
нальные электроизмери- Украина, г.Житомир 
тельные 
Приборы многофункцио- Ц4342-М1 6265-80 2 roga 6466 OAO "Злектроизмеритель", 01.04.2015 
нальнье злектроизмери- Украина, г.Житомир 
тельнье 
Приборы универсальные ОМС 200, ОМС 210, 49072-12 1 год 45512 Фирма "Lovato Electric 14.02.2017 
измерительные параметров DMG 300, DMG 700, $.р.А.", Италия 
злектрической сети ОМС 800, ОМС 900 
Приборы цифровые элек- РА1941, РА19БІ, 49018-12 блет 45445 Фирма "Jiangsu Sfere Electric 08.02.2017 
троизмерительные Р21940, Р21950, Co., На." Китай 
РО194 
Приборы щитовые цифро- ЦП 50636-12 4 года 47444 Фирма "Yueqing Specialized 23.07.2017 
вые злектроизмерительнье Current Transformer Co., 
Ltd.", Китай 
Приборы злектроизмери- 4333 38838-08 2 года 32970 ОАО "Злектроизмеритель", 01.10.2013 
тельные многофункцио- Украина, г.Житомир 
нальные (вольтамперфазо- 
метры) 
Приборы электроизмери- MRG 503, МКС 510, 29018-10 1год 39813 Фирма "Janitza electronics 01.04.2015 


тельные универсальные 


UMG 96, UMG 96L, 
UMG 96S, UMG 103, 
UMG 104, UMG 503, 
UMG 505, UMG 507, 
UMG 508, UMG 510, 
UMG 511, UMG 604, 
UMG 605 


GmbH", Германия 
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Приборы злектроизмери- UMG 96 км, УМС 96 51827-12 1 год 48790 Фирма "Уапйга electronics 19.11.2017 
тельные универсальные КМ-Р, ОМС 96 КМ- GmbH", Германия 
М, UMG 96 КМ-Е, 
УМС 96 КМ-СВМ, 
УМС 96 КМ-ЕЁ 
Приборы электроизмери- Ш4560Ц, Ш4562Ц, 37243-08 1 год 30828 АООТ "Электроприбор", 01.04.2016 
тельные цифровые Ш4565Ц, Ш4566Ц Армения, г.Ереван 
Пробники активные Р6205, Р6243 43804-10 1год 39112 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.04.2015 
США 
Пробники дифференциаль- P6246, P6250, P6251 43803-10 1 год 39111 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.04.2015 
ные США 
Пробники токовые СТ6 43806-10 1 год 39114 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.04.2015 
США 
Пробники токовые Р6022 43864-10 1год 39182 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.04.2015 
США 
Пробники токовые ТСРО0030, ТСРО150 43802-10 1 год 39110 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.04.2015 
США 
Пробники токовые ТСР202 43805-10 1 год 39113 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.04.2015 
США 
Пробники токовые с блока ТСРЗОЗ, ТСРЗО5, 43807-10 1 год 39115 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.04.2015 
ми усиления ТСРЗ12, ТСР404ХІ США 
(пробники); 
ТСРАЗ00, ТСРА400 
(блоки) 
Тестеры злектрические мно- ТЕЗТ 29339-11 2 года 42811 Фирма "НТ ПАНА S.r.l.", 09.06.2016 
гофункциональные Италия 
Тестеры электрических yc- Fluke 1651, Нике 28262-04 1 год 42637 Фирма "Нике Corporation", 18.05.2016 
тановок 1652, Нике 1653, США 
Fluke 1652 Robin, 
Fluke 1653 Robin 
Трансформаторы комбини- КА-123 23745-02 8 лет 13356 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 01.01.2013 
рованные che Hermanos 5.А.", Испа- 
ния 
Трансформаторы комбини- КОТЕҒ 29696-05 8 лет 21301/1 Фирма "Areva Messwandler 01.08.2015 
рованнье GmbH", Германия 
Трансформаторы комбини- ККЕЕ 29688-05 8 лет 21293/1 Фирма "Areva Messwandler 01.08.2015 
рованнье GmbH", Германия 
Трансформаторы комбини- УА0-123, МАЦ-245, 40088-08 8 лет 34615 Фирма "KONCAR - Instru- 01.01.2014 
рованнье МАЦ-362 ment transformers Іпс.", Xop- 
ватия 
Трансформаторы тока АВ12, АВЗ6 41566-09 4 года 36542 Фирма "АСЕ Elektrik Sanayi 01.11.2014 
ve Ticaret А.$.", Турция 
Трансформаторы тока АВ12-МА (4МА72) 37385-08 4 года 31065 Фирма "АСЕ Elektrik Sanayi 01.04.2013 
уе Ticaret А.5.", Турция 
Трансформаторы тока АВО-12, АВО-17, 27820-04 8 лет 18819 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 01.01.2015 
АВО-24 спе Негтапоз $.А.", Испа- 
ния 
Трансформаторы тока АВК, АВК 10, АВК 47171-11 4 года 43113 Фирма "ZWAR", Польша 11.07.2016 
10А 
Трансформаторы тока АСЕ-36, АСН-36 27818-12 8 лет 49434 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 29.12.2017 
спе Hermanos S.L.", Испания 
Трансформаторы тока АС0-123, AGU-245, 40087-08 8 лет 34614 Фирма "KONCAR - Instru- 01.01.2014 
АС0-362, АСО-525, ment transformers Іпс.", Xop- 
AGU-765 ватия 
Трансформаторы тока АМТ 37108-09 8 лет 36552 Фирма "AREVA T&D 01.11.2014 
1/170/245/362/420/55 Messwandler GmbH", Герма- 
0, AMT HNA 
170/245/362/420/550/ 
1 
Трансформаторы тока АМТ 123/145/3 37102-08 8 лет 30634 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.03.2013 
GmbH", Германия 
Трансформаторы тока АМТ 170/245/1 37101-08 8 лет 30633 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.03.2013 
GmbH", Германия 
Трансформаторы тока АМТ 245/300/1-6 39472-08 8 лет 33792 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.01.2014 
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Трансформаторы тока АМТ 3/123/145 37109-08 8 лет 30641 Фирма "AREVA T&D 01.03.2013 
Messwandler GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока АМТ-С73263-А9З 37103-08 8 лет 30635 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.03.2013 
GmbH", Германия 
Трансформаторы тока АМТ-ОС- 39471-08 8 лет 33791 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.01.2014 
245/300/362/420/1-6 GmbH", Германия 
Трансформаторы тока АМАО4-200 36789-08 8 лет 30335 Фирма "KONCAR - Instru- 01.02.2013 
ment transformers Іпс.", Xop- 
ватия 
Трансформаторь тока АОМ-Е 43946-10 8 лет 39326 Фирма "CGS Instrument 01.04.2015 
Transformers S.r.l.", Италия 
Трансформаторы тока АОМ-Е 51363-12 8 лет 48241 Фирма "CGS Instrument 28.09.2017 
Transformers S.r.l.", Италия 
Трансформаторы тока АОМ-М 42861-09 4 года 38030 Фирма "CGS Instrument 01.01.2015 
Transformers S.r.l.", Италия 
Трансформаторы тока АК мод. ARJP2/N2J, 50463-12 8 лет 47256 Фирма "Schneider Electric 09.07.2017 
ARJP3/N2J, S.p.a.", Италия 
ARJH/N2J, 
АВЈМ2/М2Ј, 
ARJA1/N2J, 
ARJA1/N3J, 
ARO1a/N2 
Трансформаторь тока ARJP2/N2F 27476-09 8 лет 36256 Фирма "Schneider Electric 01.10.2014 
S.p.a.", Италия 
Трансформаторы тока АКМЗ/М2Ғ 18842-09 8лет 36257 Фирма "Schneider Electric 01.10.2014 
S.p.a.", Италия 
Трансформаторы тока АКМА/МЗҒ 50604-12 8лет 47410 Фирма "Schneider Electric 20.07.2017 
S.p.a.", Италия 
Трансформаторы тока AS 12/150, AS 37488-08 4 года; с 31170 Фирма "ABS MINEL ҒЕРО 01.05.2013 
24/180, АМ 36/250 сентября А.О.", Сербия 
2008 г. - 8 
лет 
Трансформаторы тока А5С 51398-12 8лет 48280 Фирма "МВ5 АС", Германия 28.09.2017 
Трансформаторы тока А55 43165-09 4 года 38328 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2015 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока ASX 12-31 (4МО5) 40274-08 8лет 34904 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2014 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока ASX 12-37 (4М06) 40281-08 8лет 34911 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2014 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока А5Х 24 (4МО7) 40280-08 8 лет 34910 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2014 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока ВВ 36428-07 4года 29916 Фирма "АВВ в.г.о. РТРМ 01.01.2013 
Вто", Чехия 
Трансформаторы тока вст 48921-12 8 лет 45322 Фирма "МЕКАМЕС Electrical 24.01.2017 
Products Co., Іпс.", США 
Трансформаторы тока ВСТ 52235-12 4 года 49316 Фирма "Nanjing Zhida Elec- 26.12.2017 
tric Co., Ltd.", Китай 
Трансформаторы тока ВОС 072А1/2/3 48214-11 8 лет 44395 Фирма "АВВ $.г.о.", Чехия 11.11.2016 
Трансформаторы тока ВР 36429-07 4 года 29917 Фирма "АВВ в.г.о. РТРМ 01.01.2013 
Вто", Чехия 
Трансформаторы тока СА 123/245/362/525 23747-12 8 лет 49433 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 29.12.2017 
che Hermanos S.L.", Испания 
Трансформаторы тока СА-765 45979-10 8 лет 41660 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 01.08.2015 
спе Негтапоз $.А.", Испа- 
ния 
Трансформаторы тока СС-145 45980-10 8 лет 41661 Фирма "Еесго!еспка Arte- 01.08.2015 
che Hermanos 5.А.", Испа- 
ния 
Трансформаторы тока ССТ01 АЛЕН 36027-07 8лет 29399 Фирма "RITZ Messwandler 01.11.2012 


GmbH 8 Со.", Германия 
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реестра свид. ствия 
Трансформаторь тока СН 123 23746-02 8 лет 13357 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 01.01.2013 
che Hermanos 5.А.", Испа- 
ния 
Трансформаторь тока СТ 49676-12 8 лет 46233 Фирма "АВВ $.р.А. - АВВ 20.04.2017 
SACE Division", Италия 
Трансформаторы тока Ст12 39749-08 4 года 34343 Фирма "Ог.Тесһп. JOSEF 01.01.2014 
ZELISKO Fabrik fuer 
Elektrotechnik und 
Maschinenbau G.m.b.H", AB- 
стрия 
Трансформаторь тока СТ24 39750-08 4 года 34344 Фирма "Ог.Тесйпп. JOSEF 01.01.2014 
ZELISKO Fabrik fuer 
Elektrotechnik und 
Maschinenbau G.m.b.H", AB- 
стрия 
Трансформаторы тока СТВ 39137-08 4года 33324 Фирма "ЕМРАҮ", Турция 01.12.2013 
Трансформаторы тока СТВ-СТТ 38208-08 4 года 32103 Фирма "KPB INTRA з.г.о.", 01.08.2013 
Чехия 
Трансформаторы тока СТІС 49226-12 5 лет 45708 Фирма "Попдмоо Electric 12.03.2017 
Co., Ца.", Корея 
Трансформаторы тока СТС 110 43485-09 5 лет 38689 Фирма "Бопаууоо Electric 01.01.2015 
Согрогайоп", Корея 
Трансформаторы тока СТІС-110 42469-09 5 лет 37455 Фирма "Попдмоо Electric 01.01.2015 
Согрогайоп", Корея 
Трансформаторы тока СТІС-220 47198-11 5лет 43149 Фирма "СТ-е TECH Co., Ltd 11.07.2016 
", Корея 
Трансформаторы тока СТІС-500 47199-11 Блет 43150 Фирма "Бопаууоо Electric 11.07.2016 
Согрогайоп", Корея 
Трансформаторы тока СТМ 51020-12 б лет 47906 Фирма "PRAGATI ЕСЕСТК- 31.08.2017 
CALS РУТ. Ltd.", Индия 
Трансформаторы тока СТ$-СТ$О 38209-08 4 года 32104 Фирма "KPB INTRA в.г.о.", 01.08.2013 
Чехия 
Трансформаторы тока CTSG 46666-11 4 года 42462 Фирма "ЕМРАУ", Турция 15.04.2016 
Трансформаторы тока СТА, мод. СТА 5-1, 45812-10 4 года 41448 Фирма "Е.Т.М. Fabbrica 01.08.2015 
СТА 5-2, СТА 24-1, Transformatori di Misura srl", 
CTA 24-2 Италия 
Трансформаторы тока ЕЗУ/1-3, PSA 613 46933-11 8лет 42825 Фирма "EFEN GmbH", Fep- 09.06.2016 
мания 
Трансформаторы тока E3WB1-3, EPSA 47854-11 8 лет 44009 Фирма "EFEN GmbH", Fep- 03.10.2016 
1034 мания 
Трансформаторы тока ЕІКК 185 36025-07 8 лет 29397 Фирма "RITZ Меѕѕмапаіег 01.11.2012 
GmbH 8 Со.", Германия 
Трансформаторы тока ЕЁК-СТО 49474-12 8 лет 45986 Фирма "РЕРЕМЕК Mess- 04.04.2017 
мап ег АС", Швейцария 
Трансформаторы тока СВУ/12 (4МУУ12), 50640-12 8 лет 47449 Фирма "RITZ Instrument 23.07.2017 
GBW24 (4MW24) Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока сст 49066-12 8 лет 45506 Фирма "АВВ Іпс.", США 14.02.2017 
Трансформаторы тока GDS 12/24/40,5 30370-10 8 лет 41659 Фирма "RITZ Instrument 01.08.2015 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока СЕ 43240-09 4 года 38438 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2015 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока СЕ 12/24/40,5 30368-10 8 лет 41658 Фирма "RITZ Instrument 01.08.2015 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторь тока СР 72,5 44266-10 4 года 39692 Фирма "RITZ Instrument 01.04.2015 
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Трансформаторы тока 65-12, СІ5-12, 28402-09 8лет 37786 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2015 
GSWS-12D, GIS-24, Transformers GmbH", Герма- 
GSWS-24D, СІ-36 ния 
Трансформаторы тока GSA 25569-08 8 лет 33007 Фирма "ELEQ b.v.", Герма- 01.10.2013 
ния 
Трансформаторы тока GSK 25567-08 8 лет 33020 Фирма "ELEQ Ы.у.", Герма- 01.10.2013 
ния 
Трансформаторы тока GSO 40279-08 4 года 34909 Фирма "Ritz Messwandler 01.01.2014 
GmbH", Австрия 
Трансформаторы тока GSR 25477-08 8лет 33005 Фирма "ELEQ b.v.", Герма- 01.10.2013 
ния 
Трансформаторы тока 655012, 655024 50641-12 8лет 47450 Фирма "RITZ Instrument 23.07.2017 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока IGD 38611-08 8лет 32686 Фирма "ELEQ b.v.", Герма- 01.10.2013 
ния 
Трансформаторы тока IGE 48534-11 8 лет 44824 Фирма "RITZ Instrument 15.12.2016 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока IGW 25568-08 8 лет 33019 Фирма "ELEQ b.v.", Герма- 01.10.2013 
ния 
Трансформаторы тока ІМА-24 36790-08 8лет 37840 Фирма "KONCAR - Instru- 01.02.2013 
ment transformers Іпс.", Xop- 
ватия 
Трансформаторы тока І05К 26510-09 8лет 37785 Фирма "Trench France 01.01.2015 
123/245/362/550 S.A.S.", Франция 
Трансформаторы тока JK ELK СВЗ 41959-09 8 лет 37005 Фирма "РЕАРЕМЕК Instru- 01.01.2015 
ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы тока JK ELK СМ14 41961-09 8 лет 37007 Фирма "РЕАРЕМЕК Instru- 01.01.2015 
ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы тока JK ELK СМЗ 41960-09 8 лет 37006 Фирма "PFIFFNER Instru- 01.01.2015 
ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы тока JKF 123/245 36507-07 8 лет 30015 Фирма "РЕІҒҒМЕВ Mess- 01.01.2013 
wandler АС", Швейцария 
Трансформаторы тока 4КЕ123/245/362/525 43949-10 В лет 39329 Фирма "РЕАРЕМЕК Instru- 01.04.2015 
ment Transformers Па", 
Швейцария 
Трансформаторы тока к-с, /К$-С 43948-10 8 лет 39328 Фирма "РЕАРЕМЕК Instru- 01.04.2015 
ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы тока жо 41964-09 4 года 37010 Фирма "РЕІҒҒМЕК Instru- 01.01.2015 
ment Transformers Па", 
Швейцария 
Трансформаторы тока JKS-S, JKS 43947-10 4 года 39327 Фирма "РҒІЕЕМЕН Instru- 01.04.2015 
ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы тока JOF 36 36509-07 8 лет 30017 Фирма "РАРЕМЕК Mess- 01.01.2013 
мапйег АС", Швейцария 
Трансформаторы тока )0Е-123/245 29311-10 8 лет 39317 Фирма "РЕАРЕМЕК Instru- 01.04.2015 
ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы тока )0Е-362/525 29309-10 8 лет 39316 Фирма "РЕАРЕМЕК Instru- 01.04.2015 
ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы тока КА-130/150/160/180 38150-08 4 года 32035 Фирма "АСЕ Elektrik Sanayi 01.08.2013 
ме Ticaret А.5.", Турция 
Трансформаторы тока KOKS 51367-12 8лет 48245 Фирма "ABB в.г.о.", Чехия 28.09.2017 
Трансформаторы тока КОК$ 12/17,5 36418-07 4 года 29906 Фирма "АВВ $.г.о. РТРМ 01.01.2013 
Вто", Чехия 
Трансформаторы тока КОК$ 24 36417-07 4года 29905 Фирма "АВВ в.г.о. РТРМ 01.01.2013 
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Трансформаторы тока К5-3, К5-5 37487-08 4года; 31169 Фирма "ABS MINEL ҒЕРО 01.05.2013 
с сентяб- А.О.", Сербия 
ря 2008 г. 
- 8 лет 
Трансформаторы тока КЗОН (4МС7) 50848-12 8лет 47706 Фирма "RITZ Instrument 17.08.2017 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока LMH 49989-12 8лет 46608 Фирма "Xian ХО High Voltage 29.05.2017 
Apparatus Co., ЕТО.", Китай 
Трансформаторы тока LMZH 49990-12 8лет 46609 Фирма "Xian XD High Voltage 29.05.2017 
Apparatus Co., LTD.", Китай 
Трансформаторы тока LR-110, ІК-220 40175-08 4 года 34796 Фирма "Shandong Taikai In- 01.01.2014 
strument Transformer Co., 
Ltd.", Китай 
Трансформаторь тока ІК-110, ІК-220 46387-11 4 года 42151 Фирма "Shandong Taikai In- 01.03.2016 
strument Transformer Co., 
Ltd.", Китай 
Трансформаторы тока 18-126 47016-11 8лет 42912 Фирма "Shanghai Wusong 16.06.2016 
Electrical Industry Co., Ltd.", 
Китай 
Трансформаторь тока 18-252 47229-11 8 лет 43186 Фирма "Shanghai Wusong 15.07.2016 
Electrical Industry Co., Ltd.", 
Китай 
Трансформаторь тока ІКВ-110 46874-11 8лет 42721 Фирма "Jiangsu біеуиап 27.05.2016 
Hertz Instrument Transformer 
Co. Ltd.", Китай 
Трансформаторы тока ІКВ-220 46875-11 8 лет 42722 Фирма "Ріпддао Group High 27.05.2016 
Voltage Switchgear Со. Ltd.", 
Китай 
Трансформаторь тока LZZBJ18-10 39057-08 4 года 33188 Фирма "Shaanxi Пагпепа 01.11.2013 
Electrics Co., Ша.", Китай 
Трансформаторы тока 17789-10, 124ВЈ9- 40176-08 4 года 34797 Фирма "Dalian No.1 Instru- 01.01.2014 
36/250W ment Transformer Co., Ltd.", 
Китай 
Трансформаторы тока МК$ОН (4МС6) 35242-10 8 лет 41428 Фирма "RITZ Instrument 01.08.2015 
Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы тока ОЗКЕ 29687-05 8 лет 21292/1 Фирма "Areva Меззмап ег 01.08.2015 
GmbH", Германия 
Трансформаторы тока РАСТ 50643-12 8лет 47454 Фирма "Phoenix Contact 23.07.2017 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Трансформаторы тока РАСТ МСК 41168-09 8 лет 35984 Фирма "Phoenix Contact 01.09.2014 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Трансформаторы тока PSG 49067-12 8 лет 45507 Фирма "ABB Inc.", CWA 14.02.2017 
Трансформаторы тока PST-12, PST-24 37489-08 4 ropa; 31171 Фирма "ABS MINEL ЕЕРО 01.05.2013 
с сентяб- А.О.", Сербия 
ря 2008 г. 
- 8 лет 
Трансформаторы тока КА 50979-12 блет 47853 Фирма "КЕМАГСО s.r.l.", 24.08.2017 
Италия 
Трансформаторы тока КІМС-СОКЕ 44216-10 4 года 39615 Фирма "АСЕ Elektrik Sanayi 01.04.2015 
ме Ticaret А.$.", Турция 
Трансформаторы тока КК(02012 (4МС9672) 37999-08 4 года 31831 Фирма "Ritz Меѕѕмапаіег 01.07.2013 
GmbH", Австрия 
Трансформаторы тока ВМ 25559-08 8 лет 33021 Фирма "ELEQ Ы.у.", Герма- 01.10.2013 
ния 
Трансформаторы тока КТА, мод. КТА24-1, 45811-10 4 года 41447 Фирма "Е.Т.М. Fabbrica 01.08.2015 
КТА24-2, КТА24-3, Transformatori di Misura srl", 
RTA36-2 Италия 
Трансформаторы тока SKF 29690-05 8 лет 21295/1 Фирма "Areva Messwandler 01.08.2015 
GmbH", Германия 
Трансформаторы тока ST-087, ST-180 37490-08 4 года; 31172 Фирма "ABS MINEL FEPO 01.05.2013 
с сентяб- А.О.", Сербия 
ря 2008 г. 
- 8 лет 
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Трансформаторы тока $Т-200 38606-08 8 лет 32651 Фирма "ABS MINEL ҒЕРО 01.10.2013 
А.О.", Сербия 
Трансформаторы тока ЗТ$М-12, 5Т5М-24, 37491-08 4 года; с 31173 Фирма "ABS MINEL ЕЕРО 01.05.2013 
5Т5М-38, ЗТРР-38 сентября А.О.", Сербия 
2008 г. - 8 
лет 
Трансформаторы тока SVA 38612-08 8 лет 32687 Фирма "ELEQ b.v.", Герма- 01.10.2013 
ния 
Трансформаторы тока ТАВ 170/245/362/420 37106-08 8 лет 30638 Фирма "Trench Italia S.r.l.", 01.03.2013 
Италия 
Трансформаторы тока ТАВт 123/145Т 37105-08 8 лет 30637 Фирма "Trench Italia S.r.l.", 01.03.2013 
Италия 
Трансформаторы тока ТАС 123/245/362/550 29694-08 8 лет 31537 Фирма "Trench Italia S.r.l.", 01.06.2013 
Италия 
Трансформаторы тока ТАК 32875-12 б лет 46584 Фирма "КЕМАГСО s.r.l.", 28.05.2017 
Италия 
Трансформаторы тока ТАТ, мод. ТАТО22, 45806-10 4 года 41442 Фирма "ЕКЕК $.г.1.", Италия 01.08.2015 
ТАТ060, ТАТ061, 
ТАТ063, ТАТ080, 
ТАТ081, ТАТ082, 
ТАТ084, ТАТ101, 
ТАТ126, ТАТ127, 
ТАТ128, ТАТ129, 
ТАТ165, ТАТ225 
Трансформаторы тока ТАС, мод. ТАС005, 45807-10 4 года 41443 Фирма "ЕКЕК s.r.l.", Италия 01.08.2015 
ТАС010, ТАС017, 
ТАС020, ТАС021, 
ТАС022, ТАС032, 
ТАС040, ТАС050, 
ТАС051, ТАС053 
Трансформаторы тока ТС, ТСН, TCM, TCB 26100-03 8лет 16577 Фирма "Сігсиќог Grup", Nc- 01.01.2014 
пания 
Трансформаторы тока ТС5 50628-12 б лет 47433 Фирма "КЕМАГСО s.r.l.", 23.07.2017 
Италия 
Трансформаторы тока TG 15651-12 8лет 45412 Фирма "ABB S.p.A. Power 08.02.2017 
145/170/245/362/420 Product Division-Unita opera- 
tive Adda-HV", Италия 
Трансформаторы тока ТС 550 26735-08 8 лет 34996 Фирма "АВВ S.p.A. - Power 01.01.2014 
Products Division, Unita Op- 
erativa Adda - HV", Италия 
Трансформаторы тока ТС 800 26736-08 8лет 34997 Фирма "АВВ S.p.A. - Power 01.01.2014 
Products Division, Unita Op- 
erativa Adda - НУ", Италия 
Трансформаторы тока ТОКОІр 38355-08 4 года 32333 Фирма "АСЕ Elektrik Sanayi 01.08.2013 
уе Ticaret А.5.", Турция 
Трансформаторы тока ТР, TI 26098-03 8 лет 16575 Фирма "Сігсиќог Grup", Ис- 01.01.2014 
пания 
Трансформаторы тока ТРО 70.11; ТРО 49935-12 4 года 46526 Фирма "АВВ Sp. 2.о.о.", 18.05.2017 
70.12; ТРО 71.11; Польша 
ТРО 72.11; ТРО 
73.11; ТРО 74.11; 
ТРО 75.11; ТРО 
76.11 
Трансформаторы тока ТРО? 25431-08 8 лет 33011 Фирма "АВВ ѕ.г.о. РРМУ 01.10.2013 
Вто", Чехия 
Трансформаторы тока ТРО 51368-12 8лет 48246 Фирма "АВВ в.г.о.", Чехия 28.09.2017 
Трансформаторы тока ТРО5 36416-07 4года 29904 Фирма "АВВ в.г.о. РТРМ 01.01.2013 
Вто", Чехия 
Трансформаторы тока ТРО6 36415-07 4года 29903 Фирма "АВВ в.г.о. РТРМ 01.01.2013 
Вто", Чехия 
Трансформаторь тока ТРУ 7 49113-12 глет 45567 Фирма "АВВ в.г.о.", Чехия 24.02.2017 
Трансформаторы тока ТРУ4 17085-98 8 лет 33010 Фирма "АВВ $.г.о. РРМУ 01.10.2013 


Вгпо", Чехия 
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Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 
Трансформаторь тока 
Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 
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ТРО7 
ТВЕ М 
ТКМ, ТКМС, ТКР 


VIS WI 


AOC 


ИПЛТТ 10-630 


Т-0,66 УЗ 


Т-0,66У3 


ТА 


ТВТ 


ТВТ 


ТГ ЭАК-110 
ТГ ЭАК-220 
ТЛ ЭАК-110 
ТЛ ЭАК-220 
ТМ ЭАК-110 
ТМ45 

ТМВ ЭАК-220 


ТОГ 


ТОГ 110 


ТОГ 123 


ТОГ 750 


25578-08 


24371-08 


26099-03 


37750-08 


45810-10 


38605-08 


51179-12 


40473-09 


26101-03 


39261-08 


49581-12 


39909-08 


39910-08 


39914-08 


39963-08 


39915-08 


26102-03 


39912-08 


52045-12 


26448-08 


52048-12 


39259-08 


8 лет 
4 года 
8 лет 


8 лет 


4 года 


8 лет 


5 лет 


4 года 


8 лет 


4 года 


4 года 


8 лет 
8 лет 
8 лет 
8 лет 
8 лет 
8 лет 
8 лет 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


33012 


31675 


16576 


31515 


41446 


32650 


48086 


35132 


16578 


33554 


46125 


34414 


34415 


34419 


34457 


34420 


16579 


34417 


49085 


33569 


49088 


33552 


Фирма "АВВ s.r.o. РРМУ 
Brno", Чехия 

Фирма "АВВ $.р.А. - АВВ 
SACE Division", Италия 
Фирма "Circutor Grup", Ис- 
пания 

Фирма "Ог.Тесйпп. JOSEF 
ZELISKO Fabrik fuer 
Elektrotechnik und 
Maschinenbau G.m.b.H", AB- 
стрия 

Фирма "Е.Т.М. Fabbrica 
Transformatori di Misura srl", 
Италия 

Фирма "ABS MINEL ЕЕРО 
А.О.", Сербия 

АО "Кентауский трансфор- 
маторный завод", Казах- 
стан, г.Кентау 

ПРУП "Минский электротех- 
нический завод 
им.В.И.Козлова", Беларусь, 
г.Минск 

Фирма "Сігсиќог Grup", Ис- 
пания 

ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Коммандитное Обшество 
"Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 

Фирма "Pacific Technologies 
Ltd.", Китай 

Фирма "Pacific Technologies 
Ltd.", Китай 

Фирма "Pacific Technologies 
Ltd.", Китай 

Фирма "Pacific Technologies 
Ltd.", Китай 

Фирма "Pacific Technologies 
Ltd.", Китай 

Фирма "Circutor Grup", Ис- 
пания 

Фирма "Pacific Technologies 
Ltd.", Китай 

Коммандитное Общество 
"Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 


ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Коммандитное Обшество 
"Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 

ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 


01.10.2013 


01.06.2013 


01.01.2014 


01.06.2013 


01.08.2015 


01.10.2013 


13.09.2017 


01.06.2014 


01.01.2014 


01.12.2013 


18.04.2017 


01.01.2014 


01.01.2014 


01.01.2014 


01.01.2014 


01.01.2014 


01.01.2014 


01.01.2014 


14.12.2017 


01.12.2013 


14.12.2017 


01.12.2013 


27.34.01.01 


Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторь тока 


Трансформаторы тока 


Трансформаторы тока 


ТОГ 765 


ТОЛ-10 УЗ, ТПОЛ-10 
УЗ, ТШЛ-10 УЗ, ТОЛ- 
35 У1 


ТОЛУ-10..., ТПЛУ- 
10... 


ТОМ 


ТТВ 


ТФБ 


ТФЗМ 


ТФЗМ 110Б-І 


ТФЗМ 110Б-Ш 


ТФЗМ 132Б-Т1 


ТФЗМ 245 


ТФЗМ 3305, ТФЗМ 


500Б 


ТФЗМ З5А-ХЛ1 


ТФЗМ З5Б-І Y1, 


ТФЗМ 35Б-1 ХЛ1 


ТФЗМ 35Б-ІІ У1 


ТФЗМ 362, ТФЗМ 


525 


ТФЗМ 40,5 


ТФРМ 330Б 


ТФРМ 500Б 


52047-12 


51178-12 


41376-09 


49579-12 


38541-08 


46745-11 


49584-12 


26420-08 


26421-08 


39330-08 


49585-12 


26546-11 


26418-08 


26419-08 


39331-08 


49375-12 


49580-12 


26444-08 


26445-08 


4 года 


6 лет 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


4 года 


49087 


48085 


36308 


46123 


32623 


42536 


46128 


33621 


33619 


33610 


46129 


42538 


33618 


33620 


33611 


45893 


46124 


33568 


33566 


Коммандитное Обшество 
"Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 

АО "Кентауский трансфор- 
маторный завод", Казах- 
стан, г.Кентау 

ООО НПП "Укртрансэнерго", 
Украина, г.Днепропетровск 
Коммандитное Общество 
"Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 

ОАО "Запорожтрансформа- 
тор", Украина, г.Запорожье 
ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Коммандитное Общество 
"Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 

ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Коммандитное Общество 
"Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 

ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Коммандитное общество 
"Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания, Ук- 
раина, г.Запорожье 
Коммандитное Общество 
"Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 

ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
ОАО "Запорожский завод 
высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 


14.12.2017 


13.09.2017 


01.10.2014 


18.04.2017 


01.09.2013 


29.04.2016 


18.04.2017 


01.01.2014 


01.01.2014 


01.01.2014 


18.04.2017 


29.04.2016 


01.01.2014 


01.01.2014 


01.01.2014 


26.03.2017 


18.04.2017 


01.12.2013 


01.12.2013 
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Наименование СИ Обозначение 56 MAN Ne cepte Изготовитель Срок дй: 
реестра свид. ствия 

Трансформаторь тока ТФРМ 750А 26446-08 4 года 33567 ОАО "Запорожский завод 01.12.2013 

въсоковольтной аппарату- 

ры", Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы тока ТФУМ 26447-08 4 года 33661 ОАО "Запорожский завод 01.01.2014 

высоковольтной аппарату- 

ры", Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы тока ТФУМ 52046-12 4года 49086 Коммандитное Обшество 14.12.2017 

"Запорожский завод высо- 

ковольтной аппаратуры - 

Вакатов" и Компания", Ук- 

раина, г.Запорожье 
Трансформаторы тока ЈК 0,5 35406-12 8лет 45836 Фирма "ЕРКО байврасһ 23.03.2017 
встроенные GmbH", Австрия 
Трансформаторы тока SB 0,8 20951-08 8 лет 33006 Фирма "ELEQ Ы.у.", Герма- 01.10.2013 
встроенные ния 
Трансформаторы тока $МВС 43661-10 б лет 38991 Фирма "ЗАММИМС Со., 01.04.2015 
встроеннье Ца.", Корея 
Трансформаторы тока ТАТ 29838-11 8 лет 42609 Фирма "АВВ S.p.A. - Power 18.05.2016 
встроенные Products Division, Unita Op- 

erativa Adda - HV", Италия 
Трансформаторы тока гиб- AmpFLEX 33622-06 2 roga 26376 Фирма "Chauvin-Arnoux", 09.07.2017 
Kne Франция 
Трансформаторь тока за- ЗАЗК, SASK 50462-12 8 лет 47255 Фирма "МВ5 АС", Германия 09.07.2017 
шитные 
Трансформаторы тока из- 4МА, 4MB (SGS, 44090-10 8лет 39489 Фирма "Ог.Тесйпп. JOSEF 01.04.2015 
мерительнье SGM) ZELISKO Fabrik fuer 

Elektrotechnik und 

Maschinenbau G.m.b.H", AB- 

стрия 
Трансформаторы тока из- 4МС 44089-10 8 лет 39488 Фирма "Ог.Тесйпп. JOSEF 01.04.2015 
мерительнье ZELISKO Fabrik Мег 

Elektrotechnik und 

Maschinenbau G.m.b.H", AB- 

стрия 
Трансформаторь тока из- 4 МО 44092-10 8 лет 39491 Фирма "Ог.Тесһп. JOSEF 01.04.2015 
мерительнье ZELISKO Fabrik Мег 

Elektrotechnik und 

Maschinenbau G.m.b.H", AB- 

стрия 
Трансформаторы тока из- АКОРЗ 40732-09 8 лет 35458 Фирма "Schneider Electric 01.07.2014 
мерительнье $.р.а.", Италия 
Трансформаторы тока из- АРМ9Т 40734-09 8 лет 35460 Фирма "Schneider Electric 01.07.2014 
мерительнье $.р.а.", Италия 
Трансформаторы тока из- АКОТ 40733-09 8 лет 35459 Фирма "Schneider Electric 01.07.2014 
мерительнье $.р.а.", Италия 
Трансформаторы тока из- AS, ASK, EAS, 49019-12 8лет 45447 Фирма "MBS АС", Германия 08.02.2017 
мерительные ЕАЗК, АЗКО, ЕАЗКО 
Трансформаторы тока из- АЗК, ЕАЗК, АЗКО 49311-12 8 лет 45815 Фирма "МВ$ АС", Германия 19.03.2017 
мерительные 
Трансформаторы тока из- В65-СТ 46841-11 8 лет 42685 Фирма "ALSTOM Спа АС", 25.05.2016 
мерительные Швейцария 
Трансформаторы тока из- СТВ 50465-12 8 лет 47258 Фирма "МВ$ АС", Германия 09.07.2017 
мерительные 
Трансформаторы тока из- ЕЗ5-СТ 50605-12 8лет 47411 Фирма "АЕЗТОМ Спа АС", 20.07.2017 
мерительные Швейцария 
Трансформаторы тока из- ЕЗ5-СТ4 40729-09 8лет 35455 Фирма "AREVA T&D А.С.", 01.07.2014 
мерительные Швейцария 
Трансформаторы тока из- САК 46007-10 8лет 42007 Фирма "Ог.Тесһп. JOSEF 25.11.2015 
мерительные ZELISKO Fabrik Мег 

Elektrotechnik und 

Maschinenbau G.m.b.H", AB- 

стрия 
Трансформаторы тока из- ІМВ 72-800 47845-11 8лет 43997 Фирма "АВВ АВ, High Volt- 03.10.2016 


мерительные 
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age Products", Швеция 


27.34.01.01 


Наименование СИ Обозначение а MAN Ne cepte Изготовитель срок дей” 
реестра свид. ствия 
Трансформаторы тока из- KBR 51366-12 8лет 48244 Фирма "МВ5 АС", Германия 28.09.2017 
мерительные 
Трансформаторы тока из- кви 48803-11 8лет 45149 Фирма "МВ5 АС", Германия 29.12.2016 
мерительные 
Трансформаторы тока из- KSU, 505К, ESUSK 49988-12 8лет 46607 Фирма "МВ5 АС", Германия 29.05.2017 
мерительные 
Трансформаторы тока из- МАК-ги 50244-12 8лет 46977 Компания "GANZ Instru- 25.06.2017 
мерительнье ments Ца.", Венгрия 
Трансформаторы тока из- РЕК(ССТ) 46006-10 8лет 42006 Фирма "Ог.Тесйпп. JOSEF 25.11.2015 
мерительнье ZELISKO Fabrik Мег 
Elektrotechnik und 
Maschinenbau G.m.b.H", AB- 
стрия 
Трансформаторь тока из- ТСҒАҒ 40735-09 8лет 35461 Фирма "Schneider Electric 01.07.2014 
мерительнье $.р.а.", Италия 
Трансформаторы тока из- ТІ 48529-11 8 лет 44819 Фирма "Schneider Electric 15.12.2016 
мерительнье Industries SAS", Франция 
Трансформаторы тока n3- WSK, EWSK, WSKD, 49475-12 8 лет 45987 Фирма "МВ$ АС", Германия 04.04.2017 
мерительные EWSKD 
Трансформаторы тока n3- ТПП-Н-0,66 50954-12 8 лет 47822 ООО "ЮДЖЭН", Беларусь, 24.08.2017 
мерительные г.Новополоцк 
Трансформаторь тока из- ТТИ 28139-12 5 лет 47195 Фирма "Zhejiang Dixsen 09.07.2017 
мерительные на номиналь- Electrical Co., Ма.", Китай 
ное напряжение 0,66 кВ 
Трансформаторы тока из- ТТН, ТТН-Ш 41260-09 4 года 36109 Фирма "Yueqing Specialized 01.09.2014 
мерительные на номиналь- Current Transformer Co., 
ное напряжение 0,66 Кв Ltd.", Китай 
Трансформаторь тока из- тт 32501-08 4 года 30762 Фирма "Zhejiang Тиапјіе 01.04.2013 
мерительные на номиналь- Electrical Co., Ма.", Китай 
ное напряжение 0,66 Кв 
Трансформаторь тока из- МХСТ 48994-12 б лет 45414 Компания "Alstom Спа пс", 08.02.2017 
мерительные оптические США 
Трансформаторы тока из- МСО, МСО 32118-12 5 лет 47197 Фирма "ЕРКО Сайврасп 09.07.2017 
мерительные эталонные GmbH", Австрия 
Трансформаторы тока на- ТВТ 51176-12 8лет 48083 АО "Кентауский трансфор- 13.09.2017 
пряжением 35, 110, 150, маторный завод", Казах- 
220 кВ стан, г.Кентау 
Трансформаторы тока 22В9-350р 49920-12 8 лет 46508 Компания "Dalian No.1 In- 18.05.2017 
опорнье strument Transformer Co., 
Ltd.", Китай 
Трансформаторы тока ТРП 38847-08 4 года 32979 Фирма "Zhejiang Dixsen 01.10.2013 
разъемнье Electrical Co., Ма.", Китай 
Трансформаторы тока зта- СА535 41379-09 1 год 36311 ООО "ОЛТЕСТ", Украина, 01.10.2014 
лонные г.Киев 
Трасформаторы тока встро- ВСТ 17869-10 8лет 41721 Фирма "АВВ Іпс.", США 01.08.2015 
енные 
Установки измерительные ТМ5-580 38349-08 1 год 32327 Фирма "НаеѓеІу Test АС", 01.08.2013 
Швейцария 
Установки многофункцио- СМС 353 46291-10 1 год 41890 Фирма "ОМСКОМ electron- 01.08.2015 
нальные измерительные ics GmbH", Австрия 
Установки поверочнье ЦУ 854 30285-11 1 год 42413 ООО "Знерго-Союз", Бела- 07.04.2016 
русь, г.Витебск 
Установки поверочные ЦУ 855 30286-11 1 год 42414 ООО "Знерго-Союз", Бела- 07.04.2016 
русь, г.Витебск 
Устройства измерительные МІСОМ М231, М241 37059-08 1 год 30617 Компания "АКЕУА Тгапѕ- 01.03.2013 
mission апа Distribution ОК 
Ltd. - Automation & Informa- 
tion Systems", Великобрита- 
ния 
Устройства измерительные УПА 51895-12 3 года 48881 ООО "Харьковэнергопри- 30.11.2017 
бор", Украина, г.Харьков 
Устройства измерительные ЦЕ8120 51126-12 1 год 48028 ОАО "Витебский завод 11.09.2017 


электроизмерительных при- 
боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
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Наименование СИ Обозначение М6. МПИ NE сорт Изготовитель рок дөйт 
реестра свид. ствия 
Устройства измерительные ЦП8501 32287-11 1 год 43709 ООО "Многопрофильное 06.09.2016 
НПП "Электроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 
Устройства контрольно- ОРЕМ АТ, 47769-11 1 год 43864 Фирма "Megger Sweden АВ", 16.09.2016 
измерительные для испыта- СЗ0бООАТ Швеция 
ний первичньм током 
Шунты измерительные B2, B3, B4, B5, В6 37550-08 1 год 31213 Фирма "Excelsiorwerk Rudolf 01.05.2013 
Kiesewetter Messtechnik und 
Anlagenausrustungshandelsg 
esellschaft mbH", Германия 
Шунты переменного тока Нике А40 и Ғіике 51620-12 1 год 48588 Фирма "Нике Corporation", 29.10.2017 
А40А США 
Шунты переменного тока Ғішке А40В 51518-12 1год 48486 Фирма "Нике Согрогайоп", 22.10.2017 
США 
Шунты токовые АКИП-7501 49121-12 2года 45576 Фирма "Prodigit Electronics 24.02.2017 
Co., Ltd.", Тайвань 
27.34.01.02 Измерения ЗДС и напряжения 
Наименование СИ Обозначение т MAN NE CEPT Изготовитель раба 
реестра свид. ствия 
Вольтметры Р21940, Р21950 43539-09 4 года 38799 Фирма "Jiangsu Sfere Electric 01.01.2015 
Co., Ltd.", Китай 
Вольтметры аналоговые а, са, CL 28561-05 1 год 19762 Фирма "Cewe Instrument 01.01.2015 
АВ", Швеция 
Вольтметры аналоговые МЕМ 48360-11 1год 44622 Фирма "АВВ $.р.А. - АВВ 06.12.2016 
SACE Division", Италия 
Вольтметры переменного ЕС, EZC, ЕМ, 2ЕС, 26711-04 1 год 17345 Фирма "Сігсиќог Grup", Nc- 01.01.2014 
тока СЕС пания 
Вольтметры переменного ЦВ8500 37458-08 1 год 31149 ООО "Многопрофильное 01.05.2013 
тока НПП "Электроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 
Вольтметры переменного 5790А 46613-11 1 год 42401 Фирма "Нике Согрогайоп", 07.04.2016 
тока эталонные США 
Вольтметры пиковые MU17 и МУ18 37285-08 2 года 30906 Фирма "HIGHVOLT 01.04.2013 
РгиКесһпік Dresden GmbH", 
Германия 
Вольтметры постоянного ВС, ZC, ВМ, CBC 26709-04 1 год 17343 Фирма "Сігсиќог Grup", Nc- 01.01.2014 
тока пания 
Вольтметры универсальные НМ8112-3, НМ8112- 50576-12 1 год 47380 Фирма "Rohde % Schwarz 20.07.2017 
35 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Вольтметры универсальные В7-53 39123-08 1год 33322 ЧУП "Завод СВТ", Беларусь, 01.12.2013 
г.Минск 
Вольтметры универсальные В7-54/2, В7-54/3 15250-12 1год 47189 Частное производственное 09.07.2017 
унитарное предприятие "За- 
вод СВТ", Беларусь, г.Минск 
Вольтметры универсальные В7-58, В7-58/2 15249-12 1год 47188 Частное производственное 09.07.2017 
унитарное предприятие "За- 
вод СВТ", Беларусь, г.Минск 
Вольтметры универсальные В7-68 21718-12 1год 47192 Частное производственное 09.07.2017 
унитарное предприятие "За- 
вод СВТ", Беларусь, г.Минск 
Вольтметры универсальные В7-72 26425-09 1 год 36568 ОАО "Минский научно- 01.11.2014 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Вольтметры универсальные В7-73 44776-10 1 год 40299 Частное производственное 01.08.2015 
унитарное предприятие "За- 
вод СВТ", Беларусь, г.Минск 
Вольтметры универсальные В7-74 27652-09 1год 36924 УП "Атомтех", Беларусь, 01.12.2014 
г.Минск 
Вольтметры универсальные В7-78/1, В7-78/2, B7- 52147-12 1 год 49225 Фирма "РСОТЕЗТ Согр.", 18.12.2017 
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78/3 


Тайвань 


27.34.01.02 


Наименование СИ Обозначение 6 МПИ Ne cept Изготовитель ВОК дви 
реестра свид. ствия 
Вольтметры универсальные В7-82 41189-09 1год 36057 ОАО "Минский приборо- 01.09.2014 
строительный завод", Бела- 
русь, г.Минск 
Вольтметры универсальные СОМ-78251А, GDM- 38428-08 1 год 32451 Фирма "Good Will Instrument 01.09.2013 
цифровые 78255А Co., Ша.", Тайвань 
Вольтметры универсальные СОМ-8135, GDM- 34295-07 1 год 27244 Фирма "Good Will Instru- 13.08.2017 
цифровые 8145, СОМ-8245, ments Со. Ша.", Тайвань 
СОМ-8246 
Вольтметры универсальные В7-40 39075-08 1 год 33306 ЧУП "Завод СВТ", Беларусь, 01.11.2013 
цифровые г.Минск 
Вольтметры щитовые ЕА17, ЕА19 41120-09 2 года 35917 Фирма "ЕОМЕЕ $.А.", Поль- 01.09.2014 
ша 
Вольтметры щитовые aHa- VLT 49739-12 5 лет 46350 Фирма "Schneider Electric 05.05.2017 
логовье Industries SAS", Франция 
Вольтметры щитовые циф- VLT DIGITAL 49738-12 5 лет 46349 Фирма "Schneider Electric 05.05.2017 
ровые Industries SAS", Франция 
Вольтметры- 14532А, 14534А 45835-10 1год 41514 Фирма "Agilent 01.08.2015 
дискретизаторы Technologies", Малайзия 
Делители напряжения из- WMCF, WMC 37407-08 2 roga 31088 Фирма "HIGHVOLT 01.04.2013 
мерительные РгиПесһпік Dresden GmbH", 
Германия 
Измерители параметров АТЕТ, ЕХСТ, TRI- 51514-12 2года 48482 Фирма "Vanguard Instru- 22.10.2017 
трансформаторов РНАЗЕ ments Company, Іпс.", США 
Измерители параметров це- М2С-200, М7С-201, 31382-11 1 год 43345 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.08.2016 
пей "фаза-нуль" и "фаза- М7С-202 
фаза" электросетей 
Измерители параметров ИПЭП-1 28316-11 1год 45027 ОАО "Минский научно- 21.12.2016 
электростатического поля исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Измерители сопротивления KEW 4140 49299-12 2 года 45803 Фирма "Куойзи Electrical In- 19.03.2017 
петли "фаза-нуль" struments Works, Ца.", Ano- 
ния 
Измерители частичных раз- DDX 9101 44218-10 2 года 39617 Фирма "Наетеу Test АС", 01.04.2015 
рядов Швейцария 
Измерители электрической ВА60, ВА75, ВА80, 46528-11 2 года 42296 Фирма "b2 electronic GmbH", 17.03.2016 
прочности жидкостей ВА100 Австрия 
Источники питания пере- АР5-9301, АР5- 42733-09 1год 37841 Фирма "Good Will Instrument 01.01.2015 
менного тока 9501, АР5-9102 Co., Ltd.", Тайвань 
Источники питания постоян- EXTECH 382203 46844-11 1 год 42688 Компания "Extech Instru- 25.05.2016 
ного тока ments Corporation", США 
Источники питания постоян- EXTECH серии 46845-11 1 год 42689 Компания "Extech Instru- 25.05.2016 
ного тока 3822XX ments Corporation", США 
Меры напряжения и тока E3631A, ЕЗ632А, 26950-04 1 год 17691/1 Фирма "Agilent 01.04.2015 
ЕЗ6ЗЗА, ЕЗ634А Technologies", Малайзия 
Меры напряжения и тока ЕЗ640А, ЕЗ64ЛА, 26951-04 1 год 176921 Фирма "Agilent 01.04.2015 
ЕЗ642А, ЕЗ64ЗА, Technologies", Малайзия 
ЕЗ644А, ЕЗ645А, 
ЕЗ646А, ЕЗ647А, 
ЕЗ648А, ЕЗ649А 
Модули аналогового вво- АРАХ-5000 48728-11 5 лет 45074 Фирма "Advantech Co., Ltd.", 23.12.2016 
да/вьвода Тайвань 
Модули ввода-вывода cnr- SIMATIC мод. Add- 36820-08 1 год 30365 Фирма "Siemens Power 01.02.2013 
налов специальнье ЕРЕМ/АддЕЕМ Сепегайоп", Германия 
РоСо/АдЯЕЕМ 5оЕ 
Модули ввода-вывода сиг- РУМ 36818-08 1год 30363 Фирма "Siemens Power 01.02.2013 
налов функциональные 210/230/232/280 Сепегайоп", Германия 
Модули измерительные yga- СС-Шпк, ST, МТ 36063-07 2года 29463 Фирма "Mitsubishi Electric", 01.11.2012 
ленного ввода/вьвода Япония 
Нановольтметры постоянно- В2-39 39918-08 1 год 34423 ЧУП "Завод СВТ", Беларусь, 01.01.2014 
го напряжения г.Минск 
Нановольтметры цифровые 2182А 25790-08 1год 33332 Компания "Keithley Instru- 01.12.2013 


ments, Inc.", CWA 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NS Cept: Изготовитель Срок дойт 
реестра свид. ствия 
Нановольтмет- 34420А 47886-11 1 год 44017 Фирма "Agilent 03.10.2016 
ры/микроомметры Technologies", Малайзия 
Определители мест частич- PD и PD Portable 38338-08 2 года 32313 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2013 
ных разрядов Messtechnik GmbH", Австрия 
Пикоамперметры 6487 49337-12 1год 45827 Компания "Keithley Instru- 23.03.2017 
ments, Іпс.", США 
Пикоамперметры А2-4 44226-10 1год 39625 ОАО "Минский научно- 01.04.2015 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Преобразователи измери- АСТ20, MAS, МАХ, 50677-12 2 года 47497 Фирма "Weidmuller Interface 27.07.2017 
тельные ввода-вывода WAS, WAZ, WTS, GmbH 8 Co. KG", Германия 
WTZ 
Преобразователи измери- EMBSIN 1200, EMB- 31077-12 5лет 45203 Фирма "МВ$ АС", Германия 20.01.2017 
тельные напряжения nepe- SIN 120 UV, ЕМВЗ!М 
менного тока 121 U, ЕМВБІМ 221 
ОҒ, ЕМВБІМ 221 
UEV 
Преобразователи измери- Е855М 9509-07 1год,с 26939 ОДО "Энергоприбор", Бела- 20.06.2017 
тельные напряжения пере- 2012г.-4 русь, г.Витебск 
менного тока года 
Преобразователи измери- Е855-М1 13215-92 1год 15214 ДРУНПП "Точприбор", Бе- 01.05.2013 
тельные напряжения пере- ларусь, г.Витебск 
менного тока 
Преобразователи измери- Е855-М1 13215-92 1год 38942 ОАО "Витебский завод 01.04.2015 
тельные напряжения пере- электроизмерительных при- 
менного тока боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Преобразователи измери- Е855-Ц 20984-02 1 год 13191 РУП "Витебский завод элек- 01.06.2013 
тельные напряжения пере- троизмерительных прибо- 
менного тока ров", Беларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- Е855ЭС 24221-08 4 года 31955 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.07.2013 
тельные напряжения пере- русь, г.Витебск 
менного тока 
Преобразователи измери- ЭП8555 40997-09 1год 35708 ООО "Многопрофильное 01.08.2014 
тельные напряжения пере- НПП "Электроприбор", Бе- 
менного тока ларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- Е857 9506-97 1год 14088 РУП "Витебский завод элек- 01.04.2013 
тельные напряжения посто- троизмерительных прибо- 
янного тока ров", Беларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- Е857ЭС 24220-08 4 года 31953 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.07.2013 
тельные напряжения посто- русь, г.Витебск 
янного тока 
Преобразователи измери- ЭП8557 51556-12 1 год 48522 ООО "Многопрофильное 22.10.2017 
тельные напряжения посто- НПП "Электроприбор", Бе- 
янного тока ларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- Е854М 9507-07 1год,с 26938 ОДО "Энергоприбор", Бела- 20.06.2017 
тельные переменного тока 2012г.-4 русь, г.Витебск 
года 
Преобразователи измери- Е856 9508-84 1год 38941 ОАО "Витебский завод 01.04.2015 
тельные постоянного тока электроизмерительных при- 
боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
г.Витебск 
Преобразователи измери- ЦВ9255 43988-10 4 года 39342 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.04.2015 
тельные цифровые напря- русь, г.Витебск 
жения переменного тока 
Преобразователи измери- ЦВ 9257 44651-10 4 года 40138 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.08.2015 
тельные цифровые напря- русь, г.Витебск 
жения постоянного тока 
Преобразователи напряже- MSV 37287-08 2 года 30908 Фирма "Меа Е З т! В.М.", 01.04.2013 
ний переменного и постоян- Нидерланды (торговая мар- 
ного тока измерительные ка "МОК $-$МИТТ") 
Преобразователи напряже- МІ 9263, МІ 9264, 39964-08 1 год 34379 Компания "National 01.01.2014 


ния и силы электрического 
тока цифро-аналоговые 
многоканальные 
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Наименование СИ Обозначение Meroe- МПИ Ne Гарт Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 

Преобразователи напряже- МІ 6221, МІ 6251, 44245-10 1год 39665 Компания "National 01.04.2015 
ния измерительные анало- МІ 6255, МІ 6259, Instruments", США 
гово-цифровые и цифро- МІ 6281, МІ 6343, 
аналоговые модульные МІ 6356, МІ 6363, 

МІ 6366, МІ 6368 
Преобразователи напряже- МІ 4431, МІ 4432, 43620-10 1год 38898 Фирма "Майопа! 01.04.2015 
ния измерительные анало- М 4461, МІ 4462, Instruments", США 
го-цифровые модульные МІ 4472, МІ 4472В, 

МІ 4495, МІ 4496, 

МІ 4498 
Преобразователи напряже- МІ 6123, МІ 6250, 46514-11 1год 42278 Компания "National Instru- 14.03.2016 
ния измерительные анало- NI 6254 ments Corporation", Венгрия 
го-цифровые модульные 
Преобразователи напряже- МІ 6123, МІ 6250, 46514-11 1год 42278 Компания "National Instru- 14.03.2016 
ния измерительные анало- NI 6254 ments Corporation", США 
го-цифровые модульные 
Преобразователи напряже- МІ 9211, МІ 9213, 48245-11 1год 44461 Компания "National Instru- 22.11.2016 
ния измерительные анало- М 9214 ments Corporation", Венгрия 
го-цифровые модульные 
Преобразователи напряже- МСК-МАС-Ш-О-0С 39164-08 5 лет 33515 Фирма "Phoenix Contact 01.12.2013 
ния переменного тока изме- (переменного тока), GmbH 8 Со. КС", Германия 
рительные, преобразовате- МСК-УОС-Ш-В-ОС 
ли напряжения постоянного (постоянного тока) 
тока измерительные 
Преобразователи напряже- МІ 9201, МІ 9203, 39965-08 1 год 34380 Компания "National 01.01.2014 
ния, силы электрического МІ 9205, МІ 9215, Instruments", США 
тока и сопротивления name- МІ 9219, NI 9221, 
рительные аналогово- МІ 9234, NI 9235, 
цифровые многоканальные МІ 9236, МІ 9237 
Преобразователи перемен- 792А 38206-08 1 год 32101 Фирма "Нике Согрогайоп", 01.08.2013 
ного напряжения прецизи- США 
онные 
Приборы измерительные ЕО5000-зепез 36362-07 З года 29845 Фирма "Fuji Electric France 01.12.2012 
цифровые ЗА“, Франция 
Приборы измерительные ЕО5000-зепез 36362-07 З года 29845/1 Фирма "Fuji Electric Systems 01.12.2012 
цифровые Co., П9.", Япония 
Приборы злектроизмери- EP180, ЕР180М 21399-08 1 год 32346 ООО СП "Метра Украина", 01.08.2013 
тельные многофункцио- Украина, г.Житомир 
нальнье цифровые 
Регистраторы напряжений G1, GX n G7 43543-09 2 года 38803 Фирма "МсМШег Со. Іпс.", 01.01.2015 
постоянного и переменного США 
тока 
Системы измерения частич- MPD 600 40797-09 1 год 35496 Фирма "ОМСКОМ electron- 01.07.2014 
ных разрядов ics GmbH", Австрия 
Системы мониторинга yac- PAMOS® 47371-11 2 года 43393 Фирма "АСЗТОМ 04.08.2016 
тичных разрядов (Switzerland) Ltd.", Швейца- 

pna 

Тестеры аккумуляторных СТУ-6000, CTA- 36975-08 1 год 30574 Фирма "Midtronics Іпс.", США 01.02.2013 
батарей 2000, СТА-4000, 

СТЕ-1000, СТЕ- 

1500, СТ$-500, СТ$- 

700, ЗСР-100 
Трансформаторы комбини- AVG 123/245 38887-08 8 лет 33067 Фирма "Trench Italia S.r.l.", 01.11.2013 
рованнье Италия 
Трансформаторы комбини- EJOF-123 29310-10 8 лет 39318 Фирма "РЕІҒЕМЕК Instru- 01.04.2015 
рованные ment Transformers Ltd.", 

Швейцария 

Трансформаторы комбини- JUK 123a 30828-05 З8 лет 22806 Фирма "АВВ Sp. 2.о.о.", 08.06.2017 
рованные Польша 
Трансформаторы комбини- КА-123, КА-245 52351-12 8лет 49437 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 29.12.2017 
рованные che Hermanos 5.1." Испания 
Трансформаторы комбини- КСВЕТ2 (4МК12), 50642-12 8лет 47451 Фирма "RITZ Instrument 23.07.2017 
рованнье КСВЕ24 (4МК24), Transformers GmbH", Герма- 

KGBE40,5 (4MK40,5) ния 
Трансформаторы комбини- ЗМАЗ 39473-08 8 лет 33793 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.01.2014 
рованные 123/245/362/550 GmbH", Германия 
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Наименование СИ Обозначение Парос, МПИ Ne cept Изготовитель Срок дөй: 
реестра свид. ствия 
Трансформаторы напряже- 4МРА1-24 36787-08 8 лет 30333 Фирма "KONCAR - Instru- 01.02.2013 
HNA ment transformers Іпс.", Xop- 
ватия 
Трансформаторы напряже- 4МРА-24 36788-08 8 лет 30334 Фирма "KONCAR - Instru- 01.02.2013 
ния ment transformers Іпс.", Xop- 
ватия 
Трансформаторы напряже- СРТГ 29695-08 8 лет 31534 Фирма "Trench Italia S.r.l.", 01.06.2013 
ния 123/245/362/550/750 Италия 
Трансформаторы напряже- СТУ, мод. СТУ7, 45809-10 4 года 41445 Фирма "Е.Т.М. Fabbrica 01.08.2015 
ния СТУ12, СТУ17, Transformatori di Misura srl", 
CTV24 Италия 
Трансформаторы напряже- CTY, мод. СТҮТ, 45813-10 4 года 41449 Фирма "Е.Т.М. Fabbrica 01.08.2015 
ния СТҮ12, CTY17, Transformatori di Misura srl", 
CTY24, CTY36 Италия 
Трансформаторы напряже- DFK 245/362/525/765 52352-12 8 лет 49438 Фирма "Несго!еспка Arte- 29.12.2017 
ния che Hermanos S.L.", Испания 
Трансформаторы напряже- DPI-104NT 37743-08 4 года 31508 Фирма "Попдмоо Electric 01.06.2013 
ния Согрогайоп", Корея 
Трансформаторы напряже- ЕСВЕА 36A 36024-07 8лет 29396 Фирма "RITZ Messwandler 01.11.2012 
ния GmbH 8 Со.", Германия 
Трансформаторы напряже- EGK 145-3//Т1 41074-09 4 года 35899 Фирма "РҒІЕЕМЕН Instru- 01.09.2014 
ния ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы напряже- EGK 170-3/VT2 41073-09 4 года 35898 Фирма "PFIFFNER Instru- 01.09.2014 
ния ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы напряже- ЕСК 300 41963-09 4 года 37009 Фирма "РҒІЕЕМЕН Instru- 01.01.2015 
ния ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы напряже- ЕСК 420 41962-09 4 года 37008 Фирма "РҒІЕЕМЕН Instru- 01.01.2015 
ния ment Transformers Ltd.", 
Швейцария 
Трансформаторы напряже- EOF 36 36508-07 8лет 30016 Фирма "РЕІҒҒМЕК Mess- 01.01.2013 
ния wandler АС", Швейцария 
Трансформаторы напряже- ЕОЕ-123/245 29312-10 8 лет 39319 Фирма "РЕАРЕМЕК Instru- 01.04.2015 
ния ment Transformers Па", 
Швейцария 
Трансформаторы напряже- FGE 25B 45978-10 8 лет 41657 Фирма "RITZ Instrument 01.08.2015 
ния Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- СВЕ12 (4МТ12), 50639-12 8лет 47448 Фирма "RITZ Instrument 23.07.2017 
ния СВЕ24 (4МТ24), Transformers GmbH", Герма- 
GBE40,5 (4МТ40,5) ния 
Трансформаторы напряже- СЕ-12, СЕ-125, 28404-09 8 лет 37789 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2015 
HNA GSES-12D, GE-36 Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- GEF/GZF 40,5 30373-10 8лет 41427 Фирма "RITZ Instrument 01.08.2015 
ния Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- СЕҒ-12/24, С2Е- 28403-09 8 лет 37788 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2015 
HNA 12/24 Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- GSES 120, GSES 48526-11 8 лет 44815 Фирма "RITZ Instrument 15.12.2016 
ния 240, GSE 20, GSE Transformers GmbH", Герма- 
30, GE 36 HNA 
Трансформаторы Hanpaxe- GSES 24D 39350-08 8 лет 33654 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2014 
ния Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- GZ 24, 6525 24 39353-08 8лет 33657 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2014 
ния Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- (62-12, 62-36 28405-09 8лет 37787 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2015 
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Трансформаторы напряже- .ООХ-110/220 49993-12 8лет 46612 Фирма "Xian ХО High Voltage 29.05.2017 
ния Apparatus Co., ЕТО.", Китай 
Трансформаторы напряже- JDQX2-126 47212-11 8 лет 43174 Фирма "Shanghai Wusong 15.07.2016 
ния Electrical Industry Co., Ltd.", 
Китай 
Трансформаторы напряже- JDQX3-252 48450-11 8 лет 44736 Фирма "Shanghai Wusong 12.12.2016 
ния Electrical Industry Co., Ltd.", 
Китай 
Трансформаторы напряже- JDQXF-145ZHW 40246-08 8лет 34858 Фирма "Guangdong Sihui In- 01.01.2014 
ния strument Transformer Works 
Co. Ltd.", Китай 
Трансформаторы напряже- JDQXF3-110, 40178-08 4 года 34799 Фирма "Shandong Така! In- 01.01.2014 
ния JDQXF3-220 strument Transformer Co., 
Ltd.", Китай 
Трансформаторы напряже- JDQXF3-110, 46099-11 4 года 42109 Фирма "Shandong Така! In- 09.02.2016 
ния JDQXF3-220 strument Transformer Co., 
Ltd.", Китай 
Трансформаторы напряже- JDQXH-220 46873-11 8лет 42720 Фирма "Pinggao Group High 27.05.2016 
ния Voltage Switchgear Со. Ltd.", 
Китай 
Трансформаторы напряже- .07Х10-6, /07Х10- 39058-08 4 года 33189 Фирма "Shaanxi Пагпепа 01.11.2013 
ния 10 Electrics Co., Ltd.", Китай 
Трансформаторы напряже- JDZX9-10, JDZX9-35 40177-08 4 года 34798 Фирма "Dalian No.1 Instru- 01.01.2014 
ния ment Transformer Co., Ltd.", 
Китай 
Трансформаторы напряже- 4$0-110 40179-08 4года 34800 Фирма "Shandong Така In- 01.01.2014 
ния strument Transformer Co., 
Ltd.", Китай 
Трансформаторы напряже- JSQX-110 49987-12 8лет 46606 Фирма "Xian ХО High Voltage 29.05.2017 
ния Apparatus Co., ЕТО.", Китай 
Трансформаторы напряже- JSQX2-126 48449-11 8 лет 44735 Фирма "Shanghai Wusong 12.12.2016 
ния Electrical Industry Co., Ltd.", 
Китай 
Трансформаторы напряже- ЈЅОХЕН-110 46872-11 8лет 42719 Фирма "Jiangsu Ѕіеуџап 27.05.2016 
ния Hertz Instrument Transformer 
Co. Ltd.", Китай 
Трансформаторы напряже- МТ5М-12, NTSM-24, 37493-08 4 года; с 31175 Фирма "ABS MINEL ҒЕРО 01.05.2013 
ния МТ5М-38, МТО5М- сентября А.О.", Сербия 
12, МТОЗМ-24, 2008 г. 
МТО$М-38 - 8 лет 
Трансформаторы напряже- ОТЕҒ 29686-05 8 лет 21291/1 Фирма "Areva Messwandler 01.08.2015 
HNA GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- КЕ! SP 10, REL SP 37492-08 4 года; с 31174 Фирма "ABS MINEL FEPO 01.05.2013 
HNA 20, REL SPH1(2) 10, сентября А.О.", Сербия 
REL 10, REL 20, RZL 2008 r. 
10, RZL 20 - 8 лет 
Трансформаторы напряже- КЕ! SP10, REL 45242-10 8 лет 40869 Фирма "ABS MINEL ЕЕРО 01.08.2015 
ния SP20, REL ЗРН1(2) A.D.", Сербия 
10, REL 10, REL 20, 
RZL 10, RZL 20 
Трансформаторы напряже- RV 50950-12 б лет 47818 Фирма "КЕ\МАЕСО s.r.l.", 24.08.2017 
ния Италия 
Трансформаторы напряже- КҮТ, КУ7/НТ 43222-09 8 лет 38408 Фирма "Ѕадіет", Франция 01.01.2015 
ния 
Трансформаторы напряже- STE 37111-08 8 лет 30643 Фирма "AREVA T&D 01.03.2013 
ния 1/170/245/362/420/55 Messwandler GmbH", Герма- 
05 ния 
Трансформаторы напряже- STE 3/123/145 $ 37110-08 8 лет 30642 Фирма "AREVA T&D 01.03.2013 
ния Меззмап ег GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- STE1 51206-12 8 лет 48119 Фирма "ALSTOM Спа Mess- 13.09.2017 
ния мап ег GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- STE3 51205-12 8 лет 48118 Фирма "ALSTOM Спа Mess- 13.09.2017 
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Трансформаторы напряже- STEF 29689-05 8 лет 21294/1 Фирма "Areva Messwandler 01.08.2015 
HNA GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- SU 51360-12 8лет 48237 Фирма "Тгепсп Сегтапу 28.09.2017 
ния GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- 50 37115-08 8лет 30647 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.03.2013 
ния 170/245/362/420/550/ GmbH", Германия 
5 
Трансформаторы напряже- SU 245/ В (SU 44734-10 8 лет 40253 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.08.2015 
ния 252/834) GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- 50 39470-08 8 лет 33790 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.01.2014 
ния 245/300/362/420/1-6 GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- SU 420/883 44733-10 8 лет 40252 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.08.2015 
ния GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- SU 550/В1/В2/В3/В4 28006-10 8 лет 41006 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.08.2015 
ния STL GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- SUD 123/145/5 37114-08 8лет 30646 Фирма "Trench Germany 01.03.2013 
ния GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- SVR-10, ЗМК-20 51365-12 4 года 48243 Фирма "ARTECHE NISSIN, 28.09.2017 
HNA S.L.", Испания 
Трансформаторы напряже- SVR-10A, SVR-20 47222-11 5 лет 43181 Фирма "Nissin Electric Co., 15.07.2016 
HNA Ltd.", Япония 
Трансформаторы напряже- SVS 28655-05 8 лет 19844 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.04.2015 
ния 123/245/362/550/800 GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- ТОС 51638-12 8 лет 48612 Фирма "АВВ в.г.о.", Чехия 29.10.2017 
ния 
Трансформаторы напряже- ТОС 5 36411-07 8 лет 29899 Фирма "АВВ в.г.о. РТРМ 01.01.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- ТОС 6 36414-07 8 лет 29902 Фирма "АВВ s.r.o. РТРМ 01.01.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- ТОС4 17081-98 8 лет 33017 Фирма "АВВ s.r.o. РРММ 01.10.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- ТУС 51637-12 8 лет 48613 Фирма "АВВ в.г.о.", Чехия 29.10.2017 
ния 
Трансформаторы напряже- ТЈС4 17080-98 8 лет 33018 Фирма "АВВ s.r.o. РРМУ 01.10.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- ТЈС4 45422-10 8 лет 41022 Фирма "АВВ $р. 2.о.о. 01.08.2015 
ния Oddzial w Przasnyszu", 
Польша 
Трансформаторы напряже- ТЈС5 36410-07 8лет 29898 Фирма "АВВ в.г.о. РТРМ 01.01.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- ТЈС6б 36413-07 8лет 29901 Фирма "АВВ в.г.о. РТРМ 01.01.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- ТУС? 25430-08 8 лет 33016 Фирма "АВВ s.r.o. РРМУ 01.10.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- TJO7 25429-08 8 лет 33014 Фирма "АВВ s.r.o. РРМУ 01.10.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- ТУР 51401-12 8 лет 48283 Фирма "АВВ в.г.о.", Чехия 28.09.2017 
ния 
Трансформаторы напряже- ТУР 5 36409-07 8 лет 29897 Фирма "АВВ s.r.o. РТРМ 01.01.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- TJP 6 36412-07 8лет 29900 Фирма "АВВ в.г.о. РТРМ 01.01.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- TJP 6.2-С; TJP 7.3- 49111-12 8лет 45565 Фирма "АВВ в.г.о.", Чехия 24.02.2017 
ния С; TJC 6-С; TJC 7.0- 
G; TDC 6-G 
Трансформаторы напряже- ТЈР4 17083-08 8лет 33013 Фирма "АВВ з.г.о. РРМУ 01.10.2013 
ния Вто", Чехия 
Трансформаторы напряже- ТЈР4 45423-10 8 лет 41023 Фирма "АВВ Sp. 2.0.0. 01.08.2015 
ния Oddzial w Przasnyszu", 
Польша 

Трансформаторы напряже- TJP7 25432-08 8 лет 33015 Фирма "АВВ s.r.o. РРМУ 01.10.2013 
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Трансформаторы напряже- ТТУ, мод. ТТУ003, 45808-10 4 года 41444 Фирма "ЕКЕК $.г.1.", Италия 01.08.2015 
ния ТТУ006, ТТУ010, 
ТТУ020, ТТУ050, 
ТТУ100 
Трансформаторы напряже- TVB 170/245/362/420 37107-08 8 лет 30639 Фирма "Trench Italia S.r.l.", 01.03.2013 
HNA Италия 
Трансформаторы напряже- ТУВт 123/145Т 37104-08 8 лет 30636 Фирма "Trench Italia S.r.l.", 01.03.2013 
ния Италия 
Трансформаторы напряже- TVBs 29693-11 8 лет 42608 Фирма "Trench Italia S.r.l.", 18.05.2016 
ния Италия 
Трансформаторы напряже- ТУС 123/245 38886-08 8лет 33066 Фирма "Trench Italia S.r.l.", 01.11.2013 
HNA Италия 
Трансформаторы напряже- ТУІ-145/170/245 47123-11 8лет 43076 Фирма "АВВ $.р.А. - Ромег 05.07.2016 
ния Products Division, Unita Op- 
erativa Adda - НУ", Италия 
Трансформаторы напряже- UCN-36, 0С5-36, 27816-04 8 лет 18815 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 01.01.2015 
ния 0С5Ғ-36 спе Негтапоз $.А.", Испа- 
ния 
Трансформаторы напряже- UGE 25475-11 8 лет 42607 Фирма "ELEQ Ы.у.", Герма- 18.05.2016 
ния ния 
Трансформаторы напряже- UGZ 25476-08 8лет 33008 Фирма "ELEQ Ы.у.", Герма- 01.10.2013 
ния ния 
Трансформаторы напряже- UKM 43945-10 8 лет 39325 Фирма "CGS Instrument 01.04.2015 
ния Transformers 5.г.І.", Италия 
Трансформаторы напряже- UKM 51204-12 8лет 48116 Фирма "CGS Instrument 13.09.2017 
ния Transformers 5.г.І.", Италия 
Трансформаторы напряже- UMP 145, UDP 245, 48448-11 8 лет 44734 Фирма "ALSTOM Спа SAS", 12.12.2016 
ния Т155-УТ3, UFV 550 Франция 
Трансформаторы напряже- UTD 123 52353-12 8лет 49439 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 29.12.2017 
ния che Hermanos S.L.", Испания 
Трансформаторы напряже- UTD 123, UTF 23748-02 8лет 13359 Фирма "Electrotecnica Arte- 01.01.2013 
ния 245/420/525, ОТС спе Негтапоз $.А.", Испа- 
245 ния 
Трансформаторы напряже- UTF 245/420/525 52349-12 8 лет 49435 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 29.12.2017 
ния спе Hermanos S.L.", Испания 
Трансформаторы напряже- УВ12, УВ12-МЕ, 41565-09 4 года 36541 Фирма "АСЕ Elektrik Sanayi 01.11.2014 
ния МВЕТ2, УВЗ6 уе Ticaret А.$.", Турция 
Трансформаторы напряже- VB12-MR (4МКТ12) 37380-08 4года 31060 Фирма "АСЕ Elektrik Sanayi 01.04.2013 
ния уе Ticaret А.5.", Турция 
Трансформаторы напряже- VDGW2, VGX1 43486-09 5 лет 38690 Фирма "Токо Electric Corpo- 01.01.2015 
ния гайоп", Япония 
Трансформаторы напряже- VDGW2-110X 42563-09 5 лет 37600 Фирма "Токо Electric Corpo- 01.01.2015 
ния гайоп", Япония 
Трансформаторы напряже- VEF 43241-11 8 лет 42611 Фирма "RITZ Instrument 18.05.2016 
ния Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- VEF72,5 44265-10 4 года 39691 Фирма "RITZ Instrument 01.04.2015 
HNA Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- VEN 43163-09 4 года 38326 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2015 
ния Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- МУЕО5 37113-08 8лет 30645 Фирма "Trench France ЗА“, 01.03.2013 
ния Франция 
Трансформаторы напряже- МЕОТ 37112-08 8лет 30644 Фирма "Trench France ЗА“, 01.03.2013 
ния Франция 
Трансформаторы напряже- VES 43164-09 4 года 38327 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2015 
ния Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- VES 24 (4МК14) 39351-08 8 лет 33655/1 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2014 
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Трансформаторы напряже- VGM 12 ВОКН 36026-07 8лет 29398 Фирма "RITZ Меѕѕмапаіег 01.11.2012 
ния GmbH 8 Со.", Германия 
Трансформаторы напряже- МРИ-123, МРО-245, 40089-08 8 лет 34616 Фирма "KONCAR - Instru- 01.01.2014 
ния МРИ-362, УРО-525 ment transformers Іпс.", Xop- 
ватия 
Трансформаторы напряже- МК мод. УКОЗп/52, 50606-12 8 лет 47412 Фирма "Schneider Electric 20.07.2017 
ния мкозпизз, б.р.а.", Италия 
VRC1/S1F 
Трансформаторы напряже- МКС2/51Е; 41267-09 8 лет 36248 Фирма "Schneider Electric 01.10.2014 
ния МКС2/82Е $.р.а.", Италия 
Трансформаторы напряже- УКО2М/52, 47913-11 8 лет 44045 Фирма "Schneider Electric 03.10.2016 
ния VRQ2N/S3 S.p.a.", Италия 
Трансформаторы напряже- VSK, VSK 110, УӨКІ 47172-11 4 года 43114 Фирма "ZWAR", Польша 11.07.2016 
ния 106 
Трансформаторы напряже- МТМ 51019-12 блет 47905 Фирма "PRAGATI ЕШЕСТВІ- 31.08.2017 
ния CALS РУТ. Ша.", Индия 
Трансформаторы напряже- УТО-МРТ 38203-08 4 года 32098 Фирма "KPB INTRA з.г.о.", 01.08.2013 
ния Чехия 
Трансформаторы напряже- VTS-VTD 38210-08 4 года 32105 Фирма "KPB INTRA в.г.о.", 01.08.2013 
ния Чехия 
Трансформаторы напряже- У2Ғ 43242-09 4 года 38440 Фирма "RITZ Instrument 01.01.2015 
ния Transformers GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- Ү24 (У24Р; Ү24М; 43223-09 8лет 38409 Фирма "Ѕадіет", Франция 01.01.2015 
ния Ү24С2/НТ) 
Трансформаторы напряже- ЗНМИ 26450-08 4 года 33571 ОАО "Запорожский завод 01.12.2013 
ния высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- ЗНОГ-110 50905-12 4 года 47768 ПАО "Украинский научно- 24.08.2017 
ния исследовательский, проект- 
но-конструкторский и техно- 
логический институт транс- 
форматоростроения" (ВИТ), 
Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- ЗНОГ-220 50906-12 4 года 47769 ПАО "Украинский научно- 24.08.2017 
ния исследовательский, проект- 
но-конструкторский и техно- 
логический институт транс- 
форматоростроения" (ВИТ), 
Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- ЗНОМП-35 26451-08 4 года 33570 ОАО "Запорожский завод 01.12.2013 
ния высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- ЗНОМП-40,5 49411-12 4 года 45938 Коммандитное Общество 02.04.2017 
ния "Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- НАМИ-6 У2 (УХЛ2), 51198-12 5 лет 48107 АО "Кентауский трансфор- 13.09.2017 
ния НАМИ-10 У2 (УХЛ2), маторный завод", Казах- 
НАМИТ-6 У2 (УХЛ2), стан, г.Кентау 
НАМИТ-10 У2 (УХЛ2) 
Трансформаторы напряже- НКГ 39262-11 4 года 42469 ОАО "Запорожский завод 21.04.2016 
ния высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- НКГ 52051-12 4года 49091 Коммандитное Обшество 14.12.2017 
ния "Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- НКФ 49582-12 4года 46126 Коммандитное Обшество 18.04.2017 
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Трансформаторы напряже- НКФ-150, НКФ-220 26453-08 4 года 33572 ОАО "Запорожский завод 01.12.2013 
ния въсоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- НКФА 39263-11 4 roga 42537 OAO "Запорожский завод 29.04.2016 
ния высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- НКФА 49583-12 4 года 46127 Коммандитное Общество 18.04.2017 
ния "Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- НКФ-М 26454-08 4 года 33573 ОАО "Запорожский завод 01.12.2013 
ния въсоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- НКФ-М 52049-12 4 года 49089 Коммандитное Общество 14.12.2017 
ния "Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- НОГ 39260-08 4 года 33553 ОАО "Запорожский завод 01.12.2013 
ния высоковольтной аппарату- 
ры", Украина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- НОГ 52050-12 4года 49090 Коммандитное Обшество 14.12.2017 
ния "Запорожский завод высо- 
ковольтной аппаратуры - 
Вакатов" и Компания", Ук- 
раина, г.Запорожье 
Трансформаторы напряже- НОИГ ЗАК-110 39917-08 8 лет 34422 Фирма "Pacific Technologies 01.01.2014 
HNA Ltd.", Китай 
Трансформаторы напряже- HONT ЗАК-220 39916-08 8 лет 34421 Фирма "Pacific Technologies 01.01.2014 
ния Ца.", Китай 
Трансформаторы напряже- НОИМ ЗАК-110 39913-08 8 лет 34418 Фирма "Pacific Technologies 01.01.2014 
ния Ца.", Китай 
Трансформаторы напряже- НОЛ-6 УЗ, НОЛ-10 51177-12 5лет 48084 АО "Кентауский трансфор- 13.09.2017 
ния УЗ, ЗНОЛ-6 УЗ, маторный завод", Казах- 
ЗНОЛ-10 УЗ, ЗНОЛ- стан, г.Кентау 
35 У1 
Трансформаторы напряже- НОМ-6 УЗ, НОМ-10 51200-12 8лет 48109 АО "Кентауский трансфор- 13.09.2017 
ния УЗ, ЗНОМ-35 У1 маторный завод", Казах- 
стан, г.Кентау 
Трансформаторы напряже- НТМИ-6 УЗ,НТМИ-10 51199-12 8лет 48108 АО "Кентауский трансфор- 13.09.2017 
ния УЗ маторный завод", Казах- 
стан, г.Кентау 
Трансформаторы напряже- 3xNTJ 12 (15) 41160-09 8лет 35975 Фирма "ABS MINEL ҒЕРО 01.09.2014 
ния антирезонансные трех- А.О.", Сербия 
фазные 
Трансформаторы напряже- SVTR 43745-10 блет 39010 Фирма "Nissin Electric Co., 01.04.2015 
ния встроенные Ца.", Япония 
Трансформаторы напряже- DDB 123/245 52350-12 8лет 49436 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 29.12.2017 
ния емкостные che Hermanos 5.1." Испания 
Трансформаторы напряже- DDB 123/245, DDG 23744-02 8 лет 13355 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 01.01.2013 
ния емкостные 123/245 спе Негтапоз $.А.", Испа- 
ния 
Трансформаторы напряже- DFG 123, DFK 23743-02 8 лет 13354 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 01.01.2013 
ния емкостные 245/362/525 che Hermanos 5.А.", Испа- 
ния 
Трансформаторы напряже- DFK 765 36539-07 8 лет 30031 Фирма "Еесігоееспіса Arte- 01.01.2013 
ния емкостные спе Негтапов $.А.", Испа- 
ния 
Трансформаторы напряже- ОТСЕ 48527-11 8 лет 44816 Фирма "ALSTOM Спа Іпс.", 15.12.2016 
ния емкостные США 
Трансформаторы напряже- ОТСҒ 50464-12 8 лет 47257 Фирма "ALSTOM Спа Іпс.", 09.07.2017 
ния емкостные США 
Трансформаторы напряже- TEMP 25474-03 8 лет 15723 Фирма "Trench Limited In- 01.01.2014 
ния емкостные 123/245/362/550, strument Transformer Divi- 
TEHMF 765 sion", Канада 
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Трансформаторы напряже- VCU- 37847-08 8лет 31665 Фирма "KONCAR - Instru- 01.06.2013 
ния емкостные 123/245/362/525/765 ment transformers Іпс.", Xop- 

ватия 
Трансформаторы напряже- НОЕМ ЗАК-220 39911-08 8 лет 34416 Фирма "Pacific Technologies 01.01.2014 
ния емкостные Ца.", Китай 
Трансформаторы напряже- .07Х9-35К 49919-12 8лет 46507 Компания "Dalian No.1 In- 18.05.2017 
ния заземляемые strument Transformer Co., 

Ltd.", Китай 
Трансформаторы напряже- 4MR (EGS) 44088-10 8лет 39487 Фирма "Ог.Тесһп. JOSEF 01.04.2015 
ния измерительнье ZELISKO Fabrik Мег 

Elektrotechnik und 

Maschinenbau G.m.b.H", AB- 

стрия 
Трансформаторы напряже- 4МТ (4М0) 44087-10 8 лет 39486 Фирма "Ог.Тесһп. JOSEF 01.04.2015 
ния измерительнье ZELISKO Fabrik Мег 

Elektrotechnik und 

Maschinenbau G.m.b.H", AB- 

стрия 
Трансформаторы напряже- СРА 72-550 47846-11 8лет 43998 Фирма "АВВ АВ, High Volt- 03.10.2016 
ния измерительные age Products", Швеция 
Трансформаторы напряже- CPB 72-800 47844-11 8 лет 43996 Фирма "АВВ АВ, High Volt- 03.10.2016 
ния измерительные age Products", Швеция 
Трансформаторы напряже- EMF 52-170 47847-11 8лет 43999 Фирма "АВВ АВ, High Volt- 03.10.2016 
ния измерительные age Products", Швеция 
Трансформаторы напряже- EY...WS 46012-10 8 лет 42012 Фирма "Ог.Тесһп. JOSEF 02.12.2015 
ния измерительнье ZELISKO Fabrik Мег 

Elektrotechnik und 

Maschinenbau G.m.b.H", AB- 

стрия 
Трансформаторы напряже- VGM 40355-09 4 года 34916 Фирма "Ог.Тесйпп. JOSEF 01.05.2014 
ния измерительные ZELISKO Fabrik Мег 

Elektrotechnik und 

Maschinenbau G.m.b.H", AB- 

стрия 
Трансформаторы напряже- МУ, МОР, 32397-12 5 лет 47198 Фирма "ЕРКО Сайврасп 09.07.2017 
ния измерительные эталон- М\/О$, МУКО GmbH", Австрия 
нье 
Трансформаторы тока ТРУ4 45424-10 8 лет 41024 Фирма "АВВ Sp. 2.0.0. 01.08.2015 

Oddzial w Przasnyszu", 

Польша 
Усилители цифровые name- LMS 5САрА5 47737-11 1 год 43826 Фирма "LMS International 16.09.2016 
рительнье пу", Бельгия 
Установки измерительные НУА 51892-12 2года 48872 Фирма "b2 electronic GmbH", 30.11.2017 
высоковольтные Австрия 
Установки контрольно- НУА мод. 30, 60 45999-10 1год 41715 Фирма "High Voltage Diag- 01.08.2015 
измерительные высоко- nostics 5.а.г.", Швейцария 
вольтные 
Установки контрольно- КРС 48932-12 2года 45335 Фирма "КПоуой Ргиећесһпік 24.01.2017 
измерительные высоко- Chemnitz GmbH", Германия 
вольтные 
Устройства контроля со- СЕШ СПАКО 36976-08 1 год 30575 Фирма "Midtronics Іпс.", США 01.02.2013 
стояния аккумуляторных ба- ТКАСЕ, 
тарей СЕШ СПАКО 

SYSTEM 

Устройства телемеханики КТО 560/211 47338-11 2 года 43376 Фирма "АВВ АС Power 01.08.2016 
удаленнье Technology Systems, 

DEPTSN-MP", Германия 
27.34.01.03 Измерения мощности и знергии 

Наименование СИ Обозначение Е MAN Ne cept: Изготовитель Cpox peň- 
реестра свид. ствия 

Варметры Р51940 43542-09 4 года 38802 Фирма "Jiangsu Sfere Electric 01.01.2015 
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Наименование СИ Обозначение 6 МПИ Ne cept Изготовитель Срок дейт 
реестра свид. ствия 
Ваттметры СРМ-8212 22451-08 1год 32108 Фирма "Good Will Instrument 01.08.2013 
Co., Ltd.", Тайвань 
Ваттметры Р$194Р 43541-09 4 года 38801 Фирма "Jiangsu Sfere Electric 01.01.2015 
Co., Ltd.", Китай 
Ваттметры и варметры WMC, WTC, WMM, 26707-04 1 год 17341 Фирма "Сігсиќог Grup", Nc- 01.01.2014 
WTM, УМС, УТС, пания 
УММ, УТМ 
Ваттметры и варметры aHa- ОУМ9бАО (ваттмет- 37555-08 1 год 31218 Фирма "Excelsiorwerk Rudolf 01.05.2013 
логовые ры); ОВ96АО (вар- Kiesewetter Messtechnik und 
метры) Ападепаизгизшпазпапде!ва 
езевспай mbH", Германия 
Ваттметры с преобразова- М1913А, М1914А 44731-10 1год 40250 Фирма "Agilent 01.08.2015 
телями (ваттметры); Technologies", Малайзия 
М8481А(В,Н), 
№482А(В,Н), 
№483А, М8485А, 
№8486АК(АО), 
№487А, Е4413А, 
8485А(0), 8487А(0) 
(преобразователи) 
Ваттметры цифровые ЦЛ8516 37460-08 1 год 31151 ООО "Многопрофильное 01.05.2013 
НПП "Электроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 
Ваттметры, варметры ERW, ERV, ERWL, 50967-12 З года 47841 Фирма "REVALCO s.r.l.", 24.08.2017 
ERVL Италия 
Измерители мощности 3000 мод. 3169-20, 32873-11 Б лет 45073 Фирма "НІОКІ Е.Е. Согрога- 21.12.2016 
3169-21, 3193, 3194, Поп", Япония 
3286-20, 3331, 3332, 
3333, 3333-01, 3334, 
3334-01, 3390 
Измерители мошности мно- РМ 50245-12 8лет 46978 Фирма "Schneider Electric 25.06.2017 
гофункциональные Industries SAS", Франция 
Измерители мощности MHO- PM9 50246-12 8лет 46979 Фирма "Schneider Electric 25.06.2017 
гофункциональные Industries SAS", Франция 
Компараторы СОМ3003 47850-11 1год 44004 Компания "ZERA GmbH", 03.10.2016 
Германия 
Контроллеры мощности EPower 43162-09 Згодаи5 38325 Фирма "Eurotherm and In- 01.01.2015 
лет мепзуз Operations Manage- 
ment", Великобритания 
Преобразователи измери- Е849М 7604-07 1год,с 26940 ОДО "Энергоприбор", Бела- 20.06.2017 
тельные активной и реак- 2012г.-4 русь, г.Витебск 
тивной мошности трехфаз- года 
ного тока 
Преобразователи измери- Е849-М1 7604-0 1год 39527 ОАО "Витебский завод 01.04.2015 
тельные активной и реак- электроизмерительных при- 
тивной мошности трехфаз- боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
ного тока г.Витебск 
Преобразователи измери- Е849-Ц 20983-11 1год 43055 ОАО "Витебский завод 05.07.2016 
тельные активной и реак- электроизмерительных при- 
тивной мошности трехфаз- боров" (ВЗЭП), Беларусь, 
ного тока г.Витебск 
Преобразователи измери- Е851ЭС 24223-03 1 год; с 13985 ООО "Энерго-Союз", Бела- 01.07.2013 
тельные суммирующие по- 2008 г. - 4 русь, г.Витебск 
стоянного тока года 
Приборы портативные эта- МТ 51775-12 1 год 48768 Фирма "ZERA GmbH", Fep- 20.11.2017 
лонные многофункциональ- мания 
нье 
Приборы портативные зта- МТ300 51774-12 1год 48767 Фирма "ZERA GmbH", Fep- 20.11.2017 
лонные многофункциональ- мания 
нье 
Приборы энергетика порта- ТР2 308 23247-02 З года 12768 Фирма "ZERA GmbH", Fep- 01.01.2014 
тивные многофункциональ- мания 
нье 
Системы калибровки и по- МТ$ 17930-12 1год 48770 Фирма "ZERA GmbH", Fep- 20.11.2017 


верки счетчиков злектриче- 
ской знергии 


мания 
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Наименование СИ Обозначение ырық МПИ NS сорт Изготовитель Cpox дойт 
реестра свид. ствия 
Сумматоры электронные СЭМ-2 31924-11 4года 44224 УПП "Микрон", Беларусь, 26.10.2016 
многофункциональные для г.Витебск 
учета электроэнергии 
Сумматоры электронные СЭМ-3 46806-11 4 года 42651 УПП "Микрон", Беларусь, 18.05.2016 
многофункциональные для г.Витебск 
учета электроэнергии 
Счетчики активной электри- ЭЭ8003/2 38744-08 8 лет 32833 РУП "Витебский завод элек- 01.10.2013 
ческой энергии однофазные троизмерительных прибо- 
многотарифные электрон- ров", Беларусь, г.Витебск 
ные 
Счетчики активной электри- ЭЭ8003/2-К 40948-09 8 лет 35680 РУП "Витебский завод элек- 01.08.2014 
ческой энергии однофазные троизмерительных прибо- 
многотарифные электрон- ров", Беларусь, г.Витебск 
ные 
Счетчики активной электри- ЭЭ8003/3 37447-08 8 лет 31141 РУП "Витебский завод элек- 01.05.2013 
ческой энергии однофазные троизмерительных прибо- 
многотарифные электрон- ров", Беларусь, г.Витебск 
ные 
Счетчики многофункцио- ЕхрейМеїег 720 (ЕМ 39235-08 8 лет 33527 Фирма "Satec Ша.", Израиль 01.12.2013 
нальные и анализаторы Ka- 720) 
чества электрической энер- 
гии 
Счетчики статические (элек- Орман СО-Э711 (в 45296-10 8 лет 40905 ТОО "Корпорация Сайман", 01.08.2015 
тронные) активной энергии экспортном испол- Казахстан, г.Алматы 
переменного тока однофаз- нении Огтап МЕ- 
ные 711Е) 
Счетчики статические (элек- СО-Э411 46618-11 8 лет 42406 ТОО "Талдыкорганский за- 07.04.2016 
тронные) ватт-часов актив- вод электрических прибо- 
ной энергии переменного ров", Казахстан, 
тока однофазные г.Талдькорган 
Счетчики статические ак- С9206005 36041-07 8 лет 29422 ОАО "Брестский злектроме- 01.11.2012 
тивной злектрической знер- ханический завод", Бела- 
гии переменного тока одно- русь, г.Брест 
фазные многотарифные 
Счетчики статические ак- Гран-Электро СС- 49274-12 16 пет 45775 НПООО "Гран Система-С", 19.03.2017 
тивной знергии однофазнье 101 Беларусь, г.Минск 
Счетчики статические трех- МТ 32930-08 15 лет 32648 Фирма "Iskraemeco", Слове- 01.10.2013 
фазнье переменного тока ния 
активной и реактивной знер- 
гии 
Счетчики электрической ВЕМ 136, ВЕМ 036 34869-07 8 лет 27897 Фирма "Ѕаѓес", Израиль 29.10.2017 
энергии 
Счетчики электрической МЕ 48842-12 16 лет 45213 Фирма "5ККАЕМЕСО" 20.01.2017 
энергии (Iskraemeco а.а.), Словения 
Счетчики электрической НІК 2301 40309-08 16 лет 35051 ООО "НИК-ЭЛЕКТРОНИКА", 01.01.2014 
энергии Украина, г.Киев 
Счетчики электрической НІК 2303 40308-08 16 лет 35050 ООО "НИК-ЭЛЕКТРОНИКА", 01.01.2014 
энергии Украина, г.Киев 
Счетчики электрической КМОМ-1023 37882-09 16 лет 37782 Фирма "Еспеоп 01.01.2015 
энергии многофазные Согрогайоп", США 
Счетчики электрической КМОМ-2023 37883-10 16 лет 40134 Фирма "Еспеоп 01.04.2015 
энергии многофазные Согрогайоп", США 
Счетчики электрической КМОМ-2023-0.55 45545-10 16 лет 41165 Фирма "Echelon 01.08.2015 
энергии многофазные Согрогайоп", США 
Счетчики электрической ЕРО$ 25971-06 8лет 26255 ЗАО "Еідата-ЕІекігопіка", 23.03.2017 
энергии многофункциональ- Литва, г.Вильнюс 
ные 
Счетчики электрической ION 22898-07 10 пет 26502 Фирма "Power Measurement 02.10.2017 
знергии многофункциональ- Ца.", Канада 
нье 
Счетчики злектрической Ахх1 48344-11 В лет 44604 Компания "Ѕаіа-Вигдеѕѕ 06.12.2016 
энергии однофазные Controls АС", Швейцария 
Счетчики электрической СХ 1000-5 46959-11 16 лет 42800 Фирма "Задетсот Еп- 09.06.2016 
энергии однофазные егду& Таесот SAS", Фран- 
ция 

Счетчики электрической Катвігир 162 26416-08 16лет 31548 Фирма "Катвігир A/S", Ja- 01.06.2013 


энергии однофазные 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ н Изготовитель Срок дой 
реестра свид. ствия 
Счетчики злектрической КМОМ-1021 37892-09 16 лет 37783 Фирма "Echelon 01.01.2015 
энергии однофазные Согрогайоп", США 
Счетчики электрической КМОМ-1021 48027-11 16лет 44189 Фирма "Есһеіоп Согрога- 21.10.2016 
энергии однофазные Поп", США, Завод "Jabil Cir- 
cuit (Guangzhou) Ма.", Китай 
Счетчики злектрической ӛсһе!Соипі ЕЕМ12- 41434-09 16 лет 36344 Фирма "Е ТАСО GmbH", 01.10.2014 
знергии однофазнье 65А Германия 
Счетчики электрической 2СЕ 110АВ, 2СЕ 37705-08 16 лет 31432 Фирма "апдв+Суг А.Е. 01.06.2013 
энергии однофазные 110АС, 2СЕ 120АВ, Electrotechnical апа elec- 
ZCF 120AC tronic equipment and sys- 
tems", Греция 
Счетчики злектрической 2СЕ 110АВ, 2СЕ 37705-08 16 лет 314321 Фирма "апдв+Суг АС", 01.06.2013 
знергии однофазнье 110АС, 2СЕ 120АВ, Швейцария 
2СЕ 120АС 
Счетчики злектрической СО-И496 18076-08 8 лет 33314 УПП "Измерон" ОАО 01.11.2013 
энергии однофазные индук- "БЭМЗ", Беларусь, г.Брест 
ционные 
Счетчики электрической МК? 47836-11 16лет 43985 Фирма "EDMI Limited", Син- 03.10.2016 
энергии однофазные мно- гапур 
гофункциональные 
Счетчики электрической РСК 421 49115-12 8 лет 45569 Фирма "Powercom Ша.", Из- 24.02.2017 
энергии однофазные мно- раиль 
гофункциональные 
Счетчики электрической АСЕ 1000, АСЕ 2000 35990-07 16 лет 29368 Фирма "Actaris Ganz Meter 01.11.2012 
энергии однофазные стати- Сотрапу", Венгрия 
ческие 
Счетчики электрической ЕВВ, ЕВО 44623-10 16 лет 40117 Фирма "АВВ АВ, Cewe- 01.04.2015 
энергии однофазные злек- Сопіго!", Швеция 
тронные 
Счетчики электрической СЭЭО 48060-11 4 года 44223 ОДО "ЗкоМера", Беларусь, 26.10.2016 
энергии однофазные злек- г.Минск 
тронные 
Счетчики электрической НІК 2102 40307-08 16 лет 35049 ООО "НИК-ЭЛЕКТРОНИКА", 01.01.2014 
энергии переменного тока Украина, г.Киев 
Счетчики электрической Гран-Электро СС- 23089-12 16 лет 45777 НПООО "Гран Система-С", 19.03.2017 
энергии переменного тока 301 Беларусь, г.Минск 
статические 
Счетчики электрической СЕКМ! 47125-11 14 лет 43078 Заводы "Bitron Poland 05.07.2016 
знергии статические одно- Sp.zo.o", Польша, "Bitron 
фазнье $.р.А.", Италия, "Bitron 
$.р.А.", Италия, "Shenzhen 
КАРА Technology Co., Ltd.", 
Китай 
Счетчики злектрической СЕКМ! 47125-11 14 лет 43078 Фирма "ENEL Distribuzione 05.07.2016 
знергии статические одно- $.р.А.", Италия, заводы 
фазные "Jabil Circuit", Венгрия, 
"FINMEK AUTOMATION", 
Италия, "China National Ma- 
chinery&Equipment Im- 
port&Export Corporation, Kn- 
тай, "Celestica", Чехия, 
"Задет Соттипісайоп 
SAS", Франция, 
Счетчики электрической Аххз 48345-11 8 лет 44605 Компания "Ѕаіа-Вигдеѕѕ 06.12.2016 
энергии трехфазные Controls АС", Швейцария 
Счетчики злектрической СХ 2000-7 46961-11 16 лет 42802 Фирма "Задетсот Еп- 09.06.2016 
знергии трехфазнье егду& Таесот SAS", Фран- 
ция 
Счетчики электрической СХ 2000-7-СТ 46960-11 16 лет 42801 Фирма "Задетсот Еп- 09.06.2016 
энергии трехфазные егду&Теіесот SAS", Фран- 
ция 
Счетчики электрической Катвігир 351 Combi 26414-04 12 лет 17043 Фирма "Катвігир A/S", Ja- 01.06.2013 
энергии трехфазные ния 
Счетчики электрической Катвігир 382 26413-08 12 лет 31549 Фирма "Катвігир A/S", Ja- 01.06.2013 
энергии трехфазные ния 
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Счетчики злектрической КМОМ-1023 48028-11 16 лет 44190 Фирма "Echelon Corpora- 21.10.2016 
энергии трехфазные Поп", США, Завод "Jabil Cir- 

cuit (Guangzhou) Ма.", Китай 
Счетчики злектрической ӛсһе!Соипі ЕЕМЗ4- 41435-09 16 лет 36345 Фирма "ЕЕТАСО GmbH", 01.10.2014 
энергии трехфазные 3х65А Германия 
Счетчики электрической МК10 47837-11 16 лет 43986 Фирма "EDMI Limited", Син- 03.10.2016 
энергии трехфазные мно- гапур 
гофункциональные 
Счетчики электрической РСК 423 49116-12 8 лет 45570 Фирма "Powercom Ltd.", Из- 24.02.2017 
энергии трехфазные мно- раиль 
гофункциональные 
Счетчики электрической АСЕ 3000 35989-07 16 лет 29367 Фирма "Actaris Ganz Meter 01.11.2012 
энергии трехфазные стати- Сотрапу", Венгрия 
ческие 
Счетчики электрической ЛЕЗ2 43746-10 16 лет 39011 Фирма "ЕаѕуМеїег GmbH", 01.04.2015 
энергии трехфазные злек- Германия 
тронные 
Счетчики электрической DDL, DEB, ОЕМ, 43991-10 16 лет 39345 Фирма "АВВ АВ, Cewe- 01.04.2015 
энергии электронные мно- ОЕВ, ОЕМ, ОСВ, Control", Швеция 
гофункциональные DGM, DHB, DHM 
Счетчики злектрической 517000 (АСЕ7000, 21478-09 16 лет 35295/1 Фирма "Itron France", Фран- 01.06.2014 
энергии электронные MHO- АСЕ8000) ция 
гофункциональные 
Счетчики электрической DAB, DBB, DBL, 27121-11 16 лет 44825 Фирма "АВВ АВ, Cewe- 15.12.2016 
энергии электронные одно- DBM Control", Швеция 
фазнье 
Счетчики злектрической 001065 и О01365 38062-08 10 лет 31936 Фирма "АВВ АВ, Семе- 01.07.2013 
энергии электронные одно- Сопіго!", Швеция 
фазные 
Счетчики электрической DAB, DBB, DCB, 27138-06 8 лет, с 45212 Фирма "ABB AB, Cewe- 20.01.2017 
знергии злектроннье Tpex- DDB, DAL, DBL, 2012 г. 16 Сопіго!", Швеция 
фазнье DCL, DAM, DBM, лет 

DCM 

Счетчики злектрической ЕОМК, ЕОМКЗ 40082-08 10 лет 34608 Фирма "Сігсиќог Grup", Nc- 01.01.2014 
энергии электронные трех- пания 
фазные 
Счетчики электрической 004110 и О04165 23112-07 8 лет 28363 Фирма "АВВ АВ, Cewe- 27.07.2017 
энергии электронные трех- Сопіго!", Швеция 
фазные 
Счетчики электрической RADIAN серии RD- 31248-06 1 год 23308 Фирма "Radian Research 09.07.2017 
энергии эталонные трех- 30 Іпс.", США 
фазные 
Счетчики электронные ак- Дала СА4У-9720, 45295-10 8лет 40904 ТОО "Корпорация Сайман", 01.08.2015 
тивной энергии переменного САЗУ-Э720, CA4- Казахстан, г.Алматы 
тока трехфазные 3720, САЗ-Э720 
Счетчики электронные с АСЕ9000 КВО/ЗХО 27789-04 16 лет 18781/1 Фирма "Itron Metering Solu- 01.01.2015 
предварительной оплатой tions ОК Limited", Велико- 
для учета злектрознергии британия 
Счетчики электронные злек- САМА 100 45033-10 16 лет 40609 ЗАО "Еідата-ЕІекігопіка", 01.08.2015 
трической энергии Литва, г.Вильнюс 
Счетчики электронные элек- САМА 300 41352-09 16 лет 36290 ЗАО "Еідата-ЕІекігопіка", 01.10.2014 
трической энергии Литва, г.Вильнюс 
Счетчики эталонные много- Power бепіпеітм 44633-10 2 года 40127 Фирма "Arbiter Systems, 01.04.2015 
функциональнье мод. 1133А Inc.", США 
Установки автоматические Н5-6303Е 44220-10 1год 39619 Компания "Haiyan Shengdi 01.04.2015 
трехфазные для поверки Electrical Technical Co., Ltd.", 
счетчиков злектрической Китай 
знергии 
Установки для поверки МТЕ 17750-08 1годи3З3 32428 Фирма "МТЕ Мег Тез! 01.08.2013 
электросчетчиков года Equipment АС", Швейцария, 

Германия 
Установки модульные МТ 3000 35389-07 1год 28573 Фирма "ZERA GmbH", Fep- 13.08.2017 


трехфазные портативные 


для поверки счетчиков элек- 


трической энергии 
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Наименование СИ Обозначение 6 МПИ Ne cept Изготовитель Срок дй? 
реестра свид. ствия 
Установки поверочные nop- МТ600 и МТ700 51776-12 1 год 48769 Фирма "ZERA GmbH", Fep- 20.11.2017 
тативнье мания 
Устройства измерительные ЦП8506 32286-10 1 год 38944 ООО "Многопрофильное 01.04.2015 
НПП "Электроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 
Устройства измерительные PWS 24582-10 2 года 38907 Фирма "МТЕ Ме!ег Тез! 01.04.2015 
переносные для поверки Equipment АС", Швейцария, 
счетчиков злектрической Германия 
знергии 
Устройства поверочнье пе- УПП 801М 24726-03 1 год 14556 ОДО "Энергоприбор", Бела- 01.11.2013 
реносные русь, г.Витебск 
Устройства сбора и переда- УСПД 164-016 47090-11 2 года 43031 ООО "Фанипольский завод 01.07.2016 
чи данных измерительных приборов 
"Энергомера", Беларусь, 
г.Фаниполь 
27.34.01.04 Измерения показателей качества электрической энергии и АСКУЭ 
Наименование СИ Обозначение я МПИ Ме серт./ Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы качества злек- 3000 мод. 3196, 48839-12 5 лет 45200 Фирма "НІОКІ Е.Е. Согрога- 20.01.2017 
трической энергии 3197, PW3198 Поп", Япония 
Анализаторы качества элек- МІ 2092, МІ 2192, МІ 36080-07 1 год 29479 Фирма "МЕТКЕІ а.а.", Cno- 01.11.2012 
трической энергии 2292 вения 
Анализаторы качества onek- МІ 2392, МІ 2492, МІ 44343-10 1 год 39793 Фирма "МЕТКЕІ а.а.", Cno- 01.04.2015 
трической энергии 2592 вения 
Анализаторы качества элек- МІ 2792 48978-12 4 года 45392 Фирма "МЕТКЕС 4.4.", Cno- 08.02.2017 
трической знергии вения 
Анализаторы качества элек- АКЗ-823, АКЭ-824 36526-07 1 год 30029 Фирма "НТ-ПАПА", Италия 01.01.2013 
трической знергии 
Анализаторы качества элек- СУ/120 и СУ/121 43565-10 1год 38833 Фирма "Yokogawa Electron- 01.04.2015 
трознергии ics Manufacturing Korea Co., 
Ltd.", Корея 
Анализаторы качества злек- CW240 43573-10 1год 38841 Фирма "Yokogawa Electron- 01.04.2015 
трознергии ics Manufacturing Korea Co., 
Ltd.", Корея 
Анализаторы качества snek- МАМОГОС 20Р 41497-09 1 год 36519 Фирма "СМС-1 Gossen- 01.10.2014 
трознергии Мекамай GmbH", Германия 
Анализаторы качества элек- МАУОУУАТТ 30, 41660-09 1 год 36571 Фирма "СМС-1 Gossen- 01.11.2014 
троэнергии МАУОУУАТТ 40, Мекамай GmbH", Германия 
МАУОУ/УАТТ 50, 
MAVOWATT 70 
Анализаторы качества snek- Fluke 434 series ТІ, 51772-12 1год 48764 Фирма "Нике Corporation", 20.11.2017 
трознергии трехфазных ce- Fluke 435 series ПІ, США 
тей Fluke 437 series ІІ 
Анализаторы количестваи АВ.5 44131-10 2года 39503 Фирма "СКСОТОК S.A.", 01.04.2015 
показателей качества злек- Испания 
трической знергии 
Анализаторы количествваи АВб 50775-12 2 года 47625 Фирма "СКСОТОК S.A.", 30.07.2017 
показателей качества злек- Испания 
трической знергии 
Анализаторы количествваи СУМ 17911-08 2года 34617 Фирма "Сігсиќог Grup", Ис- 01.01.2014 
показателей качества элек- пания 
трической энергии 
Анализаторы параметров 435 42445-09 1 год 37436 Компания "Fluke Industrial 01.01.2015 
качества злектрической В.М.", Нидерланды 
энергии 
Анализаторы параметров РОМ-701 47699-11 1год 43787 Фирма "Sonel $.А.", Польша 16.09.2016 
качества электрической 
энергии 
Анализаторы параметров ОРМ 51131-12 2 года 48034 Фирма "Algodue Elettronica 11.09.2017 


качества злектрической 
знергии 


ѕ.г..", Италия 
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Анализаторы показателей DIRIS мод. А10К, 49874-12 5 лет 46472 Фирма "ЗОСОМЕС $.А.", 11.05.2017 
качества электрической АОК, А406, А60, Франция 
знергии А80, М300, М600 
Измерители параметров АКИП-8201, АКИП- 40303-08 1 год 35045 Фирма "НТ-ІТАША", Италия 01.01.2014 
электрических сетей 8401, АКИП-8402, 

АКИП-8403, АКИП- 

8404, АКИП-8405, 

АКИП-8601, АКИП- 

8701, АКИП-8702 
Измерители параметров PR300 36642-07 1 год 30125 Фирма "Yokogawa M&C Cor- 01.01.2013 
злектрознергии рогайоп", Корея 
Измерители параметров WT2000 36633-07 1 год 30116 Фирма "Yokogawa Electron- 01.01.2013 
злектрознергии ics Manufacturing Corpora- 

Поп", Япония 
Измерители показателей С.А 8220, СА 8230, 28710-09 2 года 36866 Фирма "Спаимт-Агпоих", 01.12.2014 
качества электрической С.А 8332, С.А 8334, Франция 
энергии С.А 8335 и С.А 8352 
Измерители трехфазные СА540 49086-12 1 год 45532 ООО "ОЛТЕСТ", Украина, 14.02.2017 
г.Киев 

Измерители электрических  З!МЕАЗ P мод. 38083-08 10 лет 31949 Фирма "Siemens АС", Fep- 01.07.2013 
величин ТКС7750, 7КС7755 мания 
Преобразователи измери- ЕТ 40672-12 8лет 45403 ОДО "Энергоприбор", Бела- 08.02.2017 
тельные многофункцио- русь, г.Витебск 
нальные 
Приборы для измерений и KEW LOGGER 5020 44703-10 1год 40210 Фирма "Куойзи Electrical In- 01.08.2015 
анализа показателей kaye- и KEW 6310 struments Works, Ца.", Ano- 
ства злектрической знергии ния 
Приборы для измерений ЕРМ 94500, ЕРМ 40229-08 2года 34772 Компания "СЕ Power Man- 01.01.2014 
параметров электрической 96500 адетеп! ЗА", Испания 
энергии с функциями 
управления и контроля ка- 
чества 
Приборы для измерений no- EPM 6000, EPM 6000 37907-08 2 года 31705 Компания "СЕ Power Man- 01.06.2013 
казателей качества и учета THD адетеп! ЗА", Испания 
злектрической знергии 
Приборы для измерений no- РМ1ЗОР Plus, 36128-07 8лет 29545 Фирма "Заес", Израиль 29.10.2017 
казателей качества и учета РМ130Е Plus, 
электрической энергии РМ1ЗОЕН Plus 
Приборы для измерений no- РМ172Е, КРМО72Е, 34868-07 8 лет 27896 Фирма "Заес", Израиль 29.10.2017 
казателей качества и учета РМ172ЕН, 
электрической энергии EDL172EHXR, 

PM175, EDL175XR, 

PM296, PNA296 
Приборы для измерений no- РМ175-Е 41968-09 8лет 37014 Фирма "Заес", Израиль 01.01.2015 
казателей качества и учета 
электрической энергии 
Приборы для измерений no- РОМ І, РОМ 1-Т20- 37846-08 2 года 31664 Компания "СЕ Power Man- 01.06.2013 
казателей качества и учета C-A адетеп! ЗА", Испания 
злектрической знергии 
Приборы для измерений по- ЗА 300 (версии ЗА 34867-07 8 лет 27895 Фирма "Заес", Израиль 29.10.2017 
казателей качества и учета 310, ЗА 320, ЗА 330) 
электрической энергии 
Приборы для измерения na- Elspec BlackBox 47068-11 5лет 42985 Компания "Еврес Тесппою- 27.06.2016 
раметров и анализа качест- (4500 gies | ТО.", Израиль 
ва электрической энергии 
Приборы для измерения na- (64410, 64420, 37706-08 5лет 31433 Фирма "ЕГЗРЕС Ltd.", Изра- 01.06.2013 
раметров качества и учета (4430 иль 
электрической энергии, ре- 
гистрации и контроля нор- 
мальных и аварийных ре- 
жимов энергосети 
Регистраторы параметров UPM n UPT 51896-12 2 roga 48882 Фирма "Algodue Elettronica 30.11.2017 
злектрической знергии 5.г.1.", Италия 
Системы автоматизирован- Data 41943-09 4 года 36991 Фирма "Techem Energy Ser- 01.12.2014 


ные измерительные количе- 
ства энергоресурсов 
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реестра свид. ствия 

Системы информационно- ИИС-СЭМ 38440-08 4 года 32466 УПП "Микрон", Беларусь, 01.09.2013 

измерительные коммерче- г.Витебск 

ского учета злектрознергии 

Системы коммерческого ЅЕР2 17564-09 4 года 35420 Фирма "Iskraemeco", Слове- 01.07.2014 

учета энергопотребления ния 

автоматизированные 

Системы учета энергоноси- ЅепѕиѕВаѕе 29439-08 2года 30521/1 Фирма "Sensus Slovensko 01.02.2013 

телей автоматизированнье а.ѕ.", Словакия 

Счетчики многофункцио- ЗАТЕС 49923-12 8 лет 46511 Компания "ЗАТЕС Ltd.", Из- 18.05.2017 

нальные для измерения no- ЕМ133/ЕМ132/ЕМ1З раиль 

казателей качества и учета 1 

электрической энергии 

27.34.01.05 Прочие (Измерения электрических и магнитных величин) 

Наименование СИ Обозначение Е: MAN мер Изготовитель Срокдеие 
реестра свид. ствия 

Анализаторы параметров М 43319-09 2года 38526 Фирма "Lubuskie Zaklady 01.01.2015 

сети Арагаїом Elektrycznych 
"LUMEL" S.A., Польша 

Анализаторы промьшлен- 5с60, sc100, ѕс200, 30084-10 1 год 41107 Фирма "НАСН-ГАМСЕ", Fep- 01.08.2015 

ные многопараметрические 5с1000 мания 

Датчики воздушного зазора 15 41156-09 1 год 36028 Фирма "Мірго-Мешег 5.А.", 01.09.2014 
Швейцария 

Измерители многофункцио- EBI 2, EBI 6, EBI 10, 39757-08 1 год 34278 Фирма "ebro Electronic 01.01.2014 

нальнье ЕВІ 11, ЕВІ 20, ЕВ! GmbH 8 Со. КС", Германия 

85, ЕВ! 125, МАМ 

Измерители напряжения МКР-120 28985-10 1 год 39180 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.04.2015 

прикосновения и парамет- 

ров устройств защитного от- 

ключения 

Измерители напряжения МЕР-200, МЕР-201 31967-11 1год 44606 Фирма "Sonel $.А.", Польша 06.12.2016 

прикосновения и парамет- 

ров устройств защитного от- 

ключения 

Измерители напряжения ЭК0200 12005-11 2года 44714 ПАО "Уманский завод "Ме- 12.12.2016 

прикосновения и тока корот- гомметр", Украина, г.Умань 

кого замыкания 

Измерители параметров ак- ТОККЕІ 820, 47768-11 1год 43863 Фирма "Megger Sweden АВ", 16.09.2016 

кумуляторных батарей ТОККЕІ 840, Швеция 

ТОККЕІ 860 

Измерители параметров 1КСО200, LTW300 n 45342-10 1 год 40960 Фирма "Megger Ltd.", Benn- 01.08.2015 

петли короткого замыкания RCDT300 кобритания 

и устройств защитного от- 

ключения 

Измерители параметров се- УНК 43322-09 8 лет 38529 Фирма "МЕКТЕ52 01.01.2015 

ти Elektronika", Венгрия 

Измерители параметров МРІ-502, МРІ-505, 44170-10 1год 39583 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.04.2015 

электробезопасности элек- МРІ-508, МРІ-520, 

троустановок МРІ-525 

Измерители параметров РКОЕПЕЗТ, 41499-09 1 год 36521 Фирма "СМС-1 Gossen- 01.10.2014 

электрооборудования ЗЕСИТЕЗТ Мекамай GmbH", Германия 

Измерители параметров МІ 3101, МІ 3105 41923-09 1год 36938 Фирма "МЕТКЕІ а.а.", Cno- 01.12.2014 

электроустановок вения 

Измерители параметров МІ 3102Н 41924-10 1год 39794 Фирма "МЕТКЕГ а.а.", Cno- 01.04.2015 

электроустановок вения 

Измерители параметров МІ 3102Н СІ, МІ 46785-11 2 года 42625 Фирма "МЕТКЕІ а.а.", Cno- 18.05.2016 

электроустановок 3125, МІ 3125В вения 

Измерители параметров М/Т210, \/Т230 40311-08 1год 35053 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2014 

злектрознергии Согрогайоп", Япония 

Измерители-регуляторы РМ5 39515-08 1 год 33946 Фирма "АРИЗЕМ$ S.A", 01.01.2014 
Польша 

Измерители-регуляторы МТ2 23879-02 2 года 13532 ОДО "Микротерм", Бела- 01.02.2013 
русь, г.Минск 

Калибраторы АОІР 51219-12 1 год 48135 Фирма "АОІР SAS", Франция 13.09.2017 
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Калибраторы К148 41772-09 1год 36779 Фирма "Нойіпдег Baldwin 01.12.2014 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Калибраторы K3607 41526-09 1 год 36433 Фирма "Hottinger Baldwin 01.10.2014 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Калибраторы K800 41774-09 1 год 36781 Фирма "Hottinger Baldwin 01.12.2014 
Messtechnik GmbH", Fepma- 
ния 
Калибраторы АМ 47242-11 1год 43195 Фирма "Shanghai Wusong 15.07.2016 
Electrical Industry Co., Ltd.", 
Китай 
Калибраторы аналоговых MGZ13/14 36150-07 1 год 29601 Фирма "Үатаїаке 01.11.2012 
сигналов программируемые Согрогайоп", Япония 
Калибраторы многофунк- АОІР мод. Саіуѕ 48000-11 1 год 44154 Фирма "АОІР SAS", Франция 21.10.2016 
циональные БОК, Саув 756, Ca- 
lys 100R, Са!у5 150R, 
Calys 60R-IS, Calys 
80R-IS, Calys 120R- 
IS, CP 6632R, PJ 
6301R, SN 8310R, 
TC 6621R, TC 
6622R, Thermys 
150R 
Калибраторы многофунк- ASC301-R 50267-12 1 год 47010 Фирма "Ametek Denmark 25.06.2017 
циональнье A/S", Дания 
Калибраторы многофунк- САШВКО 14х 39949-08 1 год 34377 Фирма "МЕАТЕЗТ, в.г.о.", 01.01.2014 
циональные Чехия 
Калибраторы многофунк- Саод 47999-11 1 год 44153 Фирма "Digital Process 21.10.2016 
циональнье Measurement (Pty) Ltd.", 
ЮАР 
Калибраторы многофунк- ОМС-1400, Master 41695-09 1 год 36710 Фирма "Martel Electronics", 01.11.2014 
циональные CAL 990 США 
Калибраторы многофунк- Fluke 5522A (5520A) 51160-12 1 год 48065 Фирма "Нике Corporation", 11.09.2017 
циональные США 
Калибраторы многофунк- МС1000, МС1200, 32283-08 1 год 33315 Фирма "Martel Electronics", 01.11.2013 
циональные М2000А, 3001 США 
Калибраторы многофунк- МСх-К 22237-08 1 год 33198 Фирма "Оу Веатех АВ", 01.11.2013 
циональные Финляндия 
Калибраторы многофунк- Meriam мод. M130R, 47998-11 1 год 44152 Фирма "Мегіат Ргосеѕѕ 21.10.2016 
циональные МЗЗАВ, М40ОК, Technologies", США 
М4ОФК, МЕТ 40006, 
МЕТ 4010К 
Калибраторы многофунк- МісгоСа! 20 ОРС ba- 40310-08 1 год 35052 Фирма "Еигоќгоп Instruments 01.01.2014 
циональные sic, МсгоСа! 20 ОРС $.р.А.", Италия 
plus, МсгоСа! 20 
ОРС ХР, МсгоСа! 
Р20 
Калибраторы многофунк- ЗСАМВИКА серии 47506-11 1год 43575 Компания "Dott. Ing. 15.08.2016 
циональные Разса! ЗСАМОПКА & FEM. 5.г.1.", 
Италия 
Калибраторы многофунк- ТКХ-ІК 42789-09 1год 38003 Фирма "СЕ Sensing", Benn- 01.01.2015 
циональные кобритания 
Калибраторы портативные 1740 мод. Нике 741В, 21017-07 1 год 30035 Фирма "Нике Согрогайоп", 01.01.2013 
регистрирующие 743В, 744 США 
Калибраторы промышлен- АКИП-7301 36814-08 1 год 30359 Фирма "Shenzhen Victor Hi- 01.02.2013 
нъх процессов универсаль- Tech Co., Ltd.", Китай 
нье 
Калибраторы процессов до- Нике 753 и Нике 754 49876-12 1 год 46474 Фирма "Нике Corporation", 11.05.2017 
кументирующие США 
Калибраторы процессов FLUKE 726 36054-07 1 год 29437 Фирма "Нике Согрогайоп", 01.11.2012 
многофункциональные США 
Калибраторы силы тока 6220, 6221 49335-12 1год 45825 Компания "Keithley Instru- 23.03.2017 
ments, Іпс.", США 
Калибраторь токов и Ha- Сагке-Незв 828 50685-12 1 год 47505 Фирма "Сагке-Незз Com- 27.07.2017 


пряжений 
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Калибраторы токовой петли Нике 705, Нике 707, 29194-05 1 год 42638 Фирма "Нике Corporation", 18.05.2016 
Fluke 715 США 
Калибраторы универсаль- 9100, 9100Е 25985-09 1год 36115 Фирма "Нике Согрогайоп", 01.09.2014 
ные США 
Калибраторы универсаль- Time Electronics 5025 43230-09 1 год 38411 Фирма "Time Electronics 01.01.2015 
ные Ца.", Великобритания 
Калибраторы электрических СА 19612-08 1год 33023 Фирма "Yokogawa Electric 01.10.2013 
сигналов Согрогайоп", Япония 
Калибраторы злектрических СА 19612-08 1 год 33023/1 Фирма "Yokogawa Measuring 01.10.2013 
сигналов Instruments Korea Согр.", 
Корея 
Калибраторы электрических СА 11E, СА 12E 32822-06 1 год 25419 Фирма "Yokogawa Meters & 09.07.2017 
сигналов Instruments Corporation", 
Япония 
Калибраторы электрических СА 11E, СА 12E 32822-06 1 год 2541911 Фирма "Yokogawa Measuring 09.07.2017 
сигналов Instruments Korea Согр.", 
Корея 
Калибраторы-измерители 2401 49332-12 1год 45822 Компания "Keithley Instru- 23.03.2017 
напряжения и силы тока ments, Іпс.", США 
Калибраторы-измерители 2601А, 2602А 46379-11 1год 42143 Компания "Keithley Instru- 01.03.2016 
напряжения и силы тока ments, Inc.", США 
Калибраторы-измерители 2611А, 2612А, 49333-12 1 год 45823 Компания "Keithley Instru- 23.03.2017 
напряжения и силы тока 2635А, 2636А ments, Іпс.", США 
Калибраторы-измерители 2651А 49334-12 1 год 45824 Компания "Keithley Instru- 23.03.2017 
напряжения и силы тока ments, Іпс.", США 
Калибраторы-измерители 6430 49633-12 1год 46181 Компания "Keithley Instru- 20.04.2017 
напряжения и силы тока ments, Inc.", США 
Калибраторы-мультиметры 2400, 2410, 2420, 25789-08 1 год 33333 Компания "Keithley Instru- 01.12.2013 
цифровые 2425, 2430, 2440 ments, Іпс.", США 
Каналы измерительные КЕЕ542риз 31245-06 1 год 23305 Фирма "АВВ Оу Distribution 13.12.2017 
многофункционального бло- Automation", Финляндия 
ка управления зашитой и 
распределительным шитом 
Клещи электроизмеритель- АРРА Аб, АРРА А6О, 46659-11 1 год 42455 Фирма "APPA Technology 15.04.2016 
ные АРРА АбОК, АРРА Согрогайоп", Тайвань 
АТА, АРРА АТР, 
АРРА А9, АРРА 
А10М 
Клещи электроизмеритель- 10121ЛА, Ц1212А, 47716-11 1год 43804 Фирма "Agilent 16.09.2016 
ные U1213A Technologies", Малайзия 
Коммутаторы измеритель- ASM-R 31915-12 1 год 48740 Фирма "Атеїек Denmark 20.11.2017 
ные A/S", Дания 
Комплексы автоматизиро- Industrial IT 26156-09 2 roga 36787 Фирма "ABB AB, Open Con- 01.12.2014 
ваннье измерения, управ- Го! Systems", Швеция 
ления и зашиты 
Комплексы измерительно- CENTUM мод. CS, 21532-08 2 roga 33623 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2014 
вычислительные С51000, СЗ1000КЗ, Согрогайоп", Япония 
С83000, С53000К3, 
МР 
Комплексы измерительно- CENTUM мод. CS, 21532-08 2 roga 33623/1 Фирма "Yokogawa Electric 01.01.2014 
вычислительные С51000, СЗ1000КЗ, Аза Ре Ша.", Сингапур 
С83000, С53000К3, 
МР 
Комплексы измерительно- CENTUM мод. CS, 21532-08 2 roga 33623/2 Фирма "PT Yokogawa Manu- 01.01.2014 
вычислительные С51000, СЗ1000КЗ, facturing Batam", Индонезия 
С83000, CS3000R3, 
VP 
Комплексы измерительно- CENTUM мод. CS, 21532-08 2 года 33623/3 Фирма "Yokogawa Electron- 01.01.2014 
вычислительные С51000, СЗ1000КЗ, ics Manufacturing Korea Co., 
С83000, CS3000R3, Ltd.", Корея 
VP 
Комплексы измерительно- CENTUM мод. CS, 21532-08 2 roga 336234 Фирма "Yokogawa Manufac- 01.01.2014 


вычислительные 


С81000, С$1000В3, 
С53000, С$3000В3, 
МР 
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Комплексы измерительно- CENTUM мод. CS, 21532-08 2 roga 33623/5 Фирма "Yokogawa Europe 01.01.2014 
вычислительные С51000, С51000Ғ3, В.М.", Нидерланды 

С83000, С53000К3, 

МР 
Комплексы измерительно- КАНАЛ-В 38850-08 4 года 32982 Фирма "Industrial Recognition 01.10.2013 
вычислительные автомати- Technologies 6.г.о.", Слова- 
зированные кия 
Комплексы измерительно- 3500/40, 3500/42М, 51765-12 3 года 48757 Фирма "Bently Nevada Іпс.", 20.11.2017 
вычислительные для MOHN- 3500/44М, 3500/45, США 
торинга работающих меха- 3500/46М, 3500/50, 
низмов 3500/53, 3500/60, 

3500/61, 3500/62, 

3500/63, 3500/64, 

3500/65, 3500/70М, 

3500/72М, 3500/77М, 

1900/65А, ADRE 408 

Бөрі 
Комплексы измерительно- бегіев 5 19947-10 1год 40169 Фирма "Compressor Controls 01.08.2015 
вычислительные для систем Согрогайоп", США 
автоматического управле- 
ния и регулирования 
Комплексы измерительно- | APACS+ 18188-10 2 года 39727 Фирма "SIEMENS АС", Fep- 01.04.2015 
вычислительные и управ- мания, США 
ляющие 
Комплексы измерительно- B&R X20 38703-08 2 roga 33096 Фирма "Bernecker und Rai- 01.10.2013 
вычислительные и управ- пег пдизше-Ейеккопк GmbH 
ляющие (В&В)", Австрия 
Комплексы измерительно- НіехТеві 36902-09 1 год 37809 Фирма "MTS Systems Corpo- 01.01.2015 
вычислительные и управ- гайоп", США 
ляюшие 
Комплексы измерительно- Foxboro 26488-09 2 года 37804 Фирма "Eurotherm апа In- 01.01.2015 
вычислительные и управ- A?/Eurotherm-Suite vensys Operations Manage- 
ляющие тепі", Великобритания 
Комплексы измерительно- Maestro Legend 39284-08 2 года 33582 Фирма "Bay LLC", США 01.12.2013 
вычислительные и управ- 
ляющие 
Комплексы измерительно- Maestro Universal 50080-12 2 roga 46770 Фирма "Update Systems 01.06.2017 
вычислительные и управ- Іпс.", США 
ляющие 
Комплексы измерительно- Мак МІЛ/Іетм 37805-08 2 года 31587 Фирма "СЕ Епегду", США 01.06.2013 
вычислительные и управ- 
ляющие 
Комплексы измерительно- metsoDNA СК 19615-10 2 года 39222 Фирма "Metso Automation", 01.04.2015 
вычислительные и управ- Финляндия 
ляющие 
Комплексы измерительно- 0С4000тм 40371-09 2 года 35022 Фирма "СЕ Hungary Zrt.", 01.05.2014 
вычислительные и управ- Венгрия 
ляющие 
Комплексы измерительно- ОС40007М 40371-09 2года 35022/1 Фирма "СЕ Епегау", США 01.05.2014 
вычислительные и управ- 
ляющие 
Комплексы измерительно- ОС40007М 40371-09 2года 35022/2 Фирма "СЕ Хіп Ниа Соп- 01.05.2014 
вычислительные и управ- trols", Китай 
ляющие 
Комплексы измерительно- ОСб000етм 41767-09 2 года 36774 Фирма "СЕ Hungary Zrt.", 01.12.2014 
вычислительные и управ- Венгрия 
ляющие 
Комплексы измерительно- ОСб000етм 41767-09 2 года 36774/1 Фирма "СЕ Хіп Ниа Соп- 01.12.2014 
вычислительные и управ- trols", Китай 
ляющие 
Комплексы измерительно- 0С6000етм 41767-09 2 года 36774/2 Фирма "СЕ Епегду", США 01.12.2014 
въчислительнье и управ- 
ляющие 
Комплексы измерительно- ЗТАКООМ 27611-09 2 года 36731 Фирма "Yokogawa Electric 01.11.2014 


вычислительные и управ- 
ляющие 
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Комплексы измерительно- ЗТАКООМ 27611-09 2 года 36731/1 Фирма "Yokogawa Electric 01.11.2014 
вычислительные и управ- Аза Ре Ша.", Сингапур 
ляющие 
Комплексы измерительно- ЗТАКООМ 27611-09 2 года 36731/2 Фирма "РТ Yokogawa Manu- 01.11.2014 
вычислительные и управ- facturing Batam", Индонезия 
ляющие 
Комплексы измерительно- 15652-09 2 года 37799 Фирма "Rockwell Automation 01.01.2015 
вычислительные и управ- Allen-Bradley", США 
ляющие на базе РІС 
Комплексы измерительно- Logix 42664-09 2 года 37763 Фирма "Rockwell Automation 01.01.2015 
вычислительные и управ- Allen-Bradley", США 
ляющие на базе платформы 
Комплексы измерительно- Logix РАС 51228-12 2 года 48153 Фирма "Rockwell Automation 13.09.2017 
вычислительные и управ- Іпс.", США 
ляющие на базе платформы 
Комплексы измерительно- H41q/H51q 23595-08 3 roga 30277 Фирма "HIMA Paul 01.02.2013 
вычислительные и управ- Hildebrandt GmbH + Со. КС", 
ляющие повышенной на- Германия 
дежности 
Комплексы измерительно- ProSafe-RS 31026-11 2 roga 43342 Фирма "PT Yokogawa Manu- 01.08.2016 
вычислительные и управ- facturing Batam", Индонезия 
ляющие противоаварийной 
зашиты и технологической 
безопасности 
Комплексы измерительно- ProSafe-RS 31026-11 2 roga 43343 Фирма "Yokogawa Electric 01.08.2016 
вычислительные и управ- Согрогайоп", Япония 
ляющие противоаварийной 
зашиты и технологической 
безопасности 
Комплексы измерительно- ProSafe-RS 31026-11 2 roga 43344 Фирма "Yokogawa Electric 01.08.2016 
вычислительные и управ- Аза Ре Ша.", Сингапур 
ляющие противоаварийной 
зашиты и технологической 
безопасности 
Комплексы измерительно- QUADLOG 18258-04 2 года 39725 Фирма "SIEMENS АС", Fep- 01.04.2015 
вычислительные и управ- мания, США 
ляющие противоаварийной 
защиты и технологической 
безопасности 
Комплексы измерительно- Snapshot, Snapshot 38189-08 З года 32071 Фирма "Bently Nevada ПС", 01.08.2013 
вычислительные портатив- 15 США 
ные 
Комплексы измерительно- СКР43-10 46409-11 1 год 42171 Совместное ЗАО "ФИД- 01.03.2016 
регистрирующие МАШ", Беларусь, г.Минск 
Комплексы измерительно- ВЕТАСОМТКОГ 46551-11 2 года 42320 Фирма "Becker Mining Sys- 25.03.2016 
управляющие АТЕХ tems АС", Германия 
Комплексы измерительно- МЕҮКРІС T.SLG 51252-12 2года 48179 Фирма "ALSTOM HYDRO 21.09.2017 
управляющие ЕКАМСЕ", Франция 
Комплексы измерительно- ОУАТІОМ 18744-08 2года 31622 Фирма "Emerson Process 01.06.2013 
управляющие Management / Power & Water 
Solution Іпс.", США, Польша, 
Сингапур 
Комплексы измерительно- PROMOS 46552-11 2 roga 42321 Фирма "Becker Mining Sys- 25.03.2016 
управляющие tems АС", Германия 
Комплексы измерительно- Флоутэк-ТМ 22948-08 2года 31355 ООО "ДП Укргазтех", Украи- 01.05.2013 
управляюшие на, г.Киев 
Комплексы измерительно- DeltaV 49338-12 4 года 45828 Фирма "Emerson Process 23.03.2017 
управляющие и противо- Management", США с заво- 
аварийной автоматической дами в США, Великобрита- 
зашиты ния, Словакия, Сингапур, 
Таиланд, Малайзия 
Комплексы измерительные МС600 40358-09 5 лет 34919 Фирма "Iskra MIS, а.а.", 01.05.2014 
Словения 
Комплексы измерительные МС700 40359-09 5 лет 34920 Фирма "Iskra MIS, а.а.", 01.05.2014 
Словения 
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Комплексы измерительные ЦВ8535 50425-12 1 год 47236 ООО "Многопрофильное 09.07.2017 
НПП "Злектроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 
Комплексы измерительные Т05-150, ТО$-530, 42853-09 1 год 38012 Фирма "ТоКуо Зокк! 01.01.2015 
многоканальнье Тр5-630 Kenkyujo Co., Ша.", Япония 
Комплексы информационно- Ригсенс 42871-09 1 год 38066 Фирма "National Oilwell 01.01.2015 
измерительнье Vargo ІР, а.Б.а.: М/О Токо", 
США 
Комплексы информационно- ЗТСЕ 40455-09 6лет 35116 Фирма "SELTA $.р.А.", NTa- 01.06.2014 
измерительные и управ- лия 
ляющие 
Комплексы информационно- Гранит-микро 41874-09 1 год 36893 ЧП "НПП "Промэкс", Украи- 01.12.2014 
управляющие телемехани- на, г.Житомир 
ческие 
Комплексы программируе- СЕ Ғапис 40653-09 2 года 35329 Фирма "СЕ Fanuc Intelligent 01.07.2014 
мые логических контролле- Platforms Europe 5.А.", Люк- 
ров сембург 
Комплексы программно- Н2/СР5, Н12/СР5, 38006-08 1 год 31838 Фирма "КІЗАТТІ Instruments 01.07.2013 
технические для испытаний Н15/СР$, Н22/СР5 $.г.|.", Италия 
электрических машин 
Комплексы программно- ТЕРМОКОНТ-2000 39589-08 2 года 33956/1 ООО "ТЕРМОКОНТ", Украи- 01.01.2014 
технические контроля и на, г.Киев 
управления паровыми тур- 
бинами и котлами 
Комплексы программно- 49721-12 2 года 46328 ООО "НПП Монолит Знер- 05.05.2017 
технические на базе ТСА го", Украина, г.Харьков 
М2002 и комплексы про- 
граммно-технические на ба- 
зе ТСА М2002М 
Комплексы программно- КТР серии 3000 и 47513-11 2года 43583 Фирма "КТР Согрогайоп", 15.08.2016 
технические управляющие, RTP серии 3100 США 
противоаварийной защиты и 
технологической безопасно- 
сти 
Комплексы средств автома- Series 3 Plus 38325-08 3 года 32368 Фирма "Compressor Controls 01.08.2013 
тического управления и ре- Согрогайоп", США 
гулирования 
Комплексы средств автома- Зепез 3 Риз Риз 38324-08 3 года 32367 Фирма "Compressor Controls 01.08.2013 
тического управления и ре- Согрогайоп", США 
гулирования 
Контроллеры 2000 26490-09 2года 37800 Фирма "Eurotherm апа In- 01.01.2015 
мепзуз Operations Manage- 
ment", Великобритания 
Контроллеры 3000 26491-09 2года 37802 Фирма "Eurotherm апа In- 01.01.2015 
мепзуз Operations Manage- 
ment", Великобритания 
Контроллеры 3490 47505-11 З года 43574 Фирма "Мобгеу Limited", Be- 15.08.2016 
ликобритания 
Контроллеры АСЕЗ600 34217-10 2года 39632 Фирма "Motorola GmbH", 01.04.2015 
Германия, завод "Motorola 
South Israel Ltd.", Израиль 
Контроллеры СопігоМУауе Express 42620-09 З года 37751 Фирма "Bristol Inc., a division 01.01.2015 
n ControlWave Ex- of Emerson Process Man- 
press PAC agement", США 
Контроллеры СопігоМУауе Micro 27242-09 3 ropa 36733 Фирма "Bristol Inc., a division 01.11.2014 
of Emerson Process Man- 
agement", США 
Контроллеры НС900 25891-08 2 года 33922 Фирма "Нопеуме!", США 01.01.2014 
Контроллеры НС900 25891-08 2года 33922/1 Фирма "Honeywell Automa- 01.01.2014 
tion India Ltd.", Индия 
Контроллеры ІМАСО 500 26232-09 2 года 36535 Фирма "JUMO GmbH 8 Со. 01.11.2014 
КС", Германия 
Контроллеры Габїгопіс 8400, 8500, 43638-10 1 год 39040 Фирма "Instron Structural 01.04.2015 
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Контроллеры Міпі 8 42666-09 2 года 37765 Фирма "Eurotherm апа In- 01.01.2015 
мепзуз Operations Manage- 
ment", Великобритания 
Контроллеры МЕҮЕРІС T.SLG 51253-12 2года 48180 Фирма "ALSTOM HYDRO 21.09.2017 
SPC FRANCE", Франция 
Контроллеры МЕҮЕРІС T.SLG 51254-12 2года 48181 Фирма "ALSTOM HYDRO 21.09.2017 
UPC FRANCE", Франция 
Контроллеры ЗТСЕ-ЗА, ЗТСЕ- 40454-09 6 лет 35115 Фирма "SELTA 5.р.А.", Ита- 01.06.2014 
КТО лия 
Контроллеры ЗСАОАРаск 5000 50107-12 З года 46799 Фирма "Schneider Electric 01.06.2017 
на основе измерительньх ЗА", франция 
модулей 
Контроллеры вибрационной У!ВЗ000 50925-12 2 года 47789 Фирма "Siemens АС", Fep- 24.08.2017 
защиты мания 
Контроллеры измерительно- OMNI 3000/6000 15066-09 1 год 37895 Фирма "Отпі Ном Сот- 01.01.2015 
вычислительные рщегз, Іпс.", США 
Контроллеры измеритель- НоВоз$ мод. 5600, 38623-11 2 года 43230 Фирма "Етегѕоп Ргосеѕѕ 19.07.2016 
ные $600+ Management Ша.", Велико- 
британия 
Контроллеры измеритель- КОС/ҒІОВов5 14661-08 2года 31629 Фирма "Emerson Process 01.06.2013 
ные Management / Fisher Controls 
International Inc. / Remote 
Automation Solutions", США 
Контроллеры измеритель- КОС/ҒІОВов5 14661-08 2года 31629/1 Фирма "Emerson Process 01.06.2013 
ные Management / Fisher Controls 
International, Inc. / Fromex, 
S.A. DE C.V.", Мексика 
Контроллеры измеритель- SUMMIT 8800 47436-11 4 года 43504 Фирма "Krohne Ой в Gas 05.08.2016 
нье В.М.", Нидерланды 
Контроллеры измеритель- ЗІСАМ 1703 49150-12 2года 45636 Фирма "Siemens АС", Fep- 24.02.2017 
ные программируемые мания 
Контроллеры многофунк- ЗРКЕСОМ-Е-Схх 38334-08 4 года 32386 Фирма "Sprecher Automation 01.08.2013 
циональные GmbH", Австрия 
Контроллеры на основе из- TeleSAFE Місго16, 16856-08 3 roga 32440 Фирма "Control Microsystems 01.09.2013 
мерительных модулей SmartWIRE, Inc.", Канада 
ЗСАПАРаск (кон- 
троллеры) и 5000 
(модули) 
Контроллеры одноконтур- YS 100, YS 1000 15716-07 2года 28796 Фирма "Yokogawa Electric 27.07.2017 
ные Согрогайоп", Япония 
Контроллеры одноконтур- YS 100, YS 1000 15716-07 2года 28796/1 Фирма "Yokogawa Electron- 27.07.2017 
ные ics Manufacturing Korea Co., 
Ltd.", Корея 
Контроллеры отказоустой- ТКІСОМ/Т53000 15055-09 2года 37674 Фирма "Invensys Systems 01.01.2015 
чивые программируемые Іпс.", США 
Контроллеры отказоустой- TRIDENT 20908-12 4 года 48680 Фирма "Invensys Systems 08.11.2017 
чивые программируемые Inc." ("ТКІСОМЕХ"), США 
Контроллеры отказоустой- ТКІ-СР 51698-12 4 года 48681 Фирма "Invensys Systems 08.11.2017 
чивые программируемые Inc." ("ТКІСОМЕХ"), США 
Контроллеры полевые на СЕ1000, СЕ1500 51957-12 2года 48975 Компания "ALSTOM Power 04.12.2017 
основе модулей измери- (контроллеры); Al, Systems 5.А.", Франция 
тельно-управляющих вво- АО, АТ, DI, ОМ, DO 
да/вьвода (модули) 
Контроллеры полевые на СЕЗ000 (контролле- 51956-12 2 года 48974 Компания "ALSTOM Power 04.12.2017 
основе модулей измери- ры); АВ, АН, А5, ІС, Systems 5.А.", Франция 
тельно-управляюших вво- LS, ЕЕ (модули) 
да/вывода 
Контроллеры программи- 505 38767-08 2года 32895 Фирма "Woodward Governor 01.10.2013 
руемые Сотрапу", США 
Контроллеры программи- Бігесі ОСІС, CLICK, 17444-11 З года 43970 Фирма "Koyo Electronics In- 03.10.2016 
руемье Productivity 3000, dustries CO., | ТО.", Япония 
Terminator 
Контроллеры программи- Бігесі ОСІС, CLICK, 17444-11 З года 43971 Фирма "АОТОМАТІОМРІ- 03.10.2016 
руемые Productivity 3000, КЕСТ СОМ іпс.", США 
Terminator 
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Контроллеры программи- МІСОМ С264/МІСОМ 49502-12 1 год 46003 Фирма "ALSTOM Спа UK 10.04.2017 
руемые С264С Limited", Великобритания 
Контроллеры программи- КТР2300, КТР2500 44175-10 2 года 39644 Фирма "КТР Corporation", 01.04.2015 
руемые США 
Контроллеры программи- БІМАТІС 57-1200 45217-10 2года 40845 Фирма "Siemens АС", Fep- 01.08.2015 
руемые мания 
Контроллеры программи- БІМАТІС 57-200 15771-10 2года 40267 Фирма "Siemens АС", Fep- 01.08.2015 
руемые мания 
Контроллеры программи- Simatic 57-300 15772-11 2года 42552 Фирма "Siemens АС", Fep- 29.04.2016 
руемые мания 
Контроллеры программи- Simatic 57-400 15773-11 2года 43551 Фирма "Siemens АС", Fep- 15.08.2016 
руемые мания 
Контроллеры программи- TWIDO 25231-09 3 roga 35642 Фирма "Schneider Electric 01.08.2014 
руемые (модули измери- Industries SAS", Франция 
тельные, аналоговые) 
Контроллеры программи- НІМаігіх 42868-09 4 года 38063 Фирма "НМА Раш 01.01.2015 
руемые безопасные для Hildebrandt GmbH + Со. КС", 
систем противоаварийной Германия 
защиты 
Контроллеры программи- АС500/5500, АС500- 51396-12 2 года 48278 Фирма "АВВ Stotz-Kontakt 28.09.2017 
руемые логические еСо/5500-еСо GmbH", Германия 
Контроллеры программи- DELTA DVP 44942-10 2 ropa 40515 Фирма "Delta Electronics, 01.08.2015 
руемые логические Іпс.", Тайвань, Китай 
Контроллеры программи- Ехсе! 500 37795-08 2 года 31577 Фирма "Honeywell GmbH", 01.06.2013 
руемые логические Германия 
Контроллеры программи- Ехсе! 800 37796-08 2 года 31578 Фирма "Honeywell GmbH", 01.06.2013 
руемые логические Германия 
Контроллеры программи- МЕІ ЗЕС серий AnS, 36066-07 2 года 29466 Фирма "Mitsubishi Electric", 01.11.2012 
руемые логические QnAS, System Q Япония 
Контроллеры программи- Modicon M340 38403-08 5 лет 32429 Фирма "Schneider Electric 01.09.2013 
руемые логические Industries SAS", Франция 
Контроллеры программи- PLC Modicon 18649-09 5 лет 36153 Фирма "Schneider Electric 01.10.2014 
руемые логические Industries SAS", Франция 
Контроллеры программи- SYSMAC 34568-10 2 roga 40523 Фирма "Industrial Automation 01.08.2015 
pyembie логические Company OMRON Corpora- 
Поп", Япония 
Контроллеры программи- ALPHA XL и ЕХ 36064-07 2 года 29464 Фирма "Mitsubishi Electric", 01.11.2012 
руемые логические KOM- Япония 
пактнье 
Контроллеры программи- ОХ (контроллеры); 49047-12 2 года 45487 Фирма "Johnson Controls 14.02.2017 
руемые с модулями расши- ХТ/ХР (модули) Systems & Service GmbH", 
penna Германия 
Контроллеры программи- ЕХ (контроллеры); 50299-12 2 года 47047 Фирма "Johnson Controls 29.06.2017 
руемые с модулями расши- ХТ/ХР (модули) Systems & Service GmbH", 
penna Германия 
Контроллеры промышлен- ВІ, рсопе! 45363-10 З года 41015 Фирма "Hans Turck GmbH & 01.08.2015 
ные Со. КС", Германия 
Контроллеры противоава- СЕЗ500 (контролле- 51955-12 2 года 48973 Компания "ALSTOM Power 04.12.2017 
рийной зашиты на основе ры) T8403, T8431, Systems S.A.", Франция 
модулей измерительно- T8451, T8471, T8480 
управляющих ввода/вьвода (модули) 
Контроллеры с блоками ControlWave (кон- 39451-08 2 года 33898 Фирма "Bristol Іпс.", США 01.01.2014 
удаленного ввода/вывода троллеры) Control- 
Wave Ethernet (бло- 
ки) 
Контроллеры температуры DELTA ОТх 44922-10 2 года 40543 Фирма "Delta Electronics, 01.08.2015 
цифровые Іпс.", Тайвань, Китай 
Контроллеры управления К-2 36717-08 1 год 30287 Фирма "ММ Corporation", 01.02.2013 
вибрационным воздействи- Япония 
ем 
Контроллеры цифровые 0 47268-11 3 года 43265 Фирма "Yokogawa Electric 22.07.2016 
Korea Co., Ltd.", Корея 
Контроллеры цифровые 0 47268-11 З года 43534 Фирма "Yokogawa Electric 22.07.2016 
Corporation", Япония 
Модули аналогового BBO- VIPA SYSTEM 200 44765-10 5 лет 40288 Фирма "МІРА GmbH", Fep- 01.08.2015 


да/вывода 
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Модули аналогового вво- 
да/вьвода 


Модули аналогового вво- 
да/вьвода 


Модули аналоговые 


Модули аналоговые 


Модули аналоговье 


Модули аналоговых сигна- 
лов 
Модули аналоговых сигна- 
лов 


Модули аналоговых сигна- 
лов 


Модули измерительнье 
Модули измерительнье 


Модули измерительные 
аналого-цифровые 


VIPA SYSTEM 300 44766-10 


VIPA SYSTEM SLIO 44767-10 


ВМХАМ10800, 
ВМХАМ10810, 
ВМХАМ10410, 
ВМХАМ!0410Н, 
ВМХАКТ0414, 
ВМХАКТО414Н, 
ВМХАКТ0814, 
BMXART0814H, 
BMXAMO0210, 
BMXAMO0210H, 
BMXAMO0410, 
ВМХАМО0802, 
ВМХАММ0600, 
ВМХАММО600Н, 
ВМХЕНСО200, 
ВМХЕНСО200Н, 
ВМХЕНСО800, 
ВМХЕНСОВ00ОН 
5ТВАУ11255К, 
ЗТВАМ!1270К, 
ЗТВАМ!1275К, 
5ТВАУ10300К, 
ЗТВАМ!1400К, 
5ТВАСІ1225К, 
5ТВАСІ1230К, 
5ТВАСІОЗ20К, 
5ТВАСІ8З20К, 
5ТВАСІ1400К, 
5ТВАКТО200К, 
5ТАВАКТ0200, 
5ТВАУО1255К, 
5ТВАУО1265К, 
5ТВАУО125О0К, 
5ТВАУО0200К, 
ЗТВАСО0120К, 
ЗТВАСО1225К, 
5ТВАСО121ОК, .. 
Далее 

ТМ5 SAI2L, ТМ5 
5АІ2Н, ТМ5 SAI4L, 
ТМ5 ЗАМН, ТМ5 
5АІ2РН, ТМ5 
5АІ2ТН, ТМ5 
ЗАМРН, ТМ5 
ЗАКТН, ТМ5 5АО21, 
ТМ5 ЗАОФН, ТМ5 
ЗАО4Г, ТМ5 ЗАО4Н 


5АА1 (6ҒК5248-8ВА) 


49662-12 


51259-12 


49076-12 


44136-10 
ЗАМ (6ЕК5313- 44147-10 
ВАА10), ВАО1 
(6ЕК5314-8АА10) 
ЅТТ1(6ЕК7201- 
ВААО1), 5МУ1-2,5 
(6ЕК5250-8ААО1), 
SNV1-10 (6ЕК5250- 
8АА02) 

ЕЕ, Е5 


44149-10 


46385-11 
КЕ, К$ 46386-11 


02000М 46390-11 


5 лет 
5 лет 


8 лет 


8 лет 


8 лет 


4 года 


4 года 


4 года 


2 года 
2 года 


2 года 


40289 


40290 


46213 


48186 


45517 


39508 


39519 


39521 


42149 


42150 


42154 


Фирма "VIPA GmbH", Fep- 
мания 


Фирма "VIPA GmbH", Fep- 
мания 


Фирма "Schneider Electric 
Industries SAS", Франция 


Фирма "Schneider Electric 
Industries SAS", Франция 


Фирма "Schneider Electric 
Industries SAS", Франция 


Фирма "AREVA NP GmbH", 
Германия 


Фирма "AREVA МР GmbH", 
Германия 


Фирма "AREVA МР GmbH", 
Германия 


Фирма "Вескпой Automation 
GmbH", Германия 

Фирма "Вескпой Automation 
GmbH", Германия 

Фирма "СМ International 
$.г..", Италия 


01.08.2015 


01.08.2015 


20.04.2017 


21.09.2017 


14.02.2017 


01.04.2015 


01.04.2015 


01.04.2015 


01.03.2016 


01.03.2016 


01.03.2016 
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Модули измерительные для МІ РХІ-4220, МІ РХІе- 45501-10 1 год 41120 Компания "National Instru- 01.08.2015 
резистивных мостовых схем 4330, NI PXIe-4331 ments Corporation", Венгрия 
Модули комбинированные ХҮВ 5000 39452-08 2 года 33899 Фирма "Honeywell Interna- 01.01.2014 
аналоговых/ дискретных Попа Іпс.", США 
выходов 
Мониторы ММ-5 49696-12 1 год 46255 Фирма "Shinkawa Sensor 20.04.2017 
Technology, Іпс.", Япония 
Мультиметры МСЗ30 47682-11 4 года 43771 Фирма "Iskra MIS, а.а.", 06.09.2016 
Словения 
Мультиметры цифровые АРРА-71, АРРА-72, 25440-11 1год 42447 Фирма "APPA Technology 15.04.2016 
APPA-73, APPA-75, Corporation", Тайвань 
APPA-77, APPA-79 
Мультиметры цифровые 8508А, 8508А/01 25984-08 1год 34802 Фирма "Нике Согрогайоп", 01.01.2014 
прецизионные США 
Нагрузки электронные N3300 46807-11 1 год 42652 Фирма "Agilent 18.05.2016 
Technologies", Малайзия 
Потенциометры и мосты КСП4м, КСУ4м (по- 22943-02 1 год 30831 ОАО "НПО Автоматика", 01.04.2013 
уравновешенные тенциометры), Армения, г.Ванадзор 
КСМАм (мосты) 
Потенциометры, мосты КП140м (потенцио- 21620-08 1 год 31116 ОАО "НПО Автоматика", 01.04.2013 
уравновешенные метры), КМ140м Армения, г.Ванадзор 
(мосты) 
Потенциометры, мосты КПП, КПУ1, КСП, 44203-10 1 год 39611 ОАО "НПО Автоматика", 01.04.2015 
уравновешенные КСУЛ (потенциомет- Армения, г.Ванадзор 
ры, КПМ1, КСМ1 
(мосты) 
Преобразователи ЈОХТА VJ 40538-09 2 года 35183/1 Фирма "Yokogawa Electric 01.06.2014 
Corporation", Япония 
Преобразователи JUXTA VJ 40538-09 2 roga 35183/2 Фирма "Yokogawa Electric 01.06.2014 
Korea Co., Ltd.", Корея 
Преобразователи MultiCONT РЕ и Mul- 43969-10 1 год 39376 Фирма "ММЕГСО рап 01.04.2015 
ПСОМТ РК Elektronika Rt.", Венгрия 
Преобразователи Rosemount 333 50516-12 1 год 47314 Фирма "Rosemount [пс.", 20.07.2017 
НАКТ Тп-оор США; Фирма "Emerson 
Process Management GmbH 
% Co. ОНС", Германия; 
Фирма "Emerson Process 
Management Asia Pacific Pte 
Ltd.", Сингапур 
Преобразователи аналого- Н6200А 39070-08 3 года 33296 Фирма "HIMA Раш 01.11.2013 
вые измерительные (барье- Hildebrandt GmbH + Со. КС", 
ры искробезопасности) Германия 
Преобразователи аналого- СС 33212-06 2 года 25889 Фирма "АВВ Stotz-Kontakt 21.11.2017 
вых сигналов GmbH", Германия 
Преобразователи измери- СОМТКАМ$ Е-50 18339-04 2года 18486 Фирма "АВВ Automation 01.12.2014 
тельные Products GmbH", Германия 
Преобразователи измери- 01000 44311-10 2 года 39759 Фирма "СМ International 01.04.2015 
тельнье $.г..", Италия 
Преобразователи измери- Біров 40016-08 1год 34496 Фирма "Wieland Electric 01.01.2014 
тельнье GmbH", Германия 
Преобразователи измери- Dulcometer® О1С, 26893-04 1 год 36484 Фирма "ProMinent 01.10.2014 
тельные DMT Dosiertechnik GmbH", Fep- 
мания 
Преобразователи измери- Н 40667-09 2года 35399 Фирма "Pepperl + Fuchs 01.07.2014 
тельные Elcon $.г.|.", Италия 
Преобразователи измери- Н 40667-09 2года 35399/1 Фирма "Pepperl + Fuchs Pte, 01.07.2014 
тельные Ца.", Сингапур 
Преобразователи измери- ІМ, ІМ5, МК 49765-12 2года 46365 Фирма "Hans Turck GmbH 8 05.05.2017 
тельные Со. КС", Германия 
Преобразователи измери- МС 39110-08 2года 33349 Фирма "Сатегоп", Велико- 01.12.2013 
тельные британия 
Преобразователи измери- МТЕ 4000, МТІ. 5000 27555-09 4 года 37929 Фирма "Меазигетеп! Тесһ- 01.01.2015 
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Наименование СИ Обозначение Гарос. MAN Ne cepte Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Преобразователи измери- Р мод. Р116, РИН, 37405-08 З года 31086 Фирма "Lubuskie Zaklady 01.04.2013 
тельнье Р11Т, Р112, P15, Арагаом Elektrycznych 
P17, P18 "LUMEL" S.A., Польша 
Преобразователи измери- РК 51059-12 2 года 47954 Фирма "РК Electronics A/S", 06.09.2017 
тельные Дания 
Преобразователи измери- 0050 41103-09 1 год 35872 Фирма "Vaisala Oyj", PnH- 01.09.2014 
тельнье ляндия 
Преобразователи измери- КМА421, КМА422 43749-10 1 год 39023 Фирма "Endress+Hauser 01.04.2015 
тельнье Wetzer GmbH + Со. КС", 
Германия 
Преобразователи измери- 52 36321-07 1год 29819 ООО "НПЦ "Европрибор", 01.12.2012 
тельные Беларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- Зсаппег 39111-08 2 года 33350 Фирма "Сатегоп", Велико- 01.12.2013 
тельные британия 
Преобразователи измери- р2600 47073-11 З года 42990 Фирма "Pepperl + Fuchs 27.06.2016 
тельные (барьеры искроза- 5.г.1.", Италия 
шиты) 
Преобразователи измери- Е848-М1 7008-92 1год 14084 РУП "Витебский завод элек- 01.04.2013 
тельные активной мошности троизмерительных прибо- 
трехфазного тока ров", Беларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- 1-7000, М-7000, tM, l- 50676-12 2 года 47492 Фирма "СР DAS Co., Ltd.", 27.07.2017 
тельные контроллеров npo- 8000, 1-87000, ET- Тайвань 
граммируемых 7000, РЕТ-7000 
Преобразователи измери- МТ500 40360-09 5 лет 34921 Фирма "Iskra MIS, а.а.", 01.05.2014 
тельные многофункцио- Словения 
нальные 
Преобразователи измери- тмте 43323-09 8 лет 38530 Фирма "МЕКТЕ52 01.01.2015 
тельные многофункцио- Elektronika", Венгрия 
нальные 
Преобразователи измери- Е854-Ц 20982-02 1 год 13193 РУП "Витебский завод элек- 01.05.2013 
тельные переменного тока троизмерительных прибо- 
ров", Беларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- М748 37464-08 2 года 31155 Фирма "BCS Italia s.r.l.", 01.05.2013 
тельные программируемье Италия 
Преобразователи измери- WAGO /О-ЗУЗТЕМ 41134-09 2 года 35931 Фирма "WAGO 01.09.2014 
тельные программируемые серии 750, 753 Kontakttechnik GmbH", Fep- 
мания 
Преобразователи измери- WAGO /О-ЗУЗТЕМ 41131-09 2 года 35928 Фирма "WAGO 01.09.2014 
тельные программируемые серии 767 Kontakttechnik GmbH", Fep- 
мания 
Преобразователи измери- K 22153-08 3 roga 34621 Фирма "Pepperl + Fuchs 01.01.2014 
тельные тока и напряжения GmbH", Германия 
с гальванической развязкой 
(барьеры искрозашиты) 
Преобразователи измери- K 22153-08 3 roga 34621/1 Фирма "Pepperl + Fuchs Pte, 01.01.2014 
тельные тока и напряжения Ца.", Сингапур 
с гальванической развязкой 
(барьеры искрозашиты) 
Преобразователи много- МТБ-2 36637-07 1 год 30120 Фирма A/S "DEIF", Дания 01.01.2013 
функциональнье 
Преобразователи напряже- МІ 9222, МІ 9223 50805-12 1 год 47662 Компания "National Instru- 17.08.2017 
ния измерительные анало- ments Corporation", Венгрия 
го-цифровые модульные 
Преобразователи норми- БПО, БПТ, БПВИ, ПК 38785-08 1 год 32913 ООО "Микрол", Украина, 01.10.2013 
рующие г.Ивано-Франковск 
Преобразователи электроп- РК200 27228-04 1год 18098 Фирма "Yokogawa Electron- 01.08.2014 
невматические ics Manufacturing Korea Co., 
Ltd.", Корея 
Приборы ВМД 4882 26862-10 1год 39628 ОАО "НПО Автоматика", 01.04.2015 
Армения, г.Ванадзор 
Приборы КПД1, КСД1 44204-10 1год 39612 ОАО "НПО Автоматика", 01.04.2015 
Армения, г.Ванадзор 
Приборы вторичные 5090, 5091, 5500, 39049-08 1 год 33180 Фирма "Georg Fisher Signet, 01.11.2013 


5600, 5075, 8150, 
8550 


Inc.", США 
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Наименование СИ Обозначение Гоа, MAN NS cept Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Приборы вторичные регист- 5000 26489-09 2года 37803 Фирма "Eurotherm апа In- 01.01.2015 
рируюшие мепзуз Operations Manage- 
ment", Великобритания 
Приборы вторичные цифро- 1500 25227-08 2года 34775 Фирма "Нике Согрогайоп, 01.01.2014 
вые Hart Scientific Division", США 
Приборы вторичные цифро- di 308 тип 70.1550 42960-09 2 года 38108 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.02.2015 
вые показывающие КС", Германия 
Приборы вторичные цифро- есоТКОМ Т типа 36065-07 3 года 29465 Фирма "JUMO GmbH & Со. 01.11.2012 
вые показывающие 701050, есотком м КС", Германия 
типа 701060, 41-48 
типа 701520, аі-32/08 
типа 701530/31 и di- 
есо типа 701540 
Приборы вторичные цифро- КЗхххх 45863-10 2 года 41601 Фирма "Industrial Automation 01.08.2015 
вые показывающие Сотрапу ОМКОМ Согрога- 
Поп", Япония 
Приборы для измерений РУ-Мопйог (прибо- 39069-08 1 год 33213 Фирма "Haffmans В.№.", Hn- 01.11.2013 
температуры, давления и ры) КРС (устройст- дерланды 
времени термообработкис ва) 
устройствами считывания 
данных 
Приборы для контроля ка- Bottle Monitor 39406-08 1 год 33849 Фирма "Haffmans B.V.", Hn- 01.01.2014 
чества мойки бутьлок дерланды 
Приборы измерительные MLA и MLD 42984-09 2 года 38162 Фирма "Yokogawa Corpora- 01.02.2015 
показываюшие Поп of America", США 
Приборы комбинированные Тезю-622, Тезю-623 44744-10 1 год 40280 Фирма "Тезю АС", Германия 01.08.2015 
Приборы многофункцио- Р0194 43538-09 4 года 38798 Фирма "Jiangsu Sfere Electric 01.01.2015 
нальные сетевье Co., Ца.", Китай 
Приборы регистрируюшие Руд Electric PHA, 36956-08 2 roga 30558 Фирма "Fuji Electric Instru- 01.02.2013 
PHB, PHC, PHE, mentation Co., Ltd.", Япония 
PHL, PHF, PHU, PHR 
Приборы регистрирующие 810000, 1К20000 16519-12 1 год 46513 Фирма "Yokogawa Electric 18.05.2017 
Corporation", Япония 
Приборы регистрирующие 1К10000, 1К20000 16519-12 1 год 46514 Фирма "Yokogawa Electric 18.05.2017 
China Co., Ltd.", Китай 
Приборы регистрирующие "LOGOSCREEN пі" 32894-11 З года 43172 Фирма "JUMO GmbH & Со. 15.07.2016 
измерительнье тип 706581 и "LO- КС", Германия 
СОЗСКЕЕН 500 cf" 
тип 706510 
Приборы регистрирующие ГОСОЗСКЕЕН esn 28973-10 2 года 40154 Фирма "JUMO GmbH 8 Со. 01.08.2015 
измерительнье ГОСОЗСКЕЕМ cf КС", Германия 
Приборы с дифференци- КД140м 22240-01 1 год 31115 ОАО "НПО Автоматика", 01.04.2013 
ально-трансформаторной Армения, г.Ванадзор 
измерительной схемой по- 
казывающие 
Приборы электроизмери- 4303 13389-92 2 года 12965 ОАО "Электроизмеритель", 01.05.2013 
тельные комбинированные Украина, г.Житомир 
(вольтамперфазометры) 
Приборы электроизмери- Ц4317.3 23552-02 2 года 12963 ОАО "Электроизмеритель", 01.05.2013 
тельные многофункцио- Украина, г.Житомир 
нальные 
Приборы электроизмери- Ц4353 5913-77 2 года 6463 ОАО "Электроизмеритель", 01.04.2015 
тельные многофункцио- Украина, г.Житомир 
нальные 
Приборы электроизмери- 4306 24028-02 1 год 13682 ОАО "Электроизмеритель", 01.05.2013 
тельные многофункцио- Украина, г.Житомир 
нальные (ампервольтом- 
метры) 
Регистраторы безбумажные 6000 42665-09 2 года 37764 Фирма "Eurotherm апа In- 01.01.2015 
графические мепзуз Operations Manage- 
ment", Великобритания 
Регистраторы многофунк- ПАОЗТАТОМ 46408-11 З года 42170 Фирма "Yokogawa Electric 01.03.2016 
циональные China Co., Ltd.", Китай 
Регистраторы многофунк- ПАОЗТАТОМ 46408-11 З года 42170 Фирма "Yokogawa Electric 01.03.2016 
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реестра свид. ствия 
Системы ПА Series 14810-09 2года 35204 Фирма "Invensys Systems 01.06.2014 
Inc.", США 
Системы автоматизирован- ROSA 31300-12 1 год 46814 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 08.06.2017 
ные информационно- ляндия 
измерительные 
Системы детектирования ЕОТ 38081-08 2года 31998 Фирма "Compressor Controls 01.07.2013 
превышения скорости Согрогайоп", США 
Системы диспетчерского АСКУ 31744-09 1 год 36732 Фирма "Davis Derby Limited", 01.11.2014 
контроля и управления rop- Великобритания 
ным предприятием автома- 
тизированные 
Системы измерительно- ЕхрепопРК$, 17339-12 4 года 45321 Фирма "Honeywell Interna- 24.01.2017 
управляющие ЕхрегіопН5, tional Іпс.", США 
Ехрепоп! $ 
Системы измерительно- TOSHIBA серии 14858-12 4 года 47839 Фирма "Toshiba International 24.08.2017 
управляюшие TOSDIC-CIE DS Corporation Industrial Divi- 
sion", США 
Системы измерительно- Trimble GCS600 и 45235-10 1 год 40860 Фирма "Trimble Germany 01.08.2015 
управляющие Trimble (5С5900 GmbH", Германия 
Системы измерительно- LM 2500/6000 48761-11 1год 45098 Фирма "СЕ Раскадед Ромег 27.12.2016 
управляющие в составе га- Іпс.", США 
зотурбинных генераторных 
установок 
Системы измерительно- Delta V 16798-08 4 года 32933 Фирма "Emerson Process 01.10.2013 
управляющие и противо- Management", США 
аварийной автоматической 
зашиты 
Системы измерительно- Delta V 16798-08 4 года 32933/1 Фирма "Emerson Process 01.10.2013 
управляющие и противо- Мападетеп! Distribution Ltd. 
аварийной автоматической Ғівһег-Коветошпі Systems", 
зашиты Великобритания 
Системы измерительно- Delta V 16798-08 4 года 32933/2 Фирма "Emerson a.s. Euro- 01.10.2013 
управляющие и противо- pean Systems Assembly & 
аварийной автоматической Distribution", Словакия 
зашиты 
Системы измерительно- Delta V 16798-08 4 года 32933/3 Фирма "Emerson Process 01.10.2013 
управляющие и противо- Management Asia Рас с Pte 
аварийной автоматической Ца.", Сингапур 
зашиты 
Системы измерительные AutoPILOT РКО 50663-12 2 года 47471 Фирма "Thermo Process In- 25.07.2017 
struments LP", США 
Системы измерительные ЕНР-Текпикка 44284-10 1 год 39717 Компания "ЕНР-Текпіікка 01.04.2015 
и 2 года Па", Финляндия 
Системы измерительные КАМ-500 36186-07 1год 29653 Фирма "ACRA Control, Па.", 01.12.2012 
Ирландия 
Системы измерительнье ИСТОК 30240-11 - 43170 УЧП "НПЦ "Спецсистема", 15.07.2016 
Беларусь, г.Витебск 
Системы измерительные и  $РРА-Т3000 45366-10 1 год 41018 Фирма "Siemens АС Sector 01.08.2015 
управляющие Епегду Ғовві! Ромег Сепега- 
Поп Instrumentation апа Elec- 
trical", Германия 
Системы измерительные МІ 600 40906-09 1 год 35582 Фирма "ОМСКОМ electron- 01.08.2014 
универсальные ics GmbH", Австрия 
Системы информационно- MOSCAD 14889-08 1 год 33964 Фирма "Motorola South Israel 01.01.2014 
измерительные и управ- Ца.", Израиль 
ляющие 
Системы контроля парамет- infoDRILL 49724-12 2 года 46331 Фирма "Вещес GmbH Drilling 05.05.2017 
ров бурения (СКПБ) & Oilfield Systems", Герма- 
ния 
Системы многофункцио- МСО-А 39285-08 2 года 33583 Фирма "КУОМА Electronic 01.12.2013 
нальные преобразования Instruments Co., Ltd.", Ano- 
данньх ния 
Системы сбора данных ЕОХ-100А, ЕОХ- 36730-08 2 года 30298 Фирма "КУО\М/А Electronic 01.02.2013 


2000А 


Instruments Co., Ltd.", Ano- 
HNA 


545 


27.34.01.05 


Наименование СИ Обозначение Март МПИ Ne cepte Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Системы сбора данных РСО-З00А, PCD- 39286-08 2 года 33584 Фирма "КҮОУУА Electronic 01.12.2013 
300В, РСО-320А Instruments Co., Ltd.", Ano- 
ния 
Системы сбора данных ОСАМ-60В, ОСАМ- 36731-08 2года 30299 Фирма "КҮОМ/А Electronic 01.02.2013 
65В Instruments Co., Ltd.", Ano- 
ния 
Системы управления и ав- НІМах 43439-09 4 года 38773 Фирма "НМА Раш 01.01.2015 
томатической противоава- Hildebrandt GmbH + Со. КС", 
рийной защиты безопасные Германия 
Системы управления и aB-  Рапаг4 44562-10 4 года 40053 Фирма "НМА Раш 01.08.2015 
томатической противоава- Hildebrandt GmbH + Со. КС", 
рийной защиты с жестким Германия 
программированием безо- 
пасные 
Системы управления name- ТХ2100 40063-08 1 год 34652 Фирма "ТКОГЕХ Ша.", Benn- 01.01.2014 
рительные кобритания 
Системы управления ком- ОМІЅАВ МІ, 35270-12 2 года 47045 Фирма "Johnson Controls 29.06.2017 
прессорных агрегатов ОМВАВТУШ Denmark ApS", Дания 
Усилители измерительные CANHEAD 41762-09 1год 36771 Фирма "Hottinger Baldwin 01.12.2014 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Усилители измерительные MVD, SCOUT 41761-09 1 год 36770 Фирма "Hottinger Baldwin 01.12.2014 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Усилители измерительные “"ОКА-ЗОА, ОКА-107А 43544-09 1 год 38804 Фирма "ТоКуо Зокк! 01.01.2015 
многоканальнье Kenkyujo Co., Ша.", Япония 
Установки для проверки na- СРТ-79801, GPT- 50682-12 2 года 47502 Фирма "Good Will Instrument 27.07.2017 
раметров злектрической 79802, СРТ-79803, Co., Ца.", Тайвань 
безопасности СРТ-79804 
Установки многофункцио- СРС 100 26065-08 1 год 34804 Фирма "ОМСКОМ electron- 01.01.2014 
нальные ics GmbH", Австрия 
Установки многофункцио- СМС 156, СМС 156 26170-09 1 год 35467 Фирма "ОМСКОМ electron- 01.07.2014 
нальные измерительные ЕР, СМС 256, СМС ics GmbH", Австрия 
256 plus, CMC 356 
Устройства SITRANS ЕМ Мадйо 22660-12 1 год 45251 Фирма "Siemens $.А.5.", 19.01.2017 
Verificator Франция 
Устройства зашиты и ЗІРВОТЕС мод. 36813-08 1 год 30358 Фирма "Ѕіетепѕ АС Ромег 01.02.2013 
управления многофункцио- 75Ј61, 75.62, 7$463, Transmission апа Distribu- 
нальнье 75.64 tions Group (РТО)", Герма- 
ния 
Устройства защить! много- ЗІРВОТЕС мод. 36819-08 1 год 30364 Фирма "Ѕіетепѕ АС Ромег 01.02.2013 
функциональные 75Ј602 Transmission апа Півігіри- 
tions Group (РТО)", Герма- 
ния 
Устройства измерений па- Mentor 12 44289-10 1 год 39693 Фирма "ЕшгозМС $.А.", Nc- 01.04.2015 
раметров реле защиты пания 
Устройства измерений па- РТЕ 44732-10 1 год 40251 Фирма "Ечго5МС $.А.", Nc- 01.08.2015 
раметров реле защиты пания 
Устройства измерения, pe- Мит серий ОБ, 47181-11 глет 43143 Фирма "СЕ Мийт", Канада 11.07.2016 
гистрации, управления и ав- ОКРиз, 650 
томатики многофункцио- 
нальные 
Устройства измерительно- LOGO! 31545-11 2 года 44795 Фирма "Siemens АС", Fep- 15.12.2016 
управляющие мания 
Устройства измерительно- тісгоіоаа.пеї мод. 44006-10 4 года 39367 Фирма "ЕМС Technologies 01.04.2015 
управляющие МЕ-ХР-$ТЬО-2, ML- Measurement Solutions" 
XP-MFL-2, ML-XP- Smith Meter Inc., США, Smith 
MFG-2 Meter GmbH, Германия 
Устройства измерительные ЇЅТАТ M232 44168-10 1 год 39581 Фирма "AREVA Transmission 01.04.2015 
and Distributions UK Ltd. - 
Energy Automation and In- 
formation", Великобритания 
Устройства интеллектуаль- D25 29193-05 2 года 46154 Фирма "General Electric 18.04.2017 


ные многофункциональные 
электронные 
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Сапада", Канада 


27.34.01.05 


Наименование СИ Обозначение ма ың MAN NS cept Изготовитель Срок дейт 
реестра свид. ствия 
Устройства контрольно- ТМ1600, ТМ1800 47771-11 1год 43866 Фирма "Megger Sweden АВ", 16.09.2016 
измерительные для провер- Швеция 
ки высоковольтных выклю- 
чателей 
Устройства контрольно- FREJA 300, FREJA 47772-11 1год 43867 Фирма "Megger Sweden АВ", 16.09.2016 
измерительные для провер- 306 Швеция 
ки релейной зашиты 
Устройства контрольно- ЗМЕККЕК 750, 47767-11 1год 43862 Фирма "Megger Sweden АВ", 16.09.2016 
измерительные для провер- ЗМЕККЕК 760, Швеция 
ки релейной зашиты ЗМЕККЕК 780 
Устройства микропроцес- СИ-КЕх670 38143-08 2года 31976 Фирма "АВВ АВ Substation 01.07.2013 
сорные измерительно- Automation Products", Шве- 
управляющие ция 
Устройства поверочнье пе- УПП 802М 24727-03 1 год 14557 ОДО "Знергоприбор", Бела- 01.11.2013 
реносные русь, г.Витебск 
Устройства прогрузки пер- LET 44223-10 2 roga 39622 Фирма "EuroSMC S.A.", Ис- 01.04.2015 
вичным TOKOM пания 
Устройства распределенно- Simatic ЕТ200 22734-11 2 года 45090 Фирма "Siemens АС", Fep- 23.12.2016 
го ввода-вывода мания 
Устройства релейной заши- 75Ј80 серии 47455-11 блет 43506 Фирма "Siemens АС", Fep- 05.08.2016 
ты, управления и контроля, УЭРКОТЕС мания 
противоаварийной автома- 
тики цифровые 
Устройства сбора данных МХ, MW 30456-12 2 года 46469 Фирма "Yokogawa Electric 11.05.2017 
China Co., Ltd.", Китай 
Устройства сбора данных МХ, MW 30456-12 2 года 46470 Фирма "Yokogawa Electric 11.05.2017 
Corporation", Япония 
Устройства сбора и переда- РОКЕС 17563-10 4 года 40612 Фирма "Iskraemeco", Слове- 01.08.2015 
чи данньх ния 
Устройства телемеханики КТ0560 27994-07 2года 29486 Фирма "АВВ АС Ромег 01.11.2012 
удаленные Technology Systems, 
DEPTSN-MP", Германия 
Устройства универсальные PW400 51399-12 2 года 48281 Компания "РОМОМО 28.09.2017 
POWER СО. Ltd.", Китай 
Устройства универсальные > ЗЕМТКОМ РАСЗ100 46954-11 б лет 42846 Фирма "Siemens АС", Fep- 09.06.2016 
измерительные параметров мания 
злектрических цепей 
Устройства универсальные > ЗЕМТКОМ РАСЗ200 40708-09 2 года 35419 Фирма "Siemens АС", Fep- 01.07.2014 
измерительные параметров мания 
злектрических цепей 
Устройства универсальные > ЗЕМТКОМ РАС4200 46955-11 б лет 42847 Фирма "Siemens АС", Fep- 09.06.2016 
измерительные параметров мания 
злектрических цепей 
Устройства управления БІРКОТЕС мод. 36753-08 1 год 30305 Фирма "Зетепз АС Ромег 01.02.2013 
ячейкой 6м066 Transmission апа Distribu- 
tions Group (PTD)", Герма- 
ния 
Шкафы автоматизирован- ШУ 50395-12 2 года 47115 Фирма "АуСотр Controls 09.07.2017 


ной системы управления 
компрессорной установкой 


GmbH", Германия 


27.34.02 Измерения электрического сопротивления, проводимости, емкости, угла сдвига фаз, 
индуктивности и добротности электрических цепей, параметров диэлектриков 
Наименование СИ Обозначение ао МПИ 2. Изготовитель ны 
КЕС-метры прецизионные МНС 1100 43153-09 1 год 38250 ООО "Коммерческо- 01.01.2015 
промышленная фирма 
"ПРОМИКС", Украина, 
г.Киев 
Анализаторы удельного АЕКЗ-702 47113-11 1год 43072 Фирма "Согеіеві Systems 05.07.2016 


электрического сопротивле- 
ния керна горных пород 


Іпс.", США 
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Наименование СИ Обозначение Гарос, МПИ NS cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Анализаторы удельного ОЕР-705 47114-11 1год 43073 Фирма "Согеіеві Systems 05.07.2016 
электрического сопротивле- Іпс.", США 
ния керна горных пород в 
условиях горного давления 
Анализаторы электробезо- ESA 612, ESA 620 47851-11 1год 44005 Фирма "Нике Biomedical", 03.10.2016 
пасности США 
Вольтамперфазометры МІ 2230 49568-12 2 года 46104 Фирма "МЕТКЕІ а.а.", Cno- 13.04.2017 
вения 
Вольтамперфазометры ВАФ-85-М1 3899-89 2 года 6467 OAO "Злектроизмеритель", 01.04.2015 
Украина, г.Житомир 
Гигаомметры МІ 3103 41246-09 1 год 36095 Фирма "МЕТКЕГ а.а.", Cno- 01.09.2014 
вения 
Датчики электропроводно- 8221 45763-10 1год 41410 Фирма "Burkert 5.А.д.", 01.08.2015 
сти Франция 
Измерители емкости 0170ЛА, 91701В 41568-10 1год 40424 Фирма "Agilent 01.08.2015 
Technologies", Малайзия 
Измерители параметров за- МКУ-20, МКУ-105, 41925-09 1 год 36940 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.12.2014 
земляющих устройств МК0-120, МКО-200 
Измерители параметров ОЕГТА2000, 47770-11 2 года 43865 Фирма "Megger Ltd.", Benn- 16.09.2016 
изоляции ОЕГТАЗО0О0, кобритания 
ОЕГТА4000 
Измерители параметров 0А-200, ІрАХ-206 30695-08 1 год 32474 Фирма "СЕ ЕМЕКСҮ Рго- 01.09.2013 
изоляции gramma Electric АВ", Швеция 
Измерители параметров ІОАХ-300, ІОАХ-3005 48036-11 2 года 44198 Фирма "Megger Sweden АВ", 26.10.2016 
изоляции Швеция 
Измерители параметров МІТЗ00 и МП400 45403-10 1год 41051 Фирма "Megger Ша.", Benn- 01.08.2015 
изоляции кобритания 
Измерители параметров МП 520/2, МП 1020/2, 44854-10 1 год 40377 Фирма "Megger Ltd.", Benn- 01.08.2015 
изоляции высоковольтные 51-552/2, 51-1052/2, кобритания 
$1-554/2, $1-1054/2, 
$1-5010, МПЗО 
Измерители параметров МІ 3200, МІ 3201, МІ 42465-09 1 год 37451 Фирма "МЕТКЕІ а.а.", Cno- 01.01.2015 
изоляции многофункцио- 3202 вения 
нальные 
Измерители параметров М7С-310$ 32498-11 1год 44560 Фирма "Sonel $.А.", Польша 06.12.2016 
электробезопасности мощ- 
ных электроустановок 
Измерители параметров МІ 2094 36055-07 1 год 29438 Фирма "МЕТКЕГ а.а.", Cno- 01.11.2012 
злектробезопасности злек- вения 
троустановок 
Измерители параметров МІЕ-500 26859-09 1 год 36360 Фирма "Зопе! $.А.", Польша 01.10.2014 
электробезопасности элек- 
троустановок 
Измерители параметров МІС-10, МІС-30, МІС- 49421-12 1 год 45949 Фирма "Sonel $.А.", Польша 02.04.2017 
электроизоляции 2505, МІС-2510 
Измерители параметров МІМІТЕ$Т, 41076-09 1 год 35901 Фирма "СМС-1 Gossen- 01.09.2014 
электрооборудования МЕТКАТЕЗТЕК Мекамай GmbH", Германия 
Измерители полного сопро- М! 3122 41431-09 1 год 36341 Фирма "МЕТКЕГ а.а.", Cno- 01.10.2014 
тивления линии, контура и вения 
параметров УЗО 
Измерители сопротивления Ф4103-М1 11374-09 1 год 35298 ОАО "Уманский завод "Ме- 01.06.2014 
заземлений гомметр", Украина, г.Умань 
Измерители сопротивления 1805 ЕК, 1820 ЕК, 21508-07 1 год 27984 Фирма "Standard Electric 13.08.2017 
заземления 2105 ЕК, 2120 ЕК, Works Co., Ма." (SEW), Тай- 
2705 ER, 2720 ER BaHb 
Измерители сопротивления С.А 64хх 48213-11 2года 44394 Фирма "Сһаиуіп-Агпоих", 11.11.2016 
заземления Франция 
Измерители сопротивления СЕОНМ С, 40966-09 1 год 35697 Фирма "СМС-1 Gossen- 01.08.2014 
заземления СЕОНМ 5 Мекамай GmbH", Германия 
Измерители сопротивления KEW 4106 49297-12 2 года 45801 Фирма "Куойзи Electrical In- 19.03.2017 
заземления struments Works, Ца.", Ano- 
ния 
Измерители сопротивления МІ 3123 41247-09 1 год 36096 Фирма "МЕТКЕІ а.а.", Сло- 01.09.2014 


заземления 
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вения 


27.34.02 


Наименование СИ Обозначение ма МПИ NS гари Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Измерители сопротивления ЦС4107 44704-10 1 год 40211 ОАО "Уманский завод "Ме- 01.08.2015 
заземления гомметр", Украина, г.Умань 
Измерители сопротивления 4102A, 6017, 6018 28000-10 1год 39631 Фирма "Куойзи Electrical In- 01.04.2015 
заземления аналоговые struments Works, Ца.", Ano- 
ния 
Измерители сопротивления С.А 6471 49074-12 2 года 45514 Фирма "Спаимт-Агпоих", 14.02.2017 
заземления и удельного со- Франция 
противления грунта 
Измерители сопротивления 11511М, 1152МЕ, 21593-07 1 год 28281 Фирма "Standard Electric 13.08.2017 
изоляции 4101ІМ, 4102МЕ, Works Co., Ма." (SEW), Тай- 
4103IN, 4104IN BaHb 
Измерители сопротивления 1503, 1507 42447-09 1 год 37438 Компания "Нике 01.01.2015 
изоляции Согрогайоп", США 
Измерители сопротивления 1800!М, 18011М№, 21507-07 1год 28282 Фирма "Standard Electric 13.08.2017 
изоляции 18321М, 18511М, Works Co., Ма." (SEW), Тай- 
27321М, 27511№, вань 
28011М, 28031М№, 
28041М, 4153ІМ, 
62001М, 62011М, 
62101М, 62111М, 
62121№ 
Измерители сопротивления Нике 1550С и Нике 51690-12 1 год 48668 Фирма "Нике Согрогайоп", 08.11.2017 
изоляции 1555 США 
Измерители сопротивления МЕТЕ$О 1000А, 40998-09 1 год 35709 Фирма "СМС-1 Gossen- 01.08.2014 
изоляции МЕТВІЅО 5000A, Мекамай GmbH", Германия 
МЕТК ВО 5000АК, 
МЕТК ВО 5024 
Измерители сопротивления МЕТК!5О С, MET- 40995-09 1 год 35706 Фирма "СМС-1 Gossen- 01.08.2014 
изоляции RISO 5000 О-Р! Мекамай GmbH", Германия 
Измерители сопротивления МҮ40 41225-09 1 год 36069 Фирма "Suzhou Yokogawa 01.09.2014 
изоляции Meter Company", Китай 
Измерители сопротивления KEW 3315, KEW 36467-07 1 год 29931 Фирма "Куойзи Electrical In- 01.01.2013 
изоляции аналоговые 3316, KEW 3321А, struments Works, Ца.", Ano- 
KEW 3322A, KEW ния 
3323A 
Измерители сопротивления МІЗ121, МІЗ121Н 44298-10 1 год 39743 Фирма "МЕТКЕГ а.а.", Cno- 01.04.2015 
изоляции и целостности вения 
электрических цепей 
Измерители сопротивления DG n МС 38142-08 1 год 31975 Фирма "Sanwa Electric In- 01.07.2013 
изоляции цифровые strument Co., Ша.", Япония 
Измерители сопротивления KEW 3125, KEW 36430-07 1 год 29918 Фирма "Куойзи Electrical In- 01.01.2013 
изоляции цифровые 3021, KEW 3022, struments Works, Ца.", Ano- 
KEW 3023 HNA 
Измерители сопротивления KEW 3128 49298-12 2 ropa 45802 Фирма "Kyoritsu Electrical In- 19.03.2017 
изоляции цифровые высо- struments Works, Ца.", Ano- 
ковольтные ния 
Измерители сопротивления RM50 40024-08 1 год 34504 Фирма "Зера-Бупаігопіс 01.01.2014 
обмотки Меѕѕ-ипа Ortungstechnik 
GmbH", Германия 
Измерители сопротивления МІС-2 40026-08 1 год 34506 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.01.2014 
электроизоляции 
Измерители сопротивления МІС-3 26114-03 1 год 16604 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.11.2013 
электроизоляции, проводни- 
ков присоединения к земле 
и выравнивания потенциа- 
лов 
Измерители сопротивления, М!С-1000, МІС-2500 34197-07 1 год 27131 Фирма "Sonel $.А.", Польша 13.08.2017 
увлажненности и степени 
старения электроизоляции 
Измерители сопротивления, МІС-5000 34590-07 1 год 27575 Фирма "Sonel $.А.", Польша 13.08.2017 
увлажненности и степени 
старения электроизоляции 
Измерители тангенса угла то 51891-12 2 года 48871 Фирма "b2 electronic GmbH", 30.11.2017 
дизлектрических потерь Австрия 
Измерители тангенса угла DTL 38341-08 2 roga 32316 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2013 


потерь и удельного сопро- 
тивления дизлектрика 


Messtechnik GmbH", Австрия 
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Наименование СИ Обозначение етос, МПИ NS cepte Изготовитель Срок дй 
реестра свид. ствия 
Измерители цифровые ЕМСЕЕ 1152 24458-03 1 год 14346 Фирма "Emcee Electronics, 01.05.2013 
удельной злектропроводно- Іпс.", США 
сти 
Измерители электрической ПРА75 и ОТА100Е 38342-08 3 года 32317 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2013 
прочности жидкостей Messtechnik GmbH", Австрия 
Катушки индуктивности cn- LN-1 43559-10 1 год 38851 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.04.2015 
ловой цепи эталонные 
Конденсаторы газонапол- МСР 37408-08 5лет 31089 Фирма "НЕНМОГТ 01.04.2013 
ненные измерительные РгиПесһпік Dresden GmbH", 
Германия 
Кондуктометры с датчиками 5800СК, 5900, 8900, 44822-10 1 год 40360 Фирма "George Fischer Sig- 01.08.2015 
8550, 8860 (кондук- net Inc.", США 
тометры); 2819, 
2820, 2821, 2822, 
2823, 2839, 2840, 
2841, 2842 (датчики) 
Магазины емкости декадные М-520 39849-08 1год 34387 Фирма "МЕАТЕЗТ, ѕ.г.о.", 01.01.2014 
Чехия 
Магазины нагрузок СА5055 50185-12 1 год 46903 ООО "ОЛТЕСТ", Украина, 20.06.2017 
г.Киев 
Магазины сопротивления М 39848-08 1 год 34386 Фирма "МЕАТЕЗТ, ѕ.г.о.", 01.01.2014 
декадные Чехия 
Магазины электрического 1000 43198-09 1 год 38404 Фирма "Time Electronics 01.01.2015 
сопротивления Ца.", Великобритания 
Магазины злектрического 2700 43562-10 1 год 38830 Фирма "Уокодама Ме!егв & 01.04.2015 
сопротивления Instruments Corporation", 
Япония 
Магазины злектрической 1070 и 1071 43204-09 2 года 38406 Фирма "Time Electronics 01.01.2015 
емкости Ца.", Великобритания 
Мегаомметры 3000 31986-12 2года 47974 Фирма "НІОКІ Е.Е. Corpora- 11.09.2017 
Поп", Япония 
Мегаомметры С.А 65 28432-10 1год 39697 Фирма "Сһаиуіп-Агпоих", 01.04.2015 
Франция 
Мегаомметры Е6-22 26051-10 1год 41906 ОАО "Минский научно- 01.08.2015 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Мегаомметры Е6-23 26050-10 1год 41905 ОАО "Минский научно- 01.08.2015 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Мегаомметры ЦС0202 38890-08 1 год 33070 ОАО "Уманский завод "Ме- 01.11.2013 
гомметр", Украина, г.Умань 
Мегаомметры ЭС0202/1-Г, 14883-95 1 год 35297 ОАО "Уманский завод "Ме- 01.06.2014 
ЭС0202/2-Г (старое гомметр", Украина, г.Умань 
обозначение 
ЭСО202/1,2, 
ЭСО202/1,2-Г) 
Мегаомметры ЭС0210, ЭС0210-: 21320-11 1год 44712 ПАО "Уманский завод "Ме- 12.12.2016 
гомметр", Украина, г.Умань 
Мегаомметры цифровые М55201 38846-08 1 год 32978 Фирма "Precision Маз ест 01.10.2013 
Enterprises Company", Китай 
Мегаомметры цифровые АМ-2002 21410-01 1год 29550 Фирма "Lutron Electronic En- 13.12.2017 
terprise Со. Ltd.", Тайвань 
Мегомметры МЕС 1000 26706-04 1 год 17340 Фирма "Сігсиќог Grup", Ис- 01.01.2014 
пания 
Меры сопротивления петли КМ-1-Р 25700-03 1 год 15972 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.01.2014 
короткого замыкания преци- 
зионные многозначные 
Меры электрического со- СКОРІСО К53/0001 43734-10 1 год 39003 Фирма "Ѕеамага Сгоир 01.04.2015 
противления и СКОРІСО RS3/250 (Сгорісо)", Великобритания 
Меры-имитаторы Р40116 10982-09 1 год 37463 АО "MICRON", Молдова, 01.01.2015 
г.Кишинев 
Микроомметры АЧТО-ОНМ, ОМОМ, 51289-12 2 года 48321 Фирма "Vanguard Instru- 12.10.2017 
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LTCA,TRM, WRM 


ments Company, Іпс.", США 


27.34.02 


Наименование СИ Обозначение Телос, МПИ NS Cepte Изготовитель Срок дой? 
реестра свид. ствия 
Микроомметры С.А 6240, С.А 6292 51427-12 2года 48411 Фирма "Сһаиуіп-Агпоих", 12.10.2017 
Франция 
Микроомметры МІ 3242 50683-12 2года 47503 Фирма "МЕТКЕГ а.а.", Cno- 27.07.2017 
вения 
Микроомметры МІ 3250 48979-12 2 года 45393 Фирма "МЕТКЕІ а.а.", Cno- 08.02.2017 
вения 
Микроомметры МІ 3252 45832-10 2 года 41511 Фирма "МЕТКЕІ а.а.", Cno- 01.08.2015 
вения 
Микроомметры ММК-620, ММВ-630 44093-10 1 год 39492 Фирма "Зопе! 5.А.", Польша 01.04.2015 
Микроомметры МОМ2, МОМ200А, 47773-11 1год 43868 Фирма "Меддег Әмедеп АВ", 16.09.2016 
МОМ690, MJOLNER Швеция 
200, MJOLNER 600 
Микроомметры РМЕ-10 и РМЕ-100 44395-10 2 года 39850 Фирма "EuroSMC $.А.", Nc- 01.04.2015 
пания 
Микроомметры Ф4104-М1 11742-09 1 год 35296 ОАО "Уманский завод "Ме- 01.06.2014 
гомметр", Украина, г.Умань 
Микроомметры ЦС4105 44225-10 1год 39624 ОАО "Уманский завод "Ме- 01.04.2015 
гомметр", Украина, г.Умань 
Микроомметры промыш- С.А 10иС.А 6250 28571-07 2 года 26489 Фирма "Спаимт-Агпоих", 09.07.2017 
ленные Франция 
Микроомметры цифровые SEW 62370КО 31327-06 1 год 23400 Фирма "Standard Electric 13.08.2017 
Works Co., Ltd." (SEW), Тай- 
BaHb 
Миллиомметры Е6-25 24970-03 1год 14965 Фирма "All-Bright Technology 01.04.2015 
Co., Ltd.", Тайвань 
Миллиомметры цифровые SEW 4136 mO, SEW 31328-06 1 год 23401 Фирма "Standard Electric 13.08.2017 
4137 mO Works Co., Ltd." (SEW), Тай- 
BaHb 
Миллиомметры цифровые АМ-6000 21409-01 1 год 29549 Фирма "Lutron Electronic En- 13.12.2017 
terprise Со. Ltd.", Тайвань 
Мосты переменного тока СА7100-1, СА7100-2, 21884-08 1 год 32036 ООО "ОЛТЕСТ", Украина, 01.08.2013 
высоковольтные автомати- СА7100-3 г.Киев 
ческие 
Мосты постоянного тока Shirla и ОМВ5 38345-08 2 года 32320 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2013 
Messtechnik GmbH", Австрия 
Мосты-компараторы посто- 6010 36293-07 2 года 29757 Фирма "Measurements Inter- 01.12.2012 
янного тока для измерения national Ltd.", Канада 
злектрического сопротивле- 
ния автоматические 
Омметры 3000 31985-12 2года 47975 Фирма "НІОКІ Е.Е. Согрога- 11.09.2017 
Поп", Япония 
Омметры М419 6738-11 1 год 44709 ПАО "Уманский завод "Ме- 12.12.2016 
гомметр", Украина, г.Умань 
Омметры ЭС0212 21720-11 1 год 44713 ПАО "Уманский завод "Ме- 12.12.2016 
гомметр", Украина, г.Умань 
Преобразователи измери- Е 9565ЭС 29095-05 1 год 20488 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.08.2015 
тельные напряжения обрат- русь, г.Витебск 
ной последовательности 
фаз 
Преобразователи измери- ЕМВЗМ 2716 (пре- 31080-12 5 лет 45207 Фирма "МВ5 АС", Германия 20.01.2017 
тельные, фазового угла, образователи фазо- 
разности фазовых углов и вого угла), ЕМВ5ІМ 
коэффициента мощности 27160 (преобразо- 
ватели разности фа- 
зовых углов) и 
ЕМВЅІМ 2816 (пре- 
образователи коэф- 
фициента мощно- 
сти) 
Приборы для измерений KEW 6010В 36281-07 1 год 29745 Фирма "Куотви Electrical In- 01.12.2012 


параметров электрической 
безопасности электроуста- 
новок 


struments Works, Ца.", Ano- 
HNA 
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Наименование СИ Обозначение МАНАС MAN NS Cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Приборы контрольно- ММС 10 и МЕМ 10 51890-12 2 года 48870 Фирма "ЗеракМТ", Герма- 30.11.2017 
измерительные для испыта- ния 
ний и локализации дефек- 
тов изоляции пластмассо- 
вых оболочек кабелей 
Приборы контроля изоляции Ф4106 9069-11 1 год 44711 ПАО "Уманский завод "Ме- 12.12.2016 
гомметр", Украина, г.Умань 
Приборы портативные для 99708 49263-12 1год 45755 Фирма "Stanhope-Seta", Be- 14.03.2017 
измерения удельной элек- ликобритания 
трической проводимости 
Системы измерения удель- АК$-300 иАКЗ-200 50611-12 1 год 47416 Фирма "Core Lab Instru- 23.07.2017 
ного злектрического сопро- ments", США 
тивления керна 
Системы контроля изоляции EARTH FAULT 44095-10 2 года 39494 Фирма "Dipl.-Ing. W. Bender 01.04.2015 
MONITORING GmbH & Co. KG", Германия 
Тераомметры 2408 и 24508 25724-03 1год 16083 Фирма "Вигѕїег", Германия 01.01.2014 
Тераомметры Agilent 4339В 37183-08 1 год 30776 Фирма "Agilent 01.04.2013 
Technologies", Малайзия 
Тераомметры соде 6148.000 36756-08 2года 30274 Фирма "СЕАЗТ SpA", Ита- 01.02.2013 
лия 
Тестеры заземления Нике 1621 51764-12 1 год 48756 Фирма "Нике Corporation", 20.11.2017 
США 
Тестеры заземления Fluke 1623 и Нике 52021-12 1год 49059 Фирма "Нике Согрогайоп", 07.12.2017 
1625 США 
Тестеры сопротивления АМ-2125 48033-11 1год 44195 Фирма "Shenzhen Victor Hi- 26.10.2016 
изоляции Tech Co., Ltd.", Китай 
Трансформаторы напряже- STE 1/145-B65 40731-09 8 лет 35457 Фирма "AREVA T&D 01.07.2014 
ния измерительнье Меззмапфег GmbH", Герма- 
ния 
Трансформаторы напряже- SUD 145/Н79-Е35 40730-09 8 лет 35456 Фирма "Тгепсп Сегтапу 01.07.2014 
ния измерительные GmbH", Германия 
Трансформаторы напряже- УКР4п 40742-09 8 лет 35462 Фирма "Schneider Electric 01.07.2014 
ния измерительнье 5.р.а.", Италия 
Установки для проверки па- СРТ-705А, СРТ- 46633-11 1год 42420 Фирма "Good Will Instrument 07.04.2016 
раметров злектрической 715A, СРІ-725А, GPI- Co., Ltd.", Тайвань 
безопасности 735A, СРІ-745А, 
СРТ-805, СРТ-815, 
СРІ-825, СРІ-826 
Установки измерительные MIDAS 38971-08 2 roga 33166 Фирма "Haefely Test AG", 01.11.2013 
Швейцария 
Установки контрольно- РСК 38340-08 2 года 32315 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2013 
измерительнье Messtechnik GmbH", Австрия 
Установки контрольно- ВР$ 803-Н, ВР$ 803- 51889-12 2 года 48869 Фирма "ЗеракМТ", Герма- 30.11.2017 
измерительные для испыта- VLF, BPS 803-100, ния 
ний и прожига кабелей НРА 130 
Устройства измерений элек- Нірої 45239-10 2 года 40866 Фирма "Megger Ltd.", Benn- 01.08.2015 
трической прочности изоля- кобритания 
ции 
Фазометры ҒЕМС, FMZ, FEMM, 26704-04 1 год 17338 Фирма "Сігсиќог Grup", Ис- 01.01.2014 
FETC, FTZ, РЕТМ, пания 
РІС 
Фазометры РМЕ-20-РН 44393-10 2 года 39848 Фирма "EuroSMC $.А.", Ис- 01.04.2015 
пания 
Фазометры аналоговые DL 37553-08 1 год 31216 Фирма "Excelsiorwerk Rudolf 01.05.2013 
Kiesewetter Messtechnik und 
Anlagenausrustungshandelsg 
esellschaft mbH", Германия 
Злектрометрь-измерители 6517В 49647-12 1 год 46197 Компания "Keithley Instru- 20.04.2017 


больших сопротивлений 
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ments, Іпс.", США 


27.34.03 


тонких магнитных пленок 
электромагнитных характеристик материалов 


(ферролаковых покрытий), 


27.34.03 


Измерения характеристик магнитных полей, свойств магнитных материалов, в том числе 
измерения электрических и 


радиотехнических трактов и 
сигналов портативные 


5361Е, 5362Е, 
М52712Е, М52713Е, 
МТ8212Е, МТ8213Е 


США 


Наименование СИ Обозначение Ворас MAN Те Сер Изготовитель Ера ой 
реестра свид. ствия 
Анализаторы байтадап 135 43927-10 1год 39293 Фирма "Варіѕсап Systems 01.04.2015 
Limited", Великобритания 
Анализаторы радиоспек- ЕРКА-9300 46286-10 1год 41981 НП ЧУП "АДАНИ", Беларусь, 01.08.2015 
трометрические электрон- г.Минск 
ного парамагнитного резо- 
нанса 
Измерители магнитной вос- \$70 51747-12 1 год 48748 Фирма "Sartorius Weighing 20.11.2017 
приимчивости гирь Technology GmbH", Герма- 
ния 
Измерители магнитной nH- MAGNAFLUX 40097-08 1 год 34681 Фирма "МАСМАЕГОХ", Be- 01.01.2014 
дукции (гауссметры) ликобритания 
Измерители параметров МВМ-520, МВМ-550 43283-09 1 год 38649 Фирма "Магда Safety Тез! 01.01.2015 
электромагнитного поля Solutions GmbH", Германия 
Измерители параметров 5КМ-3000, ЗКМ- 43284-09 1 год 38650 Фирма "Магда Safety Тез! 01.01.2015 
злектромагнитного поля 3006 Solutions GmbH", Германия 
селективнье 
Измерители злектрического ЕҒА-300 43289-09 1 год 38655 Фирма "Магда Safety Тез! 01.01.2015 
и магнитного полей Solutions GmbH", Германия 
Коэрцитиметры КИПФ-1 25988-03 1 год 16443/1 Институт прикладной физи- 01.08.2015 
ки НАН Беларуси, Беларусь, 
г.Минск 
Коэрцитиметры КИПФ-1 25988-03 1 год 164432 НПРУП "Диатех", Беларусь, 01.08.2015 
г.Минск 
Магнитометры GM04 40091-08 1 год 34680 Фирма "МАСМАҒІОХ", Be- 01.01.2014 
ликобритания 
Установки импульсные Mar- ИМПОК-1Б 25905-11 1 год 44787 Республиканское НПП 15.12.2016 
нитные "ДИАТЕХ", Беларусь; 
г.Минск; Государственное 
научное учреждение Инсти- 
тут прикладной физики На- 
циональной АН Беларуси, 
Беларусь, г.Минск 
27.35 Радиоэлектронные измерения 
27.35.01 Измерения и исследования формы сигнала и спектра 
Наименование СИ Обозначение Дл МПИ Ne серті: Изготовитель Срок дй? 
реестра свид. ствия 
Анализаторы ISDN ЕП 10 26371-09 2 года 36076 Кооператив техники связи 01.09.2014 
"Elektronika", Венгрия 
Анализаторы базовых стан- ./07105А,./07106А 46944-11 1 год 42836 Фирма "0050 Deutschland 09.06.2016 
ЦИЙ GmbH", Германия 
Анализаторы источников R&S Е5ОР8/26/50 37175-08 2года 30768 Фирма "Rohde & Schwarz 01.04.2013 
сигналов GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы кабельных nn- Cable SHARK 42971-09 2 ropa 38106 Фирма "ЕХЕО Electro-Optical 01.01.2015 
ний Engineering Іпс.", Канада 
Анализаторы логические 1680ЛА, 16802А, 39857-08 1 год 34348 Фирма "Agilent 01.01.2014 
16803A, 16804A, Technologies", Малайзия 
16806A, 16821A, 
16822A, 16823A 
Анализаторы логические 16900А, 16901А, 39858-08 1 год 34349 Фирма "Agilent 01.01.2014 
16902А, 16903А Technologies", Малайзия 
Анализаторы параметров М9ЗЗОА, М9330В 40317-08 1 год 35069 Фирма "Agilent Technologies 01.01.2014 
кабелей и антенн портатив- Co., Ца.", Китай 
ные 
Анализаторы параметров 5331Е, 5332Е, 42517-09 1 год 37515 Фирма "Аптви Сотрапу", 01.01.2015 
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Наименование СИ Обозначение етос, МПИ NS cepte Изготовитель Срок дой: 
реестра свид. ствия 
Анализаторы параметров Smart Class E1 38834-08 1 год 32966 Фирма "0080 Deutschland 01.10.2013 
цифровых каналов и трак- GmbH", Германия 
тов 
Анализаторы радиосетей R&S тзму/ 45329-10 1 год 40954 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.08.2015 
GmbH & Со. КС", Германия 
Анализаторы радиочастот- Agilent М9912А 46104-10 1год 41676 Фирма "Agilent Technologies 01.08.2015 
ные комбинированные пор- Іпс.", США 
тативные 
Анализаторы сигнализации ESA 10 29037-10 2года 40205 Кооператив техники связи 01.04.2015 
"Elektronika", Венгрия 
Анализаторы сигнализации VolP EVA 10 41213-09 2года 36072 Фирма "Кооператив техники 01.09.2014 
связи "ЕГЕКТКОМКА", 
Венгрия 
Анализаторы сигналов Agilent М9000А с on- 47218-11 1год 43178 Фирма "Agilent 15.07.2016 
циями 503, 507 Technologies", Малайзия 
Анализаторы сигналов Agilent М9030А с on- 47217-11 1 год 43177 Фирма "Agilent 15.07.2016 
циями 503, 508, 513, Technologies", Малайзия 
526 
Анализаторы сигналов Agilent М9030А с on- 51073-12 1 год 47969 Фирма "Agilent Technologies, 11.09.2017 
циями 503, 508, 513, Іпс.", США, и фирма "Agilent 
526, 543, 544, 550 Technologies", Малайзия 
Анализаторы сигналов М52830А 45345-10 1год 40963 Фирма "Anritsu Corporation", 01.08.2015 
Япония 
Анализаторы сигналов М52830А-044, 48199-11 1год 44377 Фирма "Anritsu Corporation", 11.11.2016 
М52830А-045 Япония 
Анализаторы сигналов R&S ЕУ5300 43985-10 1 год 39339 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.04.2015 
GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы сигналов R&S Е503/8/26/40 39091-08 2 года 33305 Фирма "Rohde & Schwarz 01.11.2013 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Анализаторы сигналов B pe- FSVR40 51541-12 1 год 48507 Фирма "Rohde & Schwarz 22.10.2017 
альном масштабе времени GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы сигналов в pe- Rohde & Schwarz 48760-11 1 год 45097 Фирма "Rohde & Schwarz 27.12.2016 
альном масштабе времени FSVR 7/13/30 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы сигналов Mmo- МІ PXIe-5663 45343-10 1год 40961 Компания "National 01.08.2015 
дульные Instruments", США 
Анализаторы сигналов Mo- МІ РХ!е-5663, МІ 51248-12 1 год 48175 Компания "National Instru- 21.09.2017 
дульнье РХ!е-5663ЗЕ, МІ РХіе- ments Corporation", США 
5665 
Анализаторы систем связи R8000, R8000B 50164-12 1 год 46851 Компания "General Dynamics 18.06.2017 
SATCOM Technologies", 
США 
Анализаторы спектра 2394A, 2395A, 2399C 37504-08 1 год 31178 Компания "Аегойех 01.05.2013 
International Ltd.", Велико- 
британия (отделение 
"Aeroflex Іпс.", США) 
Анализаторы спектра Agilent 4395A, Agilent 38514-08 1год 32565 Фирма "Agilent 01.09.2013 
4396B Technologies", Малайзия 
Анализаторы спектра Agilent М9010А 40312-08 1 год 35054 Фирма "Agilent 01.01.2014 
Technologies", Малайзия 
Анализаторы спектра Agilent М9020А 37182-08 1год 30775 Фирма "Agilent 01.04.2013 
Technologies", Малайзия 
Анализаторы спектра АКС-1201, АКС- 45839-10 1год 41518 Фирма "GS Instruments Со, 01.08.2015 
1291, АКС-1292 Ца.", Корея 
Анализаторы спектра АКС-1301, АКС-1601 46663-11 1 год 42459 Фирма "ЕО Co., Ша.", Корея 15.04.2016 
Анализаторы спектра Е4440А, Е4443А, 26411-04 1год 170401 Фирма "Agilent 01.01.2014 
Е4445А, Е4446А Technologies", Малайзия 
Анализаторы спектра Е444ТА, Е4448А 39229-08 1 год 33521 Фирма "Agilent 01.12.2013 
Technologies", США 
Анализаторы спектра Е444ТА, Е4448А 39229-08 1 год 3352141 Фирма "Agilent 01.12.2013 
Technologies", Малайзия 
Анализаторы спектра С$Р-7830 37467-08 1 год 31158 Фирма "Good Will Instrument 01.05.2013 
Co., Ltd.", Тайвань 
Анализаторы спектра Н600 КЕНамк и 43480-09 1 год 38684 Компания "Текігопікх, Іпс.", 01.01.2015 
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Наименование СИ Обозначение Nerac- МПИ NS cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Анализаторы спектра НМ$1000Е, 49641-12 1год 46191 Фирма "Rohde & Schwarz 20.04.2017 
HMS1000, HMS1010, GmbH 8 Co. KG", Германия 
HMS3000, HMS3010 
Анализаторы спектра І5А-30, 18А-80, ISA- 41413-09 1 год 36325 Фирма "ПС МЕХ1 Co., Ltd.", 01.10.2014 
132, І5ЗА-265 Корея 
Анализаторы спектра Е$А-300, 18А-1320, 41415-09 1 год 36327 Фирма "ПС МЕХ1 Co., Ltd.", 01.10.2014 
18А-2650 Корея 
Анализаторы спектра М52661С, М$2663С, 41261-09 1 год 36111 Фирма "Anritsu Corporation", 01.09.2014 
М52665С, М52667С, Япония 
М52668С 
Анализаторы спектра МЗАЗЗВ, МЗАЗЗВЕ, 44310-10 1 год 39758 Фирма "Місгопіх 01.04.2015 
М$ЗАЗЗ8ТС, М5АЗ58 Согрогайоп", Япония 
Анализаторы спектра М$А438, МЅА438Е, 43735-10 1 год 39004 Фирма "Місгопіх 01.04.2015 
М5А438ТС, М5А458 Согрогайоп", Япония 
Анализаторы спектра №320А, М9320В 36131-09 1 год 36358 Фирма "Agilent-Qianfeng 01.10.2014 
Electronic Technologies 
(Chengdu) Co., Ltd.", Китай 
Анализаторы спектра М9340А 36085-07 1 год 29484 Фирма "Agilent Technologies 01.11.2012 
Іпс.", США 
Анализаторы спектра М9340А 36085-07 1 год 29484/1 Фирма "Agilent-Qianfeng 01.11.2012 
Electronic Technologies 
(Chengdu) Co., Ltd.", Китай 
Анализаторы спектра М9340В 38849-08 1 год 32981 Фирма "Agilent Technologies 01.10.2013 
Inc.", США 
Анализаторы спектра М9340В 38849-08 1 год 32981/1 Фирма "Agilent-Qianfeng 01.10.2013 
Electronic Technologies 
(Chengdu) Co., Ltd.", Китай 
Анализаторы спектра R&S Е$С3, R&S 45685-10 1 год 41329 Фирма "Rohde & Schwarz 01.08.2015 
FSC6 GmbH 8 Co. KG", Германия 
Анализаторы спектра R&S Е$Н18 41970-09 1год 37016 Фирма "Rohde & Schwarz 01.01.2015 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Анализаторы спектра R&S Е$Н4/8 41876-09 1 год 36895 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.12.2014 
GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы спектра R&S FSH6 31278-08 1 год 30591 Фирма "Rohde & Schwarz 01.02.2013 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Анализаторы спектра R&S FSL 18 39090-08 1 год 33304 Фирма "Rohde & Schwarz 01.11.2013 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Анализаторы спектра R&S ЕСІ 3/6 31849-06 1 год 24067 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.06.2016 
GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы спектра R&S ЕЗРЗ, R&S 26744-09 1 год 35848 Фирма "Rohde & Schwarz 01.08.2014 
FSP7, R&S FSP13, GmbH & Co. KG", Германия 
R&S FSP30, R&S 
FSP40 
Анализаторы спектра R&S FSU 32258-08 1 год 32575 Фирма "Rohde & Schwarz 01.09.2016 
3/8/26/43/46/50 GmbH 8 Co. KG", Германия 
Анализаторы спектра R&S Е$\/3/7/13/30/40 42593-09 1 год 37683 Фирма "Rohde & Schwarz 01.01.2015 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Анализаторы спектра Signal Hawk 42556-09 1 год 37593 Фирма "Bird Electronic Cor- 01.01.2015 
poration", США 
Анализаторы спектра B pe- RSA3303B, 43535-09 1 год 38795 Компания "Tektronix, Inc.", 01.01.2015 
альном масштабе времени RSA3308B, США 
К5АЗ408В 
Анализаторы спектра в pe- К5А5103А, 52003-12 1 год 49039 Компания "Tektronix, Іпс.", 07.12.2017 
альном масштабе времени > КЗА5106А, США 
К5А6106В, 
К5А6114В, 
К5А6120В 
Анализаторы спектра в pe- К5А6106А, 43739-10 1год 39008 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.04.2015 
альном масштабе времени > КЗА6114А, США 
КЗА6120А 
Анализаторы спектра BHn 8560Е, 8560ЕС, 24505-09 1 год 37739 Фирма "Agilent Technologies 01.01.2015 


СВЧ диапазонов 


8561Е, 8561ЕС, 
8562Е, 8562ЕС, 
8563Е, 856ЗЕС, 
8564Е, 8564ЕС, 
8565Е, 8565ЕС 


Іпс.", США 
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Анализаторы спектра BHn Е4401В, Е4402В, 23670-08 1год 31434 Фирма "Agilent Technologies 01.06.2013 
СВЧ диапазонов Е4403В, Е4404В, Іпс.", США 

Е4405В, Е4407В, 

Е4408В, Е4411В 
Анализаторы спектра низко- R&S ОРУ 48123-11 2 года 44301 Фирма "Rohde & Schwarz 31.10.2016 
частотные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы спектра пор- М$2711Е 49875-12 1год 46473 Фирма "Аптви Сотрапу", 11.05.2017 
тативные США 
Анализаторы спектра пор- М52722С, М$2723С, 46513-11 1 год 42277 Фирма "Аптви Сотрапу", 14.03.2016 
тативные М52724С, М52725С, США 

М52726С 
Анализаторы спектра пор- R&S FSH3 26745-08 1 год 30590 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.02.2013 
тативные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы телевизион- R&S ЕТІ. 38441-08 1 год 32467 Фирма "Rohde & Schwarz 01.09.2013 
ные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы телевизион- UNIVERSAL ТУ EX- 45252-10 1 год 40879 Компания "РКОМАХ Еіес- 01.08.2015 
ные РІОВЕВ НО/НО+ ігопіса 5.А.", Испания 
Анализаторы телевизион- WFM4000, 44514-10 1год 39948 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.08.2015 
ных сигналов WVYR4000, США 

М/ЕМ5000, 

WVR5000, 

WFM6120, 

WVR6020, 

WFM7020, 

WVR7020, 

WFM7120, WVR7120 
Анализаторы телевизион- Ү/ЕМ4000, 44514-10 1год 39948/1 Компания "Tektronix (China) 01.08.2015 
ных сигналов WVYR4000, Co., Ltd.", Китай 

WFM5000, 

WVR5000, 

WFM6120, 

WVR6020, 

WFM7020, 

WVR7020, 

WFM7120, WVR7120 
Анализаторы телевизион- R&S ETH 44729-10 1 год 40248 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.08.2015 
ных сигналов портативные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы телевизион- Н45/5990, Н45/5991, 42787-09 1 год 37930 Фирма "Тееуев 5.А.", Испа- 01.01.2015 
ных сигналов цифро- Н45/5992, Н45/5994, ния 
аналоговые Н45/5997, Н45/5998, 

Н45/5999 
Анализаторы транспортного МРЕС-2 DVM 36754-08 1 год 30272 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.02.2013 
потока 50/100/1001/120/400 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы транспортного МТ$400Р, МТ$415, 44516-10 1 год 39950 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.08.2015 
потока цифрового телеви- МТ5430 США 
зионного сигнала 
Анализаторы транспортного МТ$400Р, МТ$415, 44516-10 1 год 39950/1 Компания "Tektronix (China) 01.08.2015 
потока цифрового телеви- МТ5430 Co., Ltd.", Китай 
зионного сигнала 
Анализаторы цепей вектор- М524ЛА, М5244А, 47642-11 1год 43689 Фирма "Agilent Technologies 06.09.2016 
ные М524БА Іпс.", США 
Анализаторы цепей вектор- М5241А, М5244А, 47642-11 1год 43722 Фирма "Agilent 06.09.2016 
ные №5245А Technologies", Малайзия 
Анализаторы цепей вектор- R&S ZVB 4/8/14/20 31848-08 1 год 32574 Фирма "Rohde & Schwarz 01.09.2013 
ные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы цифро- FAST мод. FAST 42507-09 1 год 37518 Фирма "КОМЕ.К. Laborato- 01.01.2015 
аналоговые ТУ/5/52/С/ТС/5ТС, пез 5.р.А.", Италия 

РАЗТ СОГОК 

ТУ/5/52/С/ТС/8ТС 
Анализаторы цифро- EXAMINER, EXAM- 41403-09 1 год 36315 Фирма "КОМЕ.К. Laborato- 01.10.2014 
аналоговые профессио- INER ries 5.р.А.", Италия 
нальные HD/ST3/ST4/DM15/D 

M16Q/DM16 4HD 
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Анализаторы цифро- MASTER 41491-09 1 год 36512 Фирма "RO.VE.R. Laborato- 01.10.2014 
аналоговые профессио- ЗАТ/ЗАТ2/Т\/СаЫе/ пез 5.р.А.", Италия 
нальнье ТС/5ТС, МАЗТЕК 

COLOR 

SAT/SAT2/TV/Cable/ 

TC/STC 
Анализаторы цифро- ОММЕКЗАГ ТУ 40752-09 1 год 35480 Фирма "Promax Electronica 01.07.2014 
аналоговые сигналов спут- EXPLORER 5.А.", Испания 
никового и наземного Tene- (РКОГ!С-5) 
видения автоматические 
универсальные 
Анализаторы цифро- UNIVERSAL ТУ EX- 40744-09 1 год 35475 Фирма "Promax Electronica 01.07.2014 
аналоговые сигналов спут- PLORER 11/11+ 5.А.", Испания 
никового и наземного теле- 
видения автоматические 
универсальные 
Анализаторы цифрового te- ОТ$-200/О0Т$-330 38212-08 2 года 32264 Фирма "0080 Deutschland 01.08.2013 
левизионного транспортного GmbH", Германия 
потока 
Анализаторы цифровых и Kathrein MSK 125 50528-12 1 год 47330 Фирма "Kathrein", Германия 20.07.2017 
аналоговых ТВ сигналов 
Анализаторы цифровых и Kathrein MSK 200 50529-12 1 год 47331 Фирма "Kathrein", Германия 20.07.2017 
аналоговых ТВ сигналов 
Анализаторы цифровых ли- ЕОСТ 20 29040-10 2 года 40204 Кооператив техники связи 01.04.2015 
ний "Elektronika", Венгрия 
Анализаторы цифровых no- ATL 39672-08 2 года 34127 Фирма "Linkbit Іпс.", США 01.01.2014 
токов 
Анализаторы цифровых по- СМА 3000 50056-12 1 год 46737 Компания "Anritsu A/S", Qa- 01.06.2017 
TOKOB ния 
Анализаторы цифровых SunSet Е20с 47739-11 2года 43828 Фирма "Sunrise Telecom 16.09.2016 
сигналов Іпс.", США 
Анализаторы цифровых ТІ.А6202, TLA6203, 48467-11 1год 44756 Фирма "Текігопіх (Сһіпа) Со. 12.12.2016 
сигналов ТІ.А6204 Ца.", Китай 
Анализаторы цифровых ТІ. А7ВВ2, TLA7BB3, 43938-10 1 год 39313 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.04.2015 
сигналов TLA7BB4, ТЕА7ВСА, США 

ТЕА7АС2, ТІ. АТАСЗ, 

ТЕА7АС4, РСЗАМоа, 

РОЗАСар, РОЗІ с 

базовыми блоками 

ТІ.А7012 и ТІ.А 7016 
Генераторы транспортного МТХ100В, ВТХ1ЗОВ 44515-10 1 год 39949 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.08.2015 
потока цифрового телеви- США 
зионного сигнала 
Генераторы транспортного МТХ100В, ВТХ1ЗОВ 44515-10 1 год 39949/1 Компания "Tektronix (China) 01.08.2015 
потока цифрового телеви- Co., Ца.", Китай 
зионного сигнала 
Генераторы-анализаторы МІ РХІе-6556 51831-12 1год 48797 Компания "National Instru- 21.11.2017 
цифровых сигналов MO- ments Corporation", США 
дульнье 
Измерители модуляции Воопюп 8201 41237-09 1 год 36086 Фирма "Boonton Electronics 01.09.2014 

Corporation", США 
Измерители параметров ОЗА 5565 5Т5 18652-08 1год 33335 Фирма "ОзсШодцапг ЗА", 01.12.2013 
сигналов в системах сете- Швейцария 
вой тактовой синхронизации 
Измерители селективнье ЛЭП-500 49139-12 2года 45623 Фирма "Newtons4th Ltd.", 24.02.2017 
Великобритания 

Калибраторы осциллогра- Time Electronics 45500-10 1 год 41119 Фирма "Time Electronics 01.08.2015 
фов и частотомеров 5041, 5045 Ца.", Великобритания 
Комплексы радиоизмери- 3920 37505-08 1 год 31179 Компания "Aeroflex іпс.", 01.05.2013 
тельные США 
Концентраторы низковольт- РССС 340 49147-12 8 лет 45633 Фирма "Powercom Ltd.", Из- 24.02.2017 
ные раиль 
Мониторы транспортного МТМ400А 44518-10 1год 39952 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.08.2015 


потока цифрового телеви- 
зионного сигнала 


США 
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Мониторы транспортного МТМ400А 44518-10 1год 39952/1 Компания "Tektronix (China) 01.08.2015 
потока цифрового телеви- Co., Ца.", Китай 
зионного сигнала 
Нагрузки электронные АКИП-1301, АКИП- 38205-08 1 год 32100 Фирма "Prodigit Electronics 01.08.2013 
1301A, АКИП-1302, Co., Ltd.", Тайвань 
АКИП-1302А, АКИП- 
1303, АКИП-1303А, 
АКИП-1304, АКИП- 
1304А, АКИП-1305, 
АКИП-1305А 
Нагрузки электронные по- B&K PRECISION ce- 49336-12 1 год 45826 Компания "B&K Precision 23.03.2017 
стоянного тока рии ВБХХ мод. 8500, Согрогайоп", США 
8502, 8510, 8512, 
8514, 8518, 8520, 
8522, 8524, 8526, 
8540 
Нагрузки электронные про- АТН 50595-12 1 год 47401 Фирма "МАҮМОО ELEC- 20.07.2017 
граммируемые TRONIC CO., Ltd." , Китай 
Осциллографы С1-127, С1-127/1 46102-10 1год 41718 ЧУП "Завод СВТ", Беларусь, 01.08.2015 
г.Минск 
Осциллографы С1-167 37753-08 1 год 31518 ОАО "Минский научно- 01.06.2013 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Осциллографы С1-170 39843-08 1 год 34385 ОАО "Минский научно- 01.01.2014 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Осциллографы С1-176 47731-11 1 год 43820 ОАО "Минский научно- 16.09.2016 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Осциллографы С8-46 41188-09 1год 36056 ОАО "Минский приборо- 01.09.2014 
строительный завод", Бела- 
русь, г.Минск 
Осциллографы двухканаль- АСК-2034, АСК-2047, 39681-08 1 год 34129 Фирма "Fujian Lilliput Opto- 01.01.2014 
ные цифровые запоминаю- АСК-2064, АСК-2067, electronics Technology Co., 
щие АСК-2167, АСК-2168, Ца.", Китай 
АСК-6022, АСК-6062, 
АСК-6102 
"АКТАКОМ" 
Осциллографы двухканаль- С8-36 22632-08 1год 31709 ОАО "Минский научно- 01.06.2013 
ные цифровые запоминаю- исследовательский прибо- 
щие ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Осциллографы запоминаю- C8-38 25521-03 1 год 15781 ОАО "Минский научно- 01.01.2014 
щие цифровые исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Осциллографы модульные 12701А и Ц2702А 45328-10 1год 40953 Фирма "Agilent 01.08.2015 
Technologies", Малайзия 
Осциллографы прецизион- МІРСІ-5922, М PXI- 51844-12 1 год 48811 Компания "National Instru- 21.11.2017 
ные модульнье с перемен- 5922 ments Corporation", США 
ной скоростью выборки 
Осциллографы стробоско- (548200, СЗА8200 43489-09 1 год 38693 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.01.2015 
пические с модулями (осциллографы); США 
80Е01, 80Е03, 
80Е04, 80Е06, 
80Е07, 80Е08, 
80Е09, 80Е10, 
80/02, 82А04, 
80/05, 80А06 
(модули) 
Осциллографы стробоско- 86100С с модулями 37152-08 1 год 30749 Фирма "Agilent 01.04.2013 


пические широкополосные 
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Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Осциллографы универсаль- 
нье 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


С1-94М, С1-96М, С1- 
120М, С1-127М, С1- 
137M, С1-157М, C1- 
159M 

ACK-2032, ACK- 
2035, АСК-2041 ... 
АСК-2043, АСК- 
2045, АСК-2048, 
АСК-2061 ... АСК- 
2066, АСК-2069, 
АСК-2101 ... АСК- 
2105, АСК-2109, 
АСК-2203, АСК- 
2205, АСК-5045, 
АСК-5065, АСК- 
5069, АСК-5105, 
АСК-5109, АСК- 
6035, АСК-6045, 
АСК-6065, АСК- 
6069, АСК-6105, 
АСК-6109 

ADS 


DL1700 E 


DL9040, DL9040L, 
DL9140, DL9140L, 
DL9240, DL9240L, 
DL9505L, DL9510L, 
DL9705L, DL9710L 


DLM2022, DLM2032, 
DLM2052, DLM2024, 
DLM2034, DLM2054 


0РО2002В, 
0РО20128, 
0РО20228, 
ОРО2004В, 
0РО2014В, 
0РО2024В, 
М502002В, 
М502012В, 
М502022В, 
М502004В, 
М502014В, 
М502024В 


0РО2012, ПРО2014, 
0РО2024 

0Р03012, ПРОЗ014, 
0Р03032, ПРОЗОЗ4, 
0РОЗ052, ПРОЗ054 
ОРО40ЗА4В, 
О0РО4054В, 
0РО4104В, 
М504034В, 
М504054В, 
М504104В 
0РО5034, ПРО5054, 
0РО5104, ПРО5204, 
М505034, М505054, 
М505104, М505204 


41754-09 


41498-09 


49918-12 


38442-08 


39514-08 


44664-10 


52080-12 


41689-09 


41691-09 


48468-11 


48469-11 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


36763 


36520 


46505 


32468 


33945 


40151 


49125 


36704 


36706 


44757 


44758 


Фирма "Shanghai MCP 
Corp.", Китай 


Фирма "Tack Roger Com- 
pany Limited", Китай 


Фирма "Fujian Lilliput Opto- 
electronics Technology Co., 
Ltd.", Китай 


Фирма "Yokogawa Electric 
Corporation", Япония 


Фирма "Yokogawa Electric 
Manufacturing Corporation", 
Япония 


Фирма "Yokogawa Electric 
Manufacturing Corporation", 
Япония 


Компания "Текігопіх (Сһіпа) 
Co., Ша.", Китай 


Компания "Текігопіх (Сһіпа) 
Co., ПЯ.", Китай 
Компания "Текігопіх (Сһіпа) 
Co., Ша.", Китай 


Фирма "Текігопіх (Сһіпа) Со. 


Ца.", Китай 


Фирма "Текігопіх (Сһіпа) Со. 


Ltd.", Китай 


01.12.2014 


01.10.2014 


18.05.2017 


01.09.2013 


01.01.2014 


01.08.2015 


14.12.2017 


01.11.2014 


01.11.2014 


12.12.2016 


12.12.2016 
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Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 


свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


560 


0Р070404С, 
ОРО70604С, 
0Р070804С, 
ОРО71254С, 
ОРО71604С, 
0РО72004С, 
0$А70404С, 
0$А70604С, 
0$А70804С, 
0$А71254С, 
0$А71604С, 
0$А72004С, 
М5070404С, 
М5070604С, 
М5070804С, 
М5071254С, 
М5071604С, 
М5072004С 


0РО7054, ПРО7104, 


0РО7254, ОРО7354 
ОРО7ххххВ/ 
ОЗА7ххххВ/ 
М$О7хххх (70404, 


70604, 70804, 71254, 


71604, 72004) 
DSO 7012A, DSO 
7014A, DSO 7032A, 
DSO 7034A, DSO 
7052A, DSO 7054A, 
DSO 7104A, MSO 
7012A, MSO 7014A, 
MSO 7032A, MSO 
7034A, MSO 7052A, 
MSO 7054A, MSO 
7104A 
DSO/DSA90000A 
(90254A, 90404A, 
90604A, 90804A, 
91204A, 91304A) 
DSO/MSO9000A 
(0809104А, 
М5О9104А, DSO 
9254A, MSO 9254A, 
DSO 9404A, MSO 
9404A) 

0501002А, 
0$01004А, 
0$01012А, 
0$01014А, 
0501022А, 
0$01024А 


0$010528, 
р501072В, 
р501102В, 
0$01152В 


0$03062А, 
0$03102А, 
0$03152А, 
0$03202А 
05060141, 
05060541, 
05061041, 
М5060141, 


М5060541, 
М5061041 


48470-11 


35597-07 


43488-09 


38427-09 


40313-08 


45686-10 


42468-09 


51544-12 


30291-05 


36824-08 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


2 года 


1 год 


1 год 


44759 


28826/1 


38692 


36354 


35055 


41330 


37454 


48510 


22166/1 


30369 


Фирма "Tektronix (China) Со. 


Ltd.", Китай 


Компания "Tektronix (China) 
Co., Ltd.", Китай 


Компания "Tektronix, Inc.", 
CWA 


Фирма "Agilent 
Technologies", Малайзия 


Фирма "Agilent 
Technologies", Малайзия 


Фирма "Agilent 
Technologies", Малайзия 


Фирма "Agilent 
Technologies", Китай 


Фирма "Agilent Technolo- 
gies", Малайзия и Фирма 
"Agilent-Qianfeng Electronic 
Technologies (Chengdu) Co., 
Ltd.", Китай 

Фирма "Agilent 
Technologies", Китай 


Фирма "Agilent Technologies 
Inc.", США 


12.12.2016 


01.04.2015 


01.01.2015 


01.10.2014 


01.01.2014 


01.08.2015 


01.01.2015 


22.10.2017 


01.07.2013 


01.02.2013 


27.35.01 


Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


Осциллографы цифровые 


08060141, 
05060541, 
05061041, 
М5060141, 
М5060541, 
М5061041. 
08070128, 
0807014В, 
р507032В, 
р507034В, 
05070528, 
0807054В, 
05071048, 
М507012В, 
М507014В, 
М507032В, 
М507034В, 
М507052В, 
М507054В, 
М507104В 
2$080000А/В, 
DSA80000B, 
VSA80000A (80204, 
80304, 80404, 80604, 
80804, 81004, 81204, 
81304) 

DSO-X 2002A, DSO- 
X 2004A, DSO-X 
2012A, DSO-X 
2014A, DSO-X 
2022A, DSO-X 
2024A, MSO-X 
2002A, MSO-X 
2004A, MSO-X 
2012A, MSO-X 
2014A, MSO-X 
2022A, MSO-X 
2024A, DSO-X 
3012A, DSO-X 
3014A, DSO-X 
3024A, DSO-X 
3032A, DSO-X 
3034A, DSO-X 
3052A, DSO-X 3054A 
GDS-73152, GDS- 
73154, GDS-73252, 
GDS-73254, GDS- 
73352, GDS-73354, 
GDS-73502A, GDS- 
73504A 

MSO 44Xs-A, MSO 
64Xs-A, MSO 104Xs- 
A 

М502012, М$02014, 
М502024 


М503012, М503014, 
М503032, М503034, 
М503052, М503054 
РХІ-5114 


Т052001С, 
Т052002С, 
Т052004С, 
Т052012С, 
Т052014С, 
Т052022С, 
Т052024С 


36824-08 


45498-10 


37177-08 


48998-12 


51562-12 


42753-09 


41690-09 


41692-09 


45247-10 


48471-11 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


2 года 


1 год 


30369/1 


41117 


30770 


45420 


48528 


37861 


36705 


36707 


40874 


44760 


Фирма "Agilent 
Technologies", Малайзия 


Фирма "Agilent 
Technologies", Малайзия 


Фирма "Agilent 
Technologies", Малайзия 


Фирма "Agilent 
Technologies", Малайзия 


Фирма "Good Will Instrument 
Co., Ltd.", Тайвань 


Компания "LeCroy 
Corporation", США 


Компания "Tektronix (China) 
Co., Ltd.", Китай 


Компания "Tektronix (China) 
Co., Ltd.", Китай 


Фирма "National 
Instruments", США 


Фирма "Tektronix (China) Со. 


Ltd.", Китай 


01.02.2013 


01.08.2015 


01.04.2013 


08.02.2017 


22.10.2017 


01.01.2015 


01.11.2014 


01.11.2014 


01.08.2015 


12.12.2016 


561 


27.35.01 


Наименование СИ Обозначение ЫЫ MAN Ne cepte Изготовитель рох дви 
реестра свид. ствия 
Осциллографы цифровые Т053012С, 41693-09 1год 36708 Компания "Tektronix (China) 01.11.2014 
Т053014С, Co., Ца.", Китай 
Т053032С, 
Т053034С, 
Т053052С, 
Т053054С 
Осциллографы цифровые Т055104В, 28768-10 1год 39334 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.04.2015 
TDS5032B, США 
Т055034В, 
Т055052В, 
Т055054В, 
Т055054ВЕ 
Осциллографы цифровые ТР52012В, 48472-11 1год 44761 Фирма "Tektronix (China) Со. 12.12.2016 
ТР52014В, Ца.", Китай 
ТР52024В 
Осциллографы цифровые АКИП-4115/Х, АКИП- 51561-12 1 год 48527 Фирма "SIGLENT TECH- 22.10.2017 
4119/X NOLOGIES CO., Ltd.", Китай 
Осциллографы цифровые С8-43 36421-07 1 год 29909 ОАО "Минский научно- 01.01.2013 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г. Минск 
Осциллографы цифровые 051000 33711-08 1 год 34131 Фирма "КІССОІ Technologies, 01.01.2014 
двухканальные Іпс.", Китай 
Осциллографы цифровые №95202, 952020, 39680-08 1 год 34128 Фирма "КСО! Technologies, 01.01.2014 
двухканальные \$5102, М851020, Іпс.", Китай 
\\$5062, 55062, 
\\$5042, 5042р, 
М85022, У550220 
Осциллографы цифровые 50620С, 50640С, 43318-09 1 год 38525 Компания "Зегат", Франция 01.01.2015 
запоминающие 51600С, 51640С, 
52600С, 52640С 
Осциллографы цифровые 6059-71022, GDS- 38084-08 1 год 31950 Фирма "Good Will Instrument 01.07.2013 
запоминающие 71042, С05-71062, Co., Ltd.", Тайвань 
GDS-71102 
Осциллографы цифровые Ср5-71062А, GDS- 43942-10 1 год 39322 Фирма "Good Will Instrument 01.04.2015 
запоминающие 71102A, GDS- Co., Ltd.", Тайвань 
71152A 
Осциллографы цифровые НМО722, НМО724, 49644-12 1 год 46194 Фирма "Rohde 8 Schwarz 20.04.2017 
запоминающие НМО1022, GmbH 8 Со. КС", Германия 
НМО1024, 
НМО1522, 
НМО1524, 
НМО2022, 
НМО2024, 
НМО2524, 
НМОЗ522, НМОЗ524 
Осциллографы цифровые КТМ1052, КТМ1054 46743-11 1 год 42534 Фирма "Rohde % Schwarz 29.04.2016 
запоминающие GmbH 8 Со. КС", Германия 
Осциллографы цифровые RTO1002, КТО1004, 50596-12 1 год 47402 Фирма "Rohde % Schwarz 20.07.2017 
запоминающие КТО1044 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Осциллографы цифровые ВТО1012, КТО1014, 46704-11 1 год 42503 Фирма "Rohde & Schwarz 21.04.2016 
запоминающие КТО1022, КТО1024 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Осциллографы цифровые SDA 72571, SDA 40231-08 1 год 34844 Компания "LeCroy 01.01.2014 
запоминающие 7357і, SDA 74071, Согрогайоп", США 
SDA 76071 
Осциллографы цифровые SDA 80471, SDA 40230-08 1 год 34843 Компания "LeCroy 01.01.2014 
запоминающие 80671, ЗОА 80811, Согрогайоп", США 
SDA 81311, SDA 
816Zi, SDA 82071, 
SDA 82571, SDA 
830Zi 
Осциллографы цифровые БЕҒКАМ мод. 6152, 49092-12 2 года 45539 Фирма "ЗЕЕКАМ Instruments 14.02.2017 
запоминаюцие 6154, 6252, 6254, & Systemes", Франция 
6352, 6354 
Осциллографы цифровые ТР52012, ТР$2014, 28767-06 1,5года 25156 Компания "Tektronix (China) 01.10.2016 


запоминаюцие 


562 


ТР52024 


Co., Ша.", Китай 


27.35.01 


Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 
свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


WaveAce 101, 
МуамеАсе 204, 
WaveAce 214, 
МуамеАсе 224, 
МуамеАсе 234 
МуамеАсе 102, 
МуамеАсе 112, 
МуамеАсе 202, 
МуамеАсе 212, 
МуамеАсе 222, 
МуамеАсе 232 
WaveJet 312-А, 
WaveJet 314-А, 
WaveJet 322-А, 
Муамече! 324-А, 
WaveJet 332-А, 
WaveJet 334-А, 
WaveJet 352-А, 
WaveJet 354-А 
У/ауеМавіег 80471, 
У/ауеМавіег 80671, 
У/ауеМавіег 80871, 
WaveMaster 81371, 
У/ауеМавіег 81671, 
У/ауеМавіег 82071, 
У/ауеМавіег 82511, 
У/ауеМавіег 83071 
У/ауеМавіег 80471-А, 
У/ауеМавіег 8067І-А, 
WaveMaster 80871-А, 
У/ауеМавіег 81371-А, 
У/ауеМавіег 81671-А, 
У/ауеМавіег 82071-А, 
У/ауеМавіег 8257І-А, 
УУауеМавіег 83071-А, 
У/ауеМавіег 84571-А, 
SDA 80471-А, SDA 
806Zi-A, SDA 808Zi- 
A, SDA 813Zi-A 
WavePro 71511, 
WavePro 72511, 
WavePro 7357і, 
WavePro 740Zi, 
WavePro 760Zi 
WavePro 715Zi-A, 
WavePro 725Zi-A, 
WavePro 735Zi-A, 
WavePro 740Zi-A, 
WavePro 760Zi-A, 
SDA 725Zi-A, SDA 
735Zi-A, SDA 740Zi- 
A, SDA 760Zi-A 


WaveRunner 44MXi, 
WaveRunner 64MXi, 


WaveRunner 104MXi, 


WaveRunner 204MXi 


WaveRunner 44ХЕА, 
WaveRunner 44MXi- 
A, WaveRunner 62Xi- 
A, WaveRunner 64Xi- 
A, WaveRunner 
64MXi-A, WaveRun- 
ner 104ХЕА, Wa- 
меКиппег 104МХІ-А, 
МуамеКиппег 204Хі- 
А, УУауеКиппег 

204 МХЕА 


44630-10 


40234-08 


40908-09 


40232-08 


49277-12 


40233-08 


49276-12 


38501-08 


40909-09 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


40124 


34847 


35559 


34845 


45779 


34846 


45778 


32552 


35560 


Компания "LeCroy 
Согрогайоп", США 


Компания "LeCroy 
Согрогайоп", США 


Фирма "LeCroy Corporation", 
США 


Компания "LeCroy 
Согрогайоп", США 


Компания "LeCroy 
Согрогайоп", США 


Компания "LeCroy 
Согрогайоп", США 


Компания "LeCroy 
Согрогайоп", США 


Компания "LeCroy 
Согрогайоп", США 


Фирма "LeCroy Corporation", 
CUWA 


01.04.2015 


01.01.2014 


01.08.2014 


01.01.2014 


19.03.2017 


01.01.2014 


19.03.2017 


01.09.2013 


01.08.2014 


563 


27.35.01 


Наименование СИ 


Обозначение 


Ко Гос- 
реестра 


МПИ 


№ серт./ 


свид. 


Изготовитель 


Срок дей- 
ствия 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
запоминающие 


Осциллографы цифровые 
модульные 


Осциллографы цифровые 
модульные 
Осциллографы цифровые 
портативные 


Осциллографы цифровые 
стробоскопические 


Осциллографы цифровые 
четырехканальные 


Осциллографы- 
мультиметры 


564 


УуахеКиппег 60471, 
УуахеКиппег 60611, 
УуахеКиппег 61071, 
МуамеКиппег 62071, 
МуамеКиппег 62571, 
МуамеКиппег 
64071,МуамеКиппег 
НКО 6471, Wa- 
veRunner HRO 66Zi 
WaveSurfer 24MXs, 
WaveSurfer 44MXs, 
WaveSurfer 64MXs, 
WaveSurfer 104MXs 
WaveSurfer 24MXs- 
B, WaveSurfer 
44MXs-B, 
WaveSurfer 42MXs- 
B, WaveSurfer 
64MXs-B, 
WaveSurfer 62MXs- 
B, WaveSurfer 
104MXs-B, MSO 
44MXs-B, MSO 
64MXs-B, MSO 
104MXs-B 
WaveSurfer 24Xs-A, 
WaveSurfer 24MXs- 
A, WaveSurfer 42Xs- 
A, WaveSurfer 44Xs- 
A, WaveSurfer 
44MXs-A, Wave- 
Surfer 62Xs-A, 
WaveSurfer 64Xs-A, 
WaveSurfer 64MXs- 
A, WaveSurfer 
104Xs-A, WaveSurfer 
104MXs-A 
АКИП-4106, АКИП- 
4106/1 

АКИП-4107, АКИП- 
4107/1, АКИП- 
4107/2, АКИП-4108, 
АКИП-4108/1, АКИП- 
4108/2, АКИП-4109, 
АКИП-4109/1, АКИП- 
4109/2, АКИП-4110, 
АКИП-4110/1, АКИП- 
4111, АКИП-4111/1 
АОС 


МІ 5153, МІ 5154 


МІ РХіе-5185, МІ 
РХіе-5186 

DSO 5012A, DSO 
5014A, DSO 5032A, 
DSO 5034A, DSO 
5052A, DSO 5054A 
АКИП-4112, АКИП- 
4112/1 

051000 


01602А, 916028, 
01604ҮА, U1604B 


49275-12 


38500-08 


49278-12 


40910-09 


44361-10 


44363-10 


48999-12 


47900-11 


47899-11 


37153-08 


44362-10 


39507-08 


43821-10 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


1 год 


45776 


32551 


45780 


35561 


39810 


39812 


45422 


44032 


44031 


30750 


39811 


33939 


39145 


Компания "LeCroy 
Согрогайоп", США 


Компания "LeCroy 
Согрогайоп", США 


Компания "LeCroy 
Согрогайоп", США 


Фирма "LeCroy Corporation", 
США 


Компания "Pico Technology", 


Великобритания 


Компания "Pico Technology", 


Великобритания 


Фирма "бІСІ ЕМТ TECH- 
МОГОСЕ$ CO., Па.", Китай 


Компания "National Instru- 
ments Corporation", США 


Компания "National Instru- 
ments Corporation", США 
Фирма "Agilent 
Technologies", Малайзия 


Компания "Pico Technology", 


Великобритания 


Фирма "КСО Technologies, 


Іпс.", Китай 
Фирма "Agilent 
Technologies", Малайзия 


19.03.2017 


01.09.2013 


19.03.2017 


01.08.2014 


01.04.2015 


01.04.2015 


08.02.2017 


03.10.2016 


03.10.2016 


01.04.2013 


01.04.2015 


01.01.2014 


01.04.2015 


27.35.01 


Наименование СИ Обозначение Мт МПИ NE Cept Изготовитель рок дөйт 
реестра свид. ствия 
Осциллографы- Fluke 190-202, 190- 48993-12 1 год 45413 Фирма "Нике Corporation", 08.02.2017 
мультиметры двухканаль- 102 и 190-062 США 
нье 
Осциллографы- Fluke 190-104, Нике 49049-12 1 год 45489 Фирма "Нике Industrial В.\/.", 14.02.2017 
мультиметры портативнье 190-204 Нидерланды 
Осциллографы- ЕХТЕСН модифика- 50860-12 2года 47719 Фирма "Extech Instruments 17.08.2017 
мультиметры цифровые ций М5400, М5420, Согрогайоп", США 
М5460, М$6060, 
М56100, М56200 
Осциллографы- U1610A, 11620А 51545-12 2 года 48511 Фирма "Agilent Technolo- 22.10.2017 
мультиметры цифровые gies", Малайзия и Фирма 
"Agilent-Qianfeng Electronic 
Technologies (Chengdu) Co., 
Ltd.", Китай 
Осциллографы- АКИП-4102, АКИП- 40743-09 1год 35474 Фирма "Xiamen Lilliput Tech- 01.07.2014 
мультиметры цифровые 4103 nology Co., Ша.", Китай 
Осциллографы- АКИП-4113/1, АКИП- 44135-10 1 год 39507 Фирма "Оіпдрао Намек 01.04.2015 
мультиметры цифровые 4113/2, АКИП- Electronic Co., Ltd.", Китай 
4113/4, АКИП- 
4113/5, АКИП-4113/6 
Осциллографы- АСК-2028, АСК-2068 39682-08 1 год 34130 Фирма "Fujian Lilliput Opto- 01.01.2014 
мультиметры цифровые "АКТАКОМ" electronics Technology Co., 
двухканальные запоминаю- Ltd.", Китай 
щие 
Осциллографы- ОХ7042, ОХ7062, 45243-10 1год 40870 Фирма "Спацмп-Агоих", 01.08.2015 
мультиметры цифровые за- ОХ7102, 0Х7104, Франция 
поминающие ОХ7202, ОХ7204 
Осциллографы- Fluke 123, 124,125 46572-11 1 год 42351 Фирма "Нике Industrial", Py- 31.03.2016 
мультиметры цифровые мыния 
портативные 
Осциллографы- Fluke 192C, 196C, 46571-11 1год 42350 Фирма "Нике Industrial", Py- 31.03.2016 
мультиметры цифровые 199С мьния 
портативнье 
Осциллографы- Fluke 215C, Fluke 42448-09 1 год 37439 Фирма "Benchmark 01.01.2015 
мультиметры цифровые 225С Electronics", Румыния 
портативные 
Приборы для измерения ko- МІ РХіе-5630 47021-11 1год 42917 Компания "National Instru- 16.06.2016 
зффициентов отражения и ments Corporation", США 
передачи модульнье 
Приемники измерительные ЕК-30, ЕК-132, ER- 41414-09 1 год 36326 Фирма "ПС МЕХ1 Co., Ltd.", 01.10.2014 
для параметров злектро- 265 Корея 
магнитной совместимости 
Приемники/демодуляторы ЕҒА, мод. 40/43 36397-07 1 год 29886 Фирма "Rohde & Schwarz 01.12.2012 
телевизионные тестовые (ОУТВ-Т) GmbH 8 Со. КС", Германия 
Пробники активные ТАР1500, ТАР2500, 43481-09 1 год 38685 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.01.2015 
TAP3500 США 
Пробники дифференциаль- ТОРО500, ТОР1000, 43483-09 1 год 38687 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.01.2015 
ные ТОР1500, ТОРЗ500 США 
Пробники дифференциаль- Р5200, Р5205, Р5210 43482-09 1 год 38686 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.01.2015 
ные высоковольтные США 
Пробники дифференциаль- Р7340А, Р7360А, 43533-09 1 год 38793 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.01.2015 
ные широкополосные Р7380А, Р7313, США 
Р73505МА, 
Р73805МА, 
Р73135МА 
Пробники дифференциаль- Р7504, Р7506, 43491-09 1 год 38695 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.01.2015 
ные широкополосные P7508, Р751ЗА, США 
Р7516, Р7520 
Радиотестеры МС200 43800-10 1 год 39108 Фирма "Yokogawa Electric 01.04.2015 
Manufacturing Corporation", 
Япония 
Радиотестеры \С3300 43865-10 1 год 39183 Фирма "Yokogawa Electric 01.04.2015 
Manufacturing Corporation", 
Япония 
Системы спектрального ЕЗ2385/М6820Е 38517-08 1год 32568 Фирма "Agilent Technologies 01.09.2013 


контроля 


Іпс.", США 
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Наименование СИ Обозначение Мат МПИ NS Cep Изготовитель Срок дойт 
реестра свид. ствия 
Тестеры с транспортным МТ5-5800 48141-11 1год 44321 Фирма "0080 Deutschland 31.10.2016 
модулем GmbH", Германия 
Тестеры телерадиовеща- R&S 5ҒЕ/5ҒЕ 100 43199-09 1 год 38405 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.01.2015 
тельнье GmbH 8 Со. КС", Германия 
27.35.02 Измерения ослаблений. Аттенюаторы 
Наименование СИ Обозначение МЕЕ: MAN пе серти Изготовитель Срокдей” 
реестра свид. ствия 
Аттенюаторы коаксиальные МА-51000/ХМ 40445-09 2 года 35087 Компания "Microwave 01.06.2014 
фиксированные Devices", США 
Аттенюаторы оптические 330А 37322-08 1 год 31126 Фирма "Tempo Textron", 01.04.2013 
США 
Аттенюаторы программи- МІ РХІ-5695 48200-11 1год 44378 Компания "National Instru- 11.11.2016 
руемые модульные ments Corporation", США 
Аттенюаторы ступенчатые R&S RSC 48368-11 2 года 44630 Фирма "Rohde & Schwarz 06.12.2016 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Аттенюаторы фиксирован- R&S RBU50, R&S 50192-12 1 год 46910 Фирма "Rohde & Schwarz 20.06.2017 
ные ЕВ0100 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Наборы мер коэффициен- — 2\/-2270, 2\/-2235, 52112-12 1год 49161 Фирма "Rohde & Schwarz 14.12.2017 
TOB передачи и отражения 2М-2224 GmbH 8 Со. КС", Германия 
27.35.03 Генераторы измерительные 
Наименование СИ Обозначение ме. MAN Десерт Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы частотных ха- ҒКАХ 48035-11 2 года 44197 Фирма "Megger Sweden АВ", 26.10.2016 
рактеристик Швеция 
Анализаторы-генераторы СТ-128 41187-09 1год 36055 ОАО "Минский приборо- 01.09.2014 
цифровых сигналов строительный завод", Бела- 
русь, г.Минск 
Генераторы высоковольт- Епда ТО 44924-10 2 года 40467 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2015 
ные инфранизкочастотные Messtechnik GmbH", Австрия 
Генераторы высоковольт- Frida, Моа, Viola ba- 38339-08 2 года 32314 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2013 
ные инфранизкочастотные sic, VLF20, VLF28, Messtechnik GmbH", Австрия 
PHG 70, PHG80 
Генераторь! импульсов 81101А, 81150А 41402-09 1 год 36314 Фирма "Agilent 01.10.2014 
Technologies", Германия 
Генераторы импульсов 81104А, 81110А, 36972-08 1 год 30571 Фирма "Agilent 01.02.2013 
81130А Technologies", США 
Генераторы импульсов $РС300, 5РС600 32617-06 1 год 25134 Компания "Tektronix (China) 01.10.2016 
Co., ПЯ.", Китай 
Генераторы импульсов STG 600 38343-08 2года 32318 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2013 
Messtechnik GmbH", Австрия 
Генераторь! импульсов АКИП-3301, АКИП- 43317-09 1 год 38524 Фирма "Shijiazhuang Тһе 01.01.2015 
3302, АКИП-3303, Fourth Radio Factory", Китай 
АКИП-3304, АКИП- 
3305 
Генераторы импульсов Bbl- SSG 38344-08 2года 32319 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2013 
соковольтные Messtechnik GmbH", Австрия 
Генераторы импульсов Bbl- 556 3000 41728-09 2 года 36722 Фирма "BAUR Pruf- und 01.11.2014 
соковольтные Messtechnik GmbH", Австрия 
Генераторы инфранизкоча- VLF мод. 20, 28,40, 29776-10 1 год 40379 Фирма "SebaKMT", Герма- 01.08.2015 
стотные высоковольтные 54, 60 и 80 ния 
Генераторы инфранизкоча- УІҒ-200СМҒ 50679-12 2года 47499 Фирма "High Voltage, Іпс.", 27.07.2017 
стотные высоковольтные США 
Генераторы инфранизкоча- МУІҒ-28СМЕ, VLF- 46568-11 2года 42337 Фирма "High Voltage, Іпс.", 25.03.2016 
стотные высоковольтные 4022СМЕ, VLF- США 
6022СМЕ, VLF- 
90CMF, VLF- 
12011CMF 
Генераторы инфранизкоча- VLF-34E 49799-12 2 года 46401 Фирма "High Voltage, Іпс.", 05.05.2017 


стотные высоковольтные 
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США 


27.35.03 


Наименование СИ Обозначение МӘЛЕ” МПИ NE cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Генераторы испытательных 4005 с мод. 40150, 37630-08 1 год 31533 Компания "Picosecond Pulse 01.06.2013 
импульсов 4050В, 4500Е Labs", США 
Генераторы сигналов Agilent №518 1А, 37154-08 1 год 30751 Фирма "Agilent 01.04.2013 
Agilent №5182А Technologies", Малайзия 
Генераторы сигналов Agilent М5183А 40965-09 2 года 35696 Фирма "Agilent 01.08.2014 
Technologies", Малайзия 
Генераторы сигналов Е82570, Е82670 36419-07 1 год 29907 Фирма "Agilent Technologies 01.01.2013 
Іпс.", США 
Генераторы сигналов Е82570, Е82670 36419-07 1 год 29907/1 Фирма "Agilent 01.01.2013 
Technologies", Малайзия 
Генераторы сигналов Е86630 49412-12 1год 45939 Фирма "Agilent 02.04.2017 
Technologies", Малайзия 
Генераторы сигналов РХІ-5404 44634-10 1 год 40128 Фирма "Майопа! 01.04.2015 
Instruments", США 
Генераторы сигналов 5МВ 100А 39230-08 3 года 33522 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.12.2013 
GmbH 8 Со. КС", Германия 
Генераторы сигналов с on- 5МВ100А (генерато- 50188-12 З года 46906 Фирма "Rohde & Schwarz 20.06.2017 
циями ры); B112, В1121, GmbH 8 Со. КС", Германия 
В120, В1201, В140, 
В140Г (опции) 
Генераторы сигналов ВЧи 3412, 3413, 3414 26369-04 2 года 16905 Компания "IFR Ltd.", 01.03.2014 
СВЧ диапазонов с цифро- Аегоһех, США 
вым управлением 
Генераторы сигналов высо- М9310А 36082-07 1 год 29481 Фирма "Agilent Technologies 01.11.2012 
кочастотные Іпс.", США 
Генераторы сигналов высо- М9310А 36082-07 1 год 29481/1 Фирма "АдПеп!-Сап!епа 01.11.2012 
кочастотные Electronic Technologies 
(Chengdu) Co., Ltd.", Китай 
Генераторы сигналов высо- R&S SMC100A 40991-09 1 год 35703 Фирма "Rohde & Schwarz 01.08.2014 
кочастотные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Генераторы сигналов высо- R&S 5МВУ100А мод. 41800-09 2 года 36876 Фирма "Rohde & Schwarz 01.12.2014 
кочастотные векторные В103, В106 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Генераторы сигналов name- 2023A, 2023В, 2025 25112-03 1 год 15183 Компания "ЕК Ltd.", 01.07.2013 
рительнье Аегоһех, США 
Генераторы сигналов name- МС3691В, МСЗ692В, 41262-09 1 год 36112 Фирма "Anritsu Corporation", 01.09.2014 
рительные МС3693В, мсз694в Япония 
Генераторы сигналов name- МСЗ691С, 45035-10 1год 40648 Фирма "Anritsu Company", 01.08.2015 
рительнье МС3692С, США 
МС3693С, МС3694С 
Генераторы сигналов мо- МІ РХІ-5650, МІРХІ- 45503-10 1год 41122 Компания "National 01.08.2015 
дульные 5651, МІ РХІ-5652, МІ Instruments", США 
РХіе-5672, МІ РХіе- 
5673, МІ РХІе-5673Е 
Генераторы сигналов низко- [3-131 25564-03 1 год 15838 ОАО "Минский научно- 01.01.2014 
частотные исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Генераторы сигналов про- 33210А, 33220А 32993-09 1 год 35719 Фирма "Agilent 01.08.2014 
извольной формы Technologies", Малайзия 
Генераторы сигналов про- 33250А 26209-08 1 год 34761 Фирма "Agilent 01.01.2014 
извольной формы Technologies", Малайзия 
Генераторы сигналов про- 33250А, 33521А, 52150-12 1 год 49228 Фирма "Agilent 18.12.2017 
извольной формы 33522А Technologies", Малайзия 
Генераторы сигналов про- AWG 5000В 43490-09 1 год 38694 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.01.2015 
извольной формы США 
Генераторы сигналов про- AWG 7000В 43534-09 1год 38794 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.01.2015 
извольной формы США 
Генераторы сигналов про- А\/С5002С, 52081-12 1 год 49126 Компания "Tektronix, Іпс.", 14.12.2017 
извольной формы А\/С5012С, США 
А\/С5014С, 
А\/С7082С, 
А\/С7122С 
Генераторы сигналов про- НМҒ2525, НМЕ2550 49643-12 1 год 46193 Фирма "Rohde & Schwarz 20.04.2017 
извольной формы GmbH 8 Со. КС", Германия 
Генераторы сигналов про- 02761А 52145-12 1год 49223 Фирма "Agilent 18.12.2017 


извольной формы 


Technologies", Малайзия 
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Наименование СИ Обозначение Мат МПИ NS cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Генераторы сигналов про- Уууу5061, WW5062, 32978-06 1 год 25600 Фирма "Tabor Electronics, 13.08.2017 
извольной формы WW1071, WW1072, Ltd.", Израиль 
WW2571, WW2572, 
WW1281 
Генераторы сигналов npo- Уууу5064, WW1074, 35081-07 1 год 28212 Фирма "Tabor Electronics, 13.08.2017 
извольной формы М/М/2074, WW2571A, Ца.", Израиль 
WW2572A, 
WW1281A, WW1282 
Генераторы сигналов npo- АКИП-3402 40102-08 1 год 34638 Фирма "РСОТЕЗТ Согр.", 01.01.2014 
извольной формы Тайвань 
Генераторы сигналов про- МІ РХІе-5451 48201-11 1год 44379 Компания "National Instru- 11.11.2016 
извольной формь! модуль- ments Corporation", США 
Hble 
Генераторы сигналов СВЧ R&S SMF100A 39089-08 1 год 33303 Фирма "Rohde & Schwarz 01.11.2013 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Генераторы сигналов слож- АРСЗО21, AFG3022, 32620-06 1,5 года 25137 Компания "Tektronix (China) 01.10.2016 
ной формы АЕСЗ101, АРСЗ102, Co., Ша.", Китай 
АРСЗ251, АРСЗ252 
Генераторы сигналов слож- АРСЗО21В, 41694-09 1 год 36709 Компания "Tektronix (China) 01.11.2014 
ной формы АҒС3022В, АЕСЗО11 Co., Ша.", Китай 
Генераторы сигналов слож- Г6-45 28450-09 1 год 36070 ОАО "Минский приборо- 01.09.2014 
ной формы строительный завод", Бела- 
русь, г.Минск 
Генераторы сигналов слож- 05360 45344-10 1год 40962 Фирма "Stanford Research 01.08.2015 
ной формы со сверхнизким Systems, Іпс.", США 
уровнем искажений 
Генераторы сигналов спе- 061000 36589-07 1 год 30074 Фирма "КІССОІ Technologies, 01.01.2013 
циальной и произвольной Іпс.", Китай 
формы 
Генераторы сигналов спе- 061000 39474-08 1 год 33794 Фирма "КІССОІ Technologies, 01.01.2014 
циальной и произвольной Іпс.", Китай 
формы двухканальные 
Генераторы сигналов cne- AHP 50632-12 2 года 47438 Фирма "SHIJIAZHUANG 23.07.2017 
циальной формы SUIN INSTRUMENTS CO., 
Ltd.", Китай 
Генераторы сигналов функ- Г6-46 25563-03 1год 15837 ОАО "Минский научно- 01.01.2014 
циональные исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Генераторы шума 346А, 346В, 346С, 37179-08 1 год 30772 Фирма "Agilent 01.04.2013 
346C орі.К01 Technologies", Малайзия 
Генераторы шума №000А, М400ЛА, 37180-08 1 год 30773 Фирма "Agilent 01.04.2013 
М4002А Technologies", Малайзия 
Генераторы-синтезаторы СС635 (генераторы); 47072-11 1год 42989 Фирма "Stanford Research 27.06.2016 
сигналов прямоугольной СС640, СС641, Systems, Іпс.", США 
формы с модулями прием- СС642, СС643, 
ников-формирователей СС644, СС645, 
СС646, СС647, 
СС648, СС649 (мо- 
дули) 
27.35.04 Измерения элементов и трактов с распределенными постоянными 
Наименование СИ Обозначение ме MAN Ne cept: Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Анализаторь! импеданса Е499ЛА, 4294A 37228-08 1 год 30813 Фирма "Agilent 01.04.2013 
Technologies", Малайзия 
Анализаторы кабельнье УугеХреп У/Х4500 51187-12 2 года 48095 Фирма "Рвірег Data Pte. 13.09.2017 
Ца.", Сингапур 
Анализаторы параметров 53311 51533-12 1год 48502 Фирма "Anritsu Company", 22.10.2017 
коаксиальных трактов пор- США 
тативнье 
Анализаторы параметров $8100, 58200 35992-07 1 год 29369 Фирма "Anritsu Corporation", 26.12.2017 


линий передачи 
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Япония 


27.35.04 


Наименование СИ Обозначение м МПИ NE cepte Изготовитель срок дей” 
реестра свид. ствия 
Анализаторы параметров М52024В, М52025В, 46703-11 1 год 42502 Фирма "Аптви Сотрапу", 21.04.2016 
радиотехнических трактов и М$2034В, М52035В, США 
сигналов портативные М52026С, М52028С, 
М52036С, М52038С 
Анализаторы параметров МТ8221В, МТ8222В 49526-12 1 год 46027 Фирма "Аптви Сотрапу", 10.04.2017 
радиотехнических трактов и США 
сигналов портативные 
Измерители импеданса ра- 4287А 37227-08 1 год 30812 Фирма "Agilent 01.04.2013 
диочастотные Technologies", Малайзия 
Измерители мощности СВЧ NRT 47421-11 2 года 43489 Фирма "Rohde 8 Schwarz 05.08.2016 
и козффициента стоячей GmbH 8 Со. КС", Германия 
волны 
Комплекты мер комплекс- 05СК200-150 37394-12 1 год 48532 Фирма "Rosenberger 22.10.2017 
нъх козффициентов пере- Hochfrequenztechnik GmbH 
gayn n отражения & Co. KG", Германия 
Мосты для определения EFL 10 45331-10 2года 40956 Кооператив техники связи 01.08.2015 
места повреждения кабеля "Elektronika", Венгрия 
Определители места по- ЕТОК 10, ЕТОК 10С, 45330-10 2 года 40955 Кооператив техники связи 01.08.2015 
вреждения кабеля ЕТОК 10М "Elektronika", Венгрия 
Приборы для измерения ko- М52026В, М52028В 44215-10 1 год 39614 Фирма "Апгйви Сотрапу", 01.04.2015 
зффициентов отражения и США 
передачи портативнье 
Приборы для обнаружения Teleflex Т 30 Е 35413-07 3 года 28593 Фирма "Надепик КМТ 03.08.2017 
повреждений кабелей Кареітеввіесһпік GmbH", 
Германия 
Приборы кабельные Sidekick T&N, Side- 52206-12 2 года 49282 Фирма "Greenlee Textron 26.12.2017 
kick T&ND, Sidekick Inc.", США 
Plus, Sidekick SYNC, 
Sidekick Prem 
Рефлектометры импульс- ТОКи МТОК 45238-10 2 года 40865 Фирма "Megger Ltd.", Benn- 01.08.2015 
ные кобритания 
Тестеры LAN ЕТ 10 39549-08 З года 33953 Кооператив техники связи 01.01.2014 
"Elektronika", Венгрия 
Тестеры кабельные 990051 СоррегРго, 38453-08 1 год 32480 Фирма "Нике Networks Іпс.", 01.09.2013 
990051 СоррегРго США 
серии ПІ 
Установки контрольно- ВРА 703, Сепігіх, 29777-10 1 год 40378 Фирма "Ѕеракмт", Герма- 01.08.2015 
измерительные для испыта- SPG 32, SPG 40 ния 
ний и прожига кабелей 
27.35.05 Приборы для наблюдения и исследования характеристик радиоустройств 
Наименование СИ Обозначение ПЕ MAN NS арту. Изготовитель КӘНІ дей: 
реестра свид. ствия 
Анализаторы источников Е5052А/В, Е5052А/В 37181-08 2 года 30774 Фирма "Agilent 01.04.2013 
сигналов с СВЧ преобразо- (анализаторы), Technologies", Малайзия 
вателями частоты E5053A (преобразо- 
ватели) 
Анализаторы универсаль- Зипзе МТТ 47738-11 1год 43827 Фирма "Sunrise Telecom 16.09.2016 
ные модульнье Inc.", США 
Генераторы тестовые Tene- ТС700 с модулями 44517-10 1 год 39951 Компания "Tektronix, Іпс.", 01.08.2015 
визионных сигналов АСТ, AGL7, АТС, США 
AVG7, AWVG7, ВСУ, 
DVG7, HDLG7, 
HDVG7 
Генераторы тестовые Tene- ТС700 с модулями 44517-10 1 год 39951/1 Компания "Tektronix (China) 01.08.2015 
визионных сигналов АСТ, AGL7, АТС, Co., Ltd.", Китай 
AVG7, AWVG7, BG7, 
DVG7, HDLG7, 
HDVG7 
Измерители коэффициента N8972A, N8973A, 37178-08 1 год 30771 Фирма "Agilent 01.04.2013 
шума М8974А №8975А Technologies", Малайзия 
Системы измерений собст- Е5505А 47429-11 2года 43497 Фирма "Agilent 05.08.2016 


венных и вносимьх фазо- 
въх шумов 


Technologies", Малайзия 
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Наименование СИ Обозначение МТС МПИ NS cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
ТВ-приемники портативные R&S ЕЕ! 240/К 5 51188-12 1 год 48096 Фирма "Rohde 8 Schwarz 13.09.2017 
измерительнье ЕЕ! 340 GmbH 8 Со. КС", Германия 
ТВ-приемники портативные R&S ЕҒІ 240/К%5 51188-12 1 год 48097 Фирма "Сземе!", Испания 13.09.2017 
измерительнье ЕГІ 340 
27.35.06 Измерения параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов 
Наименование СИ Обозначение ПОЕ: MAN пе сарт Изготовитель Срокдей” 
реестра свид. ствия 
Анализаторы компонентов WK6430B, Ү/К6440В 33772-07 1 год 26571 Фирма "Wayne Kerr 13.08.2017 
прецизионные Electronics Ца.", Великобри- 
тания 

Анализаторы мошных уст- В1510А, В151ЛА, 51519-12 1год 48487 Фирма "Agilent 22.10.2017 
ройств/характериографы с В1512А, В1513А, Technologies", Малайзия 
модулями ВВ1513В, В1514А, 

В1520А, В1525А, 

В1530А 
Анализаторы мощных уст- В1510А, В1511А, 51519-12 1 год 48488 Фирма "Agilent Technologies 22.10.2017 
ройств/характериографь с В1512А, В1513А, International", Япония 
модулями ВВ1513В, В1514А, 

В1520А, В1525А, 

В1530А 
Анализаторы параметров М52024А, М52026А, 37094-08 1 год 30625 Фирма "Anritsu Corporation", 01.03.2013 
цепей векторные М$2034А, М52036А Япония 
Анализаторы параметров М9923А 47219-11 1год 43179 Фирма "Agilent 15.07.2016 
цепей векторные Technologies", Малайзия 
Анализаторы цепей вектор- Е5061В 47220-11 1год 43180 Фирма "Agilent 15.07.2016 
ные Technologies", Малайзия 
Анализаторы цепей вектор- Е8361А/С, 37176-08 1 год 30769 Фирма "Agilent 01.04.2013 
ные Е8362В/С, Technologies", Малайзия 

Е8363В/С, Е8364В/С 
Анализаторы цепей вектор- М5230А/С 37229-08 1 год 30814 Фирма "Agilent 01.04.2013 
ные Technologies", Малайзия 
Анализаторы цепей вектор- М5242А 37230-08 1 год 30815 Фирма "Agilent 01.04.2013 
ные Technologies", Малайзия 
Анализаторы цепей вектор- R&S 2МСЗ, 2МВ4, 49105-12 1год 45558 Фирма "Rohde & Schwarz 24.02.2017 
ные 2МВ8 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы электрических Agilent Е5071С con- 45997-10 1 год 41675 Фирма "Agilent 01.08.2015 
цепей векторные циями 2К5, 4К5, 260, Technologies", Малайзия 

460, 465, 205,405 
Анализаторы электрических Agilent Е5071С 37231-08 1 год 30816 Фирма "Agilent 01.04.2013 
цепей векторные Technologies", Малайзия 
Анализаторы электрических ZVA 8, ZVA 24,7УА 37174-08 1 год 30767 Фирма "Rohde & Schwarz 01.04.2013 
цепей векторные 40 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы электрических 2МА50, 7УА67, 48355-11 2 года 44616 Фирма "Rohde & Schwarz 06.12.2016 
цепей векторные 2/А80 GmbH 8 Со. КС", Германия 
Анализаторы электрических ZVL13 43232-09 1год 38410 Фирма "Rohde & Schwarz 01.01.2015 
цепей векторнье/анали- GmbH 8 Со. КС", Германия 
заторы спектра 
Анализаторы электрических 2М13, 2/6 37173-08 1 год 30766 Фирма "Rohde & Schwarz 01.04.2013 
цепей векторнье/анали- GmbH 8 Со. КС", Германия 
заторы спектра 
Измерители иммитанса АМ-3001 36304-07 1 год 29768 Фирма "GS Instrument Co., 13.12.2017 
цифровые Ца.", Корея 
Измерители параметров 4155С, 4156С 39905-10 1 год 39858 Фирма "Agilent Technologies, 01.04.2015 
полупроводниковых прибо- «арап, Пд.", Япония 
ров 
Измерители параметров В1500А с модулями 39903-08 1 год 34366/1 Фирма "Agilent 01.01.2014 
полупроводниковых прибо- В1510Ү, В1511А, Technologies", Япония 
ров В1517А, Е5288А 
Измерители тангенса угла оп. C 45244-10 2 года 40871 Фирма "BAUR Pruf- und 01.08.2015 
потерь и удельного сопро- Messtechnik GmbH", Австрия 
тивления дизлектрика 
Измерители электрической OTS 44214-10 2 года 39613 Фирма "Megger Ltd.", Benn- 01.04.2015 


прочности масла 
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кобритания 


27.35.06 


Наименование СИ Обозначение 2 МПИ 5, Изготовитель Сои 
Установки для измерения Тангенс-3М 48725-11 1год 44893 ООО "Харьковэнергопри- 20.12.2016 
тангенса угла диэлектриче- бор", Украина, г.Харьков 
ских потерь трансформа- 
торного масла автоматизи- 
рованные 
27.35.07 Измерительные устройства коаксиальных и волноводных трактов 

Наименование СИ Обозначение 5. MAN а Изготовитель Ерос дот 
Анализаторы кабельньх R&S ZVH4, R&S 47070-11 1 год 42987 Фирма "Rohde & Schwarz 27.06.2016 
трактов и антенн ZVH8 GmbH 8 Co. KG", Германия 
Магазины нагрузок СА5018-1, СА5018-5 39479-08 2 года 33799 ООО "ОЛТЕСТ", Украина, 01.01.2014 

г.Киев 
Нагрузки электронные АКИП-1306, АКИП- 40237-08 1 год 34850 Фирма "Prodigit Electronics 01.01.2014 
1306A, АКИП-1307, Co., Ltd.", Тайвань 
АКИП-1308, АКИП- 
1309, АКИП-1310, 
АКИП-1311, АКИП- 
1312, АКИП-1313, 
АКИП-1313А, АКИП- 
1314, АКИП-1315, 
АКИП-1316 
Нагрузки электронные АКИП-1317, АКИП- 40236-08 1 год 34849 Фирма "Prodigit Electronics 01.01.2014 
1318, АКИП-1319, Co., Ltd.", Тайвань 
АКИП-1320, АКИП- 
1321, АКИП-1322 
27.35.08 Измерения мощности 
Наименование СИ Обозначение 2. MAN 5. Изготовитель м 
Анализаторы мощности \\/Т500 43577-10 1 год 38845 Фирма "Yokogawa Electric 01.04.2015 
Corporation", Япония 
Ваттметры поглощаемой М№АР-431, МКР-256 43642-10 2 года 38924 Фирма "Rohde & Schwarz 01.04.2015 
мощности СВЧ GmbH 8 Со. КС", Германия 
Ваттметры проходящей МКР-228, МКР-298 43643-10 2 года 38925 Фирма "Rohde & Schwarz 01.04.2015 
мощности СВЧ GmbH 8 Со. КС", Германия 
Ваттметры с преобразова- М191ЛА, М1912А 44086-10 1 год 39485 Фирма "Agilent 01.04.2015 
телями (ваттметры); Technologies", Малайзия 
М1921А, М1922А 
(преобразователи) 
Ваттметры СВЧ диапазонов 6960В, 6970 25113-03 1год 15184 Компания "IFR Ltd.", 01.07.2013 
Aeroflex, CWA 
Измерители мощности и 2450 (СРМ 20), 2451 20171-06 1 год 23505 Компания "Аегойех 01.04.2016 
частоты (СРМ 46) International Ша.", Велико- 
британия (отделение 
"Aeroflex Іпс.", США) 
Измерители мошности с Е4416А, Е4417А, 38915-08 1 год 33098 Фирма "Agilent 01.11.2013 


блоками измерительными и 
первичными измеритель- 
ными преобразователями 


Е4418В, Е4419В 
(блоки) и Е4412А, 
серий Е9З2ХА, 
Е930хх, 848хх (пре- 
образователи) 


Technologies", Малайзия 
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27.35.08 


Наименование СИ Обозначение мае МПИ NE Серта Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 

Измерители мощности СВЧ 4531, 4532, 4541, 49871-12 1 год 46467 Фирма "Boonton Electronics", 11.05.2017 
с блоками измерительными 4542, 4241, 4242, США 
и преобразователями изме- 4500В (блоки) и 
рительными 51200, 51015 (БЕ), 

51033 (6Е), 51077А, 

57006, 57540, 59340, 

51100 (9Е), 57518, 

59318, 51071А, 

51072А, 51075А, 

51079А, 51013 (4Е), 

51011 (4B), 51011 

(ЕМС) (преобразо- 

ватели) 
Калибраторы электрической Нике 6100В, 6105А 51159-12 1 год 48064 Фирма "Нике Согрогайоп", 11.09.2017 
мощности США 
Преобразователи измери- МКР-211, МКР-221, 37008-08 1 год 30581 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.02.2013 
тельнье МКР-222, МКР-223, GmbH 8 Со. КС", Германия 

МКР-224, МАР-251, 

МБР-255, МКР-291 
Преобразователи измери- NRP-Z57 48356-11 1 год 44617 Фирма "Rohde & Schwarz 06.12.2016 
тельнье GmbH 8 Со. КС", Германия 
Преобразователи измери- МКР-281 41248-09 1год 36097 Фирма "Rohde & Schwarz 01.09.2014 
тельнье GmbH 8 Со. КС", Германия 
Преобразователи измери- МКР-285 48412-11 1 год 44647 Фирма "Rohde 8 Schwarz 06.12.2016 
тельные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Преобразователи измери- Е849ЭС 24914-03 1 год; 14948 ООО "Энерго-Союз", Бела- 01.10.2013 
тельные активной и реак- с 2008 г. - русь, г.Витебск 
тивной мощности 4 года 
Преобразователи измери- Е848М 36431-12 4года 49235 ОДО "Энергоприбор", Бела- 18.12.2017 
тельные активной мошности русь, г.Витебск 
трехфазного тока 
Преобразователи измери- Е848ЭС 24913-03 1 год; 14947 ООО "Энерго-Союз", Бела- 01.10.2013 
тельные активной мошности с 2008 г. - русь, г.Витебск 
трехфазного тока 4 года 
Преобразователи измери- ЭП8530М 36905-12 1 год 49300 ООО "Многопрофильное 26.12.2017 
тельные мошности НПП "Электроприбор", Бе- 

ларусь, г.Витебск 
Преобразователи измери- ЕМВЗМ 351P и 31081-12 Б лет 45208 Фирма "МВ5 АС", Германия 20.01.2017 
тельные мошности пере- ЕМВЗМ 3610 
менного тока 
Преобразователи измери- ЦП8507 43940-10 4 года 39315 ООО "Многопрофильное 01.04.2015 
тельные цифровые НПП "Электроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 

Преобразователи измери- Е849ЭС-Ц 36906-08 1 год 30492 ООО "Энерго-Союз", Бела- 01.02.2013 
тельные цифровые актив- русь, г.Витебск 
ной и реактивной мошности 
трехфазного тока 
Преобразователи измери- ЦЛ9249 44057-10 4 года 39437 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.04.2015 
тельные цифровые актив- русь, г.Витебск 
ной и реактивной мощности 
трехфазного тока 
Преобразователи измери- ЦЛ 9259 44350-10 1 год 39800 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.04.2015 
тельные цифровые актив- русь, г.Витебск 
ной мощности трехфазного 
тока 
Преобразователи измери- ЦП9010 43989-10 1год 39343 ООО "Энерго-Союз", Бела- 01.04.2015 
тельные цифровые много- русь, г.Витебск 
функциональные 
Преобразователи измери- ЦЛ 9260 44351-10 1год 39801 ООО "Энерго-Союз", Бела- 01.04.2015 
тельные цифровые реак- русь, г.Витебск 
тивной мошности трехфаз- 
ного тока 
Преобразователи мощности МІ USB-5680, МІ 47898-11 1год 44030 Компания "National Instru- 03.10.2016 
измерительнье 05В-5681 ments Corporation", США 
Преобразователи мощности TRM4 51400-12 1 год 48282 Фирма "ALSTOM HYDRO 28.09.2017 
измерительнье ЕКАМСЕ", Франция 
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27.35.08 


Наименование СИ Обозначение Е МПИ NE Сари Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Преобразователи мощности 102000А(В,Н), 44989-10 1 год 40555 Фирма "Agilent 01.08.2015 
измерительнье 02001А(В,Н), Technologies", Малайзия 
02002А(Н), 02004А 
Преобразователи погло- МА24106А, 51247-12 1 год 48174 Фирма "Аптви Сотрапу", 21.09.2017 
щаемой мощности измери- МА24108А, США 
тельнье МА24118А 
Преобразователи проходя- МА24105А 51246-12 1 год 48173 Фирма "Аптви Сотрапу", 21.09.2017 
щей мощности измеритель- США 
ные 
Системы измерения napa- ETP (ЕТР-1, ЕТР-2, 44224-10 2 года 39623 Фирма "Еџго$МС $.А.", Nc- 01.04.2015 
метров трансформаторов и ЕТР-З и ЕТР-4) и пания 
электрических машин ЕРА III 
Установки поверочные ЦУ 849 42509-09 1 год 37519 ООО "Знерго-Союз", Бела- 01.01.2015 
русь, г.Витебск 
Установки поверочные ne- УПП8531М 35361-12 1 год 48027 ООО "Многопрофильное 11.09.2017 
реносные НПП "Электроприбор", Бе- 
ларусь, г.Витебск 
27.35.09 Измерения напряжений 
Наименование СИ Обозначение Пе. МПИ Ne cepT:/ Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Вольтметры высокочастот- 9241, 9242 49046-12 1 год 45485 Фирма "Boonton Electronics", 14.02.2017 
ные США 
Вольтметры универсальные В7-77 24227-03 1год 13989 ОАО "Минский научно- 01.05.2013 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Измерители коэффициента СА610 40952-09 1 год 35683 ООО "ОЛТЕСТ", Украина, 01.08.2014 
трансформации г.Киев 
Измерители потерь напря- СА210 40951-09 1 год 35682 ООО "ОЛТЕСТ", Украина, 01.08.2014 
жения г.Киев 
Калибраторы многофунк- А5С300-К, С$С100, 25895-09 1 год 35002 Фирма "Атеїек Denmark 01.05.2014 
циональные CSC200-R A/S", Danna 
27.35.10 Измерения напряженности поля n радиопомех 
Наименование СИ Обозначение Ne Toc: MAN Де Серт Изготовитель Сровдейе 
реестра свид. ствия 
Анализаторы антенно- JD723A, JD724B, 46943-11 1 год 42835 Фирма "0050 Deutschland 09.06.2016 
фидерных устройств 49725А GmbH", Германия 
Анализаторы спектра и из- Е7402А, Е7405А 25898-08 1год 33617 Компания "Agilent 01.01.2014 
мерители радиопомех Technologies", Малайзия 
Антенны активные всена- НЕ500 41727-09 2 года 36721 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.11.2014 
правленнье GmbH 8 Со. КС", Германия 
Антенны активные направ- R&S НЕЗ00 47971-11 1 год 44111 Фирма "Rohde & Schwarz 10.10.2016 
ленные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Антенны зеркальные на- R&S АСЗОВКЗ 48464-11 2 года 44751 Фирма "Rohde 8 Schwarz 12.12.2016 
правленнье GmbH 8 Со. КС", Германия 
Антенны измерительные П6-23М 24810-10 2года 39015 ОАО "Минский научно- 01.04.2015 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Антенны измерительные П6-61 28933-05 1 год 20260 ОАО "Минский научно- 01.08.2015 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Антенны измерительные П6-62 28932-05 1 год 20259 ОАО "Минский научно- 01.08.2015 


исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
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27.35.10 


Наименование СИ Обозначение 6 MAN NS cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Антенны измерительные П6-65 43324-09 2года 38531 ОАО "Минский научно- 01.01.2015 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Антенны измерительные no- НІ033 41724-09 2 года 36718 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.11.2014 
гопериодические GmbH 8 Со. КС", Германия 
Антенны измерительные no- HL040 41725-09 2 года 36719 Фирма "Rohde 8 Schwarz 01.11.2014 
гопериодические GmbH 8 Со. КС", Германия 
Антенны измерительные НЕ907 41730-09 2 года 36724 Фирма "Rohde & Schwarz 01.11.2014 
широкополосные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Антенны логопериодические R&S НІ/05057 48463-11 2 года 44750 Фирма "Rohde 8 Schwarz 12.12.2016 
направленнье GmbH 8 Со. КС", Германия 
Антенны широкополосные АС008 (антенны); 42879-09 2 года 38035 Фирма "Rohde в Schwarz 01.01.2015 
зеркальные с облучателем  Н1050 (облучатель) GmbH & Со. КС", Германия 
Приемники измерительные > ЕЗКЗ, ЕЗК7 52009-12 1 год 49045 Фирма "Rohde 8 Schwarz 07.12.2017 
GmbH % Со. КС", Германия 
Приемники измерительные R&S ЕВ500 52129-12 1год 49194 Фирма "Rohde & Schwarz 12.12.2017 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Приемники измерительные R&S ESCI, R&S 42946-09 1 год 38082 Фирма "Rohde & Schwarz 01.01.2015 
ESCI7 GmbH 8 Co. KG", Германия 
Приемники измерительнье R&S ESL3, R&S 41606-09 1 год 36559 Фирма "Rohde & Schwarz 01.11.2014 
ESLG GmbH 8 Co. KG", Германия 
Приемники измерительнье R&S ESPI3, R&S 26743-09 1 год 36357 Фирма "Rohde & Schwarz 01.10.2014 
ESPI7 GmbH 8 Co. KG", Германия 
Приемники измерительные R&S Е508/26/40 41971-09 2 года 37017 Фирма "Rohde & Schwarz 01.01.2015 
GmbH & Co. KG", Германия 
Приемники измерительные R&S FSMR3/26/43/50 50678-12 1 год 47498 Фирма "Rohde & Schwarz 27.07.2017 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Приемники измерительные R&S PR100 52163-12 1 год 49195 Фирма "Rohde 8 Schwarz 12.12.2017 
портативнье GmbH 8 Со. КС", Германия 
Приемники измерительные R&S ЕЗМО 52164-12 2 года 49196 Фирма "Rohde 8 Schwarz 12.12.2017 
широкополосные GmbH 8 Со. КС", Германия 
Приемники сканирующие PCTEL SeeGull ЕХ 40481-09 1год 35140 Фирма "PCTEL Іпс.", США 01.06.2014 
06101 /06102 /06103 
106104 /06105 /06110 
106111 /06112 /06113 
106120 /06121 /06122 
27.35.11 Импульсные измерения 
Наименование СИ Обозначение радая MAN Десерт Изготовитель СРОК Дей: 
реестра свид. ствия 
Анализаторь! импульсов MIAS 48926-12 2 года 45328 Фирма "HIGHVOLT 24.01.2017 
цифровые Pruftechnik Dresden GmbH", 
Германия 
27.35.13 Усилители измерительные 
Наименование СИ Обозначение Торос, MAN Ne cept: Изготовитель Вк дви: 
реестра свид. ствия 
Усилители измерительнье EspressoDAQ 48828-12 1 год 45182 Фирма "Hottinger Baldwin 20.01.2017 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Усилители измерительные МСОСріив 19298-09 1год 35156 Фирма "Hottinger Baldwin 01.06.2014 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Усилители измерительные NEXUS 43778-10 1год 39132 Фирма "Вгие! & Каег", Дания 01.04.2015 
Усилители измерительные PME 29795-09 1 год 36788 Фирма "Hottinger Baldwin 01.12.2014 
Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Усилители измерительные QuantumX 41587-12 1 год 45198 Фирма "Нойіпдег Baldwin 20.01.2017 
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Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 


27.35.13 


Наименование СИ Обозначение ДЫ MAN Ne cepta Изготовитель Срок деи 
реестра свид. ствия 
Усилители измерительные DC204R, 0С204Ка 43663-10 1 год 38993 Фирма "ТоКуо Зокк! 01.04.2015 
многоканальнье Kenkyujo Co., Ма.", Япония 
Усилители измерительные ТС-32К 42909-09 1 год 38075 Фирма "ТоКуо Зокк! 01.01.2015 
портативнье Kenkyujo Co., Ltd.", Япония 
Усилители напряжения nH- 5СХІ-1121, SCXI- 50951-12 1 год 47819 Компания "National Instru- 24.08.2017 
струментальные многока- 1520 ments Corporation", Венгрия 
нальные модульнье 
27.35.15 Источники питания для измерения и радиоизмерительных приборов 
Наименование СИ Обозначение Геро MAN Ne cept, Изготовитель Cpox neñ- 
реестра свид. ствия 
Источники питания АР5 51134-12 1год 48038 Фирма "Shenzhen Atten Elec- 11.09.2017 
tronics Со. Ltd.", Китай 
Источники питания АТН-1221, АТН- 35639-07 1 год 28903 Фирма "Shanghai MCP 02.10.2017 
1231, ATH-1232, Согр.", Китай 
АТН-1236, АТН- 
1237, АТН-1246, 
АТН-1253, АТН- 
2231, АТН-2232, 
АТН-2235, АТН- 
2243, АТН-3231, 
АТН-3232, АТН- 
3243, АТН-4233, 
АТН-4235 
Источники питания СРО-7хххх 49221-12 1 год 45702 Фирма "Good Will Instrument 12.03.2017 
Co., Ltd.", Тайвань 
Источники питания Б5-80, Б5-80/1 35382-12 1 год 49220 Научно-производственное 18.12.2017 
частное унитарное пред- 
приятие "ЭЛАТЕК", Бела- 
русь, г.Минск 
Источники питания им- АКИП-Б5-71/1м, 42463-09 1 год 37449 Фирма "Shanghai MCP 01.01.2015 
пульсные АКИП-Б5-71/2м, Согр.", Китай 
АКИП-Б5-71/4м 
Источники питания модуль- N6700 48606-11 1 год 45049 Фирма "Agilent 21.12.2016 
ные Technologies", Малайзия 
Источники питания модуль- 1)2722А 45834-10 1 год 41513 Фирма "Agilent 01.08.2015 
ные Technologies", Малайзия 
Источники питания модуль- 1)2723А 47715-11 1год 43803 Фирма "Agilent 16.09.2016 
ные Technologies", Малайзия 
Источники питания постоян- Agilent 6030A, 39240-08 1 год 33532 Фирма "Agilent 01.12.2013 
ного тока 6031A, 6032A, Technologies", Малайзия 
6033A, 6035A, 6038A 
Источники питания постоян- Agilent 6621A, 39239-08 1 год 33531 Фирма "Agilent 01.12.2013 
ного тока 6622А, 6623А, Technologies", Малайзия 
6624А, 6625А, 
6626А, 6627А, 
6628А, 6629А 
Источники питания постоян- Agilent 6631В, 39238-08 1 год 33530 Фирма "Agilent 01.12.2013 
ного тока 6632В, 6633В, Technologies", Малайзия 
6634В, 66332A 
Источники питания постоян- Agilent серии 6500 38425-08 1 год 32448 Фирма "Agilent 01.09.2013 
ного тока Technologies", Малайзия 
Источники питания постоян- Agilent серии 6600 38426-08 1 год 32449 Фирма "Agilent 01.09.2013 
ного тока Technologies", Малайзия 
Источники питания постоян- B&K PRECISION ce- 47503-11 1 год 43572 Компания "В&К Ргесіѕіоп 15.08.2016 
ного тока рии ХІМХХХХ Согрогайоп", США 
Источники питания постоян- Е4360 43820-10 1год 39144 Фирма "Agilent 01.04.2015 
ного тока Technologies", Малайзия 
Источники питания постоян- СРС-18500, СРС- 20190-07 1 год 27245 Фирма "Good Will Instru- 12.10.2017 
ного тока 30600, GPC-6030D ments Co. Ltd.", Тайвань 
Источники питания постоян- N5700 36420-07 1 год 29908 Фирма "Agilent 01.01.2013 
ного тока Technologies", Малайзия 
Источники питания постоян- N8700 41609-09 1 год 36562 Фирма "Agilent Technologies 01.11.2014 


ного тока 


Іпс.", США 
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Наименование СИ Обозначение ЫЫ MAN Ne cepts Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 

Источники питания постоян- М№СРОЗ2/6 45347-10 1год 40965 Фирма "Rohde в Schwarz 01.08.2015 
ного тока GmbH 8 Со. КС", Германия 
Источники питания постоян- РРЕ-1323, РРЕ- 46658-11 1год 42454 Фирма "Good Will Instrument 15.04.2016 
ного тока 3323, РР5-1860, Co., Ltd.", Тайвань 

PPS-3635, PPS- 

6020, PPT-1830, 

PPT-3615, PST-3201, 

PST-3202, PSS-2005, 

PSS-3203 
Источники питания постоян- SPS-1230, SPS- 20189-07 1 год 26584 Фирма "Good Will Instrument 12.10.2017 
ного тока 1820, 5Р5-3610, Co., Ltd.", Тайвань 

SPS-606 
Источники питания постоян- U8001A, 08002А 43822-10 1 год 39146 Фирма "Agilent 01.04.2015 
ного тока Technologies", Малайзия 
Источники питания постоян- АКИП серий 1133, 51553-12 2 года 48520 Фирма "СНУМС НОМС 22.10.2017 
ного тока 1134, 1135, 1133A, ELECTRONIC СО., Ltd.", 

1134A, 1135A Тайвань 
Источники питания постоян- АКИП-1112, АКИП- 39934-08 1 год 34432 Фирма "ITECH ELECTRONIC 01.01.2014 
ного тока 1113, АКИП-1114, Co., ПЯ.", Китай 

АКИП-1115, АКИП- 

1116, АКИП-1117, 

АКИП-1118, АКИП- 

1119, АКИП-1120, 

АКИП-1121, АКИП- 

1122, АКИП-1123, 

АКИП-1124, АКИП- 

1125 
Источники питания постоян- АТН-1323, АТН- 42466-09 1 год 37452 Фирма "Shanghai Yihua МВА 01.01.2015 
ного тока 1333, АТН-1335, Instrument Co., Ча." Китай 

АТН-1336, АТН- 

1338, АТН-1339, 

АТН-2333, АТН- 

2335, АТН-2336, 

АТН-2353, АТН- 

3333, АТН-3335, 

АТН-3336, АТН- 

7333, АТН-7335, 

АТН-7338 
Источники питания постоян- Б5-71/1МСУ, 55- 39619-08 1год 34049 ООО "Радиоспектр Плюс", 01.01.2014 
ного тока 71/1МС Беларусь, г.Минск 
Источники питания постоян- Б5-91, Б5-92, Б5-93, 51394-12 1год 48274 ООО "Радиоспектр Плюс", 28.09.2017 
ного тока Б5-94 Беларусь, г.Минск 
Источники питания постоян- АКИП-1101, АКИП- 37469-08 1 год 31160 Фирма "Manson Engineering 01.05.2013 
ного тока импульсные 1102, АКИП-1103, Industrial Ца.", Китай 

АКИП-1104, АКИП- 

1105 
Источники питания постоян- АКИП-1126, АКИП- 41163-09 1 год 35978 Фирма "МОТЕСН INDUS- 01.09.2014 
ного тока импульсные 1127, АКИП-1128, TRIES пс.", Китай 

АКИП-1129, АКИП- 

1130, АКИП-1131, 

АКИП-1132 
Источники питания постоян- М6700 38545-08 1 год 32627 Фирма "Agilent 01.09.2013 
ного тока модульные Technologies", Малайзия 
Источники питания постоян- КЕК 50466-12 2 года 47259 Фирма "Мабизада Precision 09.07.2017 
ного тока программируемые Іпс.", Япония 
Источники питания постоян- ZUP 46688-11 2года 42487 Фирма "Nemic-Lambda Па", 21.04.2016 
ного тока программируемые Израиль 
Источники питания постоян- Сепеѕуѕ т“ 46742-11 2года 42533 Фирма "Nemic-Lambda Па", 29.04.2016 
ного тока программируемые Израиль 
(мошностью от 0,75 до 
5 кВт) 
Источники питания постоян- Сепезувтм 46686-11 2года 42485 Фирма "ТОК-1 атЬда Ameri- 21.04.2016 


ного тока программируемые 
мошностью 10/15 кВт 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NS cept Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Источники питания про- Keithley серии 2200 49915-12 1 год 46502 Компания "Tektronix (China) 18.05.2017 
граммируемые мод. 2200-20-5, Co., Ца.", Китай 
2200-30-5, 2200-32- 
3, 2200-60-2, 2200- 
72-1 
Источники питания про- Р\\/ $4000 49916-12 1год 46503 Компания "Tektronix (China) 18.05.2017 
граммируемые Co., Ца.", Китай 
Источники питания про- МІ РХІ-4110, МІРХІ- 44246-10 1год 39666 Компания "National 01.04.2015 
граммируемые модульные 4130 Instruments", США 
Источники питания про- МІ РХІ-4132, NI РХІе- 50845-12 1 год 47703 Компания "National Instru- 17.08.2017 
граммируемые модульнье 4140, NI PXIe-4141 ments Corporation", Венгрия 
Источники постоянного тока 7651 35995-07 1 год 29372 Фирма "Yokogawa Мапшас- 01.11.2012 
программируемые turing Corporation", Япония 
Источники стабилизирован- GENH40-19 37627-08 1 год 32021 Фирма "Метіс-–атраа Па", 01.06.2013 
ного постоянного напряже- Израиль 
ния и тока 
Источники-измерители пре- В2900 48623-11 1 год 45067 Фирма "Agilent 21.12.2016 
цизионные Technologies", Малайзия 
27.35.16 Измерения параметров компонентов и цепей с сосредоточенными постоянными 
Наименование СИ Обозначение ПЕЕ: MAN Десерти Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Измерители LCR мод. 4263В 35994-07 1 год 29371 Фирма "Agilent 01.11.2012 
Technologies", Малайзия 
Измерители LCR 4263В, 4263В-001, 50212-12 1год 46930 Фирма "Agilent 20.06.2017 
4263В-002 Technologies", Малайзия 
Измерители иммитанса НМ8118 50577-12 1год 47381 Фирма "Rohde & Schwarz 20.07.2017 
GmbH 8 Co. KG", Германия 
Измерители иммитанса Е7-20 27904-12 1 год 48024 ОАО "Минский научно- 11.09.2017 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г. Минск 
Измерители иммитанса Е7-21 24226-03 1 год 13988 ОАО "Минский научно- 01.05.2013 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Измерители иммитанса Е7-25 46511-10 1 год 42275 ОАО "Минский научно- 01.08.2015 
исследовательский прибо- 
ростроительный институт" 
(МНИПИ), Беларусь, г.Минск 
Измерители иммитанса Е7-22 24969-08 1 год 35056 Фирма "СНҮ ҒІКЕМАТЕ 01.01.2014 
цифровые CO., Ца.", Тайвань 
Измерители иммитанса АКИП-6104 40912-09 1 год 35562 Фирма "Моесй Industries, 01.08.2014 
цифровые Іпс.", Тайвань 
Измерители многофункцио- ЗШЮЕКТОР, 39176-08 1 год 33501 Фирма "SIDERMES $.р.А.", 01.12.2013 
нальные цифровые SIDERLAB Италия 
Измерители параметров АМ-3002, АМ-3003, 36755-08 1 год 30273 Фирма "ESCORT Instruments 01.02.2013 
иммитанса цифровые АМ-3004 Со.", Тайвань 
Измерители параметров 0173ЛА, 01731В, 41354-10 1год 40427 Фирма "Agilent 01.08.2015 
иммитанса цифровые 01732А, 11732В Technologies", Малайзия 
Измерители параметров це- М2С-300, М2С-304, 47341-11 1 год 43379 Фирма "Sonel $.А.", Польша 01.08.2016 
пей электропитания зданий М2С-305, М2С-306 
Комплексы радиоизмери- 2945В, 2948В 31443-06 1 год 23538 Компания "Аегойех 01.04.2016 
тельнье International Ltd.", Велико- 
британия (отделение 
"Aeroflex Іпс.", США) 
Мосты емкостные цифро- АН2700А и АН2550А 36294-07 1 год 29758 Фирма "Апдееп-Надегіпо, 01.12.2012 
вые прецизионные Inc.", США 
Мосты эталонные перемен- ВМ-100А 32602-12 1 год 45229 Фирма "Hottinger Baldwin 20.01.2017 
ного тока Messtechnik GmbH", Герма- 
ния 
Приборы контроля цепей АШ -ТЕЗТ М РКО 51386-12 1 год 48266 Фирма "АП -ТЕЗТ Pro, ПС", 28.09.2017 


питания злектродвигателей 


США 
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27.35.17 Комплексные измерительные установки 
Наименование СИ Обозначение цара MAN Ве серии Изготовитель СрО До 
реестра свид. ствия 
Комплексы радиоизмери- 6821, 6822, 6823, 20170-03 1 год 15219 Компания "IFR Ltd.", 01.07.2013 
тельные ВЧ и СВЧ диапазо- 6824, 6825К, 6841, Aeroflex, США 
нов 6842, 6843, 6844 
6845К, 6846, 6847 
6848 
Счетчики злектрической Гран-Злектро СС- 52010-12 16 лет 49046 Филиал РУП "Гроднознерго" 07.12.2017 
знергии переменного тока 301 - предприятие средств дис- 
статические петчерского и технологиче- 
ского управления, Беларусь, 
г.Гродно 
Счетчики злектрической CERT1 52224-12 15 лет 49302 Фирма "ENEL Distribuzione 26.12.2017 
знергии статические много- $.р.А.", Италия 
фазнье двунаправленнье 
прямого включения 
Счетчики злектрической СЕК З-! 52223-12 15 лет 49301 Фирма "ENEL Distribuzione 26.12.2017 
знергии статические много- $.р.А.", Италия 
фазнье двунаправленнье 
трансформаторного типа 
подключения 
27.35.18 Прочие (Радиоэлектронные измерения) 
Наименование СИ Обозначение Мара MAN Ne сарт Изготовитель Cpox peň- 
реестра свид. ствия 
Измерительные комплексы ЕТ 91 48144-11 2года 44324 Кооператив техники связи 31.10.2016 
ВЧ-связи "Elektronika", Венгрия 
Меры напряжения и тока 66000А (меры); 26948-04 1год 17689/1 Фирма "Agilent 01.04.2015 
модульные со сменными 66101А, 66102А, Technologies", Малайзия 
блоками 6610ЗА, 66104А, 
66105А, 66106А 
(блоки) 
Тестеры EDA 10 22923-08 2 года 33665 Кооператив техники связи 01.01.2014 
"Elektronika", Венгрия 
Тестеры с многофункцио- МТ$-6000А 40969-09 1 год 35657 Фирма "0050 Deutschland 01.08.2014 
нальным модулем GmbH", Германия 
Тестеры средств радиосвя- CMS 54 17715-05 1 год 22671 Компания "Rohde & Schwarz 01.01.2016 
зи GmbH 8 Со.", Германия 
27.36 Измерения акустических величин 
Наименование СИ Обозначение Терес, MAN 1 сорт Изготовитель Срок дөй" 
реестра свид. ствия 
Анализаторы шума и виб- ЗМАМ-948 39170-08 1 год 33382 Фирма "ЗМАМТЕК Sp.z о.о.", 01.12.2013 
рации четырехканальные Польша 
Аудиоанализаторы 08903А 52149-12 1год 49227 Фирма "Agilent 18.12.2017 
Technologies", Малайзия 
Виброметры, анализаторы SVAN-956 39168-08 1 год 33380 Фирма "ЗМАМТЕК Sp.z о.о.", 01.12.2013 
спектра Польша 
Виброметры, анализаторы АЛГОРИТМ-02 39172-08 1 год 33384 Фирма "ЗМАМТЕК Sp.z о.о.", 01.12.2013 
спектра Польша 
Калибраторы акустические 4231 15388-96 1 год 998 Фирма "Вгие! & Кјаег", Дания 01.08.2013 
Калибраторы акустические Cal 150, Са! 200, Са! 39217-08 1 год 33499 Фирма "Larson Davis Іпс.", 01.12.2013 
250 США 
Калибраторы акустические 5У30А 32572-06 1 год 25118 Фирма "Зуащек Ша.", Поль- 01.10.2016 
ша 
Калибраторы акустические 4226 41570-09 1 год 36531 Фирма "Вгие! & Кјаег", Дания 01.11.2014 


универсальные 
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Наименование СИ Обозначение Ма МПИ Ne cept Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Капсюли микрофонные из- 4137, 4145, 4176, 39512-08 1 год 33809 Фирма "Bruel 8 Kjaer", Дания 01.01.2014 
мерительные конденсатор- 4179, 4938, 4939, 
нье 4942, 4943, 4944, 
4947, 4950, 4954 
Капсюли микрофонные из- 4160, 4180 38616-08 1 год 32832 Фирма "Вгие! & Кјаег", Дания 01.10.2013 
мерительные конденсатор- 
ные 
Капсюли микрофонные из- 4953 и 4941 (капсю- 43657-10 1 год 38988 Фирма "Вгие! & Кјаег", Дания 01.04.2015 
мерительные конденсатор- ли); 2670 (усили- 
ные с усилителем предва- тель) 
рительным 
Капсюли микрофонные из- 40АС, 40АЕ, 40АЕ, 44345-10 1 год 39815 Фирма "С.К.А.З. Sound & 01.04.2015 
мерительные конденсатор- 40AN, 40АО, 40АВ, Vibration A/S", Дания 
Hble с усилителями предва- 40ВЕ, 40BF (капсю- 
рительными ли) 26АА, 26АВ, 
26АС, 26АН, 26АЈ, 
26АК, 26АЕ, 26AM, 
26СА (усилители) 
Микрофоны измерительные 4952 43658-10 1 год 38989 Фирма "Вгие! & Кјаег", Дания 01.04.2015 
для работы на открытом 
воздухе 
Микрофоны измерительные 4948, 4949, 4955, 43659-10 1 год 38990 Фирма "Вгие! & Кјаег", Дания 01.04.2015 
конденсаторные 4957, 4958, 4961 
Микрофоны измерительные 4133, 4135, 4138, 15387-96 1годи2 997 Фирма "Вгие! & Каег", Дания 01.09.2013 
конденсаторные с капсюля- 4144, 4165, 4178, года 
ми и усилителями предва- 4181, 4182, 4188, 
рительными 4189, 4190, 4191, 
4192, 4193 (капсюли) 
и 2633, 2642, 2660, 
2669, 2671 (усилите- 
ли) 
Пистонфоны 4228 38234-08 1 год 32176 Фирма "Вгие! & Кјаег", Дания 01.08.2013 
Пистонфоны 42АА 45466-10 1год 41160 Фирма "С.К.А.З. Sound & 01.08.2015 
Vibration A/S", Дания 
Системы акустико- SAMOS 31679-12 1 год 46100 Фирма "Physical Acoustics 13.04.2017 
эмиссионные Согрогайоп", США 
Системы акустико- Модуль $Н-П 48789-11 1год 45134 Фирма "Physical Acoustics 29.12.2016 
эмиссионные Согрогайоп", США 
Системы акустико- АМЗУ-4, АМ$У-5, 45770-10 1год 41453 Фирма "Vallen-Systeme 01.08.2015 
эмиссионные измеритель- АМ5Ү-6 GmbH", Германия 
нье 
Усилители микрофоннье 12АА-52 45465-10 1год 41159 Фирма "С.К.А.З. Sound 8 01.08.2015 
Vibration A/S", Дания 
Шумомеры SOLO 7000-8 37615-08 1 год 31340 Фирма "01dB-Metravib", 01.05.2013 
Франция 
Шумомеры интегрирующие 824 18389-05 1 год 21189 Фирма "Гагѕоп-Оаміѕ Labora- 01.08.2015 
tories", США 
Шумомеры цифровые Testo 816-1, Testo 50850-12 1 год 47708 Фирма "Testo АС", Германия 17.08.2017 
816-2, Тезю 816-3, 
Тезю 816-4 
Шумомеры, анализаторы АЛГОРИТМ-01 39166-08 1 год 33378 Фирма "ЗМАМТЕК Sp.z о.о.", 01.12.2013 
спектра Польша 
Шумомеры, анализаторы ЗМАМ-959 39165-08 1 год 33377 Фирма "ЗМАМТЕК Sp.z о.о.", 01.12.2013 
спектра, виброметры Польша 
Шумомеры, анализаторы АЛГОРИТМ-03 39169-08 1 год 33381 Фирма "ЗМАМТЕК Sp.z о.о.", 01.12.2013 
спектра, виброметры Польша 
Шумомеры, анализаторы ЗМАМ-958 39167-08 1 год 33379 Фирма "ЗМАМТЕК Sp.z о.о.", 01.12.2013 
спектра, виброметры четы- Польша 
рехканальные 
Шумомеры-анализаторы 2250 40545-09 1 год 35207 Фирма "Вгие! & Кјаег", Дания 01.06.2014 
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27.37 Оптические и оптико-физические измерения 
Наименование СИ Обозначение ЦД, MAN Ne cept., Изготовитель Cpok neŭ- 
реестра свид. ствия 
Анализаторы мутности Trb 37961-08 1 год 31799 Фирма "Mettler-Toledo 01.06.2013 
GmbH", Швейцария 
Анализаторы мутности Turbilight мод. Tur- 50510-12 1 год 47307 Фирма "ЅЕВЕЅ 12.07.2017 
bilight R, Turbilight 30 Environnement", Франция 
Анализаторы промышлен- ІСОМ 51894-12 1год 48880 Фирма "Icon Scientific Lim- 30.11.2017 
ные определения цве- ited", Великобритания 
та/мутности 
Анализаторы спектра опти- А06370 37015-08 1 год 30653 Фирма "Yokogawa Electric 01.02.2013 
ческие Согрогайоп", Япония 
Анализаторы цветности ColorPlus 46320-10 1 год 41924 Фирма "Sigrist-Photometer 01.08.2015 
жидкостей АС", Швейцария 
Аттенюаторы оптические ЕУА-600 48501-11 1год 44782 Компания "ЕХЕО іпс.", Ка- 15.12.2016 
перестраиваемые нада 
Блескомеры micro-gloss 41745-09 1 год 36753 Фирма "BYK-Gardner 01.12.2014 
GmbH", Германия 
Ваттметры оптические с ГарМах-ТОР (ватт- 51749-12 1 год 48750 Фирма "Coherent, Іпс.", США 20.11.2017 
сенсорами метры); LM-2 VIS и 
ЕМ-10 НТО (сенсо- 
ры) 
Денситометры сканируюшие ДМ 2120 20258-10 1год 41470 ЗАО "Спектроскопия, оптика 01.08.2015 
и лазеры - авангардные 
разработки" (СОЛАР), Бе- 
ларусь, г.Минск 
Дифрактометры рентгенов- 08 QUEST 50042-12 2года 46721 Фирма "Bruker АХ5 іпс.", 01.06.2017 
ские монокристальные США 
Дифрактометры рентгенов- 08 МЕМТИКЕ 50043-12 2 года 46722 Фирма "Bruker АХ$ іпс.", 01.06.2017 
ские монокристальные США 
Дифрактометры рентгенов- 02 СКҮ5О 38721-08 1 год 32820/1 Фирма "Bruker Nano GmbH", 01.08.2015 
ские энергодисперсионные Германия 
Дымомеры ОРА-300 45511-10 1год 41133 Фирма "Вгаіп Вее 5.р.А.", 01.08.2015 
Италия 
Измерители оптической ЕНР 44914-10 1год 40581 Фирма "Shanghai Сгапдмау 01.08.2015 
мошности Telecom Tech. Co., Ца.", Kn- 
тай 
Измерители оптической РРМ-350 35105-10 1год 40915 Фирма "ЕХЕО Electro-Optical 01.08.2015 
мошности Engineering Іпс.", Канада 
Измерители средней моц- Comet 1K, Comet 49560-12 1год 46091 Фирма "Ophir Optronics Ша.", 13.04.2017 
ности лазерного излучения 10K и Comet 10К-НО Израиль 
ИК-Фурье-спектрометры ALPHA 36762-08 1 год 30265 Фирма "Bruker Optik GmbH", 01.01.2013 
Германия 
Источники оптического из- ЕН$ 44913-10 1год 40580 Фирма "Shanghai Сгапдмау 01.08.2015 
лучения стабилизированные Telecom Tech. Co., Ltd.", Kn- 
тай 
Колориметры СК-400/410 40595-09 1 год 35430 Фирма "Копіса Міпоһа Зепз- 01.07.2014 
та, Іпс.", Япония 
Комплекты поверочные Е5А11 46679-11 1год 42478 Фирма "Vaisala Оу)", Фин- 21.04.2016 
ляндия 
Комплекты светофильтров КСС 38270-08 1 год 32228 ЗАО "Спектроскопия, оптика 01.08.2013 
и лазеры - авангардные 
разработки" (СОЛАР), Бе- 
ларусь, г.Минск 
Комплекты фильтров Пеленг СФ-05 25191-03 4 года 15288 ОАО "Пеленг", Беларусь, 01.01.2014 
г.Минск 
Люксметры ЕХР-1 48120-11 1 год 44298 Фирма "Зопе! 5.А.", Польша 31.10.2016 
Люксметры Тезю 540 38090-08 1 год 32012 Фирма "Тезю АС", Германия 01.07.2013 
Люксметры Testo 540 и Testo 47989-11 1год 44139 Фирма "Тезю АС", Германия 21.10.2016 
545 
Люминометры System SURE Plus 49261-12 1 год 45753 Фирма "Hygiena Internetional 14.03.2017 
Ца.", Великобритания 
Мини-рефлектометры опти- АХ5-100/110 36239-10 1 год 41739 Фирма "ЕХЕО Іпс.", Канада 01.08.2015 
ческие 
Мини-рефлектометры опти- ЕТВ-150 37933-08 1 год 31856 Фирма "ЕХЕО Electro-Optical 01.06.2013 


ческие 
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Наименование СИ Обозначение 06. МПИ Ne cept Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Мутномеры автоматические SIGRIST мод. Aq- 44206-10 1 год 39603 Фирма "Запз-Рпоюте!ег 01.04.2015 
иазса WTM, Aq- АС", Швейцария 
цаЗса{ УМ, 
AquaScat P 
Мутномеры лабораторные VOS Rota 38762-08 1 год 32872 Фирма "Haffmans В.М.", Hn- 01.10.2013 
дерланды 
Нефелометры FS11 46678-11 1 год 42477 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 21.04.2016 
ляндия 
Нефелометры PWD 48272-11 1 год 44489 Фирма "Vaisala Oyj", Фин- 25.11.2016 
ляндия 
Нефелометры у520-0МВ 51141-12 1год 48045 Фирма "и Mess- und Re- 11.09.2017 
geltechnik GmbH", Германия 
Нефелометры ПЕЛЕНГ СЛ-03 48786-11 1год 45127 ОАО "Пеленг", Беларусь, 29.12.2016 
г.Минск 
Пиранометры Пеленг СФ-06 26397-04 1год 42807 ОАО "Пеленг", Беларусь, 09.06.2016 
г.Минск 
Пиранометры СМР6 и СМР21 48281-11 1год 44498 Фирма "Kipp в Zonen В.М.", 25.11.2016 
Нидерланды 
Пиргелиометры СНР 1 48282-11 1год 44499 Фирма "Kipp & Zonen В.М.", 25.11.2016 
Нидерланды 
Пиргеометры ССК 4 48283-11 1год 44500 Фирма "Kipp в Zonen В.М.", 25.11.2016 
Нидерланды 
Поляриметры 341, 343 14399-08 1 год 35104 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 01.01.2014 
США 
Поляриметры АА-55, PolAAr 31, 32, 36317-07 1 год 29815 Фирма "Optical Activity Ltd.", 01.12.2012 
35, PolAAr 3001, Великобритания 
3002, 3005, 
бассһААг 880 
Поляриметры Autopol |, Autopol 11, 38097-08 1 год 32018 Фирма "Rudolph Research 01.07.2013 
Autopol Ш, Autopol Analytical", США 
IV, Autopol V, Autopol 
589, Autopol 880 
Поляриметры MCP 200, MCP 300, 50418-12 1 год 47229 Фирма "Anton Paar GmbH", 09.07.2017 
MCP 500, MCP 200 Австрия 
Зисгота!, МСР 250 
Зисгота!, МСР 300 
Зисгота!, МСР 500 
Зисгота! 
Поляриметры автоматиче- Роіагігопіс NH8, 24934-08 1год 32637 Фирма "Schmidt + Наепвсп", 01.10.2013 
ские Роапгопс МН28 Германия 
Поляриметры автоматиче- Ѕассһаготаі Z, Sac- 44921-10 1 год 40542 Фирма "Schmidt + Наепвсһ 01.08.2015 
ские спагота! NIR, Sac- GmbH & Со", Германия 
charomat NIR W2, 
Saccharomat 101, 
Saccharomat 103, 
Saccharomat 202 
Поляриметры автоматиче- Unipol L, Unipol L 41276-09 1 год 36231 Фирма "Schmidt + Наепвсһ", 01.10.2014 
ские 1000, Unipol L 2000 Германия 
Поляриметры автоматиче- Р-2000 44502-10 1год 39947 Фирма "JASCO Corporation", 01.08.2015 
ские цифровые Япония 
Поляриметры автоматиче- Р8000, Р8000Т, 49554-12 1год 46083 Фирма "А.Кгиѕѕ Орігопіс 13.04.2017 
ские цифровые Р8100, Р8100Т, GmbH", Германия 
Р$8000, Р58000Т, 
Р8000РТ 
Поляриметры-сахариметры АРР410, АОР440 и 43583-10 1год 38856 Фирма "Вейшпапат+ апеу 01.04.2015 
А08420 Ца.", Великобритания 
Преобразователи измери- РЕЭ, РЕ9-Ғ, РЕ10, 48397-11 1год 44665 Фирма "Ophir Optronics Ltd.", 06.12.2016 


тельнье пирозлектрические 
лазерного излучения 


РЕТОВВ, РЕ25, 
PE25BF, РЕ25-ПІР, 
РЕ25 BF-DIF, РЕЗО, 
РЕБОВЕ, РЕБОНО, 
PE50-DIF, PE50-DIF- 
ER, PE50BF-DIF, 
PE100BF-DIF 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NS сорт Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Преобразователи измери- ЗА, ЗА-Р, ЗА-Ғ5, ЗА- 48393-11 1год 44661 Фирма "Ophir Optronics Ша.", 06.12.2016 
тельные термоэлектриче- Р-Ғ5-12, 10A, 10А-Р, Израиль 
ские лазерного излучения 12А, 12А-Р, ЗОА-ВВ 
18, ЗОА-Р-17, ЗОА-М- 
18, 50(150)А-ВВ-26, 
БОА-ВЕ-О!Е-18 
Преобразователи измери- Е150А-ВВ-26, 48396-11 1 год 44664 Фирма "Ophir Optronics Ша.", 06.12.2016 
тельные термоэлектриче- Ғ1250А-ВВ-35, Израиль 
ские лазерного излучения Ғ1250А-ІР1-35, 
FL250A-EX-50, 
FL400A-BB-50, 
FL400A-LP-50, 
FL500A, FL500A- 
LP1, L250W, L300W- 
LP, 1000W, 1000W- 
LP, L1500W, 
L1500W-LP, 5000W, 
5000W-LP, 10K-W 
Преобразователи измери- 150(150)А-ВВ-35, 48398-11 1 год 44666 Фирма "Ophir Optronics Ltd.", 06.12.2016 
тельные термозлектриче- 150(150)А-1Р1-35, Израиль 
ские лазерного излучения 150(150)А-ЕХ-35, 
30(150)А-ВВ-18, 
30(150)А-ЁР1-18, 
30(150)А-5У-17, 
140(150)А, 
140(150)А-ІР1, 
150(150)А, 
150(300)А, 
150(300)А-Р1 
Преобразователи измери- РО10, PD10-pJ и 48395-11 1 год 44663 Фирма "Ophir Optronics ПЯ", 06.12.2016 
тельные фотоэлектрические РО10-К-р| Израиль 
лазерного излучения 
Преобразователи измери- РОЗ00, РОЗ00-Е, 48394-11 1 год 44662 Фирма "Ophir Optronics ПЯ", 06.12.2016 
тельные фотоэлектрические Рр300-1У/, РОЗОО- Израиль 
лазерного излучения 3W, РОЗ00-К-ЗУУ, 
PD300-UV, РОЗ00-В- 
UV, РОЗ00-ТР, 
РО300-ІК, РОЗ00-К- 
ІК, PD300-IRG, 
РОЗ00-ВВ 
Приборы для определения ПЕЛЕНГ ВК-05 37018-08 1 год 30656 ОАО "Пеленг", Беларусь, 01.02.2013 
продолжительности солнеч- г.Минск 
ного сияния 
Приборы оптические name- MTP 6000 44290-10 1 год 39734 ЗАО "Институт информаци- 01.04.2015 
рительные многофункцио- онных технологий", Бела- 
нальные русь, г.Минск 
Приборы оптические name- МТР9000 31836-10 1год 39202 ЗАО "Институт информаци- 01.04.2015 
рительные многофункцио- онных технологий", Бела- 
нальные русь, г.Минск 
Радиометры/фотометры MK VI 39297-08 1 год 33628 Фирма "MAGNAFLUX", Be- 01.12.2013 
ликобритания 
Рефлектометры оптические 920ХС 38734-08 1 год 32940 Фирма "GREENLEE", Кана- 01.10.2013 
да 
Рефлектометры оптические А07270/А07275 38095-09 1 год 36797 Фирма "Yokogawa Electric 01.12.2014 
Corporation", Япония 
Рефлектометры оптические MT9083A/B/C 37016-10 1 год 40444 Фирма "Anritsu Corporation", 01.08.2015 
Япония 
Рефлектометры оптические рам оток/ч 44863-10 1 год 40434 Фирма "Shineway Technolo- 01.08.2015 
gies, Іпс.", Китай 
Рефлектометры оптические ВЛ-7 40590-09 1год 35425 ЗАО "Институт информаци- 01.07.2014 
онных технологий", Бела- 
русь, г.Минск 
Рефлектометры оптически МТР-1000 49518-12 1год 46018 Фирма "Ѕһіпемау Technolo- 10.04.2017 
gies (China), Іпс.", Китай 
Рефлектометры оптические ОР-2-2 25197-08 1год 33640 ЗАО "Институт информаци- 01.12.2013 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ NS cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Рефлектометры оптически ОР-2-3 37596-08 1 год 31476 ЗАО "Институт информаци- 01.05.2013 
онных технологий", Бела- 
русь, г.Минск 
Рефлектометры оптические ОР-2-3 37596-11 1 год 42967 ЗАО "Институт информаци- 27.06.2016 
онных технологий", Бела- 
русь, г.Минск 
Рефлектометры оптические Е6000 16508-08 1 год 33641 Фирма "Agilent 01.12.2013 
малогабаритные Technologies", Германия 
Рефрактометры РК-23-АС, РК-23-АР, 38489-08 1 год 32535 Фирма "K-Patents Оу", Фин- 01.09.2013 
РК-23-СР, РК-23- ляндия 
50, РК-23-М, РК-23- 
MS, РК-23-М/, РК-01- 
$ (АХЕМ/С$) 
Рефрактометры КА-620 и КА-600 44049-10 1 год 39443 Фирма "Kyoto Electronics 01.04.2015 
Manufacturing Co., Ltd.", 
Япония 
Рефрактометры RE40D, КЕ50 18489-04 1 год 32922 Фирма "Mettler-Toledo КК”, 01.10.2013 
Япония 
Рефрактометры Ке!гасіо 30PX, 22131-04 1год 32920 Фирма "Mettler-Toledo КК”, 01.10.2013 
Кегасю 3065 Япония 
Рефрактометры автомати-  Abbemat®, мод. НР и 50430-12 1 год 47241 Фирма "Anton Paar GmbH", 09.07.2017 
ческие WR Австрия 
Рефрактометры автомати- PAL, мод. РАГ-1, 52113-12 1 год 49162 Фирма "Айадо Co., Ша.", 14.12.2017 
ческие РАІ -2, PAL-3, PAL- Япония 
alpha, РАК! 
Рефрактометры автомати- PALETTE, мод. PR- 52204-12 1 год 49280 Фирма "Айадо Co., Ltd.", 26.12.2017 
ческие 32аірһа, PR- Япония 
101арпа, PR- 
201арпа, РК- 
301alpha, РК-К! 
Рефрактометры автомати- РТК 46 n PTR 46X 36318-07 1 год 29816 Фирма "Index Instruments 13.12.2017 
ческие Ца.", Великобритания 
Рефрактометры автомати-  АрБета! 300, 50936-12 1 год 47802 Фирма "Anton Paar GmbH", 24.08.2017 
ческие цифровые Арбетаї 350, Австрия 
Abbemat 500, 
Abbemat 550 
Рефрактометры автомати- КХ-007аі/рһа, RX- 31890-12 1год 46506 Фирма "Айадо Co., Ltd.", 18.05.2017 
ческие цифровые 5000арва, RX- Япония 
5000арпа-Беу, RX- 
900барпа 
Рефрактометры автомати- КХ-7000гірһа 28153-10 1год 39035 Фирма "Айадо Co., Ltd.", 01.04.2015 
ческие цифровые Япония 
Рефрактометры промыш- UR-X1 49183-12 1 год 45659 Фирма "Maselli Misure 02.03.2017 
ленные цифровые 5.р.а.", Италия 
Рефрактометры ручные Мавіег-5ОН, Master- 36380-07 1 год 29862 Фирма "Авдо Co., Ша.", 01.12.2012 
80H, Мавіег-93Н, Япония 
Мавіег-100Н, Master- 
Заірһа, Мавіег-3М, 
Мавіег-4аірһа, Mas- 
{ег-5За!рпа 
Рефрактометры- 0540, ОК45 ОК 37813-08 1 год 31596 Фирма "Mettler-Toledo КК”, 01.06.2013 
плотномеры Япония 
Системы измерений и KOH- NQMSfiber 45355-10 1год 40993 Фирма "ЕХЕО Electro-Optical 01.08.2015 
троля параметров волокон- Engineering Іпс.", Канада 
но-оптических линий связи 
Системы измерительные АХ5-200 47456-11 1год 43507 Компания "ЕХЕО іпс.", Ка- 05.08.2016 
нада 
Системы измерительные ЕТВ-1 49404-12 1год 45929 Фирма "ЕХЕО Іпс.", Канада 26.03.2017 
Системы контроля и изме- FiberWatch 50283-12 1 год 47038 Компания "МТеві, Іпс.", США 29.06.2017 
рений параметров волокон- 
но-оптических линий связи 
Системы оптические name- СМА5000а 45034-10 1 год 40614 Фирма "Anritsu Corporation", 01.08.2015 
рительные Япония 
Системы оптические name- ҒТВ-200 45031-10 1 год 40618 Фирма "ЕХЕО Electro-Optical 01.08.2015 
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Системы оптические name- ҒТВ-500 44792-10 1 год 40320 Фирма "ЕХЕО Electro-Optical 01.08.2015 
рительнье Engineering Іпс.", Канада 
Системы оптические изме- МТ5-2000/4000 50411-12 1год 47222 Фирма "0080 Deutschland 09.07.2017 
рительнье GmbH", Германия 
Системы оптические изме- МТ5-4000 44180-10 1год 39595 Фирма "0080 Deutschland 01.04.2015 
рительнье GmbH", Германия 
Системы оптические name- М15-8000/МТ5-6000 38231-09 1 год 36759 Фирма "0050 Deutschland 01.12.2014 
рительнье GmbH", Германия 
Системы оптические name- МТ9О9ОА 46681-11 1год 42480 Фирма "Anritsu Corporation", 21.04.2016 
рительные Япония 
Системы оптические name- МТ5-8000 (системы); 46683-11 1 год 42482 Фирма "0080 Deutschland 21.04.2016 
рительные с модулями О8А-500/500К (мо- GmbH", Германия 
дули) 
Спектроколориметры 900 26273-10 1год 39460 Фирма "X-Rite Іпс.", США 01.04.2015 
Спектроколориметры CFS 57 44052-10 1год 39446 Фирма "X-Rite Іпс.", США 01.04.2015 
Спектроколориметры см 46159-10 1год 41735 Фирма "Minolta Co., Ltd.", 01.08.2015 
Япония 
Спектроколориметры Color Eye 7000A 44053-10 1 год 39447 Фирма "X-Rite Іпс.", США 01.04.2015 
Спектроколориметры Color Eye ХТН 44054-10 1 год 39448 Фирма "X-Rite Іпс.", США 01.04.2015 
Спектроколориметры Color i 36625-07 1 год 30202 Фирма "X-Rite Іпс.", США 01.01.2013 
Спектроколориметры Lovibond PFX 195 36852-08 1 год 30480 Фирма "Тһе Ттютеег Па", 01.02.2013 
Великобритания 
Спектроколориметры Lovibond PFX 880 36853-08 1 год 30481 Фирма "Тһе Ттютеег Па", 01.02.2013 
Великобритания 
Спектроколориметры Lovibond PFX 36851-08 1 год 30479 Фирма "Тһе Ттютеег Па", 01.02.2013 
995/950 Великобритания 
Спектроколориметры $Р60 26274-10 1 год 39459 Фирма "X-Rite Іпс.", США 01.04.2015 
Спектроколориметры Зресіго-диіае 44056-10 1 год 39450 Фирма "ВҮК-Сагапег 01.04.2015 
GmbH", Германия 
Спектроколориметры мно- ВҮК-тас 44055-10 1 год 39449 Фирма "ВҮК-Сагапег 01.04.2015 
гоугловые GmbH", Германия 
Спектроколориметры мно- МА 44051-10 1 год 39445 Фирма "Х-Кйе Іпс.", США 01.04.2015 
гоугловые 
Спектрометры Зепќегга 532, 32099-12 1 год 46409 Фирма "Bruker Optik GmbH", 05.05.2017 
Senterra 785, Германия 
Земега L 
Спектрометры атомно- AAnalyst мод. 200 и 38267-08 1 год 32225 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 01.08.2013 
абсорбционные 400 США 
Спектрометры атомно- сопігАА 700 44249-10 1год 39679 Фирма "Analytik Jena АС", 01.04.2015 
абсорбционные Германия 
Спектрометры атомно- ПОУАА мод. 315 и 36102-07 1год 29495 Фирма "Analytik Jena АС", 01.11.2012 
абсорбционные 330 Германия 
Спектрометры атомно- ЗРЕСТКОП 50285-12 1 год 47041 Фирма "Spectro Іпс.", США 29.06.2017 
эмиссионные 
Спектрометры комбинаци- DXR SmartRaman и 38943-08 1 год 33120 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.11.2013 
онного рассеяния ОХК Катап Мсго- tific", США 
зсоре 
Спектрометры комбинаци- іпуіа мод. Basis и 48181-11 1год 44414 Фирма "Renishaw ріс", Benn- 08.11.2016 
онного рассеяния Кейех кобритания 
Спектрометры комбинаци-  RamanStation 400, 43282-09 1год 38648 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 01.01.2015 
онного рассеяния КатапНех 400, США 
Катапдеп!Спеск, 
КатапМісго 200 
Спектрометры оптико- ARL 3460, ARL 4460 16709-08 2 года 32051 Фирма "Thermo Electron ЗА", 01.08.2013 
эмиссионные Швейцария 
Спектрометры оптико- О мод. 02 lon, Q6 45753-10 1год 41400 Фирма "Bruker Elemental 01.08.2015 
эмиссионные Columbus, 08 Маде!- GmbH", Германия 
[ап 
Спектрометры оптико- РМ!-МАЗТЕК мод. 48408-11 1 год 44681 Фирма "Oxford Instruments 06.12.2016 
эмиссионные портативные UVR, ASR Analytical GmbH", Германия 
Спектрометры оптические Q4 TASMAN 41185-09 1 год 36001 Фирма "Bruker Elemental 01.09.2014 
эмиссионные GmbH", Германия 
Спектрометры оптические ТЕЗТ-МАЗТЕК, 39031-08 1 год 33208 Фирма "Was Worldwide Ana- 01.11.2013 


эмиссионные 
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Спектрометры оптические SPECTRO GENESIS, 49188-12 1 год 45667 Фирма "Spectro Analytical In- 02.03.2017 
эмиссионные с индуктивно SPECTRO ARCOS, struments GmbH", Германия 
связанной плазмой SPECTRO BLUE 
Спектрометры портативные TruScan 44291-10 1год 39735 Фирма "AHURA SCIENTIFIC, 01.04.2015 
Іпс.", США (подразделение 
корпорации "Thermo Fisher 
Scientific, Іпс.", США) 
Спектрометры рентгенов- Spectro х5огі 45101-10 1год 40689 Фирма "Spectro Analytical In- 01.08.2015 
ские флуоресцентные struments", Германия 
Спектрометры рентгенов- К-АГРНА 51588-12 1год 48565 Фирма "Thermo Fisher Scien- 29.10.2017 
ские фотоэлектронные MHO- tific", Великобритания 
гофункциональные 
Спектрометры рентгеноф- АК! 9800, ARL 9900, 38436-08 1 год 32490 Фирма "Thermo Electron ЗА", 01.09.2013 
луоресцентные ARL АОУАМТХ, АВЕ Швейцария 
ОРТІМХ 
Спектрометры рентгеноф- АКТАХ (АКТАХ 200, 38363-08 1 год 323234 Фирма "Bruker Nano GmbH", 01.08.2015 
луоресцентные АКТАХ 400, АКТАХ Германия 
800) 
Спектрометры рентгеноф- Cubi'X XRF 44578-10 1 год 40095 Фирма "РАМа!уйса! В.М.", 01.08.2015 
луоресцентные Нидерланды 
Спектрометры рентгеноф- DELTA SERIES DC- 45510-10 1 год 41132 Фирма "ІММОУ-Х Systems", 01.08.2015 
луоресцентные 2000, DELTA SE- США 
RIES 08-2000, 
DELTA SERIES DP- 
2000 
Спектрометры рентгеноф- EDX2800, EDX3000, 37952-08 1 год 31793 Фирма "Skyray Instrument 01.06.2013 
луоресцентнье ЕОХЗОООВ, Іпс.", США 
ЕОХЗ000С, 
ЕОХЗО000О, 
ЕрХ3600, 
ЕОХЗ600В, 
EDX3600L, 
EDX6000, 
EDX6000B, EDX600, 
EDX660, EDX 
Thick800, WDX200, 
EDX-Pocket Series 
Спектрометры рентгеноф- Epsilon Зи Epsilon 47144-11 1год 43093 Фирма "РАМаіуіса! В.М.", 05.07.2016 
луоресцентные 3XL Нидерланды 
Спектрометры рентгеноф- Ргітіпі 38171-08 1год 32045 Фирма "Rigaku Corporation", 01.08.2013 
луоресцентные Япония 
Спектрометры рентгеноф- 52РІСОҒОХ 38364-08 1 год 32324/1 Фирма "Bruker Nano GmbH", 01.08.2015 
луоресцентные Германия 
Спектрометры рентгеноф- S8 LION 43675-12 1год 46766 Фирма "Bruker АХ5 GmbH", 01.06.2017 
луоресцентные Германия 
Спектрометры рентгеноф- 58 TIGER 38365-12 1 год 46767 Фирма "Bruker АХ5 GmbH", 01.06.2017 
луоресцентные Германия 
Спектрометры эмиссионные Activa, JY2000-2, 33467-08 1 год 33639 Фирма "НОКВА Jobin Yvon 01.12.2013 
с индуктивно связанной Ultima 2, Panorama Ѕ.А.5.", Франция 
плазмой 
Спектрометры эмиссионные ІСАР 6000 13987-11 1год 42358 Фирма "Thermo Fisher Scien- 31.03.2016 
с индуктивно связанной tific", США 
плазмой 
Спектрометры эмиссионные Optima мод. 8000 и 49669-12 1 год 46224 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 20.04.2017 
с индуктивно-связанной 8300 США 
плазмой 
Спектрометры эмиссионные Prodigy, Prizm, Profile 32182-12 1 год 45666 Фирма "Teledyne Leeman 02.03.2017 
с индуктивно-связанной Plus Labs", CWA 
плазмой 
Спектрометры знергодис- ЕХ-Сйе, EX-Calibur, 37127-08 1 год 30675 Компания "Jordan Valley", 01.04.2013 
персионные рентгенофлуо- ЕХ-3600М, ЕХ-6600, Израиль 
ресцентные RoHS МкгоАпаугег 
Спектрофлуориметры Е-7000 37934-08 1 год 31857 Фирма "Hitachi High- 01.06.2013 
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Спектрофотометры Віосһгот Libra мод. 50940-12 1 год 47806 Фирма "Віосһгот Ма.", Be- 24.08.2017 
550, 550РС, 560, ликобритания 
56ОРС, 570, $70РС, 
$80 и $80РС 
Спектрофотометры Сагу 13621-08 1год 32059/1 Фирма "Agilent 01.08.2013 
Technologies", Австралия 
Спектрофотометры Сагу 60 49189-12 1год 45669 Фирма "Agilent 02.03.2017 
Technologies", Австралия 
Спектрофотометры ОК 2800, ОК 3900 и 22230-11 1 год 43057 Фирма "HACH-LANGE", 05.07.2016 
ОК 5000 Германия 
Спектрофотометры 056000 51563-12 1год 48529 Фирма "НАСН-І АМСЕ", 22.10.2017 
Германия 
Спектрофотометры DU 720, DU 730, DU 24780-09 1 год 35777 Фирма "Beckman Coulter, 01.08.2014 
800 Inc.", США 
Спектрофотометры Evolution 201, Еуоіш- 48180-11 1 год 44413 Фирма "Thermo Fisher Scien- 08.11.2016 
tion 220 n Evolution tific", США 
260 Bio 
Спектрофотометры Evolution 300, 44865-10 1год 40436 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2015 
Evolution 600 tific", США 
Спектрофотометры Evolution 60 38470-08 1 год 32511 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.09.2013 
tific", США 
Спектрофотометры Еуоішіоп Агау 45151-10 1год 40704 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2015 
tific", США 
Спектрофотометры Genesys мод. 6, 10, 27522-10 1год 40348 Компания "Thermo Fisher 01.08.2015 
10S Vis, 10 UV-Vis Scientific", США 
Scanning, 10S UV- 
Vis, 10S UV-Vis with 
Bio tests, 20 
Спектрофотометры НАГО мод. КВ-10, 41198-09 1 год 36005 Фирма "Dynamica GmbH", 01.09.2014 
DB-20, DB-30 Австрия 
Спектрофотометры Helios Zeta, Helios 41275-09 1 год 36230 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.10.2014 
Omega, AquaMate, tific", США 
AquaMate Plus, Bio- 
Mate 6 
Спектрофотометры L&W Еігерһо ®, мод. 25064-11 1 год 44682 Фирма "Lorentzen 8 Wettre", 06.12.2016 
ЗЕ 070 К, ЗЕ 071 Швеция 
Спектрофотометры Lambda 25, Lambda 50937-12 1 год 47803 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 24.08.2017 
35, Lambda 45 США 
Спектрофотометры Lambda XLS 50978-12 1 год 47852 Фирма "PerkinElmer Ltd.", 24.08.2017 
Великобритания 
Спектрофотометры LEKI мод. 551104, 31210-12 1год 48355 Компания "МЕПОКА OY", 12.10.2017 
551207, 551207 UV, Финляндия 
552107, 5521070У, 
5521090/у, 
5521100/ 
Спектрофотометры Ибга мод. $4, 56, 40715-09 1 год 35444 Фирма "Віосһгот Ша.", Be- 01.07.2014 
$11, $12, $21, $22, ликобритания 
$32, $35 
Спектрофотометры РСӛресіо 29141-10 1год 40567 Фирма "Тіпіотеќег GmbH", 01.08.2015 
Германия 
Спектрофотометры РНАКО 300 40531-09 1 год 35176 Фирма "Merck KGaA", Fep- 01.06.2014 
мания 
Спектрофотометры РпоюГар мод. 42964-09 1 год 38112 Фирма "Wissenschaftlich - 01.01.2015 
6100М15 и 66000У- Technische Werkstatten 
VIS GmbH" (WTW), Германия 
Спектрофотометры Рог ар мод. 501, 38942-08 1 год 33119 Фирма "PortLab Int.", Benn- 01.11.2013 
511, 512 кобритания 
Спектрофотометры РУ 1251 16361-12 1год 48901 ЗАО "Спектроскопия, оптика 27.11.2017 
и лазеры - авангардные 
разработки" (СОЛАР), Бе- 
ларусь, г.Минск 
Спектрофотометры 53100 40899-09 1 год 35613 Фирма "ЗС!МСО Co., Ltd.", 01.08.2014 
Корея 
Спектрофотометры Зтай$рес Plus 36854-08 1 год 30482 Фирма "Bio-Rad Laborato- 01.02.2013 
ries, Inc.", США 
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Спектрофотометры Зоепв 32, Soleris 50740-12 1 год 47587 Фирма "ЕРІ Global", США 30.07.2017 
128 
Спектрофотометры 3Р-830 PLUS, SP- 40376-09 1 год 35025 Фирма "Мейепесй Іпс.", Тай- 01.05.2014 
880, 5Р-8001 вань 
Спектрофотометры Зресога 200 Plus, 45156-10 1 год 40709 Фирма "Analytik Jena АС", 01.08.2015 
Зресога 210 Plus, Германия 
Зресога 250 Риз 
Спектрофотометры Зресога 30, Зресога 23829-08 1 год 30685 Фирма "Analytik Jena АС", 01.04.2013 
40, Зресога 50, Германия 
Зресога 200 
Спектрофотометры Зреко! 1300 29525-12 1год 48737 Фирма "Analytik Jena АС", 20.11.2017 
Германия 
Спектрофотометры Зреко! 1500 36103-07 1год 29496 Фирма "Analytik Jena АС", 01.11.2012 
Германия 
Спектрофотометры 0-2900 40527-09 1год 35172 Фирма "Hitachi High- 01.06.2014 
Technologies Corporation 
(HHC)", Япония 
Спектрофотометры 0-3900, 9-3900Н 51908-12 1год 48899 Фирма "HITACHI High Tech- 27.11.2017 
nologies", Япония 
Спектрофотометры UNICO мод. 1201, 38106-08 1 год 32007 Фирма "United Products 8 In- 01.07.2013 
1205, 2100, 2800, struments, Іпс.", США 
2802, 28025, 2803, 
2804, 2100 UV 
Спектрофотометры UV 19387-08 1 год 30441 Фирма "Shimadzu", Япония 01.02.2013 
Спектрофотометры UV-2600, 1М-2700 50061-12 1 год 46743 Фирма "Shimadzu 01.06.2017 
Согрогайоп", Япония 
Спектрофотометры \-630, М-630Вю, V- 44177-10 1 год 39592 Фирма "JASCO INTERNA- 01.04.2015 
650, V-660, V-670 TIONAL CO., LTD.", Япония 
Спектрофотометры XDS 45387-10 1 год 40989 Компания "FOSS Analytical 01.08.2015 
АВ", Швеция 
Спектрофотометры ПромЭко- 41144-09 1год 35953 Фирма "Shanghai Марада 01.09.2014 
Лаб/РготЕсоГаЬ Instruments Co., Пд.", Китай 
Спектрофотометры РВ 2201 41200-09 1год 36007 ЗАО "Спектроскопия, оптика 01.09.2014 
и лазеры - авангардные 
разработки" (СОЛАР), Бе- 
ларусь, г.Минск 
Спектрофотометры СМ-2000 40251-08 1 год 34989 Фирма "Копіса Міпоһа Ѕепѕ- 01.01.2014 
та, Іпс.", Япония 
Спектрофотометры атомно- ЗОГААК серии 5 22811-07 1год 29559 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.11.2012 
абсорбционные (мод. 52, 54) tific", США 
Спектрофотометры атомно- ЅресігАА мод. 50, 16496-09 1 год 38855/1 Фирма "Agilent 01.01.2015 
абсорбционные БОВ, 55, 55В; АА Technologies", Австралия 
мод. 140, 240, 
240Е8, 2406, 2402, 
280Е8, 2802, Varian 
АА DUO 
Спектрофотометры атомно- АА-6200, АА-6800, 19381-09 1год 35761 Фирма "Shimadzu", Япония 01.08.2014 
абсорбционные АА-6300, АА-7000 
Спектрофотометры отраже- FOSS МІКбувіетв 36619-07 1 год 30196 Фирма "Foss Analytical АВ", 01.01.2013 
ния инфракрасные мод. 4500, 5000, Швеция 
6500 
Спектрофотометры отраже- ІпітаХасі 35952-07 1 год 29301 Компания "FOSS Analytical 13.12.2017 
ния инфракрасные АВ", Швеция 
Спектрофотометры преци- Lambda 650 и 28475-11 1 год 43058 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 05.07.2016 
зионные Lambda 850 США 
Спектрофотометры преци- Lambda 750, Lambda 44864-10 1 год 40435 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 01.08.2015 
зионные 950, Lambda 1050 США 
Спектрофотометры ультра- МУІ-1501 "Armed" 40780-09 1год 35886 Фирма "Tianjin Gangdong 01.07.2014 
фиолетовье ӛсі.«Тесһ. Development Co., 
Ltd.", Китай 
Тестеры оптические 523B, 525N 37325-08 1 год 31129 Фирма "Тетро Техігоп", 01.04.2013 
США 
Тестеры оптические СМА-50 37021-08 1 год 30659 Фирма "Anritsu Corporation", 01.02.2013 
Япония 
Тестеры оптические ЕОТ-100 35100-07 1 год 28232 Компания "ЕХЕО іпс.", Ка- 24.08.2017 


нада 
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Тестеры оптические ЕОТ-500 35101-07 1 год 28233 Компания "ЕХЕО іпс.", Ка- 24.08.2017 
нада 
Тестеры оптические ЕНМ 44912-10 1год 40579 Фирма "Shanghai Сгапдмау 01.08.2015 
Telecom Tech. Co., Ltd.", Kn- 
тай 
Тестеры оптические ЕОТ-300 35102-07 1 год 28234 Компания "ЕХЕО іпс.", Ка- 24.08.2017 
нада 
Тестеры оптические ЕОТ-600 35103-07 1 год 28235 Компания "ЕХЕО іпс.", Ка- 24.08.2017 
нада 
Тестеры оптические ЕОТ-930 35104-07 1 год 28236 Компания "ЕХЕО іпс.", Ka- 24.08.2017 
нада 
Тестеры оптические SmartClass OLT- 49387-12 1 год 45909 Компания "JDSU 26.03.2017 
54/55 Deutschland GmbH", (2080), 
Германия 
Тестеры оптические ОТ-2 41263-09 1год 36113 ЗАО "Институт информаци- 01.09.2014 
онных технологий", Бела- 
русь, г.Минск 
Тестеры оптические с ватт- ҒірегВавіх 50 (тесте- 47997-11 1 год 44151 Компания "ЕХЕО іпс.", Ка- 21.10.2016 
метрами и источниками ры); ЕРМ-53 (ватт- нада 
метры); ЕЁ $-50 (ис- 
точники) 
Тестеры оптические с ватт- 5тагіРоске( OMK- 46438-11 1год 42272 Фирма "0080 Deutschland 04.03.2016 
метрами и источниками 35(35Р)/36(36Р)/38(3 GmbH", Германия 
8P) (тестеры); OLP- 
35/38 (ваттметры); 
015-35/36 (источни- 
ки) 
Тестеры оптические с изме- 5228, 522НР, 555В, 37324-08 1 год 31128 Фирма "Тетро Техігоп", 01.04.2013 
рителями мощности и ис- 558В (измерители США 
точниками оптического из- мощности), 2528, 
лучения 262А, 265А и 266А 
(источники) 
Тестеры оптические с изме- 560ХІ (измерители 37323-08 1 год 31127 Фирма "Greenlee Textron", 01.04.2013 
рителями мощности и NC- мощности), 570ХІ и США 
точниками оптического из- 580ХІ (источники) 
лучения 
Тестеры с транспортным МТ5-8000 35161-09 1год 35309 Фирма "0080 Deutschland 01.06.2014 
модулем-анализатором па- GmbH", Германия 
раметров на цифровых ин- 
терфейсах транспортных 
сетей РОН, ЗОН, ОТМ, 
Ethernet 
УФ-радиометры 0У5-АВ-Т 48280-11 1год 44497 Фирма "Kipp & Zonen В.М.", 25.11.2016 
Нидерланды 
Флуориметры портативные QuantiFluor (мод. 52097-12 1 год 49145 Фирма "Promega Corporation 14.12.2017 
Е6090 и Е6105) Instruments", США 
Фотометры DIT 38618-08 1 год 32707/1 Фирма "Grundfos Water 01.10.2013 
Treatment GmbH", Германия 
Фотометры РМ 2111 19100-02 1год 48521 ЗАО "Спектроскопия, оптика 22.10.2017 
и лазеры - авангардные 
разработки" (СОЛАР), Бе- 
ларусь, г.Минск 
Фотометры автоматизиро- РА2600 28338-10 1год 39203 ЗАО "Спектроскопия, оптика 01.04.2015 
ванные и лазеры - авангардные 
разработки" (СОЛАР), Бе- 
ларусь, г.Минск 
Фотометры для измерения МУІ5ІС620 43455-09 1 год 38808 Фирма "SICK МАІНАК 01.01.2015 
дальности видимости GmbH", Германия 
Фотометры для микроплан- 680 25454-03 1год 15718 Фирма "Bio-Rad Laborato- 01.01.2014 
шет пез, Іпс.", США 
Фотометры для микроплан- ІЕРЕТЕСТ 96 42419-09 1год 37468 Фирма "Dynamica GmbH", 01.01.2015 
шетов Австрия 
Фотометры для микроплан- Магк исп. ІМагк 40720-09 1 год 35449 Фирма "Bio-Rad Laborato- 01.07.2014 
шетов пез, Іпс.", США 
Фотометры для определе- СпескиОгес! 43508-09 1 год 38740 Фирма "Тіпіотеќег GmbH", 01.01.2015 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc МПИ NS cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Фотометры комбинирован- СіоМах Multi Jr мод. 51872-12 1 год 48851 Фирма "Promega Corporation 30.11.2017 
ные Е6070 Instruments", США 
Фотометры лабораторные Stat Fax мод. 321 41442-09 1год 36260 Фирма "Awareness Technol- 01.10.2014 
Plus ogy, Іпс.", США 
Фотометры лабораторные StatFax 47063-11 1 год 42980 Фирма "Awareness Technol- 27.06.2016 
медицинские оду, Іпс.", США 
Фотометры микропланшет-  МиШвкап ЕС 40982-09 1 год 35992 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2014 
ные tific Оу", Финляндия 
Фотометры однолучевые СОГОКОМАТ, 44920-10 1 год 40541 Фирма "Schmidt + Наепвсһ 01.08.2015 
СОГОКОМАТ 100 GmbH 8 Со", Германия 
Фотометры пропускания Наге-дага 42770-09 1 год 37925 Фирма "ВУК-Сагапег 01.01.2015 
GmbH", Германия 
Фотометры универсальные Ф300 33534-06 1 год 26446 ОАО "Витязь", Беларусь, 20.02.2017 
г.Витебск 
Фотометры цифровые ТЕС0693 16695-97 1 год 1936/1 ООО "НПФ "Тензор", Украи- 01.04.2015 
на, г.Черновцы 
Фурье-спектрометры IFS 16479-10 1 год 40200 Фирма "Bruker Optik GmbH", 01.08.2015 
Германия 
Фурье-спектрометры MATRIX-F ex-proof 46089-11 1 год 42098 Фирма "Bruker Optik GmbH", 03.01.2016 
Германия 
Фурье-спектрометры МАТКІХ-Е, MATRIX- 48545-11 1 год 44838 Фирма "Bruker Optik GmbH", 15.12.2016 
F emission, MATRIX- Германия 
Е duplex 
Фурье-спектрометры МАТКІКХ-І 47147-11 1год 43095 Фирма "Bruker Optik GmbH", 05.07.2016 
Германия 
Фурье-спектрометры МРА 24470-08 1год 32310 Фирма "Bruker Optik GmbH", 01.08.2013 
Германия 
Фурье-спектрометры Тепзог 27, Тепзог 37 24471-08 1год 32311 Фирма "Bruker Optik GmbH", 01.08.2013 
Германия 
Фурье-спектрометры МЕКТЕХ 70 27691-10 1год 40199 Фирма "Bruker Optik GmbH", 01.08.2015 
Германия 
Фурье-спектрометры МЕКТЕХ 80 мод. 32102-10 1год 40198 Фирма "Bruker Optik GmbH", 01.08.2015 
VERTEX 80 n VER- Германия 
ТЕХ 80у 
Фурье-спектрометры ин- Cary 630 ЕТІК, Cary 50981-12 1 год 47855 Фирма "Agilent Technolo- 24.08.2017 
фракраснье 660 ЕТІК, Сагу 670 gies", Австралия; Фирма 
ЕТІК, Сагу 680 ЕТІК, "Agilent Technologies", США 
FT-IR Oil Analyzer 
Фурье-спектрометры NH- CryoSAS 45758-10 1 год 41405 Фирма "Bruker Optik GmbH", 01.08.2015 
фракраснье Германия 
Фурье-спектрометры ин- ЕМ27 45757-10 1 год 41404 Фирма "Bruker Optik GmbH", 01.08.2015 
фракраснье Германия 
Фурье-спектрометры ин- 1100, ІК200, IR300 23599-02 1 год 29557 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.11.2012 
фракраснье tific", США 
Фурье-спектрометры NH- Nicolet 6700, Nicolet 49525-12 1 год 46026 Фирма "Thermo Fisher Scien- 10.04.2017 
фракраснье 8700 tific", США 
Фурье-спектрометры NH- Nicolet 155, Nicolet 38812-11 1 год 43854 Фирма "Thermo Fisher Scien- 16.09.2016 
фракраснье 1510, Nicolet iN10 tific", США 
Фурье-спектрометры NH- Nicolet 1550 n Nicolet 51887-12 1 год 48867 Фирма "Thermo Fisher Scien- 30.11.2017 
фракрасные 1550К tific", США 
Фурье-спектрометры NH- Spectrum Two DTGS 50158-12 1 год 46849 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 18.06.2017 
фракрасные и Frontier DTGS CWA 
Фурье-спектрометры ин- Spectrum Two и 48131-11 1 год 44309 Фирма "PerkinElmer Іпс.", 31.10.2016 
фракрасные Frontier США 
Фурье-спектрометры комби- MultiRAM 45759-10 1год 41406 Фирма "Bruker Optik GmbH", 01.08.2015 
национного рассеяния света Германия 
Хромато-масс- 300-М5 и 320-М5 46321-10 1год 41925 Фирма "Bruker Оайопсз 01.08.2015 
спектрометры Іпс.", США 
Яркомеры 15-100 40252-08 1год 34990 Фирма "Копіса Міпоһа Зепз- 01.01.2014 
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27.38 Измерения ионизирующих излучений и ядерных констант 
27.38.01 Измерения активности, характеристик полей и источников нейтронов (радиометрия и 
спектрометрия) 
Наименование СИ Обозначение NeT oc: MAN Ne серии Изготовитель Cpox АОИ: 
реестра свид. ствия 
Актинометры ПЕЛЕНГ СФ-12 36541-07 1 год 30204 ОАО "Пеленг", Беларусь, 01.01.2013 
г.Минск 
Альфа-спектрометры с no- Alpha 46163-10 2 года 41870 Фирма "АМЕТЕК" (торговая 01.08.2015 
лупроводниковыми детекто- марка "ОКТЕС"), США 
рами многоканальные 
Анализаторы гамма- Gabi Star 45227-10 1 год 40884 Фирма "Raytest Isotopen- 01.08.2015 
радиоактивности контроль- тебодегаіе GmbH’, Германия 
но-измерительные 
Анализаторы раствора ней- НАР-И 40369-09 1 год 35129 ЗАО "СНПО "Импульс", Ук- 01.05.2014 
троннье раина, г.Северодонецк 
Балансомеры ПЕЛЕНГ СФ-08 32842-12 1 год 49339 ОАО "Пеленг", Беларусь, 27.12.2017 
г.Минск 
Бета-радиометры МСМ-209К 51127-12 1 год 48029 Фирма "MGP Instruments", 11.09.2017 
Франция 
Блоки детектирования ram- СР-110і 36538-07 1 год 30055 Фирма "Canberra France", 01.01.2013 
ма-излучения Франция 
Блоки детектирования ram- БДБГ-09 42912-09 1 год 38040 ЧП "НПЧП "Спаринг-Вист 01.01.2015 
ма-излучения Центр", Украина, г.Львов 
Гамма-бета-спектрометры МКС-АТ1315 19741-11 1 год 44140 НПУП "Атомтех" ОАО 21.10.2016 
"МНИПИ", Беларусь, 
г.Минск 
Гамма-радиометры РКГ-АТ1320, РКГ- 23657-08 1 год 31258 УП "Атомтех", Беларусь, 01.05.2013 
АТ1320А, РКГ- г.Минск 
АТ1320В 
Гамма-спектрометры много- CANBERRA 18509-10 2года 39351 Фирма "Canberra Industries, 01.04.2015 
канальные для измерения Іпс.", США 
рентгеновского и гамма- 
излучения 
Дозиметры рентгеновского ОІАМЕМТОВ М4 49774-12 1 год 46375 Фирма "Рһуѕікаііѕсһе- 05.05.2017 
излучения Technische Werkstatten 
Dr.Pychlau GmbH" (PTW- 
Freiburg), Германия 
Дозиметры-радиометры МКС-05 ТЕРРА 40621-09 1год 35311 ЧП "НПЧП "Спаринг-Вист 01.06.2014 
Центр", Украина, г.Львов 
Дозиметры-радиометры МКС-РМ1405 39264-08 1 год 33712 ООО "Полимастер", Бела- 01.12.2013 
русь, г.Минск 
Измерители произведения Кегтах plus DDP 44887-10 1 год 40447 Фирма "ІВА Dosimetry 01.08.2015 
дозы на площадь GmbH", Германия 
Измерители-сигнализаторы СРК-АТ2327 24949-08 1год 30801 УП "Атомтех", Беларусь, 01.04.2013 
г.Минск 
Измерители-сигнализаторы ИСП-РМ1703 49392-12 1год 45915 ООО "Полимастер", Бела- 26.03.2017 
поисковые (РМ1703) русь, г.Минск 
Комплексы гамма- 150-САКТ 26016-10 2 года 41899 Фирма "АМЕТЕК" (торговая 01.08.2015 
спектрометрические мо- марка "ОКТЕС"), США 
бильнье 
Мониторы загрязнения Bce- Argos-2B 37581-08 2 года 31307 Фирма "Canberra France", 01.05.2013 
го тела бета-излучающими Франция 
радионуклидами 
Радиометры активности pa- Сипетепісі 3, 43293-09 1год 38437 Фирма "PTW-Freiburg 01.01.2015 
дионуклидов Сипетепюг 4 Werkstatten", Германия 
Радиометры активности pa- Іѕотеа 1010, Isomed 45461-10 1 год 41155 Фирма "MED Nuklear- 01.08.2015 
дионуклидов (дозкалибра- 2010 Medizintechnik Dresden 
торы) GmbH", Германия 
Радиометры альфа-, бета- ІМайс 39265-08 2 года 33713 Фирма "Canberra Industries, 01.12.2013 
излучения Іпс.", США, торговая марка 
"Canberra" 
Радиометры альфа-, бета- iSolo 38327-08 2 года 32408 Фирма "Canberra France", 01.08.2013 
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Наименование СИ Обозначение МӘЛЕ MAN NE Cept Изготовитель Срок дей- 
реестра свид. ствия 
Радиометры азрозолей DOSEman РКО 50380-12 2 года 47087 Фирма "SARAD GmbH", 05.07.2017 
(PAA-30) Германия 
Радиометры для измерения РЕТ-Оозе 39665-08 1 год 34053 Фирма "СОМЕСЕК", Италия 01.01.2014 
активности радиофармпре- 
паратов 
Радиометры жидкостные 51-300 41666-09 2 года 36600 Фирма "НІРЕХ Оу", Финлян- 01.11.2014 
сцинтилляционные спек- дия 
трометрические 
Радиометры загрязненности РЗБА-04-04М 34640-11 1год 43716 ООО "Позитрон GmbH", Yk- 06.09.2016 
поверхностей альфа- и бе- раина, г.Желтые Воды 
та-активными вешествами 
Радиометры обьемной ак- ІСАМ 47698-11 2года 43786 Компания "Canberra Indus- 16.09.2016 
тивности альфа-, бета- n3- tries Іпс.", США 
лучаюших радионуклидов в 
воздухе 
Радиометры объемной ak- AlphaGUARD тоа. 14157-09 1год 36594 Фирма "Сепйгоп Instruments 01.11.2014 
тивности радона-222 РО2000 GmbH", Германия 
Радиометры потока ионизи- РПС-ЕМО-01М 49306-12 1 год 45810 Фирма "Отмуей-ипа In- 19.03.2017 
рующих частиц низкофоно- депіеийесһпік GmbH Dres- 
вье деп (ИП)", Германия 
Радиометры радона и торо- КТМ-1668/2200 50382-12 2 года 47089 Фирма "SARAD GmbH", 05.07.2017 
Ha (PPA-1688/2200) Германия 
Радиометры радона инте- DOSEman (РГА- 50381-12 2 года 47088 Фирма "SARAD GmbH", 05.07.2017 
гральные 1000) Германия 
Радиометры радона инте- Radon 5соч/Кадоп 50383-12 2года 47090 Фирма "SARAD GmbH", 05.07.2017 
гральные Scout Plus (РГА- Германия 
1100/РГА-1100 
Плюс) 
Радиометры УФ-диапазона ТЕНЗОР-31 52297-12 1 год 49376 ООО "НПФ "Тензор", Украи- 27.12.2017 
на, г.Черновцы 
Радиометры эквивалентной АрпаРМ 42003-09 1 год 37427 Фирма "Сепйгоп Instruments 01.01.2015 
равновесной обьемной ак- GmbH", Германия 
тивности радона-222 аэро- 
зольные 
Радиометры энергетической РАТ-1П, РАТ-2П- 16694-97 1 год 1935 ООО "НПФ "Тензор", Украи- 01.04.2015 
освещенности переносные Кварц-41 на, г.Черновцы 
Радиометры-дозиметры РКС-01 "СТОРА" 43776-10 1 год 39130 ЧП "НПЧП "Спаринг-Вист 01.04.2015 
гамма-бета-излучений Центр", Украина, г.Львов 
Радиометры-спектрометры Міпібіќа Star 45468-10 1 год 41162 Фирма "Кауез! 01.08.2015 
тонкого слоя гамма- 15оюрептеВдегае GmbH’, 
изотопов сканирующие Германия 
Системы дозиметрического МеаіЅтагіѕ 50416-12 1 год 47227 Фирма "КОТЕМ INDUS- 09.07.2017 
контроля TRIES Па.", Израиль 
Системы дозиметрического ААМ-90 19791-08 1год 33375 Фирма "Rados Technology 01.12.2013 
контроля радиационной o6- Оу", Финляндия 
становки в окружающей 
среде 
Системы радиационного МА 44019-10 1 год 39410 Фирма "СОМЕСЕК $.р.А.", 01.04.2015 
контроля Италия 
Спектрометры МКС-АТ6101 32791-09 1 год 35970 УП "Атомтех", Беларусь, 01.09.2014 
г.Минск 
Спектрометры МКС-АТ6102, MKC- 44235-10 1 год 39673 УП "Атомтех", Беларусь, 01.04.2015 
АТ6102А г.Минск 
Спектрометры гамма- 086-2010 45036-10 2 года 40633 Фирма "Вайс Scientific In- 01.08.2015 
излучения struments, Ltd.", Латвия, 
г.Рига 
Спектрометры гамма- Falcon 5000 43292-09 2года 38436 Фирма "Canberra Industries, 01.01.2015 
излучения полупроводнико- Іпс.", США 
вые портативные 
Спектрометры гамма- Тгапв-5РЕС и Micro- 43839-10 2 года 39355 Фирма "АМЕТЕК" (торговая 01.04.2015 
излучения портативные со Тгапв-5РЕС марка "ОКТЕС"), США 
встроенным ОЧГ детекто- 
ром 
Спектрометры рентгенов- ЕзсааЬ 250Хі 51312-12 1год 48211 Фирма "Thermo Fisher Scien- 21.09.2017 


ские фотоэлектронные MHO- 
гофункциональнье 


tific", Великобритания 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ NS Cepte Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Спектрометры рентгенов- Theta Probe 51311-12 1 год 48210 Фирма "Thermo Fisher Scien- 21.09.2017 
ские фотоэлектронные MHO- tific", Великобритания 
гофункциональные 
Спектрометры рентгенов- О8Рес 51743-12 2 года 48742 Фирма "АМЕТЕК Advanced 20.11.2017 
ского и гамма-излучения Measurement Technology (™ 
ORTEC)", США 
Спектрометры сцинтилля- Іпбресіог 1000 41048-09 2года 35971 Фирма "Canberra France", 01.08.2014 
ционнье Франция 
Спектрометры энергии гам- СЕГ РКГ-2 48304-11 1год 44551 ООО "Вайс Scientific Instru- 06.12.2016 
ма-излучения ments", Латвия 
Спектрометры энергии ram- MUCHA 45467-10 1год 41161 Фирма "Кауез! Isotopen- 01.08.2015 
ма-излучения многоканаль- теВдегае GmbH’, Германия 
ные 
Спектрометры энергии ram- СЕГ-МАМ-200 48908-12 1год 45303 Фирма "МЕ, А.8.", Чехия 24.01.2017 
ма-излучения мониторинго- 
вье 
Спектрометры энергии гам- СЕГ-П 48305-11 1год 44552 ООО "Вайс Scientific Instru- 06.12.2016 
ма-излучения портативные ments", Латвия 
Спектрометры энергий СЕР-01 44726-10 1год 40271 ООО "Елватех", Украина, 01.08.2015 
рентгеновского излучения г.Киев 
Спектрометры-радиометры digiDART 23179-08 2года 31475 Фирма "АМЕТЕК" (торговая 01.06.2013 
цифровых портативных марка "ОКТЕС"), США 
многоканальных гамма- и 
рентгеновского излучения 
Установки гамма- ЕМУ.СМ5-08.02 43179-09 2 года 38300 Фирма "ЕММІМЕТ а.5.", He- 01.01.2015 
спектрометрические мо- хия 
бильные 
Установки гамма- ЕМУ.СМ5-08.01 43178-09 2года 38299 Фирма "ЕМУІМЕТ а.5.", Че- 01.01.2015 
спектрометрические ста- хия 
ционарные 
Установки контроля загряз- Ѕігіиѕ-5РВ 50804-12 1 год 47661 Фирма "Canberra Industries, 17.08.2017 
нения рук и ног Іпс.", США 
Установки контроля поверх- Р3ЗГ-Ёеопагао 511 50904-12 1 год 47767 Фирма "СОМЕСЕК $.р.А.", 24.08.2017 
ностного загрязнения Италия 
Установки контроля поверх- НапаҒооі-Ғірге 42916-09 1год 38044 Фирма "Мігіоп Technologies 01.01.2015 
ностного загрязнения пер- (RADOS) GmbH", Германия 
сонала 
Установки контроля поверх- TwoStep-Exit 41843-09 1 год 36855 Фирма "Мігіоп Technologies 01.12.2014 
ностного загрязнения пер- (RADOS) GmbH", Германия 
сонала 
27.38.02 Измерения доз ионизирующих излучений (дозиметрия) 
Наименование СИ Обозначение ге под: MAN NS Cept: Изготовитель Вов дер" 
реестра свид. ствия 
Дозиметры Біатепіог К15, 46004-10 1год 42004 Фирма "PTW- Freiburg 25.11.2015 
Diamentor K2S Physikalisch-Technische 
Werkstatten Dr.Pychlau 
GmbH", Германия 
Дозиметры Ми ПКАСЕ Gamma 43838-10 1 год 39354 Фирма "Сепйгоп Instruments 01.04.2015 
$100, МиПКАСЕ GmbH", Германия 
Сатта 5100К 
Дозиметры UltraRadiac 41155-09 1 год 36027 Фирма "Canberra Industries, 01.09.2014 
Inc.", США 
Дозиметры ДКС-АТ5350, ДКС- 26433-09 1год 35730 УП "Атомтех", Беларусь, 01.08.2014 
АТ5350/1 г.Минск 
Дозиметры гамма- ДКГ-РМ1603 18714-07 1год 49129 ООО "Полимастер", Бела- 14.12.2017 
излучения наручные русь, г.Минск 
Дозиметры двухканальнье ПК5-"РС 49104-12 1год 45557 Фирма "Sun Nuclear Corpo- 24.02.2017 
Electrometer" ration", США 
Дозиметры индивидуальные ДКГ-АТ2503, OKT- 20329-11 1 год 42777 НПУП "Атомтех" ОАО 02.06.2016 
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АТ2503А 


"МНИПИ", Беларусь, 
г.Минск 


27.38.02 


Наименование СИ Обозначение Nerac- МПИ Ne cepta Изготовитель Срок дөй? 
реестра свид. ствия 
Дозиметры индивидуальные ДКС-АТЗ509, ДКС- 20330-11 1 год 42549 НПУП "Атомтех" ОАО 29.04.2016 
АТЗ5О9ЭА, ДКС- "МНИПИ", Беларусь, 
АТ3509В, ДКС- г.Минск 
АТЗ509С 
Дозиметры индивидуальные ДКГ-РМ1208МН 39363-08 1 год 33733 ООО "Полимастер", Бела- 01.01.2014 
малогабаритные русь, г.Минск 
Дозиметры индивидуальные ДКГ-РМ1604 23279-02 1год 49130 ООО "Полимастер", Бела- 14.12.2017 
малогабаритные русь, г.Минск 
Дозиметры индивидуальные КАП-625 22906-02 1 год 35729 Фирма "Кадоз Тесппооду 01.08.2014 
программируемье Оу", Финляндия 
Дозиметры индивидуальные ОМС 2000 ХВ 37569-08 1 год 31273 Фирма "МОР Instruments 01.05.2013 
прямопоказывающие (ЗУМООУВ Group)", Фран- 
ция 
Дозиметры индивидуальные ЕРО 44013-10 1год 39406 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.04.2015 
прямопоказываюшие tific", Великобритания 
Дозиметры индивидуальные ДКГ-РМ1621 22850-11 1год 43392 ООО "Полимастер", Бела- 04.08.2016 
рентгеновского и гамма- русь, г.Минск 
излучений 
Дозиметры индивидуальные ДКГ-РМ1610 41954-11 1год 43347 ООО "Полимастер", Бела- 01.08.2016 
рентгеновского и гамма- русь, г.Минск 
излучения 
Дозиметры индивидуальные 015-1 (дозиметры) 23180-08 1 год 32415 Фирма "SYNODYS" (торго- 01.08.2013 
со считывателями ОВК (считыватели) вая марка "RADOS 
Technology Оу"), Финляндия 
Дозиметры индивидуальные DOSICARD 42917-09 1 год 38045 Фирма "Canberra France", 01.01.2015 
электронные Франция 
Дозиметры нейтронные nH- ВО-РОМ 24331-03 6 мес. 14131 Фирма "Bubble Technology 01.06.2013 
дивидуальные Industries", Канада 
Дозиметры поисковые ДКГ-РМ1703МО 44183-10 1год 39589 ООО "Полимастер", Бела- 01.04.2015 
русь, г.Минск 
Дозиметры рентгеновского и ЕН 406-1100 36119-07 1год 29542 Фирма "Thermo Electron 01.11.2012 
гамма-излучения Согрогайоп", США 
Дозиметры рентгеновского и ДКС-АТ1121, ДКС- 19793-09 1год 35484 УП "Атомтех", Беларусь, 01.07.2014 
гамма-излучения АТ112ЛА, ДКС- г.Минск 
АТ1123, ДКС- 
АТ1123А 
Дозиметры рентгеновского (ДКР-АТ1103М 29558-05 1 год 41338 УП "Атомтех", Беларусь, 01.08.2015 
излучения г.Минск 
Дозиметры универсальные PTW UNIDOSwebline 37971-08 2 года 31841 Фирма "PTW-Freiburg", Fep- 01.07.2013 
мания 
Дозиметры универсальные 5ОРЕКМАХ 40758-09 2 года 35527 Фирма "Standard Imaging 01.07.2014 
Inc.", США 
Дозиметры-радиометры КР-2000 мод. К0630- 49212-12 1 год 45693 Фирма "VF, А.8.", Чехия 12.03.2017 
01 
Дозиметры-радиометры ОМо LB 123 42784-09 1год 37934 Фирма "Berthold Technolo- 01.01.2015 
gies GmbH & Co. KG", Fep- 
мания 
Дозиметры-радиометры МКС-АТ1117М 29551-08 1год 31260 УП "Атомтех", Беларусь, 01.05.2013 
г.Минск 
Дозиметры-радиометры МКС-АТ1125, MKC- 24301-08 1 год 31259 УП "Атомтех", Беларусь, 01.05.2013 
АТ1125А г.Минск 
Дозиметры-радиометры по- МКС-РМ1401К 26600-04 1 год 17291 ООО "Полимастер", Бела- 01.08.2014 
исковые русь, г.Минск 
Измерители мощности ам- СаттаТКАСЕК 15451-02 1 год 31306 Фирма "Сепйгоп Instruments 01.05.2013 
биентного эквивалента дозы GmbH", Германия 
гамма-излучения (старое 
наименование «Измерители 
мошности эквивалентной 
дозы гамма-излучения») 
Измерители мощности дозы G64 36403-07 1 год 30056 Фирма "Canberra Harwell 01.01.2013 
фотонного излучения Ца.", Великобритания 
Измерители-сигнализаторы ИСП-РМ1401К-01 26601-12 1год 45975 ООО "Полимастер", Бела- 04.04.2017 
поисковые (РМ1401СМ) русь, г.Минск 
Комплексы индивидуально- RADOS 44294-10 1 год 39750 Фирма "Мтоп Technologies 01.04.2015 


го дозиметрического кон- 
троля 


(RADOS) Оу", Финляндия 
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Наименование СИ Обозначение Nemoc- МПИ Ne cept Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Мониторы загрязнения руки Sirius 47183-11 2года 43144 Фирма "Canberra Industries, 11.07.2016 
Hor альфа- n бета- Inc.", США 
излучающими радионукли- 
дами 
Системы дозиметрические АОМ606М-СЗ-М 51951-12 1год 48966 Фирма "Canberra Industries, 04.12.2017 
Inc.", США 
Системы контроля pagna- Тһегто 52207-12 1год 49283 Фирма "Thermo Fisher Scien- 26.12.2017 
ционной обстановки авто- tific Messtechnik GmbH", 
матизированные (СКРОА) Германия 
Системы термолюминес- Нагвпам 46371-11 2 года 42135 Фирма "Thermo Fisher Scien- 14.02.2016 
центные дозиметрические tific", США 
автоматизированные 
Установки дозиметрические УДГ-АТ110 40425-09 1rogn3 35127 УП "Атомтех", Беларусь, 01.05.2014 
гамма-излучения года г.Минск 
Установки дозиметрические Нагѕһам 3500 51744-12 1год 48743 Компания "Thermo Electron 20.11.2017 
термолюминесцентнье Corporation Radiation Meas- 
urement & Protection", США 
Установки дозиметрические Harshaw 4500 51778-12 1 год 48772 Компания "Thermo Electron 20.11.2017 
термолюминесцентнье Corporation Radiation Meas- 
urement & Protection", США 
27.38.03 Злектронно-физическая аппаратура 
Наименование СИ Обозначение пто MAN NE Сари Изготовитель срокдейн 
реестра свид. ствия 
Установки дозиметрические УДГ-АТ130 44761-10 1годи3З 40402 УП "Атомтех", Беларусь, 01.08.2015 
гамма-излучения года г.Минск 
27.39 Биологические и биомедицинские измерения 
Наименование СИ Обозначение Negoc: MAN Ne cept: Изготовитель Срокдей- 
реестра свид. ствия 
Авторефкератометры НАК-7000 40630-09 1 год 35356 Фирма "Ниуйг Co., Ша.", Ko- 01.07.2014 
рея 
Авторефкератометры кк-8900 45354-10 1год 40992 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.08.2015 
Япония 
Авторефкератометры Prestige ORK 48505-11 1 год 44786 Фирма "РОМС YANG Optics 15.12.2016 
Co., Ша.", Корея; Фирма 
"OIS Іпс.", Корея 
Авторефкератометры КС-5000 50276-12 1 год 47031 Фирма "Тотеу Согрогайоп", 29.06.2017 
Япония, завод "Тотеу 
GmbH", Германия 
Авторефрактокератометры ОКК-700 49885-12 1год 46570 Фирма "UNICOS Co., Ltd.", 18.05.2017 
Корея 
Авторефрактометры Кк-600 40631-09 1 год 35357 Фирма "Кеспеп Іпс.", США 01.07.2014 
Авторефрактометры КМ-8900 45353-10 1год 40991 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.08.2015 
Япония 
Анализаторы Сорав ТадМап 48, 19510-12 1год 46680 Фирма "Roche Diagnostics 01.06.2017 
Cobas TaqMan GmbH", Германия, Фирма 
"Roche Diagnostics Ltd.", 
Швейцария 
Анализаторы автоматизи- АІА-18005Т 40129-08 1 год 34734 Фирма "ТОЅОН Согрогайоп", 01.01.2014 
рованные иммунофермент- Япония 
ные 
Анализаторы автоматизи- АІА-18005Т 40129-08 1 год 34734/1 Фирма "TOSOH Bioscience 01.01.2014 
рованнье иммунофермент- М.М.", Бельгия 
нье 
Анализаторы автоматизи- NS-Plus мод. C15, 48882-12 1 год 45267 Фирма "Otsuka Electronics 19.01.2017 


рованные клинической хи- 
мии 
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c30 


Co., Ltd.", Япония 
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Наименование СИ Обозначение Nano- МПИ NS cepte Изготовитель срок дөй? 
реестра свид. ствия 
Анализаторы автоматиче- В5-120, В5-300, BS- 49482-12 1 год 46059 Фирма "Shenzhen Mindray 10.04.2017 
ские биохимические 380, В5-400 Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Анализаторы автоматиче- BS-200 46504-11 1 год 42252 Фирма "Shenzhen Mindray 04.03.2016 
ские биохимические Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Анализаторы автоматиче- BS-200E, BS-800, 51457-12 1 год 48389 Фирма "Shenzhen Mindray 22.10.2017 
ские биохимические В5-800М1, В5- Bio-Medical Electronics Co., 
800M2 Ltd.", Китай 
Анализаторы автоматиче- HUMASTAR 46506-11 1 год 42254 Фирма "Human GmbH", Fep- 04.03.2016 
ские биохимические мания 
Анализаторы автоматиче- Кеуіар 51284-12 1год 48316 Фирма "ВРС ВіоЅеа $.г.1.", 02.10.2017 
ские биохимические Италия 
Анализаторы автоматиче- LW мод. С200і и 50666-12 1 год 47476 Фирма "ShenZhen Landwind 25.07.2017 
ские биохимические C200i plus Industry Co., Ltd.", Китай 
Анализаторы автоматиче- MIURA, MIURA 200, 51267-12 1 год 48296 Фирма "I.S.E. S.r.l.", Италия 02.10.2017 
ские биохимические МІШКА ОМЕ 
Анализаторы автоматиче- Rochen MAGNUS 50444-12 1 год 47172 Фирма "Каую Life And Ana- 09.07.2017 
ские биохимические 5000 lytical Sciences Co., Ltd.", Kn- 
тай 
Анализаторы автоматиче- Mythic 18, Mythic 22 49539-12 1 год 46263 Фирма "C2 DIAGNOSTICS 23.04.2017 
ские гематологические ЗА“, Франция 
Анализаторы автоматиче- Аедпа 49022-12 1 год 45455 Фирма "Огдещес Diagnostika 20.02.2017 
ские для лабораторной ди- GmbH", Германия 
агностики аутоиммунных 
заболеваний 
Анализаторы автоматиче- ELISYS QUATTRO, 46280-10 1 год 41911 Фирма "Human GmbH", Fep- 01.08.2015 
ские иммуноферментные ELISYS Uno, ELISYS мания 
Био 
Анализаторы автоматиче- ОҒ-500і, ОҒ-1000і 51290-12 1год 48322 Фирма "Зузтех Согрогайоп", 02.10.2017 
ские клеточного состава мо- Япония 
чи 
Анализаторы автоматиче- ILS-LAB 39727-08 1 год 34176 Фирма "Adaltis Italia S.p.A.", 01.01.2014 
ские микропланшетные NM- Италия 
муноферментнье 
Анализаторы агрегации АР2110 16050-97 1 год 12324 ЗАО "Спектроскопия, оптика 01.02.2013 
тромбоцитов и лазеры - авангардные 
разработки" (СОЛАР), Бе- 
ларусь, г.Минск 
Анализаторы азота Кейес System мод. 16214-09 1 год 36840 Фирма "Foss Analytical АВ", 01.12.2014 
1030, 2300, 2400, Швеция 
8400, 8420, 8460 
Анализаторы аминокислот- Агасиѕ 39579-08 1 год 34026 Фирма "РМА GmbH", Герма- 01.01.2014 
ные ния 
Анализаторы аминокислот- Віосһгот мод. 30+, 51753-12 1год 48720 Фирма "Віосһгот Ма.", Be- 12.11.2017 
ные 31+, 32+ ликобритания 
Анализаторы биохимиче- Cobas с 111, Cobas с 41985-09 1 год 37543 Фирма "Roche Diagnostics 01.01.2015 
ские 111 ISE Па.", Швейцария 
Анализаторы биохимиче- Бігиі С5 мод. С5- 52027-12 1год 49066 Фирма "Оги Industrial Co., 20.12.2017 
ские Т240, С5-240, С$- Ца.", Китай 
300В, С5-400, CS- 
600В, С5-800 
Анализаторы биохимиче- EOS BRAVO FORTE, 44583-10 1 год 40100 Фирма "Нозрйех Diagnostics 01.08.2015 
ские EOS BRAVO PLUS, S.r.L.", Италия 
EOS BRAVO 
Анализаторы биохимиче- Hitachi 902, Hitachi 19508-11 1 год 43513 Фирма "Roche Diagnostics 11.08.2016 
ские 90215Е, Hitachi 912, GmbH", Германия, Япония 
Hitachi 91215Е, Hi- 
tachi 91715Е 
Анализаторы биохимиче- HUMALYZER 46582-11 1 год 42366 Фирма "Human GmbH", Fep- 01.04.2016 
ские мания 
Анализаторы биохимиче- Indiko 51714-12 1 год 48706 Фирма "Thermo Fisher Scien- 12.11.2017 
ские tific Оу", Финляндия 
Анализаторы биохимиче- Screen Master Tecno, 45117-10 1год 40703 Фирма "Hospitex Diagnostics 01.08.2015 


ские 


Screen Master, Мини- 
Скрин П 


З.г.[.", Италия 
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Наименование СИ Обозначение М5 МПИ Ne cepte Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Анализаторы биохимиче- МнааЬ Flexor Е, Vita- 25598-08 1 год 33863 Фирма "Vital Scientific М.\/.", 01.01.2014 
ские lab Flexor ХІ, УКааЬ Нидерланды 
Flexor Junior 
Анализаторы биохимиче- ВоСпет 48324-11 1 год 44580 Фирма "High Technology 08.12.2016 
ские автоматические Іпс.", США 
Анализаторы биохимиче- СА-90, СА-180, СА- 47469-11 1год 43523 Фирма "Furuno Electric Co., 11.08.2016 
ские автоматические 270, СА-400 Ltd.", Япония 
Анализаторы биохимиче- Сһетгау 240 47038-11 1 год 42941 Фирма "Каую Life Апа Ana- 16.06.2016 
ские автоматические lytical Sciences Co., Ша.", Kn- 
тай 
Анализаторы биохимиче- Сорав с 311 42544-09 1год 37633 Фирма "Roche Diagnostics 01.01.2015 
ские автоматические GmbH", Германия 
Анализаторы биохимиче- Сорав с 311 42544-09 1год 37633/1 Фирма "Hitachi High- 01.01.2015 
ские автоматические Technologies Corporation 
(HHC)", Япония 
Анализаторы биохимиче- Cobas Integra 400 31143-12 1 год 47129 Фирма "Roche Diagnostics 09.07.2017 
ские автоматические Plus, Cobas Integra GmbH", Германия; Фирма 
800 "Roche Diagnostics Ltd.", 
Швейцария 
Анализаторы биохимиче- ЕазуКА 45180-10 1 год 40748 Фирма "Medica Corporation", 01.08.2015 
ские автоматические США 
Анализаторы биохимиче- Labio 200, Labio 300 37476-08 1 год 31235 Фирма "Shenzhen Mindray 01.05.2013 
ские автоматические Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Анализаторы биохимиче- Metrolab 2300/2300 47445-11 1 год 43447 Фирма "UV-VIS Metrolab 03.08.2016 
ские автоматические Plus S.A.", Аргентина 
Анализаторы биохимиче- Random Access A- 50702-12 1 год 47542 Фирма "Biosystems S.A.", 30.07.2017 
ские автоматические 15, Капдот Ассе55 Испания 
А-25 
Анализаторы биохимиче- SAPPHIRE 350 40901-09 1 год 35614 Фирма "Audit Diagnostics", 01.08.2014 
ские автоматические Ирландия 
Анализаторы биохимиче- VEGASYS 45201-10 1 год 40829 Фирма "AMS s.r.l.", Италия 01.08.2015 
ские автоматические 
Анализаторы биохимиче- МнаКау 150, МќаВау 47872-11 1 год 43918 Фирма "Каую Life And Ana- 26.09.2016 
ские автоматические 240 lytical Sciences Co., Ltd.", Kn- 
тай 
Анализаторы биохимиче- ВА-88А 51757-12 1 год 48724 Фирма "Shenzhen Mindray 12.11.2017 
ские полуавтоматические Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Анализаторы биохимиче- ВТ5-350 47032-11 1год 42935 Фирма "Biosystems $.А.", 16.06.2016 
ские полуавтоматические Испания 
Анализаторы биохимиче- Меігоіар 1600 ОК 47444-11 1год 43446 Фирма "UV-VIS Мекоав 03.08.2016 
ские полуавтоматические Ѕ.А.", Аргентина 
Анализаторы биохимиче- Меігоіар 1600 ОК 47466-11 1год 43520 Фирма "UV-VIS Мекоав 11.08.2016 
ские полуавтоматические Ѕ.А.", Аргентина 
Анализаторы биохимиче- МІМТЕСМО 51711-12 1год 48703 Фирма "I.S.E. 3.г..", Италия 12.11.2017 
ские полуавтоматические 
Анализаторы биохимиче- Косһеп Апсога В- 51981-12 1год 49028 Фирма "Каую Life And Ana- 20.12.2017 
ские полуавтоматические 9500, Коспеп Апсога lytical Sciences Co., Ltd.", Kn- 
B-9000 тай 
Анализаторы биохимиче- SAPPHIRE 120 40902-09 1 год 35615 Фирма "Audit Diagnostics", 01.08.2014 
ские полуавтоматические Ирландия 
Анализаторы газов и злек- Stat Profile рНОх 51266-12 1 год 48295 Фирма "NOVA Biomedical 02.10.2017 
тролитов крови Согрогайоп", США 
Анализаторы гематологиче- ВС-2800, ВС-3200, 49481-12 1год 46058 Фирма "Shenzhen Mindray 10.04.2017 
ские ВС-5300, ВС-5800 Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Анализаторы гематологиче- ВС-3600, ВС-6800 51507-12 1 год 48470 Фирма "Shenzhen Mindray 19.10.2017 
ские Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Анализаторы гематологиче- DREW-3 49810-12 1 год 46533 Компания "Drew Scientific 18.05.2017 
ские Іпс.", США 
Анализаторы гематологиче- DREW-3 49810-12 1год 46534 Компания "Biocode Нусе! 18.05.2017 


ские 


596 


Holdings SAS", Франция 
(ana "Drew Scientific Іпс.", 
CWA) 
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Наименование СИ Обозначение ЫЫ MAN Ne сайта Изготовитель Срок деи 
реестра свид. ствия 
Анализаторы гематологиче- Elite 3, Elite 5 51717-12 1 год 48709 Фирма "Erba Lachema $.г.о.", 12.11.2017 
ские Чехия 
Анализаторы гематологиче- EXCELL 2280, D-3 46544-11 1год 42348 Фирма "Drew Scientific Со. 18.03.2016 
ские Limited", Великобритания 
Анализаторы гематологиче- НЕМАНТ-3000 52202-12 1год 49251 Компания "Оп! Medical Elec- 20.12.2017 
ские tronic Co., Ма.", Китай 
Анализаторы гематологиче- НОМАСООМТ 31743-06 1 год 23985 Фирма "Human GmbH", Fep- 01.06.2016 
ские мания 
Анализаторы гематологиче- HumaCount 5L 49952-12 1 год 46673 Компания "Human GmbH", 01.06.2017 
ские Германия 
Анализаторы гематологиче- КХ-21М 27461-09 1год 35784 Фирма "Зузтех Согрогайоп", 01.08.2014 
ские Япония 
Анализаторы гематологиче- Медопс серии М 46820-11 1год 42601 Фирма "Boule Medical АВ", 12.05.2016 
ские Швеция 
Анализаторы гематологиче- МЕК 49577-12 1 год 46280 Фирма "Міһоп Копдеп Согро- 23.04.2017 
ские ration", Япония 
Анализаторы гематологиче- Micro СС 48325-11 1 год 44581 Фирма "High Technology 08.12.2016 
ские Іпс.", США 
Анализаторы гематологиче- Rochen Avis СА-60 50343-12 1 год 47142 Фирма "Каую Life Апа Ana- 09.07.2017 
ские lytical Sciences Co., Ша.", Kn- 
тай 
Анализаторы гематологиче- XS мод. 8001, 10001 40824-09 1 год 35754 Фирма "Зузтех Согрогайоп", 01.08.2014 
ские Япония 
Анализаторы гематологиче- ХТ-20001/ХТ-1800і 27357-09 1год 35783 Фирма "Зузтех Согрогайоп", 01.08.2014 
ские Япония 
Анализаторы гематологиче- ХТ-4000і 46150-10 1год 41704 Фирма "Зузтех Согрогайоп", 01.08.2015 
ские Япония 
Анализаторы гематологиче- ВС-2300, ВС-3000 46505-11 1год 42253 Фирма "Shenzhen Mindray 04.03.2016 
ские Plus Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Анализаторы гематологиче- Abacus 49576-12 1 год 46279 Фирма "Пакоп МІ Zrt.", 23.04.2017 
ские автоматические Венгрия 
Анализаторы гематологиче- Нетоіих19 37478-08 1 год 31237 Фирма "Shenzhen Mindray 01.05.2013 
ские автоматические Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Анализаторы гематологиче- Micros, mog. Micros 51461-12 1 год 48393 Фирма "НОКВА АВХ 22.10.2017 
ские автоматические 60 ОТ, Micros 60 СТ, $.А.$.", Франция 
ABX Micros ES 60 
OT, ABX Micros ES 
60 CT 
Анализаторы гематологиче- PENTRA 60 мод. 50507-12 1 год 47304 Фирма "НОКВА АВХ 12.07.2017 
ские автоматические РЕМТКА60, PENTRA Ѕ.А.5.", Франция 
60C PLUS, PENTRA 
ES60, PENTRA 
MS60 
Анализаторы гематологиче- КТ-7600, RT-7600s 49610-12 1 год 46285 Фирма "Каую Life And Ana- 23.04.2017 
ские автоматические lytical Sciences Co., Ша.", Kn- 
тай 
Анализаторы гематологиче- ХЕ-2100 27465-09 1год 35782 Фирма "Зузтех Согрогайоп", 01.08.2014 
ские автоматические Япония 
Анализаторы гемостаза STA Compact 31144-11 1 год 43919 Фирма "Diagnostica Ѕіадо", 26.09.2016 
Франция 
Анализаторы гемостаза Зіагі-4 38641-08 1 год 32730 Фирма "Diagnostica Ѕіадо", 01.10.2013 
Франция 
Анализаторы гемостаза aB- STA К Evolution 37726-08 1 год 31636 Фирма "Diagnostica Ѕіадо", 01.06.2013 
томатические Франция 
Анализаторы глюкозы Есо 48567-11 1 год 44884 Фирма "CARE Diagnostica 21.12.2016 
Laborreagenzien GmbH", 
Германия 
Анализаторы глюкозы и ВІОЗЕМ С-Шпе мод. 35228-07 1 год 28370 Фирма "EKF-diagnostic 01.07.2017 
лактата СР, СР+, Spott, GmbH", Германия 
Clinic, ВОЗЕМ S- 
Line mog. Lab, Lab+ 
Анализаторы глюкозы и SUPER GL ambu- 33417-06 1 год 26145 Фирма "Dr.Muller Geratebau 01.01.2017 


лактата 


lance, SUPER СЁ 


GmbH", Германия 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NS Cepte Изготовитель срокдей 
реестра свид. ствия 
Анализаторы глюкозы, лак SUPER GL compact 51718-12 1 год 48710 Фирма "Dr.Muller Geratebau 12.11.2017 
тата и гемоглобина GmbH", Германия 
Анализаторы дефибрилля- Impulse 60000 и Im- 46707-11 1 год 42573 Фирма "Нике Biomedical", 25.04.2016 
тора и анализаторы дефиб- pulse 70000Р США 
риллятора/транскутанного 
кардиостимулятора 
Анализаторы для исследо- Helena мод. АС-4 52037-12 1 год 49077 Компания "НЕГЕМА 20.12.2017 
вания гемостаза BIOSCIENCES EUROPE", 
Великобритания 
Анализаторы иммунодиаг- DELFIA Xpress 37425-08 1 год 31225 Фирма "Wallac Оу / Perki- 01.05.2013 
ностические пЕтег Life апа Analytical 
Sciences", Финляндия 
Анализаторы иммунофер- НОМАКЕАОЕК 47203-11 1год 43221 Фирма "Human GmbH", Fep- 13.07.2016 
ментнье мания 
Анализаторы иммунофер- Рае ӛсгееп 45184-10 1год 40752 Фирма "Нозрйех Diagnostics 01.08.2015 
ментные $.г.[.", Италия 
Анализаторы иммунофер- SUNRISE 36569-07 1 год 30140 Фирма "Tecan Austria 01.01.2013 
ментнье GmbH", Австрия 
Анализаторы иммунофер- Freedom ЕУОугег 37001-08 1 год 30889 Фирма "ТЕСАМ Schweiz 01.02.2013 
ментные автоматические АС", Швейцария 
Анализаторы иммунофер- СЕМІМІ 49538-12 1год 46262 Фирма "Stratec Biomedical 23.04.2017 
ментные автоматические Systems АС", Германия 
Анализаторы иммунофер- Гагите 48861-12 1 год 45240 Фирма "Dynex Technologies 19.01.2017 
ментные автоматические Іпс.", США 
Анализаторы иммунофер- Personal Lab 51433-12 1 год 48364 Фирма "Adaltis S.r.l.", Италия 22.10.2017 
ментные автоматические 
Анализаторы иммунофер- TRITURUS 48771-11 1 год 45108 Фирма "Diagnostic Grifols, 29.12.2016 
ментные автоматические 5.А.", Испания 
Анализаторы иммунофер- Еволис 26622-04 1 год 17185 Фирма "Stratec Biomedical 01.06.2014 
ментные автоматические Systems АС", Германия 
Анализаторы иммунофер- бігіо 5 46719-11 1год 42585 Фирма "SEAC 5.г.1.", Италия 25.04.2016 
ментные микропланшетные 
Анализаторы иммунофер- Infinite F50 47206-11 1 год 43215 Фирма "Тесап Аизша 13.07.2016 
ментные микропланшетные GmbH", Австрия 
автоматические 
Анализаторы иммунофер- Expert Plus, Expert 47202-11 1 год 43211 Фирма "Віосһгот Ша.", Be- 13.07.2016 
ментные планшетные Plus UV ликобритания 
Анализаторы иммунохими- Cobas е 411 41821-09 1год 36819 Фирма "Roche Diagnostics 01.12.2014 
ческие злектрохемилюми- (rack/disk) GmbH", Германия 
несцентные 
Анализаторы иммунохими- Cobas е 411 41821-09 1год 36819/1 Фирма "Hitachi High- 01.12.2014 
ческие злектрохемилюми- (rack/disk) Technologies Corporation 
несцентнье (ННС)", Япония 
Анализаторы калибровоч- Сепйегб ҒА Plus 50004-12 1 год 46674 Фирма "TSI Іпс.", США 01.06.2017 
ные 
Анализаторы крови биохи- СагаіоСһек, 48773-11 1 год 45111 Фирма "Polymer Technology 29.12.2016 
мические портативные СагдюСпек РА Systems, Іпс.", США 
Анализаторы лабораторнье ЭПР АХМ-09 51884-12 1год 48864 Частное научно- 30.11.2017 
электронного парамагнитно- производственное унитар- 
го резонанса ное предприятие "Альбут- 
ран", Беларусь, г.Минск 
Анализаторы микробиоло- БакТрак 4300 24961-03 1год 14969 Фирма "5У-АВ GmbH", Ав- 01.10.2013 
гические стрия 
Анализаторы микробиоло- БиоТрак 4250 24962-03 1год 14970 Фирма "5У-АВ GmbH", Ав- 01.10.2013 
гические стрия 
Анализаторы микроскопии iQ 200 мод. iQ 200 51716-12 1год 48708 Фирма "IRIS International 12.11.2017 
мочи автоматические SPRINT, iQ 200 Inc.", США 
ELITE, iQ 200 SE- 
LECT 
Анализаторь! мочи Aution Мах АХ4030, 50341-12 1 год 47140 Фирма "АКККАУ Factory 09.07.2017 
Aution Eleven Inc.", Япония 
AE4020, PocketChem 
PU 4010 
Анализаторь! мочи Cobas u 411 42807-09 1 год 37945 Фирма "Roche Diagnostics 01.01.2015 
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Наименование СИ Обозначение Гара, МПИ Ne cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Анализаторь! мочи Combilyzer мод. 50443-12 1 год 47171 Компания "Human GmbH", 09.07.2017 
Combilyzer Plus, Германия 
Сотһіугег МА, Com- 
Бйугег 13 
Анализаторь! мочи Н-100 49162-12 1год 45605 Фирма "Бігиі Industrial Co., 24.02.2017 
Ца.", Китай 
Анализаторы мочи Rochen мод. Alba 50354-12 1 год 47153 Фирма "Acon Biotech (Hang- 09.07.2017 
U120, Alba U500 zhou) Co., Ltd.", Китай 
Анализаторь! мочи UriLit мод. UriLit 150, 49807-12 1 год 46530 Фирма "Urit Medical Elec- 18.05.2017 
UriLit 500C tronic (Group) Co., Ltd.", Kn- 
тай 
Анализаторь! мочи UroMeter 49966-12 1 год 46652 Фирма "Standard Diagnos- 01.06.2017 
tics, Іпс.", Корея 
Анализаторы мочи автома- Urisys 2400 42809-09 1 год 37947 Фирма "Roche Diagnostics 01.01.2015 
тические GmbH", Германия 
Анализаторы мочи автома- > Ипзув 2400 42809-09 1 год 3794711 Фирма "Hitachi High- 01.01.2015 
тические Technologies Corporation 
(HHC)", Япония 
Анализаторы мочи скринин- Urisys 1100 29889-05 1 год 21662 Фирма "Roche Diagnostics 01.08.2015 
говые GmbH", Германия, Венгрия 
Анализаторы паров этанола Поп Асоте!ег 16622-08 6 мес. 31055 Фирма "Поп Laboratories 01.04.2013 
И 1 год Ца.", Великобритания 
Анализаторы паров этанола Асо-Зепзог FST 40127-09 1год 38450 Фирма "пюхте!егв Іпс.", 01.01.2015 
в въдьхаемом воздухе США 
Анализаторы паров этанола Асо-Зепзог IV 40138-09 1год 38451 Фирма "пюхте!егв Іпс.", 01.01.2015 
в выдыхаемом воздухе США 
Анализаторы паров этанола Аісоіеві мод. 6510, 29815-08 1 год 32286 Фирма "Drager Safety АС 8 01.08.2013 
в выдыхаемом воздухе 6810 Со. КСаА", Германия 
Анализаторы паров этанола Alert Ј4Х.ес 28789-11 1год 42760 Фирма "Alcohol Соищегтеа- 31.05.2016 
в выдыхаемом воздухе sure Systems Согр.", Канада 
Анализаторы паров этанола Поп Іпіохіугег 8000 34718-12 1 год 48396 Фирма "Поп Laboratories 22.10.2017 
в выдыхаемом воздухе Ца.", Великобритания 
Анализаторы паров этанола АЛКОТЕКТОР PRO- 46002-10 1 год 42002 Фирма "Shenzhen Well Elec- 01.11.2015 
в въдьхаемом воздухе 100 touch, AJIKO- tric Co., Ltd.", Китай 
TEKTOP PRO-100 
touch-K 
Анализаторы паров этанола АЛКОТЕКТОР, мод. 36100-07 1 год 29493 Фирма "Shenzhen Well Elec- 01.11.2012 
в въдьхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР РКО- с Co., ПЯ", Китай 
100, АЛКОТЕКТОР 
РКО-100 combi 
Анализаторы паров этанола Динго В-01 49449-12 6 мес. 46040 Фирма "Sentech Korea 10.04.2017 
в въдьхаемом воздухе Согр.", Корея 
Анализаторы паров зтанола Кобра 43271-09 1 год 38503 Фирма "Кеуип Тесппооду 01.01.2015 
в въдьхаемом воздухе (ShenZhen) Co., Ша.", Китай 
Анализаторы полуавтома-  Уйаоп 400 47365-11 1 год 43328 Фирма "Каую Life Апа Ana- 29.07.2016 
тические биохимические lytical Sciences Co., Ша.", Kn- 
тай 
Анализаторы полуавтома- Неепа С мод. С-1, 52335-12 1 год 49417 Компания "НЕГЕМА 29.12.2017 
тические для исследования С-2, С-4 BIOSCIENCES EUROPE", 
гемостаза Великобритания 
Анализаторы расхода газов УТ Plus НЕ 47684-11 1 год 43769 Фирма "Нике Biomedical", 05.09.2016 
США 
Анализаторы расхода газов VT Mobile 47683-11 1 год 43768 Фирма "Нике Biomedical", 05.09.2016 
портативные США 
Анализаторы свертывания СА 27101-09 1год 37561 Фирма "Зузтех Согрогайоп", 01.01.2015 
крови Япония 
Анализаторы следов анти- Charm II 6602/7602 37479-08 1 год 31238 Фирма "Charm Sciences 01.05.2013 
биотиков в пищевых продук- System Іпс.", США 
тах 
Анализаторы фотометриче- Chem Well 34066-12 1 год 45908 Фирма "Awareness Technol- 26.03.2017 
ские автоматические оду, Іпс.", США 
Анализаторы электролитно- Аифсот АС9000 52336-12 1 год 49418 Фирма "Jiangsu Аидісот 29.12.2017 


го состава крови 


Medical Technology Co., 
Ltd.", Китай 
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Наименование СИ Обозначение ДЕ MAN Ne ceptu Изготовитель Срок деи 
реестра свид. ствия 
Анализаторы электролитов 9180 29888-11 1год 44423 Фирма "Roche Diagnostics 22.11.2016 
GmbH", Германия, Австрия, 
США 
Анализаторы электролитов > Еазузйа!, EasyLyte, 44581-10 1 год 40098 Фирма "Medica Corporation", 01.08.2015 
и газов крови EasyLyte Plus, CWA 
EasyLyte Lithium, 
EasyLyte Calcium, 
EasyBloodGas 
Анализаторы электролитов Е-іуіе 5 49457-12 1 год 46048 Фирма "High Technology 10.04.2017 
крови Іпс.", США 
Анализаторы-коагулометры Destiny Plus n Des- 47464-11 1 год 43517 Компания "Тсоад геапа 11.08.2016 
{пу Мах Limited", Ирландия 
Анализаторы-коагулометры Destiny Plus n Des- 47464-11 1 год 43518 Компания "Тсоад 11.08.2016 
{пу Мах Deutschland GmbH", Герма- 
ния 
Анализаторы-коагулометры HumaClot Duo Plus, 50361-12 1 год 47161 Компания "Human GmbH", 09.07.2017 
HumaClot Junior Германия 
Анализаторы-коагулометры КС-1, КС-4 48963-12 1год 45370 Компания "Тсоад Ireland 02.02.2017 
Limited", Ирландия 
Анализаторы-коагулометры КС-1, КС-4 48963-12 1год 45375 Компания "Тсоад 02.02.2017 
Deutschland GmbH", Герма- 
ния 
Аудиометры диагностиче- АА220, АА222 26514-09 1 год 37990 Фирма "Іпіегасоивісв, AS", 01.01.2015 
ские Дания 
Аудиометры импедансные АТ235, АТ235һ 26512-04 1 год 17097 Фирма "Іпіегасоивісв, AS", 01.01.2015 
Дания 
Аудиометры импедансные А226 26513-09 1 год 37991 Фирма "Іпќегасоиѕіісѕ, AS", 01.01.2015 
клинические Дания 
Аудиометры клинические АСЗЗ, АС40 26516-09 1 год 37992 Фирма "Іпќегасоиѕіісѕ, AS", 01.01.2015 
Дания 
Аудиометры поликлиниче- АО226, Ар229 26517-09 1 год 37989 Фирма "Іпќегасоиѕіісѕ, AS", 01.01.2015 
ские Дания 
Весы медицинские веса 700, веса 710 22352-12 1год 47518 Фирма "веса Мейса! Зсаез 27.07.2017 
апа Measuring Systems 
(Hangzhou) Co. Ltd.", Китай 
Весы медицинские цифро- 7711.01.001 49512-12 1 год 46013 Фирма "Soehnle Professional 10.04.2017 
вые исполнения GmbH 8 Со. КС", Германия 
Весы медицинские цифро- 7725.01.001 49513-12 1 год 46014 Фирма "Soehnle Professional 10.04.2017 
вые исполнения GmbH 8 Со. КС", Германия 
Весы настольные медицин- 1583, 1584, ВО-585, 45567-10 1 год 41214 Фирма "TANITA Corporation", 01.08.2015 
ские детские электронные ВО-590, ВО-815МА Япония 
Весы настольные медицин- 1583, 1584, ВО-585, 45567-10 1 год 41214/1 Фирма "TANITA Akita Corpo- 01.08.2015 
ские детские злектроннье ВО-590, ВО-815МА гацоп", Япония 
Весы настольные медицин- 1583, 1584, ВО-585, 45567-10 1 год 41214/2 Фирма "Попа Сиап ТАМПА 01.08.2015 
ские детские электронные ВО-590, ВО-815МА Health Equipment Со.", Китай 
Весы электронные меди- seca 334, веса 354, 22348-12 1год 47519 Фирма "Зеса СтЬН 8 Со. 27.07.2017 
цинские зеса 374, зеса 383, КС", Германия 
зеса 727, зеса 728 
Весы электронные меди- seca 334, seca 354, 22348-12 1год 47520 Фирма "веса Мейса! Зсаез 27.07.2017 
цинские веса 374, зеса 383, апа Measuring Systems 
seca 727, seca 728 (Hangzhou) Со. Ltd.", Китай 
Весы электронные меди- веса 634, seca 644, 50694-12 1 год 47521 Фирма "Seca GmbH 8 Со. 27.07.2017 
цинские ѕеса 664, ѕеса 684 КС", Германия 
Весы электронные меди- зеса 703, зеса 763, 50695-12 1год 47522 Фирма "веса Мейса! Зсаез 27.07.2017 
цинские веса 780, веса 719, апа Measuring Systems 
seca 769, seca 284, (Hangzhou) Co. Ltd.", Китай 
seca 285, seca 813, 
seca 869, seca 874, 
seca 876 
Весы электронные меди- веса 703, веса 763, 50695-12 1 год 47523 Фирма "Seca GmbH & Со. 27.07.2017 


цинские 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NS Cept Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Весы электронные меди- веса 954, веса 952 50693-12 1год 47516 Фирма "Seca GmbH 8 Со. 27.07.2017 
цинские КС", Германия 
Весы электронные меди- веса 954, seca 952 50693-12 1год 47534 Фирма "веса Мейса! Зсаез 27.07.2017 
цинские апа Measuring Systems 
(Hangzhou) Со. Ltd.", Китай 
Весы электронные меди- seca 984 22351-12 1год 47517 Фирма "Seca GmbH 8 Со. 27.07.2017 
цинские КС", Германия 
Весы-помешиватели megn- Ljungberg&Kogel АВ 49204-12 1 год 45683 Фирма "АреіКо Innovation", 12.03.2017 
цинские ВМ323 и Швеция 
Ljungberg&Kogel АВ 
ВМ330 
Гемокоагулометры турби- се!2110 16412-97 1 год 12764 ЗАО "Спектроскопия, оптика 01.01.2013 
диметрические и лазеры - авангардные 
разработки" (СОЛАР), Бе- 
ларусь, г.Минск 
Гемокоагулометры четырех- СТ 2410 23080-02 1 год 12479 ЗАО "Спектроскопия, оптика 01.12.2012 
канальные и лазеры - авангардные 
разработки" (СОЛАР), Бе- 
ларусь, г.Минск 
Генераторы концентрации Delta ОПшюг Standard 39629-08 1 год 34069 Фирма "IUL $.А.", Испания 01.01.2014 
биодоз 
Генераторы сигналов паци- РгоЅіт 4 и Ргобіт 8 49808-12 1 год 46531 Фирма "Нике Biomedical", 18.05.2017 
ента США 
Генераторы сигналов паци- PS 415, PS 420, MPS 49958-12 1 год 46641 Фирма "Нике Biomedical", 01.06.2017 
ента 450 США 
Глюкометры АСМ-2100 40164-08 3года 34747 Фирма "All Medicus Co., 01.01.2014 
Ltd.", Корея 
Глюкометры ІСНЕСК 39580-08 1 год 34027 Фирма "DIAMEDICAL Ша.", 01.01.2014 
Великобритания, Тайвань 
Глюкометры Optium Omega 34662-10 Первич- 39364 Фирма "Abbott Diabetes Care 01.04.2015 
ная по- Іпс.", США 
верка. 
Далее 3 
года 
Глюкометры для определе- Optium Xceed 39748-10 Первич- 39365 Фирма "Abbott Diabetes Care 01.04.2015 
ния уровня глюкозы в крови ная по- Ца.", Великобритания 
верка. 
Далее 3 
года 
Диоптриметры автоматиче- CLE 060 44181-10 1год 39596 Фирма "Essilor International", 01.04.2015 
ские Франция 
Диоптриметры автоматиче- СІі-7000, С1-7000В 36160-07 1 год 29605 Фирма "Grand Seiko", Ano- 01.11.2012 
ские ния 
Диоптриметры автоматиче- 51М-4000, ЗЕМ-5000 33219-06 1 год 25896 Фирма "Ѕһіп-Мірроп", Ano- 01.12.2016 
ские ния 
Диоптриметры автоматиче- ТІ-100 46063-11 1год 42069 Фирма "Тотеу Согрогайоп", 25.01.2016 
ские Япония 
Диоптриметры автоматиче- ТІ-100 46063-11 1год 42069 Фирма "Tomey GmbH", Fep- 25.01.2016 
ские мания 
Диоптриметры компьютери- СІ-200 45167-10 1год 40735 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.08.2015 
зированные Япония 
Диоптриметры окулярные ШМ-15, ЕМ-15А, LM- 33218-06 1 год 25895 Фирма "Ѕһіп-Мірроп", Ano- 01.12.2016 
15B, ІМ-15С, LM- ния 
150, ЕМ-25, 1М-250 
Дозаторы лабораторные Ахуре! 49036-12 1 год 45473 Фирма "PZ HTL $.А.", Поль- 14.02.2017 
механические восьмика- ша 
нальные 
Дозаторы лабораторные Ахуре! 49037-12 1 год 45474 Фирма "PZ HTL 5.А.", Mons- 14.02.2017 
механические одноканаль- ша 
ные 
Дозаторы лабораторные Acura, Calibra, Cali- 37269-08 1 год 30993 Фирма "Зосогех Івра 5.А.", 01.04.2013 
одноканальные и многока- бЫгех, Асигех, Stepper Швейцария 
нальные, механические и 
электронные 
Дозаторы механические BIOHIT 43132-09 1 год 38374 Фирма "Biohit Biotech 01.01.2015 


многоканальные 


(Suzhou) Co., Ша.", Китай 
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Наименование СИ Обозначение по МПИ NS cepti Изготовитель Срок дй: 
реестра свид. ствия 
Дозаторы механические op- ILS 37559-08 1 год 31245 Компания "Capp A/S", Дания 01.05.2013 
но- и восьмиканальные 
Дозаторы механические од- ВІОНІТ 43133-09 1 год 38375 Фирма "Biohit Biotech 01.01.2015 
ноканальные (Suzhou) Co., Ша.", Китай 
Дозаторы пипеточные пе- НОМАРЕТТЕ аа) 8- 39309-08 1 год 33685 Фирма "Human GmbH", Fep- 01.01.2014 
ременного объема восьми- ch мания 
канальные 
Дозаторы электронные og- ILS 37561-08 1 год 31247 Компания "Capp A/S", Дания 01.05.2013 
но- и восьмиканальные 
Дозиметры клинические Бове-1 26714-04 1год 17349 Фирма "Wellhofer Оозтеше 01.07.2014 
GmbH", Германия 
Дозиметры клинические для МасиОар System 52158-12 1 год 49240 Фирма "\/асиТес Meßtechnik 18.12.2017 
контроля радиологических GmbH", Германия 
процедур 
Измерители артериального CS Medica мод. CS- 46581-11 1 год 42365 Фирма "Friedrich Bosch 01.04.2016 
давления 110 Premium GmbH 8 Со. КС", Германия 
Измерители артериального еВже 51281-12 1 год 48313 Фирма "СЕ Мейса! Systems 02.10.2017 
давления автоматические Information Technologies 
велозргометра GmbH", Германия 
Измерители артериального ОМКОМ 50227-12 2года 46954 Фирма "OMRON DALIAN 26.06.2017 
давления и частоты пульса Co., На." Китай 
автоматические 
Измерители артериального ОМКОМ 38607-08 2 года 32705 Фирма "OMRON DALIAN 01.10.2013 
давления и частоты пульса Co., Ltd.", Китай 
автоматические и полуав- 
томатические 
Измерители артериального ТМ-2655Р 33703-12 1 год 46883 Фирма "A&D Company ПЯ", 26.06.2017 
давления и частоты пульса Япония 
автоматические цифровые 
Измерители артериального СН-491Е, СН-481С, 19903-06 2 года 21997 Фирма "Citizen Systems Ja- 01.08.2015 
давления и частоты пульса СН-471В, СН-403С, pan Co., Ltd.", Япония 
цифровые СН-432В, СН-302В, 
СН-308В, СН-485Е, 
СН-607, СН-437С, 
СН-671Е 
Измерители артериального СН-605, СН-606, СН- 22049-08 2 года 33667 Фирма "Citizen Systems Ja- 01.01.2014 
давления и частоты пульса 656C, CH-611C, CH- pan Co., Ltd.", Япония 
цифровые. Приборы для 602В (измерители), 
измерения артериального СН-311В (приборы) 
давления, частоты пульса 
цифровые 
Измерители артериального Geratherm Мед 47542-11 2 года 43613 Фирма "Geratherm Medical 22.08.2016 
давления крови (тонометрь) Control GT 5907 АС", Германия 
электронные автоматиче- 
ские 
Измерители артериального Geratherm desktop 51719-12 2 года 48711 Фирма "Geratherm Medical 12.11.2017 
давления крови (тонометры) 2.0 GT 6630 АС", Германия 
электронные автоматиче- 
ские с принадлежностями 
Измерители артериального ВР АС1-10, ВР АС1- 23853-02 1 год 13491 Фирма "Microlife АС", Швей- 01.08.2013 
давления механические 20, ВР АС1-30, ВР цария 
АС1-40, ВР АС1-90 
Измерители артериального CS Мейса 42714-09 1 год 37883 Фирма "Shenzhen Сопріесі- 01.01.2015 
давления механические service Industrial & Trade Co., 
Ltd.", Китай 
Измерители артериального CS Medica мод. CS- 42714-11 2 года 44593 Фирма "Shenzhen Complect- 08.12.2016 
давления механические 105, С5-106, С5-107 service Industrial & Trade Co., 
Ltd. Wuxi Branch", Китай 
Измерители артериального КО55МАХ 31180-08 1 год 33486 Фирма "КОЗЗМАХ 01.12.2013 
давления электронные за- (SHANGHAI) Incorporation 
пястные Ltd.", Китай 
Измерители артериального КО55МАХ 31180-08 1 год 33486/1 Фирма "Коззтах Interna- 01.12.2013 
давления электронные за- Попа! Ца.", Тайвань 
пястнье 
Измерители артериального КО55МАХ 31306-08 1 год 33485 Фирма "КОЗЗМАХ 01.12.2013 


давления электронные пле- 
чевые 
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Наименование СИ Обозначение Парос. MAN Ne Серта Изготовитель Срок дви 
реестра свид. ствия 
Измерители артериального КО55МАХ 31306-08 1 год 33485/1 Фирма "Коввтах Interna- 01.12.2013 
давления электронные пле- tional Ца.", Тайвань 
чевье 
Измерители давления циф- OMRON РАЗ50Е 44237-10 2 года 39640 Фирма "Omron Medizintech- 01.04.2015 
ровые пік Напде!вдезейвспай 
mbH", Германия 
Измерители давления циф- OMRON РАЗ502 51754-12 2года 48721 Фирма "OMRON Healthcare 12.11.2017 
ровые тестовые Co., П9.", Япония 
Измерители произведения KermaX-plus DDP 37006-08 1 год 30626 Фирма "Зсапайгопх 01.02.2013 
дозы на плошадь Wellhofer GmbH", Германия 
Калибраторы артериального BP Pump 2 47048-11 1 год 42955 Фирма "Нике Biomedical", 16.06.2016 
давления и частоты пульса США 
Капнографы ОЕС-2800 К 46652-11 1 год 42443 Фирма "Міһоп Коһдеп Согро- 12.04.2016 
ration", Япония 
Кардиорегистраторы порта- КР-01 51824-12 1год 48787 Инженерно-промышленное 19.11.2017 
тивные частное унитарное пред- 
приятие "Кардиан", Бела- 
русь, г.Минск 
Коагулометры Т5 4000 49363-12 1год 45878 Фирма "High Technology 26.03.2017 
Inc.", США 
Коагулометры автоматиче- АОТОСІОТ 47576-11 1 год 43626 Компания "КАГ Теспіса рага 24.08.2016 
ские е! Laboratorio, $.А.", Испания 
Коагулометры автоматиче- СоаіАВ 1000 48883-12 1 год 45269 Фирма "ГАВіТес - Labor 19.01.2017 
ские BioMedical Technologies 
GmbH", Германия 
Коагулометры автоматиче- Соаѕуѕ Plus С 48275-11 1 год 44492 Фирма "Roche Diagnostics 25.11.2016 
ские GmbH", Германия, фирма 
"Diagnostica Stago", Фран- 
ция, фирма "Behnk 
Elektronik СтЬн Со", Fep- 
мания 
Коагулометры полуавтома- Helena СоарАТА 48884-12 1 год 45270 Компания "НЕГЕМА 19.01.2017 
тические 2001 и Наепа Со- BIOSCIENCES EUROPE", 
aDATA 4001 Великобритания 
Коагулометры портативные > СоадиСпек XS, Co- 38678-08 Первич- 32767 Фирма "Roche Diagnostics 01.10.2013 
aguChek XS Plus ная по- GmbH", Германия 
верка при 
ввозе в 
РФ 
Комплексы оперативного КАРДИАН ПМ 51823-12 1 год 48786 Инженерно-промышленное 19.11.2017 
контроля электрокардио- частное унитарное пред- 
грамм приятие "Кардиан", Бела- 
русь, г.Минск 
Комплекты рентгеновские DlAset UNIVERSAL 34724-09 1 год 35969 Фирма "РТУУ-ЕгеБига", Fep- 01.09.2014 
диагностические Х-гау ОС мания 
Линейки скиаскопические ЛСК-1 39565-08 1 год 34011 ОАО "Харьковский завод 01.01.2014 
"Точмедприбор", Украина, 
г.Харьков 
Линзметры (диоптриметры) НІМ-7000 44124-10 1год 39559 Фирма "Ниуйг Co., Ltd.", Ko- 01.04.2015 
автоматические рея 
Меры длин акустических Саттех 4036$ LE, 46048-10 1год 42053 Фирма "Саттех Іпс.", США 28.12.2015 
Саттех 40465 ІЕ, 
Саттех 40565Х LE, 
Саттех 406 LE, 
Саттех 1425А ІЕ, 
Саттех 1430 LE 
Мониторы 24-часовой pern- Топорой V 46508-11 1год 42256 Фирма "СЕ Мейса! Systems 04.03.2016 
страции АД пациента носи- Information Technologies 
мые GmbH", Германия 
Мониторы артериального ТМ-2430 33702-12 2года 47543 Фирма "A&D Company ПЯ", 30.07.2017 
давления и частоты пульса Япония 
суточные 
Мониторы матери и плода Sonicaid ҒМ800 37149-08 1год 30673 Фирма "Huntleigh Healthcare 01.04.2013 


Ца.", Великобритания 
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Наименование СИ Обозначение Ма МПИ Ne гори Изготовитель Срок дөйт 
реестра свид. ствия 
Мониторы пациента B30 48862-12 1 год 45241 Фирма "СЕ Мейса! Systems 19.01.2017 
Information Technologies, 
Inc.", США; Фирма "СЕ 
Medical Systems (China) Co., 
Ltd.", Китай 
Мониторы пациента Вепемем Т5, 51008-12 1 год 47886 Фирма "Shenzhen Mindray 22.08.2017 
Beneview T8 Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Мониторы пациента САКЕЗСАРЕ B650 49367-12 1 год 45882 Фирма "СЕ Healthcare 26.03.2017 
Ғіпіапа Оу", Финляндия 
Мониторы пациента САКЕЗСАРЕ У100 51928-12 1год 48927 Фирма "СЕ Medical Systems 30.11.2017 
Information Technologies, 
Inc.", США; Фирма "Critikon 
de Mexico, S. de R.L. de 
СМ“, Мексика 
Мониторы пациента РАЗН 41833-09 1 год 36831 Фирма "СЕ Мейса! Systems 01.12.2014 
Information Technologies, 
Inc.", США 
Мониторы пациента DASH 2500 48863-12 1 год 45242 Фирма "СЕ Мейса! Systems 19.01.2017 
Information Technologies, 
Inc.", США; Фирма "СЕ 
Medical Systems (China) Co., 
Ltd.", Китай 
Мониторы пациента GOLDWAY мод. 51702-12 1 год 48686 Фирма "Shenzhen Goldway 08.11.2017 
UT4000A, UT4000F, Industrial, Іпс.", Китай 
UT6000A, G30, G40 
Мониторы пациента Infinity 38255-08 1 год 32251 Фирма "Draeger Medical Sys- 01.08.2013 
tems, Іпс.", США 
Мониторы пациента IntelliVue мод. X2, 44406-10 1 год 39870 Фирма "Philips Medizin Sys- 01.04.2015 
MP2, MP5, MP5T, teme Boeblingen GmbH", 
MP20, MP20junior, Германия 
МРЗО, МР40, МР50, 
МР60, МР70, МР80, 
МР90 
Мониторы пациента ІРМ-9800, РМ-7000, 51054-12 1 год 47948 Фирма "Shenzhen Mindray 29.08.2017 
PM-8000 Express, Bio-Medical Electronics Co., 
PM-9000 Express Ltd.", Китай 
Мониторы пациента МЕС-1000, МЕС- 51055-12 1 год 47949 Фирма "Shenzhen Mindray 29.08.2017 
1200, MEC-2000 Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Мониторы пациента Rochen Solvo 5 49957-12 1 год 46640 Фирма "Shenzhen Нехт 01.06.2017 
1000, Rochen Solvo ZonDan Medical Equipment 
R 2000, Rochen Co., Ltd.", Китай 
Solvo M 3000 
Мониторы пациента Startech мод. РМ-8, 39417-08 1 год 33805 Фирма "Zhuhai Rainbow 01.01.2014 
PM-12, LMC-5000 Medical Instruments Ltd., 
Shenzhen Creavtive Industry 
Co. Ltd., Guoteng Science 
and Technology Development 
Со.", Китай 
Мониторы пациента анесте- Vamos, Vamos plus 51269-12 1 год 48298 Фирма "Drager Medical 02.10.2017 
зиологические GmbH", Германия 
Мониторы пациента много- МОТЕМ мод. МР- 51706-12 1 год 48698 Фирма "VOTEM CO., | ТО.", 12.11.2017 
функциональные с принад- 1200, УР-1000, МР- Корея 
лежностями 700 
Мониторы пациента мо- Storm мод. Storm 06, 51925-12 1 год 48923 Фирма "Охюп Vertrieb 30.11.2017 
дульные Storm 08 medizinischer Gerate GmbH", 
Германия 
Мониторы пациента мульти- ЗТАК 8000 мод. 51707-12 1 год 48699 Фирма "Shenzhen COMEN 12.11.2017 
параметровье STAR 8000A, STAR Medical Instruments Co., 
8000B, STAR 8000C, Ltd.", Китай 
STAR 8000D 
Мониторы пациента c npn- Solar 8000i 46839-11 1 год 42670 Фирма "СЕ Мейса! Systems 19.05.2016 


надлежностями 


604 


Information Technologies, 
Inc.", США 


27.39 


Наименование СИ Обозначение 8. МПИ Ne cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Мониторы пациента транс- Transport Pro 49154-12 1год 45594 Фирма "СЕ Мейса! Systems 24.02.2017 
портные Information Technologies, 
Inc.", США 
Мониторы прикроватные BSM 45068-10 1 год 40640 Фирма "Міһоп Коһаеп Согро- 01.08.2015 
гайоп", Япония 
Мониторы прикроватные В$М-23** 45069-10 1год 40641 Фирма "Міһоп Копдеп Согро- 01.08.2015 
гайоп", Япония 
Мониторы прикроватные В$М-5100 45067-10 1год 40639 Фирма "Міһоп Копдеп Согро- 01.08.2015 
гайоп", Япония 
Мониторы прикроватные ЗЕМЗПЕС мод. МЕС 46914-11 1 год 42769 Фирма "Shenzhen Mindray 31.05.2016 
1200, PM 9000 Bio-Medical Electronics Co., 
Ltd.", Китай 
Мониторы прикроватные Сагаіосар 5 46838-11 1год 42668 Фирма "СЕ Healthcare 19.05.2016 
гемодинамические и газо- Ғіпіапа Оу", Финляндия 
вые для анестезиологии и 
реанимации с принадлеж- 
ностями 
Мониторы прикроватные Епуоу 44876-10 1год 40410 Фирма "Mennen Medical 01.08.2015 
для контроля физиологиче- Ца.", Израиль 
ских параметров всех групп 
пациентов 
Мониторы прикроватные Vitalogik 4000/4500 44877-10 1 год 40411 Фирма "Mennen Medical 01.08.2015 
для контроля физиологиче- Ца.", Израиль 
ских параметров всех групп 
пациентов 
Мониторы прикроватные М69 44127-10 1год 39562 Фирма "Guangdong Biolight 01.04.2015 
медицинские Медйесй Co., Ца.", Китай 
Мониторы прикроватные М900 44126-10 1год 39561 Фирма "Guangdong Biolight 01.04.2015 
медицинские универсаль- Meditech Co., Ца.", Китай 
ные для контроля физиоло- 
гических параметров 
Мониторы прикроватные М7000 44125-10 1год 39560 Фирма "Guangdong Biolight 01.04.2015 
универсальные медицин- Meditech Co., Ца.", Китай 
ские для контроля физиоло- 
гических параметров 
Мониторы прикроватные М8000 44879-10 1год 40413 Фирма "Guangdong Biolight 01.08.2015 
универсальные медицин- Meditech Co., Ца.", Китай 
ские для контроля физиоло- 
гических параметров 
Мониторы прикроватные М9000 44878-10 1год 40412 Фирма "Guangdong Biolight 01.08.2015 
универсальные медицин- Меайќесћ Co., Ца.", Китай 
ские для контроля физиоло- 
гических параметров 
Мониторы реанимационно- ЮМ 300, мод. ЮМ 42718-09 1 год 37887 ООО "Компания "ЮТАС", 01.01.2015 
хирургические 300 Т, ЮМ ЗООР, Украина, г.Киев 
ЮМ 300 С 
Мониторы суточного авто- КАРДИАН МД 51822-12 1 год 48785 Инженерно-промышленное 19.11.2017 
матического измерения ар- частное унитарное пред- 
териального давления приятие "Кардиан", Бела- 
русь, г.Минск 
Мониторы фетальнье "РЕТАЕСАКО Lite" 47675-11 1год 43761 Фирма "Апаіодіс 05.09.2016 
Согрогайоп", США 
Мониторы фетальные Зопісаіа мод. TEAM, 37148-08 1 год 30672 Фирма "Huntleigh Healthcare 01.04.2013 
TEAM Duo, TEAM ІР Ltd.", Великобритания 
Наборы пробных очковых MSD s.r.l. Meniscus 36111-07 5лет 29521 Фирма "Frastema", Италия 12.10.2017 
линз и призм Trial Lenses 
Наборы пробных очковых ТІ.5-АҒ 45774-10 Первич- 41457 Фирма "Торсоп Согрогайоп", 01.08.2015 
линз и призм ная по- Япония 
верка при 
вводе в 
эксплуа- 
тацию 
Наборы пробных очковых 36379-07 2года 29861 Фирма "Jiangsu Уцуие Medi- 01.12.2012 
линз с оправой на 266, 232, са! Equipment апа Supply 
158 или 103 линзы Co., Ша.", Китай 
Оксиметры НІ9142, НІ9146, 48481-11 1год 44868 Фирма "HANNA Instruments", 21.12.2016 


НІ9147 


Румыния 
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Наименование СИ Обозначение Мат МПИ NS cepte Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Оксиметры inoLab Oxi, Рой пе 47879-11 1 год 43929 Фирма "WTW Wissen- 26.09.2016 
Oxi, OxiTop schaftlich - Technische Werk- 
statten", Германия 
Оксиметры Profiline мод. Ох! 41928-09 1 год 36976 Фирма "Wissenschaftlich - 01.12.2014 
3205, Охі 3210, Ох! Technische Werkstatten 
3310 GmbH" (WTW), Германия 
Осмометры 3250, 3320 48085-11 1год 44255 Фирма "Advanced Instru- 21.10.2016 
ments Іпс.", США 
Осмометры Уарго 5600 51225-12 1год 48149 Фирма "Wescor, пс.", США 13.09.2017 
Пипетки медицинские Финпипет 38300-08 1 год 32303 Фирма "Thermo Fisher Scien- 01.08.2013 
(Finnpipette) tific Oy", Финляндия 
Пипетки-дозаторы однока- ТорРеќе, МісгоРейе 51755-12 1 год 48722 Компания "Dragon Labora- 12.11.2017 
нальные и многоканальнье и MicroPette Plus tory Limited", Китай 
с фиксированньм и регули- 
руемым объемом доз 
Платформы модульные Modular Analytics 26885-09 1 год 36162 Фирма "Roche Diagnostics 01.10.2014 
аналитические GmbH, Hitachi High- 
Technologies Corporation", 
Германия, Япония 
Платформы модульные для Сорав 6000 42780-09 1 год 37941 Фирма "Roche Diagnostics 01.01.2015 
биохимического и иммуно- GmbH", Германия 
химического анализа 
Платформы модульные для Cobas 6000 42780-09 1 год 37941/1 Фирма "Hitachi High- 01.01.2015 
биохимического и иммуно- Technologies Corporation 
химического анализа (ННС)", Япония 
Приборы (тонометры) для "Geratherm tensio 29441-11 2 года 43738 Фирма "Geratherm Medical 05.09.2016 
измерения артериального control СР 6220" АС", Германия 
давления крови злектрон- 
нье 
Приборы еВвепвог для оп- 51447-12 З года 48379 Фирма "VISGENEER МС“, 22.10.2017 
ределения уровня глюкозы Тайвань 
в крови (глюкометры) 
Приборы автоматические TENSOVAL duo 34125-07 1 год 27041 Фирма "Paul Hartmann AG", 01.04.2017 
электронные для измерения control Германия 
артериального давления и 
частоты пульса 
Приборы для измерения ap- Аз (А5-101, А5-102, 26787-04 1 год 17499 Фирма "LEB International 01.08.2014 
териального давления А5-103) (LLC)", США 
Приборы для измерения ар- 10 33650-06 1 год 26388 Фирма "Shanghai Little Doc- 01.01.2017 
териального давления tor Electronic Co., Ltd.", Kn- 
тай 
Приборы для измерения ар- 10 33650-12 2 года 47477 Фирма "Little Doctor Elec- 25.07.2017 
териального давления tronic (Nantong) Co., Ltd.", 
Китай 
Приборы для измерения ap- Microlife мод. ВР 49451-12 1год 46043 Фирма "ONBO Electronic 10.04.2017 
териального давления АС1-10, ВР АС1-20, (Shenzhen) Co., Ша.", Китай 
ВР АС1-30, ВР АС1- 
40, ВР АС1-90 
Приборы для измерения ap- ОА-100, ОА-200 30926-12 1 год 46065 Фирма "A&D Electronics 10.04.2017 
териального давления (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 
Приборы для измерения ap- МТ-45, МТ-75 (авто- 26345-04 1 год 16840 Фирма "Medical Technology 01.08.2014 
териального давления aB- матические), МТ-31, Products, Іпс.", США 
томатические, полуавтома- МТ-35 (полуавтома- 
тические тические) 
Приборы для измерения ap- Panasonic ЕУ/3153 42903-09 2года 38127 Фирма "Panasonic Electric 01.01.2015 
териального давления и Works (Beijing) Co., Ша.", Kn- 
пульса тай 
Приборы для измерения ap- Pleomax мод. BSP- 39310-08 1 год 33686 Фирма "HEALTH & ПЕЕ 01.01.2014 


териального давления и 
пульса 
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Наименование СИ Обозначение 5. МПИ NE сорта Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 

Приборы для измерения ap- Microlife мод. ВР 48779-11 2года 45119 Фирма "ONBO Electronic 29.12.2016 
териального давления и А50, ВР А80, ВР (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 
частоты пульса A90, BP A100, BP 

A100plus, BP A110, 

BP 3AG1, BP RM100, 

BP W100, BP W200, 

BP 3 BU1-3, BP 

2ВІО, BP 2ВНО, BP 

3AC1-1, BP 3AS1-2, 

BP 3BEO-4, BP 

3BTO-A, BP 3BTO-H, 

BP 3BTO-AP, BP 

3AX1, Watch BP 

Home, Watch BP Of- 

fice 
Приборы для измерения ap- PBG-902 40394-09 1 год 34968 Фирма "К-Јитр Health Co., 01.05.2014 
териального давления и Па.", Тайвань 
частоть! пульса 
Приборы для измерения ар- РВС-903 40395-09 1 год 34969 Фирма "К-Јитр Health Co., 01.05.2014 
териального давления и Ltd.", Тайвань 
частоть! пульса 
Приборы для измерения ар- РВС-905 47352-11 2 года 43315 Фирма "Nihon Seimitsu Sokki 29.07.2016 
териального давления и Co., Ltd.", Япония 
частоть! пульса 
Приборы для измерения ap- ОМ-101, ӘА-101 32226-06 1 год 46066 Фирма "A&D Electronics 10.04.2017 
териального давления и (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 
частоты пульса 
Приборы для измерения ap- 05-137, 05-500, DS- 50668-12 З года 47479 Завод "РТ. NSS Indonesia", 25.07.2017 
териального давления и 700, 09-1011, DS- Индонезия 
частоты пульса цифровые 1031, 08-1902, WS- 

820, У/5-900, WS- 

1000, У/5-1011 
Приборы для измерения ap- 05-400, 05-500, WS- 35497-07 2 года 30048 Фирма "Suzhou NISSEI Me- 01.01.2013 
териального давления и 1000, 05-2200, WS- ter Co., Пд.", Китай 
частоты пульса цифровые 1100, У/5-1300 
Приборы для измерения ap- 05-500, 05-1902, 43910-10 2года 39277 Фирма "РТ. NSS Indonesia", 01.04.2015 
териального давления и Ууз-820, У/5-1000 Индонезия 
частоты пульса цифровые 
Приборы для измерения ар- 10 36549-10 2 года 39276 Фирма "Shanghai Little Doc- 01.04.2015 
териального давления и tor Electronic Co., Ltd.", Kn- 
частоты пульса цифровые тай 
Приборы для измерения ap- LD (исп. 101, 102, 50667-12 З года 47478 Фирма "Little Doctor Elec- 25.07.2017 
териального давления и LD3, LD3a, 035, tronic (Nantong) Co., Ltd.", 
частоты пульса цифровые 104, 105, 1 Оба, 106, Китай 

LD7, LD8, LD11, 

LD30) 
Приборы для измерения ap- ТМ-3100 50706-12 1 год 47547 Фирма "A&D Company ПЯ", 30.07.2017 
териального давления и Япония 
частоты пульса цифровые 
Приборы для измерения ap- ЦА-604, ОА-605, UA- 48476-11 2 года 44862 Фирма "A&D Electronics 21.12.2016 
териального давления и 704, ЦА-705, ОА-620, (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 
частоты пульса цифровые ЦА-640, ЈА-667, UA- 

668, ОА-669, ЦА-670, 

ЦА-767, ЦА-774, UA- 

777, ОА-778, ЦА-779, 

ЦА-780, ЦА-787, UA- 

790, ОА-877, ЦА-888, 

ЦА-1100, ОА-1200, 

ЦА-1300, ОА-1400, 

ЦА-1500 
Приборы для измерения ap- ОА-911ВТ, UA- 50726-12 1 год 47577 Фирма "A&D Electronics 30.07.2017 
териального давления и 911ВТ-С (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 
частоты пульса цифровые 
Приборы для измерения ap- UB 33701-12 2 года 46538 Фирма "A&D Electronics 18.05.2017 


териального давления и 
частоты пульса цифровые 


(Shenzhen) Co., Ша.", Китай 
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Наименование СИ Обозначение етос, МПИ NE Cepte Изготовитель Срок дей” 
реестра свид. ствия 
Приборы для измерения ар- МТ-10, МТ-10 без 15788-07 1 год 28018 Фирма "Medical Technology 08.06.2017 
териального давления ME- стетоскопа, МТ-20 Products, Іпс.", США 
ханические 
Приборы для измерения ар- Апексмед 29875-11 1год 45011 Фирма "Арехтеа Interna- 23.12.2016 
териального давления ме- Попа! В.№.", Нидерланды 
ханические 
Приборы для измерения ар- 1020 36548-12 2 года 47474 Фирма "Little Doctor Elec- 25.07.2017 
териального давления yng- tronic (Nantong) Co., Ltd.", 
ровые Китай 
Приборы для измерения Clever Спек TD- 30665-08 3 roga 32381 Фирма "TaiDoc Technology 01.08.2013 
глюкозы в крови 4209, Сіеуег Сһек Согрогайоп", Тайвань 
Т0-4227А, Clever 
Спек ТО-4227В 
Приборы для измерения Contour TS 37211-08 Первич- 30804 Фирма "Вауег Сопвитег 01.04.2013 
глюкозы в крови ная по- Саге АС", Швейцария 
верка при 
ввозе в 
РФ 
Приборы для измерения МС мод. WG-70 slim, 51071-12 3 roga 47967 Фирма "TaiDoc Technology 06.09.2017 
уровня глюкозы в крови WG-72 voice Corporation", Тайвань 
Приборы для контроля КАС 84 36949-08 1 год 30538 Фирма "Раш Hartmann АС", 01.02.2013 
сфигмоманометров Германия 
Приборы для проведения Коіог-бепе 6000 40128-08 1год 34733 Фирма "Corbett Research Pty 01.01.2014 
полимеразной цепной peak- Па.", Австралия 
ции 
Приборы контрольно- Multitest 36251-07 1 год 29719 Фирма "MSA Auer GmbH", 01.12.2012 
измерительные Германия 
Приборы офтальмологиче- IOL Master 41883-09 1год 36926 Фирма "Carl Zeiss", Герма- 01.12.2014 
ские ния 
Приборы полуавтоматиче- МЕ-30 15789-08 1год 31049 Фирма "Mark of Fitness, ПЯ", 01.04.2013 
ские для косвенного изме- США 
рения артериального дав- 
ления 
Приборы цифровые автома- Tensoval 28371-04 1 год 19538 Фирма "Раш Hartmann АС", 01.01.2015 
тические и полуавтоматиче- Германия 
ские для измерения артери- 
ального давления и частоты 
пульса 
Приборы-счетчики лабора- Wallac 1420 37257-08 1 год 30981 Фирма "Wallac Оу / Perki- 01.04.2013 
торные Ми абе Counter пЕтег Life Sciences", Фин- 
(Мсюг-2) ляндия 
Пробоотборники воздуха RCS мод. RCS High 43141-09 1 год 38383 Фирма "Biotest АС", Герма- 01.01.2015 
микробиологические Ном, RCS Isolator, HNA 
RCS Plus 
Пульсоксиметры Біхіоп Н100В 50356-12 1 год 47155 Фирма "EDAN Instruments 09.07.2017 
Inc.", Китай 
Пульсоксиметры G3 51063-12 1 год 47959 Фирма "Shenzhen Goldway 06.09.2017 
Industrial, Inc.", Китай 
Пульсоксиметры OLV (2700 К, 3100 K) 46583-11 1 год 42367 Фирма "Міһоп Коһдеп Согро- 01.04.2016 
гайоп", Япония 
Пульсоксиметры ЮТАС ОКСИ 2 42717-09 1год 37886 ООО "Компания "ЮТАС", 01.01.2015 
Украина, г.Киев 
Пульсоксиметры напалеч- MD300C 46619-11 2 года 42392 Фирма "Beijing Choice Elec- 01.04.2016 
нье tronic Technology Co., Ша.", 
Китай 
Пульсоксиметры перенос- Тгуиза! 50347-12 1 год 47146 Фирма "СЕ Healthcare 09.07.2017 
ные Ғіпіапа Оу", Финляндия 
Пульсоксиметры перенос- Тива! 50714-12 1год 47560 Фирма "СЕ Healthcare 30.07.2017 
ные Ғіпіапа Оу", Финляндия 
Регистраторы цифровые SEER Light 41311-09 1 год 36192 Фирма "СЕ Мейса! Systems 01.10.2014 
для холтеровского монито- Information Technologies, 
ринга Іпс.", США 
Регистраторы ЭКГ носимые Medilog FD5, FD12, 38122-08 1 год 32142 Фирма "Huntleigh Healthcare 01.07.2013 
Ак4, АВ12 Ца.", Великобритания 
Рефрактометры КМК-200 52295-12 1год 49373 Фирма "Shanghai Зироге In- 27.12.2017 
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Наименование СИ Обозначение м МПИ NS cepte Изготовитель срок дей“ 
реестра свид. ствия 
Сигнализаторы паров зта- Поп Alcoblow 18623-09 1год 38401 Фирма "Поп Laboratories 01.01.2015 
нола пороговые Ца.", Великобритания 
Системы для измерения НетосСопіго! 48772-11 1год 45109 Фирма "ЕКЕ-фадпозйс 29.12.2016 
уровня гемоглобина GmbH", Германия 
Системы для иммунофер- АНЗЕ! 28950-05 1 год 20244/1 Фирма "SEAC 5.г.1.", Италия 01.08.2014 
ментного анализа 
Системы для определения ОхіПігесі 35249-07 1 год 28398 Фирма "Тіпіотеќег GmbH", 29.10.2017 
БПК измерительные Германия 
Системы для самоконтроля ACCU-CHEK Combo 46090-11 З года 42099 Фирма "Roche Diagnostics 03.01.2016 
глюкозы крови с возможно- Operation", США 
стью введения инсулина 
Системы для самоконтроля ACCU-CHEK Combo 46090-11 З года 42099 Фирма "Roche Diagnostics 03.01.2016 
глюкозы крови с возможно- GmbH", Германия 
стью введения инсулина 
Системы для самоконтроля ACCU-CHEK Combo 46090-11 З года 42099 Фирма "Roche Diabetes Care 03.01.2016 
глюкозы крови с возможно- АС", Швейцария 
стью введения инсулина 
Системы измерения уровня ТМ "36,6" 42825-09 3 roga 37963 Фирма "Infopia Co., Ltd.", Ko- 01.01.2015 
глюкозы в крови рея 
Системы контроля уровня Rightest™ мод. GM- 32426-12 3 года 46895 Фирма "Віопіте 26.06.2017 
глюкозы в крови 100, СМ-300, GM- Согрогайоп", Тайвань 
500 
Системы контроля уровня OneTouch 51403-12 З года 48285 Фирма "Lifescan Europe а 28.09.2017 
глюкозы в крови (глюкомет- ЅеіесіЅітріе Division of Cilag GmbH Inter- 
ры) портативные national", Швейцария 
Системы контроля уровня OneTouch Ultra, 26247-12 3 ropa 46275 Фирма "Flextronics Inc. (Shen 23.04.2017 
глюкозы в крови портатив- OneTouch UltraEasy Zhen) Co., Ltd.", Китай 
ные ("LifeScan Inc., A Johnson 8 
Johnson Company", США) 
Системы медицинские ди- Еесзув 2010 19512-10 1 год 40197 Фирма "Roche Diagnostics 01.08.2015 
агностические иммунологи- (Rack/Disk) GmbH", Германия 
ческие 
Системы медицинские ди- Еесзув 2010 19512-10 1 год 40197/1 Фирма "Hitachi High- 01.08.2015 
агностические иммунологи- (Rack/Disk) Technologies Corporation 
ческие (ННС)", Япония 
Системы портативные KOH- One Touch Horizon 28600-08 3 roga 32489 Фирма "LifeScan, Inc., А 01.09.2013 
троля уровня глюкозы в Johnson & Johnson com- 
крови рапу", США 
Системы портативные KOH- OneTouch Select 38415-08 Первич- 32483 Фирма "LifeScan Inc.", США 01.09.2013 
троля уровня глюкозы в ная по- 
крови верка при 
ввозе в 
РФ 
Системы программируемые Фотометр 5010 20154-00 1год 8698 Фирма "Robert Riele GmbH & 01.10.2013 
фотометрические со встро- Со. КС", Германия 
енным принтером 
Системы регистрации ЭКГ МАС 12005Т 36457-07 1 год 29993 Фирма "СЕ Medical Systems 01.01.2013 
Information Technologies 
GmbH", Германия 
Системы регистрации ЭКГ МАС 12005Т 36457-07 1 год 29993/1 Фирма "Wipro СЕ Medical 01.01.2013 
Systems Па.", Индия 
Системы суточного монито- Cardy Analyzer 05 46093-11 1год 42113 Фирма "ЗигиКеп Co., Па.", 10.02.2016 
рирования по Холтеру Япония 
Системы холтеровского MO- SCHILLER ВК-102 39566-08 1 год 34012 Фирма "SCHILLER АС", 01.01.2014 
ниторинга артериального plus Швейцария 
давления 
Спектрометры излучения СКГ-АТ1316 24940-11 1 год 44137 НПУП "Атомтех" ОАО 21.10.2016 
человека "МНИПИ", Беларусь, 
г.Минск 
Спектрофотометры меди- РО-303, РО-3038, 26883-09 1 год 36041 Фирма "Аре! Co., Па", Ano- 01.09.2014 
цинские PD-303UV HNA 
Спироанализаторы ВТЕ-08 Spiro 39692-08 1 год 34140 Фирма "BTL Industries Ша", 01.01.2014 
Великобритания 
Спирометры автоматизиро- МАС-1 33730-12 1год 45741 УП "Унитехпром БГУ", Бе- 06.03.2017 


ванные многофункциональ- 
ные 


ларусь, г.Минск 
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Наименование СИ Обозначение Телос, МПИ Ne Гарт Изготовитель срокдей- 
реестра свид. ствия 
Станции роботизированные ХИ (Neon 100 series) 51434-12 1 год 48365 Фирма "Хи! АС", Швейцария 22.10.2017 
для дозирования жидкостей 
для медицинских и лабора- 
торньх исследований 
Сфигмоманометры меди- Вк 45084-10 1год 40668 Фирма "Wenzhou Вокапо In- 01.08.2015 
цинские механические struments Co., Ца.", Китай 
Термометры инфракрасные РВС-901 40396-09 1 год 34970 Фирма "К-Јитр Health Co., 01.05.2014 
Ца.", Тайвань 
Термометры медицинские ТУҮ-120 17050-08 Первич- 31048 Фирма "Атгив Enterprises, 01.04.2013 
ная по- Ца.", США 
верка при 
ввозе в 
РФ 
Термометры медицинские Geratherm classic 31914-11 Первич- 44696 Фирма "Geratherm Medical 08.12.2016 
жидкостные безртутные ная по- АС", Германия 
верка до 
вводав 
эксплуа- 
тацию 
Термометры медицинские ЗЕМЗПЕС 49260-12 2 года 45752 Фирма "Арехтеа Interna- 14.03.2017 
инфракрасные Попа! В.№.", Нидерланды, 
Фирма "Shenzhen Everbest 
Machinery Industry Co., Ltd.", 
Китай 
Термометры медицинские ИМПЭКС-МЕД 48784-11 Первич- 45125 Фирма "Wuxi Medical Instru- 29.12.2016 
максимальные стеклянные ная по- тепі Ғасіогу", Китай 
верка до 
вводав 
эксплуа- 
тацию 
Термометры медицинские ИМПЭКС-МЕД мод. 52345-12 Первич- 49429 Фирма "Jiangsu Уцуие Medi- 29.12.2017 
максимальные стеклянные TMP, ТМБР ная по- са! Instruments Co., Ша.", Kn- 
верка до тай 
ввода в 
зксплуа- 
тацию 
Термометры медицинские DGM 30345-05 Первич- 22216 Фирма "ОСМ Рһагта Арра- 01.08.2015 
ртутные ная по- rate Handel АС", Швейцария, 
верка при Китай 
ввозе в 
РФ 
Термометры медицинские ТМР 26997-04 Поверка 17711 Фирма "Zhoushan Топохіп 01.05.2014 
ртутные при вы- Instruments Co., Ма.", Китай 
пуске 
Термометры медицинские ТМР 44364-10 Поверка 39816 Фирма "Zhoushan Топохіп 01.04.2015 
ртутные при вы- Instruments Co., Ма.", Китай 
пуске 
Термометры медицинские AMDT10, АМОТ11, 26344-04 1 год 16839 Фирма "Атгив Enterprises, 01.08.2014 
цифровые АМОТ12, АМОТ?З, Ltd.", США 
АМОТ14 
Термометры медицинские СТ-461, СТ-561, СТ- 22081-11 2 года 44095 Фирма "Citizen Systems Ja- 10.10.2016 
цифровые 513W pan Co., Ltd.", Япония 
Термометры медицинские LD 34665-12 2 ropa 47475 Фирма "Little Doctor Elec- 25.07.2017 
цифровые tronic (Nantong) Co., Ltd.", 
Китай 
Термометры медицинские МТ 1751, МТ 1911 17646-04 1 год 17503 Фирма "Microlife АС", Швей- 01.08.2013 
цифровые цария 
Термометры медицинские мод. КЕТ-03, КЕТ-04 45301-10 1год 40935 Фирма "Капа и Medical 01.08.2015 
цифровые Едшртеп! Ғасіогу", Китай 
Термометры медицинские МТ 1671, МТ 16А1, 38367-08 2 года 32378 Фирма "Microlife АС", Швей- 01.08.2013 
электронные МТ 16В1, МТ 16С2, цария 
МТ 1831, МТ 1871, 
МТ 18А1, МТ 1931, 
МТ 1951, МТ 1961, 
МТ 1622, МТ 3001 
Термометры медицинские MT 47948-11 2 года 44084 Фирма "Microlife АС", Швей- 10.10.2016 


электронные 
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Наименование СИ Обозначение Мат МПИ Ne гари Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Термометры медицинские МТ 3001, МТ 1921, 47744-11 2 года 43835 Фирма "ONBO Electronic 16.09.2016 
злектроннье МТ 16С2 (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 
Термометры ртутные megn- ТН мод. ТН-101, TH- 29501-05 Поверка 21108 Фирма "LEB International 01.08.2015 
цинские 102 при вы- (LLC)", США 
пуске 
Термометры цифровые РВС-900 40390-09 1 год 34964 Фирма "К-Јитр Health Co., 01.05.2014 
Ца.", Тайвань 
Термометры электронные ОТ-501, ОТ-510, DT- 30929-11 2 года 44092 Фирма "A&D Company ПЯ", 10.10.2016 
520, ОТ-621, 07-622, Япония; Фирма "A&D Elec- 
ОТ-623, ОТ-624, DT- tronics (Shenzhen) Co., Ltd.", 
625 Китай 
Термометры электронные ОТ-633, ОТ-634, DT- 47313-11 1 год 43350 Фирма "A&D Electronics 01.08.2016 
инфракраснье 635 (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 
Термометры электронные ОТ-633, ОТ-634, DT- 47313-11 1 год 43351 Фирма "A&D Company ПЯ", 01.08.2016 
инфракрасные 635 Япония 
Термометры электронные Отгоп 26917-08 2 года 32055 Фирма "OMRON Healthcare 01.08.2013 
медицинские Co., Ltd.", Япония 
Термометры электронные Отгоп 26917-08 2года 32055/1 Фирма "OMRON DALIAN 01.10.2013 
медицинские Co., Ца.", Китай 
Термометры электронные Отгоп 26917-08 2 года 32055/2 Фирма "Omron Healthcare 01.08.2013 
медицинские Europe В.У.", Нидерланды 
Термометры электронные OMRON Gentle Temp 33436-06 2 года 26164/1 Фирма "OMRON DALIAN 01.10.2013 
медицинские 510 (МС-510-Е2) Co., Ltd.", Китай 
Термометры электронные Тһегтоуа! 28400-09 1год 37601 Фирма "Раш Hartmann АС", 01.01.2015 
медицинские Германия 
Термометры электронные МТ (МТ-01С, МТ-02С) 26786-04 2года 17498 Фирма "LEB International 01.08.2014 
оральные детские (LLC)", США 
Термометры электронные DT (ОТ-11С, ОТ-01С, 26894-04 2 года 17582 Фирма "LEB International 01.08.2014 
цифровые рТ-02С, ОТ-03С) (LLC)", США 
Термометры электронные Geratherm color GT 23811-08 2 года 30971 Фирма "Geratherm Medical 01.04.2013 
цифровые 131, Geratherm solar АС", Германия 
СТ 161, Geratherm 
clinic СТ 2038 
Термометры электронные Geratherm flex СТ 29335-12 2 года 49374 Фирма "Geratherm Medical 27.12.2017 
цифровые 3020 АС", Германия 
Термометры электронные Geratherm Кара GT- 40896-09 2года 35758 Фирма "Geratherm Medical 01.08.2014 
цифровые 195-1 АС", Германия 
Термометры электронные T-HT 01, T-HT 02, T- 46825-11 1год 42659 Фирма "Vega Technologies 18.05.2016 
цифровые НТ 03, Т-НТ 04, Т-НТ Іпс.", Тайвань 
05 
Термометры электронные ТЗ "36,6" 37532-08 1 год 31189 Фирма "Hangzhou Weibang 01.05.2013 
цифровые ппроп в Ехроп Co., Ltd.", Kn- 
тай 
Тестеры пульсоксиметриче- Index 2ХІҒЕ 48864-12 1год 45243 Фирма "Нике Biomedical", 19.01.2017 
ских приборов США 
Тонометры GAMMA мод. С5, 40810-09 1год 35740 Фирма "Heine Орісеесһпік 01.08.2014 
G7, СР, GST, XXL LF GmbH & Co., KG", Германия 
Тонометры автоматические KD-525E, КО-559, 30068-10 1 год 41567 Фирма "KODON electronic 01.08.2015 
KD-575, KD-622 and electrical apparatus Co., 
Ltd.", Китай 
Тонометры автоматические гі-сһатріоп М 51066-12 1 год 47962 Фирма "Rudolf Riester 06.09.2017 
GmbH", Германия 
Тонометры автоматически ТМ "36,6" мод. HL- 39998-08 1 год 34566 Фирма "Неа & Life Co., 01.01.2014 
168FD Ltd.", Тайвань 
Тонометры автоматически ТМ "36,6" мод. HL- 39997-08 1 год 34565 Фирма "Health & Life Co., 01.01.2014 
888FA Ltd.", Тайвань 
Тонометры медицинские SE-310A, 5Е-4400М, 30670-08 1 год 31052 Фирма "Сепехе!-Зеп, Іпс.", 01.04.2013 
3Е-258, ЗЕ-25М/Р, Корея 
3Е-311, 5Е-315, SE- 
6200М, 5Е6400М, 
ЗЕ-7000М, 5Е-9400 
Тонометры механические Riester 51067-12 1 год 47963 Фирма "Rudolf Riester 06.09.2017 
GmbH", Германия 
Тонометры офтальмологи- КТ 35097-07 1год 28229 Фирма "КОУ/А СОМРАМҮ, 01.07.2017 


ческие автоматические бес- 
контактные 


ІТр.", Япония 
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Наименование СИ Обозначение фар МПИ NS cepte Изготовитель Срок дей 
реестра свид. ствия 
Тонометры электронные Geratherm desktop 23813-02 2 года 13550 Фирма "Geratherm Medical 01.04.2013 
GP 6621 AG", Германия 
Тонометры электронные Geratherm wristwatch 23812-02 2 года 13477 Фирма "Geratherm Medical 01.04.2013 
KP 6130 AG", Германия 
Установки контрольно- Рго!СНЕСК 36342-07 1 год 29831 Фирма "MSA Auer GmbH", 01.12.2012 
измерительные Германия 
Устройства для передачии Вид сердца Р12/8 38696-08 1 год 32799 Фирма "Аего{е! Medical Sys- 01.10.2013 
записи ЭКГ-сигналов по те- tems (1998) Ша.", Израиль 
лефонным каналам связи с 
возможностью наложения 
электродов пациентом 
Устройства для суточного 44128-10 1 год 39563 Фирма "Suzuken Co., Па.", 01.04.2015 
мониторирования по Холте- Япония 
ру 
Фотометры для микроплан- РК-3100 40383-09 1год 35032 Фирма "Bio-Rad Laboratories 01.05.2014 
шетов со встроенным уст- ЗА$", Франция 
ройством для считывания 
штрих-кодов 
Фотометры лабораторные ВоСпет ЗА 48400-11 1год 44670 Фирма "High Technology 06.12.2016 
медицинские Inc.", США 
Фотометры лабораторные Іттпипосһет-2100 48401-11 1год 44671 Фирма "High Technology 06.12.2016 
медицинские Inc.", США 
Фотометры микропланшет- МісгоТах МТ1- 38668-08 1 год 32757 Фирма "5У-АВ Gerate 01.10.2013 
нье Кеадег GmbH", Австрия 
Экспресс-анализаторы Accu-Chek Active 18583-12 3 roga 47191 Фирма "Roche Diagnostics 09.07.2017 
(глюкометры) портативные GmbH", Германия, Фирма 
"Заптта-$С!", Ирландия, 
Фирма "Заптта 
(Зпепгеп)Па.", Китай 
Экспресс-анализаторы Accu-Chek Inform 11 51069-12 З года 47965 Фирма "Roche Diagnostics 06.09.2017 
(глюкометры) портативные GmbH", Германия 
Экспресс-анализаторы Accu-Chek Mobile 50698-12 З года 47527 Фирма "Roche Diagnostics 27.07.2017 
(глюкометры) портативные GmbH", Германия; Фирма 
"Altek Corporation", Китай 
Экспресс-анализаторы Accu-Chek Performa 38389-08 3 года 32382 Фирма "Roche Diagnostics 01.08.2013 
(глюкометры) портативные GmbH", Германия, США 
Экспресс-анализаторы Accu-Chek Performa 41639-09 3 года 36677 Фирма "Roche Diagnostics 01.11.2014 
(глюкометры) портативные Nano GmbH", Германия, США 
Экспресс-анализаторы био- Кейогоп Plus 45919-10 1год 41605 Фирма "Roche Diagnostics 01.08.2015 
химические Graz GmbH", Австрия 
Экспресс-анализаторы био- Reflotron Plus 45919-10 1 год 41605 Фирма "Roche Diagnostics 01.08.2015 
химические GmbH", Германия 
Экспресс-анализаторы био- Accutrend Plus 41330-09 3 roga 36211 Фирма "Roche Diagnostics 01.10.2014 
химические портативнье GmbH", Германия 
Экспресс-анализаторы nM- Cobas h 232 41816-09 Первич- 36814 Фирма "Roche Diagnostics 01.12.2014 
мунохимические ная по- GmbH", Германия 
верка при 
ввозе в 
РФ 
Экспресс-анализаторы пор- Асси-Сһек Со 27231-09 3 года 35781 Фирма "Roche Diagnostics 01.08.2014 
тативные GmbH", Германия, Ирлан- 
дия 
Электрокардиографы ВТЕ-08 48881-12 1год 45266 Фирма "BTL Industries Ltd.", 19.01.2017 
Великобритания 
Электрокардиографы СагаіоСаге 2000 37073-08 1 год 30858 Фирма "Bionet Co., Ша.", Ko- 01.03.2013 
рея 
Электрокардиографы СагаіоТоисһ 3000 37078-08 1 год 30862 Фирма "Bionet Co., Ltd.", Ko- 01.03.2013 
рея 
Электрокардиографы Сагфвипу С-110, 38676-08 1 год 32765 Фирма "Ғикиаа М-Е Кодуо 01.10.2013 
Сагаіѕипу С-120, Co., Ltd", Япония 
Cardisuny C-300 
Электрокардиографы ЕЗ0С 44916-10 1год 40465 Фирма "FARUM S.A.", 01.08.2015 
Польша 
Электрокардиографы Е600С 44915-10 1год 40464 Фирма "FARUM 5$.А.", 01.08.2015 
Польша 
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Наименование СИ Обозначение а МПИ NS cepte Изготовитель срок дей 
реестра свид. ствия 
Электрокардиографы ЕСС 9132К, ЕСС 37414-08 1 год 31108 Фирма "Міһоп Копдеп Согро- 01.04.2013 
9022К, ЕСС 9620К/М ration", Япония 
Электрокардиографы ЕСС-1250, ЕСС- 42823-09 1год 37961 Фирма "Міһоп Копдеп Согро- 01.01.2015 
1350, ЕСС-1500, ration", Япония 
ЕСС-1550 
Электрокардиографы ЕСС-901, ЕСС-901А, 45079-11 1 год 43912 Фирма "Zhuhai Kaden Үаѕеп 26.09.2016 
ЕСС-903, ЕСС-903А, Medical Electronics Co., Ltd.", 
ECG-923, ECG-923A, Китай 
ЕСС-9012 
Электрокардиографы Кеп2 37483-08 1 год 31242 Фирма "ЗигиКеп Co., Па.", 01.05.2013 
Япония 
Электрокардиографы Kenz Сагаісо 601 46092-11 1 год 42114 Фирма "ЗигиКеп Co., Ша.", 10.02.2016 
Япония 
Электрокардиографы МАС 43785-10 1год 39243 Фирма "СЕ Мейса! Systems 01.04.2015 
Information Technologies, 
Inc.", США 
Электрокардиографы МАС 43785-10 1год 39243/1 Фирма "СЕ Мейса! Systems 01.04.2015 
Information Technologies 
GmbH", Германия 
Электрокардиографы МАС 43785-10 1год 39243/2 Фирма "Wipro СЕ Medical 01.04.2015 
Systems Па.", Индия 
Электрокардиографы МАС 43785-10 1год 392433 Фирма "СЕ Medical Systems 01.04.2015 
(China) Па.", Китай 
Электрокардиографы МАС 500 36576-07 1 год 30147 Фирма "СЕ Мейса! Systems 01.01.2013 
Information Technologies 
GmbH", Германия 
Электрокардиографы МАС 600 48571-11 1год 44888 Фирма "Wipro СЕ Healthcare 21.12.2016 
Private Ма.", Индия; Фирма 
"СЕ Medical Systems Infor- 
mation Technologies, Inc.", 
США 
Электрокардиографы РКОСЕТТІ "ЕРС 6 51501-12 1год 48462 Фирма "PROGETTI S.R.L.", 22.10.2017 
View" Италия 
Электрокардиографы SCHILLER 36578-07 1 год 30149 Фирма "SCHILLER АС", 01.01.2013 
САКООУП АТ-1 Швейцария 
Электрокардиографы SCHILLER 36577-07 1 год 30148 Фирма "SCHILLER АС", 01.01.2013 
САКОЮОУП АТ-2 Швейцария 
Электрокардиографы ЗЕМЗПЕС мод. ЕСС 48752-11 1 год 45012 Фирма "Shenzhen Biocare 23.12.2016 
1001, ECG 1003, Electronics, Со. Ltd.", Китай 
ECG 1006, ECG 1012 
Электрокардиографы две- ЮКАРД 200 24946-03 1 год 14968 ООО "Компания "ОТАС", 01.01.2015 
надцатиканальные Украина, г.Киев 
Электрокардиографы две- ЕСС-9812 41447-09 1 год 36265 Фирма "Медтоуа Industrial 01.10.2014 
надцатиканальные интер- Co., Ltd.", Китай 
претирующие 
Электрокардиографы не- ВТЕ-08 ЕСС 47869-11 1 год 43910 Фирма "BTL Industries Ltd.", 26.09.2016 
прерывной записи по Xon- HOLTER Великобритания 
теру 
Электрокардиографы одно- ЕСС-9801 41445-09 1 год 36263 Фирма "Медтоуа Industrial 01.10.2014 
канальные Co., Ца.", Китай 
Электрокардиографы пор- МАС 400 41312-09 1 год 36193 Фирма "СЕ Мейса! Systems 01.10.2014 
тативные Information Technologies, 
Inc.", США 
Электрокардиографы трех- ЕСС-9803 41448-09 1год 36266 Фирма "Медтоуа Industrial 01.10.2014 
канальные Co., Ца.", Китай 
Электрокардиографы трех- ЮКАРД 100 30982-06 1 год 23026 ООО "Компания "ОТАС", 01.02.2016 
канальные Украина, г.Киев 
Электрокардиографы шес- ЕСС-9806 41446-09 1 год 36264 Фирма "Медтоуа Industrial 01.10.2014 


тиканальные интерпрети- 
рующие 


Co., Ltd.", Китай 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОМЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 


Мо Гос- Ме Гос- Ме Гос- Мо Гос- 
Класс Класс Класс Класс 
реестра реестра реестра реестра 

1198-12 32.02 14061-10 30 15153-08 32.02 16315-08 28.01 
2189-09 31.01 14074-08 29.02 15201-11 29.01.02 16329-08 31.01 
2818-09 31.01 14075-08 29.02 15202-09 29.01.02 16331-08 31.01 
2875-09 31.01 14083-10 29.01.01 15209-09 29.01.02 16333-09 29.02 
2961-10 31.01 14102-04 30 15249-12 34.01.02 16343-00 31.01 
3899-89 34.02 14106-04 31.01 15250-12 34.01.02 16347-09 30 
5157-09 31.01 14145-07 30 15311-08 31.01 16361-12 37 
5517-99 31.01 14157-09 38.01 15337-08 31.01 16402-07 31.02 
5913-77 34.01.05 14164-09 29.02 15379-07 29.01.03 16412-97 39 
6265-89 34.01.01 14199-08 29.02 15387-96 36 16424-12 31.01 
6530-09 31.01 14241-08 31.01 15388-96 36 16453-12 31.02 
6612-99 27.01 14250-05 30 15411-08 31.01 16469-08 29.01.01 
6738-11 34.02 14300-08 31.01 15424-03 31.01 16475-09 28.05 
7008-92 34.01.05 14306-08 29.01.03 15451-02 38.02 16479-10 37 
7200-08 31.01 14350-12 29.01.01 15486-08 30 16482-08 28.05 
7604-07 34.01.03 14351-12 29.01.01 15493-08 31.01 16483-08 28.05 
7604-10 34.01.03 14368-10 29.01.04 15538-08 27.01 16484-08 28.05 
7975-09 34.01.01 14369-10 29.01.04 15541-10 28.03 16489-00 28.01 
9047-83 34.01.01 14370-10 29.01.04 15542-08 27.01 16496-09 37 
9069-11 34.02 14399-08 37 15587-09 29.01.03 16500-97 34.01.01 
9084-90 33.03 14412-04 29.01.03 15595-12 32.02 16508-08 37 
9444-84 34.01.01 14413-04 29.01.03 15642-06 31.02 16519-12 34.01.05 
9505-10 33.03 14489-08 29.01.01 15647-96 31.01 16525-97 31.02 
9506-97 34.01.02 14495-09 30 15651-12 34.01.01 16526-08 34.01.01 
9507-07 34.01.02 14498-07 30 15652-09 34.01.05 16582-97 28.05 
9508-84 34.01.02 14499-95 30 15678-12 31.01 16590-08 31.01 
9509-07 34.01.02 14589-09 29.01.02 15682-10 31.01 16622-08 39 
9511-10 34.01.01 14601-08 31.01 15708-09 31.01 16637-09 29.02 
9570-07 31.01 14604-10 31.01 15716-07 34.01.05 16664-08 31.01 
10479-03 27.01 14660-12 29.01.02 15720-96 31.01 16667-08 29.01.01 
10783-87 34.01.01 14661-08 34.01.05 15743-08 32.02 16694-97 38.01 
10982-09 34.02 14663-12 29.01.02 15771-10 34.01.05 16695-97 37 
11374-09 34.02 14670-07 31.01 15772-11 34.01.05 16706-08 28.01 
11665-08 31.01 14683-09 32.02 15773-11 34.01.05 16709-08 37 
11742-09 34.02 14706-12 29.02 15781-06 31.02 16733-09 31.01 
12004-89 27.01 14709-08 32.02 15788-07 39 16741-07 28.05 
12005-11 34.01.05 14737-07 30 15789-08 39 16742-07 28.05 
12480-98 27.01 14776-02 31.01 15820-07 29.01.03 16745-12 31.02 
12490-12 32.02 14810-09 34.01.05 15832-08 32.01 16762-08 29.01.02 
12598-00 31.01 14818-09 28.01 15838-00 28.01 16798-08 34.01.05 
12888-00 29.01.03 14826-08 29.01.02 15860-12 27.01 16802-08 28.01 
12941-97 32.02 14844-08 29.01.01 15862-12 30 16818-10 31.01 
13214-92 34.01.01 14858-12 34.01.05 15863-08 30 16819-07 28.03 
13215-92 34.01.02 14883-95 34.02 15881-06 29.01.03 16820-09 31.01 
13358-12 31.01 14889-08 34.01.05 15883-06 32.01 16825-08 30 
13389-92 34.01.05 14896-09 29.02 15899-00 28.01 16848-10 31.01 
13504-12 31.01 14921-07 31.01 15901-09 28.01 16856-08 34.01.05 
13621-08 37 14923-09 28.03 15964-07 31.02 16859-12 31.01 
13781-10 31.01 15027-12 31.01 15971-07 29.01.05 16940-08 32.02 
13839-09 29.01.01 15055-09 34.01.05 16036-08 32.02 16991-12 29.01.01 
13840-09 29.01.01 15058-04 29.01.01 16037-08 32.02 16996-06 29.01.01 
13849-04 30 15066-09 34.01.05 16038-08 32.02 17041-03 29.01.03 
13854-07 29.01.03 15068-09 29.01.03 16040-97 32.02 17050-08 39 
13859-07 32.01 15083-06 29.01.03 16041-08 32.02 17080-98 34.01.02 
13864-08 31.01 15096-09 29.01.01 16042-08 32.02 17081-98 34.01.02 
13889-08 29.02 15097-09 29.01.01 16045-08 32.02 17083-08 34.01.02 
13895-04 29.01.02 15141-08 30 16050-97 39 17085-98 34.01.01 
13919-07 29.01.03 15142-08 30 16103-08 31.01 17103-08 29.01.02 
13930-09 29.01.01 15143-08 30 16128-10 29.01.02 17104-09 29.01.03 
13938-04 29.01.04 15144-08 30 16165-07 28.05 17105-09 29.01.03 
13987-11 37 15145-08 30 16214-09 39 17117-11 31.01 
14039-08 32.01 15151-08 32.02 16295-08 31.01 17118-09 31.01 
14045-05 30 15152-08 32.02 16313-08 28.01 17159-08 30 


614 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

17160-03 30 
17166-08 29.02 
17168-08 29.02 
17206-09 33.04 
17252-03 30 
17253-08 30 
17256-98 30 
17271-08 31.01 
17273-11 31.01 
17302-10 31.01 
17339-12 34.01.05 
17358-10 28.03 
17360-04 28.03 
17364-08 32.01 
17395-07 34.01.01 
17444-11 34.01.05 
17447-09 31.02 
17456-12 28.05 
17493-08 29.01.01 
17554-09 31.01 
17561-08 31.01 
17563-10 34.01.05 
17564-09 34.01.04 
17571-09 29.01.01 
17575-09 29.02 
17586-09 28.05 
17590-10 28.03 
17618-08 32.02 
17620-08 32.02 
17621-08 32.02 
17642-00 31.01 
17644-08 29.01.01 
17646-04 39 
17669-09 29.01.02 
17670-08 29.02 
17672-08 29.02 
17675-09 29.01.02 
17715-05 35.18 
17735-09 32.01 
17740-12 31.02 
17750-08 34.01.03 
17785-12 31.02 
17788-04 28.05 
17869-10 34.01.01 
17911-08 34.01.04 
17930-12 34.01.03 
17954-09 28.05 
17989-09 28.02 
18026-11 29.01.02 
18034-00 29.01.04 
18035-09 29.01.04 
18052-03 28.01 
18069-12 29.01.03 
18076-08 34.01.03 
18089-03 34.01.01 
18098-09 29.01.01 
18129-09 32.02 
18188-10 34.01.05 
18232-00 31.01 
18245-12 32.01 
18258-04 34.01.05 
18259-04 29.02 
18339-04 34.01.05 
18360-06 29.01.01 
18373-99 27.01 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

18374-10 27.01 
18389-05 36 
18407-09 32.02 
18409-09 32.02 
18413-02 30 
18442-09 29.01.01 
18481-08 31.01 
18489-04 37 
18495-08 31.01 
18509-10 38.01 
18527-09 32.02 
18529-09 32.02 
18583-12 39 
18623-09 39 
18649-09 34.01.05 
18652-08 35.01 
18656-04 29.01.02 
18694-08 28.01 
18714-07 38.02 
18744-08 34.01.05 
18768-99 27.01 
18769-99 27.01 
18842-09 34.01.01 
18844-03 32.02 
18885-09 34.01.01 
18938-05 29.01.04 
18944-04 29.01.04 
18951-10 28.05 
18979-08 29.02 
19037-12 27.01 
19092-09 29.02 
19100-02 37 
19122-11 31.02 
19123-05 31.01 
19131-08 31.02 
19173-00 31.01 
19200-08 28.05 
19256-03 32.02 
19276-08 28.05 
19298-09 35.13 
19358-08 28.05 
19359-08 28.05 
19381-09 37 
19382-11 31.01 
19383-10 31.01 
19385-07 31.01 
19386-08 31.01 
19387-08 37 
19411-00 27.01 
19414-08 28.05 
19415-08 28.05 
19419-10 31.01 
19443-08 31.01 
19496-07 31.01 
19508-11 39 
19510-12 39 
19512-10 39 
19612-08 34.01.05 
19615-10 34.01.05 
19632-09 28.01 
19675-11 31.01 
19712-08 29.01.01 
19714-05 29.01.03 
19725-00 28.03 
19741-11 38.01 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

19775-00 29.02 21026-12 30 
19791-08 38.01 21056-08 31.01 
19793-09 38.02 21057-10 28.05 
19818-00 33.03 21096-12 27.01 
19831-07 31.01 21172-09 28.01 
19847-11 29.02 21204-08 28.01 
19903-06 39 21320-11 34.02 
19925-00 34.01.01 21362-00 29.01.01 
19926-00 34.01.01 21367-01 31.02 
19927-00 34.01.01 21399-08 34.01.02 
19947-10 34.01.05 21409-01 34.02 
19952-11 28.03 21410-01 34.02 
20035-08 28.05 21417-12 31.01 
20054-12 29.01.02 21478-09 34.01.03 
20085-11 34.01.01 21507-07 34.02 
20110-06 29.01.02 21508-07 34.02 
20111-08 29.01.02 21532-08 34.01.05 
20116-12 28.05 21548-09 29.01.02 
20154-00 39 21584-01 29.02 
20170-03 35.17 21593-07 34.02 
20171-06 35.08 21613-08 32.02 
20189-07 35.15 21620-08 34.01.05 
20190-07 35.15 21622-08 28.01 
20258-10 37 21666-12 29.02 
20263-08 29.01.03 21684-09 31.01 
20264-00 29.02 21718-12 34.01.02 
20274-07 34.01.01 21720-11 34.02 
20287-12 28.03 21778-08 31.01 
20308-04 29.01.02 21884-08 34.02 
20329-11 38.02 22003-07 27.01 
20330-11 38.02 22028-01 34.01.01 
20379-10 32.01 22048-07 31.02 
20382-08 29.02 22049-08 39 
20384-08 29.02 22081-11 39 
20385-11 28.04 22117-01 31.01 
20386-11 28.04 22128-07 32.02 
20431-08 28.01 22129-09 32.02 
20443-11 32.02 22131-04 37 
20474-06 34.01.01 22148-08 33.03 
20475-06 34.01.01 22153-08 34.01.05 
20477-06 34.01.01 22163-08 33.02 
20478-06 34.01.01 22164-08 31.01 
20531-09 28.01 22166-08 31.01 
20536-00 33.03 22167-08 32.02 
20537-00 33.03 22230-11 37 
20665-07 27.01 22232-08 29.02 
20666-08 27.01 22237-08 34.01.05 
20668-12 27.01 22240-01 34.01.05 
20669-12 27.01 22257-11 32.02 
20730-12 30 22259-08 32.02 
20742-11 29.01.01 22261-08 32.02 
20781-08 31.01 22310-08 31.02 
20782-08 28.01 22328-06 31.02 
20784-09 28.01 22348-12 39 
20785-09 28.01 22351-12 39 
20886-11 31.01 22352-12 39 
20908-12 34.01.05 22363-08 27.01 
20931-08 31.01 22403-03 28.01 
20951-08 34.01.01 22426-11 31.01 
20974-08 32.01 22428-10 27.01 
20982-02 34.01.05 22450-08 34.01.01 
20983-11 34.01.03 22451-08 34.01.03 
20984-02 34.01.02 22479-08 29.01.01 
21017-07 34.01.05 22508-07 31.01 
21024-07 30 22509-07 31.01 


615 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

22510-07 31.01 
22558-02 31.01 
22560-04 32.02 
22575-02 31.01 
22576-02 31.01 
22577-08 31.01 
22600-07 31.01 
22601-07 31.01 
22603-07 31.01 
22604-07 31.01 
22605-07 31.01 
22607-12 28.04 
22612-08 28.01 
22613-08 28.01 
22614-08 28.01 
22632-08 35.01 
22660-12 34.01.05 
22678-08 28.04 
22679-08 28.04 
22684-08 32.01 
22711-12 28.04 
22712-12 28.04 
22734-11 34.01.05 
22738-08 29.02 
22756-09 31.02 
22760-09 29.02 
22769-07 31.01 
22810-12 31.01 
22811-07 37 
22819-07 31.02 
22850-11 38.02 
22890-08 28.01 
22895-08 31.01 
22898-07 34.01.03 
22906-02 38.02 
22908-02 32.02 
22923-08 35.18 
22943-02 34.01.05 
22947-08 30 
22948-08 34.01.05 
22952-08 31.01 
22953-08 31.01 
22954-08 31.01 
23011-02 31.01 
23012-07 31.01 
23043-07 32.02 
23068-08 30 
23080-02 39 
23089-12 34.01.03 
23112-07 34.01.03 
23141-02 29.01.04 
23150-08 29.01.02 
23151-08 29.01.02 
23179-08 38.01 
23180-08 38.02 
23206-08 31.01 
23212-07 31.01 
23223-08 32.02 
23247-02 34.01.03 
23271-12 31.01 
23279-02 38.02 
23281-02 28.01 
23297-12 27.01 
23315-09 31.01 
23371-08 29.02 


616 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

23408-07 29.01.01 
23418-07 32.02 
23419-07 32.02 
23429-10 31.01 
23430-09 31.01 
23431-07 31.01 
23481-08 31.01 
23500-08 31.02 
23522-08 30 
23551-02 32.01 
23552-02 34.01.05 
23553-02 29.01.03 
23554-08 29.01.03 
23555-02 29.01.03 
23556-02 29.01.03 
23557-08 32.01 
23558-02 32.01 
23595-08 34.01.05 
23599-02 37 
23600-08 31.02 
23628-02 30 
23631-07 28.01 
23657-08 38.01 
23670-08 35.01 
23699-08 28.05 
23719-08 32.02 
23721-02 31.01 
23743-02 34.01.02 
23744-02 34.01.02 
23745-02 34.01.01 
23746-02 34.01.01 
23747-12 34.01.01 
23748-02 34.01.02 
23755-02 28.05 
23785-08 33.04 
23788-08 28.03 
23811-08 39 
23812-02 39 
23813-02 39 
23829-08 37 
23838-08 32.02 
23853-02 39 
23869-02 31.02 
23879-02 34.01.05 
23880-02 32.02 
23881-11 29.01.01 
23898-08 28.05 
23905-02 28.01 
23921-08 32.02 
23922-08 32.02 
23933-08 28.04 
23934-08 28.04 
23961-02 31.02 
23990-08 28.04 
23991-05 30 
23993-08 28.01 
23995-02 28.01 
24028-02 34.01.05 
24054-08 31.01 
24088-12 32.02 
24092-08 31.01 
24100-02 31.01 
24116-08 30 
24130-02 27.02 
24185-08 31.01 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

24212-08 31.01 24834-08 32.01 
24219-03 33.03 24841-09 31.01 
24220-08 34.01.02 24854-03 32.01 
24221-08 34.01.02 24855-08 29.01.01 
24222-08 34.01.01 24860-03 29.01.03 
24223-03 34.01.03 24860-11 29.01.03 
24226-03 35.16 24863-08 31.01 
24227-03 35.09 24876-03 32.02 
24255-08 34.01.01 24877-08 32.02 
24301-08 38.02 24900-09 34.01.01 
24314-08 30 24911-03 34.01.01 
24331-03 38.02 24912-03 34.01.01 
24340-03 28.01 24913-03 35.08 
24367-11 29.01.01 24914-03 35.08 
24371-08 34.01.01 24922-00 29.01.01 
24378-09 29.01.01 24923-03 31.01 
24396-08 30 24928-03 31.02 
24398-08 30 24929-08 32.02 
24399-03 30 24930-08 32.02 
24424-08 29.02 24931-08 32.02 
24432-08 28.04 24934-08 37 
24433-08 28.04 24940-11 39 
24434-08 28.04 24946-03 39 
24435-08 28.04 24949-08 38.01 
24436-08 28.04 24954-03 32.02 
24451-09 31.01 24961-03 39 
24456-08 31.01 24962-03 39 
24457-03 31.02 24969-08 35.16 
24458-03 34.02 24970-03 34.02 
24470-08 37 24982-08 32.01 
24471-08 37 24999-08 31.01 
24479-08 28.02 25002-08 31.01 
24481-08 28.02 25018-09 27.01 
24482-08 28.02 25051-08 27.01 
24484-08 31.01 25064-11 37 
24485-03 31.01 25075-08 31.01 
24486-12 31.01 25083-08 31.01 
24505-09 35.01 25092-08 31.01 
24508-09 28.04 25112-03 35.03 
24522-08 28.01 25113-03 35.08 
24527-08 28.01 25125-09 27.02 
24582-10 34.01.03 25126-08 27.02 
24618-03 29.02 25128-08 27.02 
24627-09 32.01 25129-08 27.01 
24631-09 31.02 25141-03 27.01 
24632-08 31.01 25157-05 30 
24685-03 27.01 25191-03 37 
24688-08 27.01 25194-03 27.01 
24696-08 33.03 25195-08 32.02 
24697-08 34.01.01 25197-08 37 
24726-03 34.01.03 25218-08 28.01 
24727-03 34.01.05 25219-08 28.01 
24741-08 28.01 25227-08 34.01.05 
24743-08 28.01 25231-09 34.01.05 
24744-08 28.01 25301-09 29.02 
24769-08 31.01 25305-03 27.01 
24770-08 31.01 25322-03 32.01 
24771-08 31.01 25334-08 31.01 
24780-09 37 25347-11 34.01.01 
24799-03 31.01 25365-05 31.01 
24802-11 31.01 25366-03 31.01 
24803-03 31.01 25373-08 28.01 
24810-10 35.10 25413-03 30 
24832-03 27.01 25414-03 30 
24833-08 32.01 25419-08 31.01 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

25420-08 31.01 
25421-08 31.01 
25422-08 31.01 
25429-08 34.01.02 
25430-08 34.01.02 
25431-08 34.01.01 
25432-08 34.01.02 
25440-11 34.01.05 
25454-03 37 
25470-03 32.02 
25474-03 34.01.02 
25475-11 34.01.02 
25476-08 34.01.02 
25477-08 34.01.01 
25486-12 29.01.01 
25487-03 29.02 
25521-03 35.01 
25547-12 29.02 
25548-08 29.02 
25559-08 34.01.01 
25563-03 35.03 
25564-03 35.03 
25567-08 34.01.01 
25568-08 34.01.01 
25569-08 34.01.01 
25571-08 27.01 
25578-08 34.01.01 
25593-08 29.01.02 
25596-08 31.01 
25598-08 39 
25636-08 32.01 
25651-10 31.01 
25653-11 29.01.02 
25658-08 31.01 
25700-03 34.02 
25705-10 29.01.01 
25724-03 34.02 
25734-09 28.03 
25757-10 32.02 
25763-09 28.05 
25764-09 30 
25778-11 32.02 
25784-00 34.01.01 
25787-08 34.01.01 
25788-08 34.01.01 
25789-08 34.01.05 
25790-08 34.01.02 
25791-03 31.01 
25839-08 27.01 
25843-08 28.01 
25879-08 31.02 
25884-08 28.01 
25891-08 34.01.05 
25895-09 35.09 
25898-08 35.10 
25899-03 34.01.01 
25900-03 34.01.01 
25905-11 34.03 
25915-03 30 
25932-05 30 
25971-06 34.01.03 
25984-08 34.01.05 
25985-09 34.01.05 
25987-08 27.01 
25988-03 34.03 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

25990-08 31.01 
26005-10 30 
26016-10 38.01 
26032-00 28.04 
26036-09 27.01 
26050-10 34.02 
26051-10 34.02 
26065-08 34.01.05 
26083-10 29.01.02 
26089-12 29.02 
26091-03 31.01 
26098-03 34.01.01 
26099-03 34.01.01 
26100-03 34.01.01 
26101-03 34.01.01 
26102-03 34.01.01 
26112-08 32.02 
26114-03 34.02 
26115-03 34.01.01 
26124-00 31.01 
26156-09 34.01.05 
26170-09 34.01.05 
26209-08 35.03 
26211-03 33.03 
26232-09 34.01.05 
26233-11 30 
26247-12 39 
26251-09 29.02 
26273-10 37 
26274-10 37 
26276-08 28.01 
26294-08 28.05 
26305-09 31.01 
26320-08 27.01 
26322-00 27.01 
26325-09 31.01 
26326-06 32.01 
26344-04 39 
26345-04 39 
26355-09 29.02 
26364-09 31.01 
26369-04 35.03 
26371-09 35.01 
26379-10 31.02 
26397-04 37 
26411-04 35.01 
26413-08 34.01.03 
26414-04 34.01.03 
26416-08 34.01.03 
26418-08 34.01.01 
26419-08 34.01.01 
26420-08 34.01.01 
26421-08 34.01.01 
26425-09 34.01.02 
26433-09 38.02 
26441-04 31.01 
26444-08 34.01.01 
26445-08 34.01.01 
26446-08 34.01.01 
26447-08 34.01.01 
26448-08 34.01.01 
26450-08 34.01.02 
26451-08 34.01.02 
26453-08 34.01.02 
26454-08 34.01.02 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

26488-09 34.01.05 26894-04 39 
26489-09 34.01.05 26917-08 39 
26490-09 34.01.05 26948-04 35.18 
26491-09 34.01.05 26949-10 33.03 
26497-09 32.02 26950-04 34.01.02 
26498-09 32.02 26951-04 34.01.02 
26499-09 32.02 26953-08 32.01 
26500-09 32.02 26997-04 39 
26501-09 32.02 26998-06 32.01 
26502-09 32.02 27002-08 29.01.01 
26503-09 32.02 27050-09 29.01.03 
26504-09 32.02 27051-04 29.01.03 
26510-09 34.01.01 27052-09 29.01.03 
26512-04 39 27053-00 29.01.01 
26513-09 39 27054-09 29.01.02 
26514-09 39 27087-10 31.01 
26516-09 39 27098-11 29.01.01 
26517-09 39 27101-09 39 
26527-07 30 27121-11 34.01.03 
26546-11 34.01.01 27138-06 34.01.03 
26567-04 32.01 27149-04 27.02 
26571-09 27.01 27155-04 31.01 
26574-04 30 27158-11 31.01 
26596-04 33.03 27228-04 34.01.05 
26599-00 28.01 27231-09 39 
26600-04 38.02 27242-09 34.01.05 
26601-12 38.02 27264-11 28.03 
26619-12 29.01.01 27269-04 29.01.02 
26620-08 29.02 27274-09 31.01 
26621-09 29.02 27282-09 29.02 
26622-04 39 27283-12 29.02 
26650-04 31.01 27284-09 29.02 
26654-09 31.01 27285-09 30 
26689-08 31.02 27323-04 33.03 
26701-10 27.01 27357-09 39 
26704-04 34.02 27406-09 29.02 
26705-04 33.03 27455-04 31.01 
26706-04 34.02 27457-10 29.01.01 
26707-04 34.01.03 27461-09 39 
26708-04 34.01.01 27465-09 39 
26709-04 34.01.02 27467-09 31.01 
26710-04 34.01.01 27476-09 34.01.01 
26711-04 34.01.02 27489-11 34.01.01 
26714-04 39 27510-12 27.01 
26715-12 28.03 27516-09 29.01.04 
26735-08 34.01.01 27522-10 37 
26736-08 34.01.01 27527-09 32.02 
26743-09 35.10 27555-09 34.01.05 
26744-09 35.01 27572-09 28.01 
26745-08 35.01 27603-09 28.04 
26759-08 28.01 27608-09 28.02 
26772-04 31.02 27609-09 28.02 
26777-04 28.01 27611-09 34.01.05 
26786-04 39 27615-09 29.01.02 
26787-04 39 27652-09 34.01.02 
26817-08 30 27678-07 32.01 
26818-09 30 27691-10 37 
26822-07 32.02 27692-00 31.01 
26843-09 31.01 27693-09 31.01 
26859-09 34.02 27698-10 29.01.03 
26862-10 34.01.05 27758-08 30 
26872-04 28.03 27759-04 30 
26883-09 39 27760-04 30 
26885-09 39 27778-09 29.01.04 
26893-04 34.01.05 27789-04 34.01.03 


617 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

27805-07 27.01 
27809-07 28.02 
27816-04 34.01.02 
27818-12 34.01.01 
27820-04 34.01.01 
27851-04 29.01.02 
27904-12 35.16 
27994-07 34.01.05 
28000-10 34.02 
28001-10 34.01.01 
28002-04 34.01.01 
28003-10 34.01.01 
28006-10 34.01.02 
28042-04 31.01 
28076-08 32.02 
28101-04 28.01 
28105-09 28.01 
28139-12 34.01.01 
28144-04 34.01.01 
28147-10 31.01 
28153-10 37 
28162-09 28.04 
28175-10 31.01 
28176-10 31.01 
28190-10 34.01.01 
28257-04 29.02 
28258-04 29.02 
28262-04 34.01.01 
28277-07 32.01 
28297-10 32.02 
28298-10 32.02 
28306-04 28.03 
28310-10 30 
28311-10 30 
28312-10 30 
28316-11 34.01.02 
28338-10 37 
28351-09 28.04 
28371-04 39 
28378-12 31.01 
28379-10 31.01 
28380-09 31.01 
28381-12 31.01 
28382-10 31.01 
28385-11 31.01 
28398-09 29.02 
28400-09 39 
28402-09 34.01.01 
28403-09 34.01.02 
28404-09 34.01.02 
28405-09 34.01.02 
28432-10 34.02 
28450-09 35.03 
28456-09 30 
28475-11 37 
28489-04 28.01 
28497-08 28.05 
28515-09 29.02 
28543-10 30 
28544-10 30 
28545-10 30 
28550-09 29.01.01 
28560-09 34.01.01 
28561-05 34.01.02 
28566-10 31.01 


618 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

28571-07 34.02 
28600-08 39 
28633-08 28.02 
28655-05 34.01.02 
28710-09 34.01.04 
28752-05 28.02 
28767-06 35.01 
28768-10 35.01 
28789-11 39 
28869-10 31.02 
28898-10 30 
28932-05 35.10 
28933-05 35.10 
28950-05 39 
28973-10 34.01.05 
28985-10 34.01.05 
29018-10 34.01.01 
29037-10 35.01 
29040-10 35.01 
29054-08 28.01 
29061-12 28.02 
29090-10 34.01.01 
29095-05 34.02 
29109-08 31.01 
29119-08 29.01.01 
29136-10 32.02 
29141-10 37 
29147-11 30 
29154-07 29.01.04 
29156-05 27.01 
29193-05 34.01.05 
29194-05 34.01.05 
29217-09 31.01 
29299-08 32.01 
29300-11 31.01 
29309-10 34.01.01 
29310-10 34.01.02 
29311-10 34.01.01 
29312-10 34.01.02 
29314-08 27.01 
29335-12 39 
29338-11 34.01.01 
29339-11 34.01.01 
29341-07 31.01 
29344-11 29.01.04 
29351-08 29.01.03 
29393-08 28.04 
29438-05 29.01.03 
29439-08 34.01.04 
29441-11 39 
29501-05 39 
29525-12 37 
29551-08 38.02 
29558-05 38.02 
29562-05 31.02 
29563-11 31.01 
29582-12 28.02 
29583-05 28.04 
29584-05 28.04 
29585-07 28.01 
29587-07 28.01 
29674-12 29.01.02 
29675-08 29.01.02 
29679-10 31.01 
29686-05 34.01.02 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

29687-05 34.01.01 30982-06 39 
29688-05 34.01.01 31007-11 31.01 
29689-05 34.01.02 31026-11 34.01.05 
29690-05 34.01.01 31076-12 34.01.01 
29693-11 34.01.02 31077-12 34.01.02 
29694-08 34.01.01 31079-12 34.01.01 
29695-08 34.01.02 31080-12 34.02 
29696-05 34.01.01 31081-12 35.08 
29752-12 32.02 31082-12 34.01.01 
29776-10 35.03 31084-12 33.03 
29777-10 35.04 31105-06 29.01.03 
29795-09 35.13 31106-06 32.01 
29799-10 31.01 31107-06 29.01.03 
29811-09 31.01 31112-12 33.03 
29815-08 39 31143-12 39 
29817-11 29.02 31144-11 39 
29838-11 34.01.01 31180-08 39 
29875-11 39 31210-12 37 
29888-11 39 31233-11 31.01 
29889-05 39 31245-06 34.01.05 
29891-12 31.01 31248-06 34.01.03 
29896-11 31.01 31278-08 35.01 
29897-11 31.01 31300-12 34.01.05 
29898-11 29.01.03 31306-08 39 
30067-07 31.01 31327-06 34.02 
30068-10 39 31328-06 34.02 
30084-10 34.01.05 31382-11 34.01.02 
30086-05 31.02 31407-09 28.04 
30190-05 29.02 31409-09 28.04 
30240-11 34.01.05 31411-08 28.05 
30246-05 30 31425-12 27.01 
30247-11 29.02 31429-12 32.01 
30273-11 28.05 31443-06 35.16 
30285-11 34.01.01 31454-06 29.02 
30286-11 34.01.01 31456-06 29.02 
30291-05 35.01 31457-06 29.02 
30331-11 31.01 31458-06 29.02 
30337-05 31.01 31459-06 29.02 
30338-05 32.02 31467-12 31.01 
30345-05 39 31484-12 31.01 
30368-10 34.01.01 31517-10 30 
30370-10 34.01.01 31524-12 27.01 
30373-10 34.01.02 31532-00 28.01 
30381-11 27.01 31545-11 34.01.05 
30382-08 29.02 31658-08 34.01.01 
30456-12 34.01.05 31679-12 36 
30478-11 31.01 31689-12 31.01 
30665-08 39 31731-11 29.02 
30670-08 39 31733-06 32.02 
30695-08 34.02 31738-08 28.02 
30740-12 27.01 31743-06 39 
30741-12 27.01 31744-09 34.01.05 
30759-05 31.01 31762-12 31.01 
30828-05 34.01.02 31786-12 32.02 
30884-05 30 31799-11 29.01.01 
30885-11 30 31836-10 37 
30887-05 30 31848-08 35.01 
30889-12 29.02 31849-06 35.01 
30890-12 29.01.01 31859-09 29.02 
30891-12 27.01 31860-12 31.01 
30894-05 29.01.01 31890-12 37 
30926-12 39 31897-11 32.02 
30929-11 39 31914-11 39 
30962-12 31.02 31915-12 34.01.05 
30968-08 28.05 31924-11 34.01.03 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

31967-11 34.01.05 
31985-12 34.02 
31986-12 34.02 
31989-11 34.01.01 
32019-06 32.02 
32020-06 32.02 
32021-06 32.02 
32055-11 28.04 
32061-12 27.01 
32080-12 29.01.01 
32081-12 29.01.01 
32088-06 32.02 
32089-06 32.02 
32099-12 37 
32102-10 37 
32106-11 31.01 
32118-12 34.01.01 
32122-07 31.02 
32163-11 27.01 
32164-11 27.01 
32165-11 27.02 
32166-11 27.01 
32182-12 37 
32186-11 29.01.02 
32226-06 39 
32242-12 29.02 
32244-06 31.01 
32255-12 27.01 
32258-08 35.01 
32283-08 34.01.05 
32285-12 32.02 
32286-10 34.01.03 
32287-11 34.01.01 
32309-06 31.02 
32310-06 31.02 
32311-06 31.02 
32312-06 31.02 
32313-06 31.02 
32314-06 31.02 
32397-12 34.01.02 
32405-11 31.02 
32424-06 31.01 
32426-12 39 
32454-06 32.02 
32475-11 32.02 
32498-11 34.02 
32500-12 33.02 
32501-08 34.01.01 
32558-08 29.01.01 
32559-12 31.02 
32568-06 28.03 
32571-06 28.03 
32572-06 36 
32602-12 35.16 
32617-06 35.03 
32620-06 35.03 
32633-09 31.01 
32645-10 31.01 
32650-06 31.02 
32652-06 31.01 
32664-08 27.01 
32681-12 33.04 
32712-12 29.01.02 
32713-06 29.02 
32736-09 28.01 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

32764-06 32.01 
32775-08 28.01 
32786-08 32.02 
32791-09 38.01 
32802-06 31.01 
32805-06 31.01 
32822-06 34.01.05 
32840-06 32.02 
32841-12 32.02 
32842-12 38.01 
32872-06 32.01 
32873-11 34.01.03 
32875-12 34.01.01 
32894-11 34.01.05 
32911-12 27.01 
32913-06 29.01.01 
32917-00 31.01 
32925-06 31.01 
32930-08 34.01.03 
32978-06 35.03 
32993-09 35.03 
33006-06 28.05 
33007-06 32.02 
33008-06 32.02 
33079-08 30 
33183-12 29.01.01 
33212-06 34.01.05 
33218-06 39 
33219-06 39 
33294-09 28.01 
33306-00 28.01 
33388-06 31.02 
33404-12 34.01.01 
33417-06 39 
33430-06 31.01 
33432-06 31.01 
33433-06 31.01 
33436-06 39 
33437-12 29.01.01 
33428-11 31.02 
33465-12 31.01 
33467-08 37 
33471-06 32.02 
33472-06 32.02 
33513-11 28.03 
33534-06 37 
33585-08 29.01.01 
33597-06 28.02 
33622-06 34.01.01 
33650-06 39 
33650-12 39 
33701-12 39 
33702-12 39 
33703-12 39 
33708-07 34.01.01 
33711-08 35.01 
33730-12 39 
33752-12 34.01.01 
33762-08 28.02 
33772-07 35.06 
33833-07 31.02 
33885-12 31.02 
33902-07 31.01 
33943-08 29.01.04 
34007-12 28.02 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

34008-12 28.02 35216-07 30 
34009-12 28.02 35228-07 39 
34066-12 39 35236-12 33.04 
34097-09 32.02 35237-12 33.04 
34125-07 39 35238-12 33.04 
34154-00 28.01 35242-10 34.01.01 
34157-08 28.01 35249-07 39 
34177-07 32.02 35259-07 31.01 
34178-07 32.02 35270-12 34.01.05 
34197-07 34.02 35278-07 27.01 
34217-10 34.01.05 35279-07 27.01 
34294-12 31.01 35280-07 27.01 
34295-07 34.01.02 35281-07 27.01 
34302-07 32.02 35292-12 29.02 
34314-07 34.01.01 35299-07 29.01.02 
34318-07 34.01.01 35323-12 31.02 
34319-07 34.01.01 35361-12 35.08 
34320-08 28.01 35382-12 35.15 
34543-07 29.02 35389-07 34.01.03 
34544-07 29.02 35406-12 34.01.01 
34568-10 34.01.05 35413-07 35.04 
34590-07 34.02 35497-07 39 
34640-11 38.01 35547-07 29.01.03 
34662-10 39 35548-07 29.01.03 
34665-12 39 35552-07 29.02 
34691-07 30 35579-12 32.02 
34692-07 30 35582-12 27.01 
34693-07 30 35597-07 35.01 
34694-07 30 35639-07 35.15 
34695-07 30 35648-07 32.02 
34696-07 30 35655-07 32.02 
34709-07 31.01 35656-07 32.02 
34711-07 31.02 35659-07 32.02 
34718-12 39 35661-12 28.05 
34724-00 39 35688-00 29.01.01 
34749-11 30 35780-11 31.01 
34758-07 34.01.01 35823-07 31.01 
34759-07 34.01.01 35825-07 31.01 
34770-08 27.02 35861-09 29.02 
34858-07 31.01 35899-12 34.01.01 
34867-07 34.01.04 35952-07 37 
34868-07 34.01.04 35979-07 32.01 
34869-07 34.01.03 35987-07 27.01 
34906-12 31.01 35989-07 34.01.03 
34977-07 29.01.02 35990-07 34.01.03 
35014-07 31.01 35992-07 35.04 
35024-12 29.01.02 35994-07 35.16 
35037-07 30 35995-07 35.15 
35063-00 32.01 35996-07 27.01 
35064-09 29.01.04 35997-07 27.01 
35081-07 35.03 35998-07 27.01 
35088-07 31.01 36001-07 27.01 
35097-07 39 36002-07 31.02 
35100-07 37 36003-07 30 
35101-07 37 36014-07 27.01 
35102-07 37 36015-07 27.02 
35103-07 37 36016-07 27.01 
35104-07 37 36017-07 31.01 
35105-10 37 36018-07 33.04 
35128-07 27.01 36019-07 33.04 
35147-07 31.02 36024-07 34.01.02 
35148-12 31.02 36025-07 34.01.01 
35161-09 37 36026-07 34.01.02 
35207-09 32.01 36027-07 34.01.01 
35209-09 29.01.04 36030-07 28.01 


619 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

36031-07 28.01 
36041-07 34.01.03 
36054-07 34.01.05 
36055-07 34.02 
36057-07 28.04 
36058-07 27.01 
36059-07 27.01 
36060-07 28.01 
36061-07 28.01 
36063-07 34.01.02 
36064-07 34.01.05 
36065-07 34.01.05 
36066-07 34.01.05 
36067-07 28.01 
36070-07 33.04 
36071-07 33.04 
36080-07 34.01.04 
36082-07 35.03 
36085-07 35.01 
36089-07 32.02 
36089-10 32.02 
36094-07 29.02 
36096-07 32.02 
36097-07 31.01 
36099-07 31.01 
36100-07 39 
36102-07 37 
36103-07 37 
36104-07 31.01 
36105-07 31.01 
36107-07 29.02 
36108-07 31.01 
36109-07 31.01 
36110-07 31.01 
36111-07 39 
36112-07 30 
36113-07 30 
36119-07 38.02 
36123-08 28.01 
36124-07 28.01 
36126-07 30 
36128-07 34.01.04 
36131-09 35.01 
36135-07 31.01 
36136-07 31.01 
36137-09 31.01 
36138-07 31.01 
36139-07 31.01 
36140-07 31.02 
36149-07 29.01.04 
36150-07 34.01.05 
36152-12 28.01 
36153-12 28.01 
36160-07 39 
36162-07 28.01 
36166-07 27.01 
36176-07 28.03 
36177-07 28.03 
36186-07 34.01.05 
36187-07 27.01 
36191-07 28.04 
36197-07 30 
36199-07 31.02 
36205-12 31.01 
36217-07 27.01 


620 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

36223-07 27.01 
36224-07 27.01 
36225-07 27.02 
36226-07 27.01 
36227-07 27.01 
36237-07 29.02 
36239-10 37 
36251-07 39 
36252-07 30 
36254-07 31.01 
36255-07 28.03 
36256-07 28.03 
36257-07 28.03 
36258-07 28.03 
36259-07 28.03 
36260-07 28.03 
36261-07 28.03 
36264-07 28.01 
36265-07 28.01 
36267-07 27.01 
36268-07 28.01 
36280-07 28.01 
36281-07 34.02 
36282-07 34.01.01 
36286-08 34.01.01 
36293-07 34.02 
36294-07 35.16 
36298-07 34.01.01 
36303-07 34.01.01 
36304-07 35.06 
36317-07 37 
36318-07 37 
36320-07 27.01 
36321-07 34.01.05 
36331-07 32.02 
36342-07 39 
36343-07 27.02 
36344-07 27.02 
36345-07 27.02 
36346-07 27.02 
36356-07 27.01 
36358-07 27.01 
36359-07 27.01 
36361-07 27.01 
36362-07 34.01.02 
36379-07 39 
36380-07 37 
36395-07 34.01.01 
36397-07 35.01 
36400-07 30 
36401-07 30 
36403-07 38.02 
36409-07 34.01.02 
36410-07 34.01.02 
36411-07 34.01.02 
36412-07 34.01.02 
36413-07 34.01.02 
36414-07 34.01.02 
36415-07 34.01.01 
36416-07 34.01.01 
36417-07 34.01.01 
36418-07 34.01.01 
36419-07 35.03 
36420-07 35.15 
36421-07 35.01 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

36428-07 34.01.01 36689-08 31.01 
36429-07 34.01.01 36690-08 31.01 
36430-07 34.02 36694-08 29.02 
36431-12 35.08 36706-08 29.01.01 
36434-07 33.02 36707-08 29.01.01 
36452-10 31.01 36708-08 29.01.01 
36455-07 29.01.01 36709-08 29.01.01 
36457-07 39 36716-08 27.02 
36463-07 27.01 36717-08 34.01.05 
36464-07 27.01 36720-08 27.01 
36465-07 27.01 36721-08 27.01 
36467-07 34.02 36722-08 31.01 
36472-12 28.04 36728-08 28.01 
36474-07 28.01 36729-08 28.01 
36481-07 34.01.01 36730-08 34.01.05 
36496-07 28.02 36731-08 34.01.05 
36507-07 34.01.01 36732-08 31.01 
36508-07 34.01.02 36736-08 32.02 
36509-07 34.01.01 36738-08 32.02 
36514-07 27.01 36739-08 32.02 
36520-07 34.01.01 36740-08 31.01 
36522-07 28.05 36750-08 27.01 
36523-07 28.05 36751-08 27.01 
36524-07 27.01 36753-08 34.01.05 
36525-07 27.01 36754-08 35.01 
36526-07 34.01.04 36755-08 35.16 
36538-07 38.01 36756-08 34.02 
36539-07 34.01.02 36760-08 31.01 
36540-07 31.01 36761-08 31.01 
36541-07 38.01 36762-08 37 
36548-12 39 36764-08 29.01.01 
36549-10 39 36769-08 31.01 
36557-07 28.02 36770-08 31.01 
36562-07 29.01.01 36781-08 31.01 
36566-07 31.01 36787-08 34.01.02 
36569-07 39 36788-08 34.01.02 
36576-07 39 36789-08 34.01.01 
36577-07 39 36790-08 34.01.01 
36578-07 39 36813-08 34.01.05 
36589-07 35.03 36814-08 34.01.05 
36600-07 27.01 36818-08 34.01.02 
36601-07 27.01 36819-08 34.01.05 
36602-07 27.01 36820-08 34.01.02 
36603-07 27.01 36824-08 35.01 
36609-07 27.01 36846-08 29.01.02 
36615-07 31.01 36850-08 32.02 
36617-07 27.01 36851-08 37 
36618-07 27.01 36852-08 37 
36619-07 37 36853-08 37 
36624-07 27.01 36854-08 37 
36625-07 37 36857-08 31.02 
36633-07 34.01.04 36858-08 31.02 
36637-07 34.01.05 36879-08 27.01 
36640-07 34.01.01 36880-08 28.01 
36641-07 34.01.01 36882-08 31.02 
36642-07 34.01.04 36884-08 28.01 
36649-07 29.01.03 36885-08 28.01 
36652-07 31.01 36886-08 28.01 
36658-07 31.01 36887-08 27.01 
36659-07 31.01 36888-08 27.01 
36660-07 31.01 36890-08 27.02 
36661-07 31.01 36891-08 27.01 
36662-07 31.01 36892-08 27.01 
36663-07 31.01 36893-08 27.01 
36668-08 29.02 36902-09 34.01.05 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

36903-08 28.05 
36905-12 35.08 
36906-08 35.08 
36934-12 29.01.03 
36936-08 29.01.01 
36939-08 31.01 
36940-08 28.03 
36942-08 31.01 
36943-08 31.01 
36949-08 39 
36956-08 34.01.05 
36957-08 27.01 
36958-08 27.01 
36959-08 27.01 
36960-08 27.01 
36961-08 32.02 
36962-08 32.02 
36972-08 35.03 
36975-08 34.01.02 
36976-08 34.01.02 
36994-08 31.02 
37001-08 39 
37006-08 39 
37008-08 35.08 
37015-08 37 
37016-10 37 
37018-08 37 
37021-08 37 
37028-08 31.02 
37030-08 32.02 
37037-08 31.01 
37045-08 30 
37046-08 30 
37048-08 30 
37050-08 30 
37055-08 27.01 
37058-08 28.01 
37059-08 34.01.01 
37063-08 27.01 
37064-08 28.01 
37065-08 28.01 
37066-09 28.01 
37068-09 28.01 
37069-08 28.01 
37070-08 28.04 
37071-08 28.04 
37073-08 39 
37074-08 31.01 
37078-08 39 
37079-08 29.01.01 
37080-08 29.01.01 
37084-08 31.01 
37086-08 29.01.01 
37094-08 35.06 
37101-08 34.01.01 
37102-08 34.01.01 
37103-08 34.01.01 
37104-08 34.01.02 
37105-08 34.01.01 
37106-08 34.01.01 
37107-08 34.01.02 
37108-09 34.01.01 
37109-08 34.01.01 
37110-08 34.01.02 
37111-08 34.01.02 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

37112-08 34.01.02 
37113-08 34.01.02 
37114-08 34.01.02 
37115-08 34.01.02 
37116-08 28.01 
37117-08 30 
37118-08 31.01 
37119-08 31.02 
37121-08 27.02 
37122-08 28.05 
37127-08 37 
37129-08 28.05 
37130-08 32.02 
37132-08 32.02 
37140-08 28.04 
37141-08 27.01 
37142-08 28.01 
37143-08 27.01 
37145-08 27.01 
37146-08 27.01 
37147-08 28.05 
37148-08 39 
37149-08 39 
37150-08 30 
37152-08 35.01 
37153-08 35.01 
37154-08 35.03 
37165-08 28.03 
37166-08 28.03 
37167-08 28.03 
37168-08 31.02 
37169-08 31.02 
37170-08 28.01 
37171-08 32.02 
37172-08 27.01 
37173-08 35.06 
37174-08 35.06 
37175-08 35.01 
37176-08 35.06 
37177-08 35.01 
37178-08 35.05 
37179-08 35.03 
37180-08 35.03 
37181-08 35.05 
37182-08 35.01 
37183-08 34.02 
37188-08 33.04 
37211-08 39 
37222-08 28.02 
37223-08 27.01 
37227-08 35.04 
37228-08 35.04 
37229-08 35.06 
37230-08 35.06 
37231-08 35.06 
37243-08 34.01.01 
37248-08 29.01.03 
37249-08 29.01.02 
37254-08 28.05 
37257-08 39 
37258-08 31.01 
37259-08 31.01 
37263-08 31.01 
37269-08 39 
37271-08 34.01.01 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

37285-08 34.01.02 37490-08 34.01.01 
37286-08 34.01.01 37491-08 34.01.01 
37287-08 34.01.02 37492-08 34.01.02 
37291-08 28.05 37493-08 34.01.02 
37297-08 31.01 37499-08 28.01 
37300-08 28.05 37500-08 28.01 
37302-08 29.01.04 37501-08 28.04 
37308-08 31.01 37502-08 28.04 
37309-08 31.01 37503-08 28.04 
37310-08 31.02 37504-08 35.01 
37312-08 31.01 37505-08 35.01 
37314-08 31.01 37512-08 27.01 
37320-08 31.02 37513-08 27.01 
37322-08 35.02 37514-08 32.01 
37323-08 37 37516-08 28.02 
37324-08 37 37517-08 28.02 
37325-08 37 37518-08 28.02 
37326-08 33.04 37519-08 28.02 
37329-08 28.01 37520-08 28.02 
37330-08 28.01 37522-08 27.01 
37332-08 28.01 37523-08 28.01 
37333-08 27.01 37525-08 31.01 
37334-08 27.01 37527-08 31.02 
37336-08 27.01 37531-08 32.02 
37337-08 27.01 37532-08 39 
37338-08 27.01 37535-08 27.01 
37344-08 31.01 37539-08 27.01 
37346-08 28.01 37540-08 32.02 
37347-08 28.05 37549-08 34.01.01 
37348-08 27.02 37550-08 34.01.01 
37351-08 31.01 37551-08 34.01.01 
37352-08 32.01 37552-08 34.01.01 
37356-08 32.01 37553-08 34.02 
37360-08 32.02 37554-08 33.03 
37364-08 32.02 37555-08 34.01.03 
37374-08 31.01 37558-08 29.02 
37375-08 31.01 37559-08 39 
37376-08 31.01 37560-08 31.01 
37377-08 28.05 37561-08 39 
37380-08 34.01.02 37569-08 38.02 
37385-08 34.01.01 37574-08 31.02 
37394-12 35.04 37576-08 29.02 
37405-08 34.01.05 37581-08 38.01 
37407-08 34.01.02 37586-08 30 
37408-08 34.02 37587-08 30 
37414-08 39 37588-08 30 
37425-08 39 37589-08 30 
37436-08 30 37596-08 37 
37437-08 30 37596-11 37 
37447-08 34.01.03 37597-08 30 
37458-08 34.01.02 37599-08 28.01 
37459-08 34.01.01 37600-08 27.01 
37460-08 34.01.03 37601-08 27.01 
37464-08 34.01.05 37604-08 28.01 
37467-08 35.01 37605-08 28.01 
37469-08 35.15 37615-08 36 
37476-08 39 37626-08 30 
37478-08 39 37627-08 35.15 
37479-08 39 37628-08 34.01.01 
37481-08 31.01 37629-08 34.01.01 
37482-08 30 37630-08 35.03 
37483-08 39 37632-08 33.03 
37487-08 34.01.01 37667-08 30 
37488-08 34.01.01 37681-08 31.01 
37489-08 34.01.01 37691-08 33.04 


621 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

37692-08 33.04 
37705-08 34.01.03 
37706-08 34.01.04 
37707-08 32.02 
37708-08 27.01 
37713-08 32.02 
37726-08 39 
37727-08 29.01.01 
37728-08 31.01 
37735-08 31.01 
37737-08 30 
37738-08 28.03 
37739-08 29.01.01 
37743-08 34.01.02 
37750-08 34.01.01 
37753-08 35.01 
37769-08 31.02 
37772-08 27.01 
37782-08 27.01 
37783-08 27.01 
37784-08 27.01 
37787-08 27.02 
37788-08 28.01 
37793-08 28.01 
37795-08 34.01.05 
37796-08 34.01.05 
37799-08 28.05 
37802-08 31.02 
37803-08 31.02 
37804-08 27.01 
37805-08 34.01.05 
37806-08 27.01 
37813-08 37 
37817-08 32.02 
37818-08 32.02 
37819-08 32.02 
37820-08 32.02 
37846-08 34.01.04 
37847-08 34.01.02 
37857-08 31.01 
37859-08 33.04 
37868-08 27.01 
37869-08 27.01 
37870-08 28.02 
37871-08 28.02 
37872-08 28.02 
37873-08 28.02 
37874-08 28.02 
37875-08 28.02 
37876-08 28.02 
37880-08 31.02 
37881-08 28.01 
37882-09 34.01.03 
37883-10 34.01.03 
37892-00 34.01.03 
37893-08 34.01.01 
37894-08 34.01.01 
37895-08 34.01.01 
37907-08 34.01.04 
37917-08 32.02 
37920-08 28.04 
37921-08 28.04 
37924-08 30 
37925-08 28.03 
37927-08 27.01 


622 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

37933-08 37 
37934-08 37 
37943-08 31.01 
37944-08 31.01 
37949-08 31.01 
37950-08 32.02 
37952-08 37 
37954-08 31.01 
37955-08 31.01 
37956-08 29.02 
37957-08 29.02 
37958-08 29.01.01 
37960-08 31.01 
37961-08 37 
37962-08 31.01 
37964-08 31.01 
37965-08 29.01.04 
37966-08 31.01 
37969-08 30 
37971-08 38.02 
37974-08 32.02 
37975-08 32.02 
37976-08 32.02 
37990-08 28.05 
37999-08 34.01.01 
38006-08 34.01.05 
38008-08 33.04 
38009-08 27.01 
38010-08 27.01 
38011-08 27.02 
38012-08 27.01 
38013-08 27.01 
38014-08 27.01 
38041-08 28.05 
38042-08 28.02 
38043-08 28.02 
38045-08 30 
38050-08 31.01 
38051-08 31.01 
38052-08 27.02 
38062-08 34.01.03 
38064-08 27.02 
38071-08 28.01 
38073-08 28.04 
38078-08 27.01 
38079-08 27.01 
38081-08 34.01.05 
38083-08 34.01.04 
38084-08 35.01 
38087-08 30 
38090-08 37 
38091-08 31.02 
38092-08 31.02 
38093-08 31.02 
38094-08 31.02 
38095-00 37 
38097-08 37 
38098-08 32.02 
38099-08 32.02 
38106-08 37 
38122-08 39 
38129-08 29.01.01 
38130-08 28.05 
38142-08 34.02 
38143-08 34.01.05 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

38149-08 29.01.02 38316-08 27.02 
38150-08 34.01.01 38317-08 27.02 
38154-08 31.01 38318-08 27.02 
38171-08 37 38319-08 28.01 
38174-08 32.02 38321-08 27.01 
38175-08 31.01 38322-08 28.02 
38176-08 32.02 38324-08 34.01.05 
38182-08 28.01 38325-08 34.01.05 
38184-08 28.04 38327-08 38.01 
38187-08 28.01 38334-08 34.01.05 
38189-08 34.01.05 38338-08 34.01.02 
38190-08 30 38339-08 35.03 
38203-08 34.01.02 38340-08 34.02 
38205-08 35.01 38341-08 34.02 
38206-08 34.01.02 38342-08 34.02 
38207-08 34.01.01 38343-08 35.03 
38208-08 34.01.01 38344-08 35.03 
38209-08 34.01.01 38345-08 34.02 
38210-08 34.01.02 38349-08 34.01.01 
38212-08 35.01 38355-08 34.01.01 
38213-08 27.01 38363-08 37 
38220-08 31.01 38364-08 37 
38224-08 31.01 38365-12 37 
38225-08 28.01 38367-08 39 
38226-08 28.01 38379-08 28.02 
38227-08 27.01 38383-08 30 
38231-00 37 38384-08 28.05 
38232-08 32.02 38385-08 28.05 
38234-08 36 38389-08 39 
38239-08 28.03 38393-08 33.02 
38252-08 31.01 38402-08 28.03 
38253-08 27.02 38403-08 34.01.05 
38255-08 39 38405-08 27.01 
38262-08 31.01 38409-08 27.02 
38263-08 29.02 38413-08 30 
38264-08 29.01.04 38415-08 39 
38267-08 37 38417-08 29.01.01 
38268-08 31.02 38418-08 29.01.01 
38269-08 31.02 38419-08 29.01.01 
38270-08 37 38425-08 35.15 
38275-08 30 38426-08 35.15 
38276-08 31.01 38427-00 35.01 
38277-08 32.02 38428-08 34.01.02 
38280-08 31.01 38436-08 37 
38282-08 29.01.01 38440-08 34.01.04 
38283-08 29.01.01 38441-08 35.01 
38284-08 30 38442-08 35.01 
38285-09 30 38449-08 33.04 
38286-08 30 38451-08 33.04 
38287-08 30 38453-08 35.04 
38288-08 30 38466-08 28.05 
38290-08 29.01.04 38467-08 32.02 
38291-08 29.01.03 38469-08 32.02 
38299-08 29.01.01 38470-08 37 
38300-08 39 38472-08 32.02 
38301-08 31.01 38473-08 32.02 
38306-08 29.01.03 38478-08 32.02 
38307-08 31.01 38481-08 32.02 
38308-08 29.01.03 38483-08 32.02 
38309-08 29.01.03 38484-08 32.02 
38310-08 29.01.03 38487-08 31.02 
38311-08 27.02 38488-08 32.02 
38312-08 27.02 38489-08 37 
38313-08 27.02 38500-08 35.01 
38315-08 27.02 38501-08 35.01 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

38505-08 34.01.01 
38514-08 35.01 
38517-08 35.01 
38520-08 27.01 
38522-08 28.01 
38534-08 27.01 
38541-08 34.01.01 
38545-08 35.15 
38552-08 32.02 
38558-09 28.05 
38559-00 28.05 
38565-08 32.02 
38566-08 32.02 
38567-08 32.02 
38568-08 32.02 
38569-08 32.02 
38570-08 32.02 
38571-08 32.02 
38573-08 32.02 
38574-08 32.02 
38603-09 32.02 
38605-08 34.01.01 
38606-08 34.01.01 
38607-08 39 
38611-08 34.01.01 
38612-08 34.01.01 
38616-08 36 
38617-08 29.02 
38618-08 37 
38619-08 31.01 
38620-08 31.01 
38621-08 31.01 
38622-08 31.01 
38623-11 34.01.05 
38625-08 28.05 
38626-08 31.01 
38641-08 39 
38650-08 31.01 
38652-08 29.01.04 
38653-08 31.01 
38660-08 31.01 
38661-08 31.01 
38662-10 31.01 
38663-08 30 
38664-08 31.01 
38665-08 29.01.04 
38668-08 39 
38669-08 31.01 
38670-08 29.01.01 
38672-08 29.01.01 
38676-08 39 
38678-08 39 
38679-08 29.02 
38689-08 28.01 
38690-08 28.01 
38696-08 39 
38703-08 34.01.05 
38704-08 29.01.02 
38705-08 29.01.04 
38707-08 31.01 
38708-08 31.01 
38709-08 31.01 
38711-08 31.01 
38712-08 28.01 
38721-08 37 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

38722-08 31.01 
38723-08 32.01 
38724-08 29.01.01 
38725-08 29.01.02 
38726-08 31.01 
38729-08 27.01 
38730-08 27.01 
38733-08 31.01 
38734-08 37 
38735-08 34.01.01 
38736-08 32.02 
38744-08 34.01.03 
38750-08 27.01 
38751-08 27.01 
38753-08 34.01.01 
38754-09 30 
38759-08 31.02 
38761-08 29.01.04 
38762-08 37 
38763-08 28.02 
38764-08 28.02 
38765-08 28.02 
38766-08 27.01 
38767-08 34.01.05 
38784-08 27.01 
38785-08 34.01.05 
38788-08 28.05 
38791-08 31.01 
38795-08 27.02 
38796-08 28.01 
38797-08 28.01 
38798-08 27.01 
38801-08 31.02 
38802-08 31.01 
38803-08 31.01 
38806-08 28.01 
38807-08 28.01 
38808-08 30 
38810-08 31.01 
38812-11 37 
38813-08 31.01 
38815-08 32.01 
38823-08 27.01 
38834-08 35.01 
38838-08 34.01.01 
38846-08 34.02 
38847-08 34.01.01 
38849-08 35.01 
38850-08 34.01.05 
38872-08 32.02 
38878-12 32.02 
38881-08 28.03 
38882-08 28.03 
38886-08 34.01.02 
38887-08 34.01.02 
38890-08 34.02 
38901-08 28.04 
38902-08 28.04 
38903-08 28.04 
38906-08 27.01 
38907-08 27.01 
38908-08 27.01 
38909-08 27.02 
38910-08 28.01 
38911-08 28.05 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

38915-08 35.08 39108-08 31.01 
38919-08 31.02 39110-08 34.01.05 
38937-08 32.02 39111-08 34.01.05 
38938-08 32.02 39113-08 27.01 
38939-08 32.02 39114-08 28.01 
38940-08 32.02 39115-08 28.05 
38941-08 31.01 39116-08 28.05 
38942-08 37 39123-08 34.01.02 
38943-08 37 39137-08 34.01.01 
38945-08 28.05 39153-08 30 
38947-08 32.02 39163-08 34.01.01 
38948-08 32.02 39164-08 34.01.02 
38950-08 28.01 39165-08 36 
38953-08 27.01 39166-08 36 
38954-08 28.01 39167-08 36 
38955-08 28.01 39168-08 36 
38956-08 28.01 39169-08 36 
38957-08 28.01 39170-08 36 
38958-08 28.01 39172-08 36 
38959-12 32.02 39174-08 33.04 
38971-08 34.02 39176-08 35.16 
38974-09 27.02 39177-08 32.02 
38975-08 27.02 39178-08 27.01 
38977-08 27.02 39179-08 32.02 
38978-08 28.03 39180-08 29.01.03 
38990-08 32.01 39181-08 29.01.03 
38992-08 31.02 39186-08 29.01.02 
38993-08 31.01 39187-08 29.01.04 
39000-08 31.01 39188-08 29.01.02 
39002-08 31.01 39195-08 31.01 
39003-08 31.01 39196-08 31.01 
39005-08 31.01 39200-08 31.02 
39012-08 30 39202-08 29.01.03 
39013-08 31.01 39207-08 31.02 
39018-08 31.01 39215-08 31.01 
39021-08 31.02 39217-08 36 
39022-08 31.02 39219-08 31.02 
39024-08 32.02 39229-08 35.01 
39031-08 37 39230-08 35.03 
39032-08 31.01 39231-11 34.01.01 
39033-08 31.01 39235-08 34.01.03 
39036-08 27.02 39237-08 34.01.01 
39037-08 28.04 39238-08 35.15 
39038-08 28.04 39239-08 35.15 
39049-08 34.01.05 39240-08 35.15 
39057-08 34.01.01 39259-08 34.01.01 
39058-08 34.01.02 39260-08 34.01.02 
39069-08 34.01.05 39261-08 34.01.01 
39070-08 34.01.05 39262-11 34.01.02 
39071-08 28.01 39263-11 34.01.02 
39072-08 28.01 39264-08 38.01 
39075-08 34.01.02 39265-08 38.01 
39082-10 29.01.02 39278-08 28.05 
39083-08 29.02 39279-08 28.05 
39084-08 31.01 39280-08 28.05 
39085-08 31.01 39284-08 34.01.05 
39086-08 31.01 39285-08 34.01.05 
39087-08 31.01 39286-08 34.01.05 
39088-08 31.01 39288-08 28.05 
39089-08 35.03 39289-08 31.02 
39090-08 35.01 39291-08 27.01 
39091-08 35.01 39292-08 28.01 
39093-08 29.01.01 39294-08 28.01 
39106-08 29.02 39296-08 27.01 
39107-08 31.01 39297-08 37 


623 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

39298-08 32.02 
39302-08 31.02 
39306-08 31.01 
39307-08 31.01 
39308-08 29.02 
39309-08 39 
39310-08 39 
39311-08 31.01 
39330-08 34.01.01 
39331-08 34.01.01 
39337-08 27.01 
39338-08 28.01 
39341-08 28.03 
39350-08 34.01.02 
39351-08 34.01.02 
39353-08 34.01.02 
39357-08 33.04 
39360-08 28.03 
39363-08 38.02 
39364-08 29.02 
39365-08 27.01 
39366-08 27.01 
39367-08 27.01 
39370-08 31.02 
39371-08 27.01 
39373-08 31.01 
39381-08 31.01 
39386-08 31.01 
39387-08 31.01 
39388-08 31.01 
39389-08 30 
39390-08 30 
39405-08 29.01.01 
39406-08 34.01.05 
39407-08 29.02 
39408-08 31.01 
39412-08 31.01 
39413-08 31.01 
39414-08 32.01 
39415-08 31.01 
39416-08 31.01 
39417-08 39 
39422-08 27.01 
39424-08 28.01 
39433-08 27.02 
39434-08 27.02 
39435-08 27.02 
39436-08 27.02 
39437-08 27.02 
39440-08 31.02 
39444-08 28.01 
39446-08 28.01 
39449-08 28.03 
39451-08 34.01.05 
39452-08 34.01.05 
39470-08 34.01.02 
39471-08 34.01.01 
39472-08 34.01.01 
39473-08 34.01.02 
39474-08 35.03 
39479-08 35.07 
39488-08 29.01.01 
39507-08 35.01 
39510-08 28.03 
39512-08 36 


624 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

39514-08 35.01 
39515-08 34.01.05 
39530-08 30 
39531-08 30 
39538-08 32.02 
39539-08 32.02 
39544-08 27.01 
39546-08 32.02 
39547-08 32.02 
39549-08 35.04 
39552-08 29.02 
39553-08 29.02 
39554-08 29.02 
39556-08 28.05 
39559-08 28.05 
39560-08 28.05 
39561-08 28.05 
39565-08 39 
39566-08 39 
39569-08 29.01.03 
39577-08 29.02 
39578-08 29.02 
39579-08 39 
39580-08 39 
39581-08 31.01 
39587-08 32.02 
39589-08 34.01.05 
39592-08 28.04 
39593-08 28.05 
39594-08 28.05 
39595-08 28.03 
39597-08 29.02 
39598-08 29.02 
39609-08 32.02 
39610-08 32.02 
39619-08 35.15 
39621-08 27.02 
39622-08 27.01 
39625-08 27.01 
39629-08 39 
39632-08 28.04 
39633-08 28.01 
39637-08 28.05 
39638-08 28.05 
39639-08 27.02 
39641-08 28.01 
39642-08 28.05 
39643-08 28.02 
39644-08 27.01 
39647-08 28.01 
39648-08 31.02 
39649-08 28.01 
39651-08 27.01 
39652-08 27.01 
39656-08 27.01 
39658-08 27.01 
39659-08 28.01 
39660-08 27.01 
39663-08 27.01 
39665-08 38.01 
39667-08 28.03 
39672-08 35.01 
39674-08 30 
39680-08 35.01 
39681-08 35.01 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

39682-08 35.01 39857-08 35.01 
39684-08 30 39858-08 35.01 
39687-08 29.02 39888-08 28.03 
39688-08 31.01 39903-08 35.06 
39692-08 39 39905-10 35.06 
39693-08 31.01 39909-08 34.01.01 
39695-08 29.01.01 39910-08 34.01.01 
39698-08 31.01 39911-08 34.01.02 
39706-08 29.02 39912-08 34.01.01 
39707-08 29.02 39913-08 34.01.02 
39708-08 31.01 39914-08 34.01.01 
39714-08 29.01.04 39915-08 34.01.01 
39715-08 31.01 39916-08 34.01.02 
39727-08 39 39917-08 34.01.02 
39728-08 31.01 39918-08 34.01.02 
39730-08 31.01 39934-08 35.15 
39731-08 31.01 39949-08 34.01.05 
39732-08 31.02 39963-08 34.01.01 
39748-10 39 39964-08 34.01.02 
39749-08 34.01.01 39965-08 34.01.02 
39750-08 34.01.01 39975-08 31.01 
39757-08 34.01.05 39979-08 29.02 
39759-08 32.02 39980-08 29.02 
39760-08 32.02 39981-08 29.02 
39761-08 32.02 39983-08 31.01 
39764-08 32.02 39988-08 31.01 
39774-08 28.01 39989-08 29.01.03 
39775-08 28.01 39990-08 31.01 
39776-08 28.01 39992-08 31.01 
39777-08 28.01 39997-08 39 
39778-08 28.01 39998-08 39 
39779-08 28.01 40003-08 29.01.03 
39781-08 28.01 40007-08 33.04 
39783-08 27.01 40008-08 33.04 
39787-08 31.02 40016-08 34.01.05 
39789-08 27.01 40024-08 34.02 
39790-08 27.01 40026-08 34.02 
39791-08 27.01 40037-08 27.01 
39792-08 27.01 40038-08 27.01 
39794-08 28.01 40040-08 28.02 
39795-08 27.01 40041-08 28.02 
39798-08 32.02 40045-08 27.01 
39803-08 28.03 40046-08 27.02 
39805-08 30 40052-08 32.02 
39808-08 32.02 40053-08 32.02 
39809-08 32.02 40057-08 28.03 
39812-08 28.03 40060-08 30 
39815-08 28.03 40061-08 32.02 
39816-08 28.03 40062-08 29.01.01 
39823-08 27.02 40063-08 34.01.05 
39825-08 28.05 40067-08 32.02 
39826-08 28.04 40071-08 31.01 
39827-08 28.04 40073-08 31.01 
39828-08 28.04 40074-08 31.01 
39830-08 28.04 40075-08 29.01.03 
39831-10 28.02 40076-08 31.01 
39832-08 28.02 40077-08 31.01 
39833-08 28.02 40082-08 34.01.03 
39836-08 32.02 40087-08 34.01.01 
39840-08 32.02 40088-08 34.01.01 
39842-08 27.01 40089-08 34.01.02 
39843-08 35.01 40090-08 28.01 
39844-08 27.01 40091-08 34.03 
39848-08 34.02 40097-08 34.03 
39849-08 34.02 40101-08 30 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

40102-08 35.03 
40104-08 28.01 
40105-08 28.01 
40106-08 28.01 
40107-08 28.01 
40108-08 28.03 
40116-08 28.03 
40127-09 39 
40128-08 39 
40129-08 39 
40136-08 31.01 
40138-09 39 
40141-08 31.01 
40144-08 31.02 
40147-08 27.01 
40152-08 34.01.01 
40153-08 28.01 
40159-08 32.02 
40160-08 32.02 
40161-08 28.05 
40162-08 28.05 
40164-08 39 
40165-08 30 
40167-08 30 
40175-08 34.01.01 
40176-08 34.01.01 
40177-08 34.01.02 
40178-08 34.01.02 
40179-08 34.01.02 
40181-08 31.01 
40186-08 27.02 
40187-08 28.02 
40192-08 28.03 
40193-08 28.03 
40194-08 31.02 
40196-08 28.05 
40197-08 28.05 
40198-08 27.02 
40199-08 28.05 
40200-08 27.02 
40201-08 27.02 
40203-08 28.05 
40204-08 28.05 
40205-08 29.01.04 
40207-08 31.01 
40212-08 31.01 
40215-08 27.02 
40221-08 32.02 
40222-08 31.01 
40223-08 31.01 
40224-08 32.02 
40225-08 32.02 
40226-08 32.02 
40229-08 34.01.04 
40230-08 35.01 
40231-08 35.01 
40232-08 35.01 
40233-08 35.01 
40234-08 35.01 
40236-08 35.07 
40237-08 35.07 
40246-08 34.01.02 
40251-08 37 
40252-08 37 
40255-08 30 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

40256-08 30 
40257-08 30 
40258-08 30 
40259-08 30 
40261-08 30 
40263-08 32.02 
40264-08 32.02 
40265-08 32.02 
40274-08 34.01.01 
40279-08 34.01.01 
40280-08 34.01.01 
40281-08 34.01.01 
40283-08 32.02 
40284-08 27.02 
40285-08 27.01 
40286-08 27.01 
40288-08 28.04 
40289-08 28.04 
40290-08 28.04 
40291-08 28.04 
40292-08 28.04 
40293-08 28.04 
40294-08 28.04 
40295-08 28.04 
40296-08 28.04 
40299-08 34.01.01 
40303-08 34.01.04 
40307-08 34.01.03 
40308-08 34.01.03 
40309-08 34.01.03 
40310-08 34.01.05 
40311-08 34.01.05 
40312-08 35.01 
40313-08 35.01 
40316-08 34.01.01 
40317-08 35.01 
40327-08 31.02 
40330-09 31.02 
40331-09 28.03 
40332-09 27.01 
40333-09 28.03 
40352-09 31.02 
40355-09 34.01.02 
40357-09 28.03 
40358-09 34.01.05 
40359-09 34.01.05 
40360-09 34.01.05 
40361-09 30 
40362-09 30 
40368-09 30 
40369-09 38.01 
40371-09 34.01.05 
40376-09 37 
40383-09 39 
40384-09 32.02 
40385-09 32.02 
40388-09 32.01 
40390-09 39 
40394-09 39 
40395-09 39 
40396-09 39 
40398-09 31.01 
40405-09 31.01 
40410-09 30 
40413-09 32.02 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

40414-09 32.02 40655-09 27.01 
40415-09 32.02 40656-09 27.01 
40420-09 28.02 40657-09 27.01 
40423-09 28.01 40667-09 34.01.05 
40425-09 38.02 40672-12 34.01.04 
40427-09 28.01 40675-09 34.01.01 
40430-09 31.01 40676-09 34.01.01 
40431-09 31.01 40686-09 27.01 
40431-11 31.01 40687-09 28.01 
40445-09 35.02 40691-09 27.01 
40454-09 34.01.05 40708-09 34.01.05 
40455-09 34.01.05 40715-09 37 
40463-09 31.01 40720-09 37 
40469-09 31.01 40729-09 34.01.01 
40470-09 31.01 40730-09 34.02 
40471-09 31.01 40731-09 34.02 
40473-09 34.01.01 40732-09 34.01.01 
40481-09 35.10 40733-09 34.01.01 
40482-09 28.04 40734-09 34.01.01 
40491-09 28.04 40735-09 34.01.01 
40493-09 28.04 40742-09 34.02 
40494-09 30 40743-09 35.01 
40496-09 31.02 40744-09 35.01 
40502-09 29.02 40745-09 33.04 
40526-09 31.01 40752-09 35.01 
40527-09 37 40754-09 27.01 
40529-09 31.01 40755-09 30 
40530-09 31.01 40758-09 38.02 
40531-09 37 40759-09 28.03 
40532-09 32.02 40760-09 28.03 
40533-09 32.02 40761-09 28.03 
40534-09 32.02 40762-09 28.03 
40535-09 32.02 40763-09 28.03 
40536-09 32.02 40764-09 28.03 
40538-09 34.01.05 40765-09 28.03 
40543-09 29.01.04 40766-09 27.01 
40545-09 36 40767-09 32.02 
40547-09 28.03 40768-09 32.02 
40552-09 31.02 40772-09 28.05 
40556-09 27.02 40774-09 32.02 
40587-09 33.03 40775-09 32.02 
40588-09 33.04 40776-09 32.02 
40589-09 27.01 40777-09 32.02 
40590-09 37 40778-09 32.02 
40595-09 37 40779-09 32.02 
40606-09 29.01.03 40780-09 37 
40607-09 29.01.03 40783-09 31.01 
40613-09 31.02 40784-09 31.01 
40621-09 38.01 40786-09 31.01 
40628-09 31.01 40789-09 31.01 
40629-09 31.01 40790-09 31.01 
40630-09 39 40792-09 29.01.02 
40631-09 39 40793-09 29.01.02 
40632-09 29.01.02 40797-09 34.01.02 
40633-09 31.01 40799-09 30 
40634-09 31.01 40802-09 30 
40635-09 31.01 40803-09 29.01.03 
40636-09 31.01 40804-09 29.01.03 
40637-09 29.01.01 40805-09 29.01.02 
40638-09 29.01.01 40806-09 31.01 
40646-09 31.01 40810-09 39 
40648-09 27.01 40823-09 31.01 
40649-09 27.01 40824-09 39 
40653-09 34.01.05 40833-09 30 
40654-09 27.01 40835-09 27.01 


625 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

40836-09 27.01 
40840-09 30 
40842-09 28.04 
40843-09 27.02 
40844-00 27.01 
40846-09 28.04 
40847-09 27.01 
40851-09 28.05 
40852-09 28.05 
40854-09 28.05 
40857-09 27.01 
40858-09 27.01 
40859-09 27.01 
40861-09 27.01 
40862-09 27.01 
40863-09 27.01 
40866-09 27.02 
40867-09 27.02 
40879-09 28.01 
40880-09 28.01 
40881-09 28.01 
40882-00 28.01 
40883-09 28.01 
40884-00 28.01 
40885-09 28.01 
40886-09 28.01 
40888-09 27.01 
40889-09 27.01 
40890-09 27.02 
40891-09 27.02 
40893-09 27.01 
40896-09 39 
40899-00 37 
40901-09 39 
40902-09 39 
40905-09 32.02 
40906-09 34.01.05 
40908-09 35.01 
40909-09 35.01 
40910-09 35.01 
40912-09 35.16 
40948-09 34.01.03 
40951-09 35.09 
40952-09 35.09 
40953-09 34.01.01 
40965-09 35.03 
40966-09 34.02 
40969-09 35.18 
40974-09 28.05 
40976-09 27.02 
40977-09 27.01 
40979-09 32.02 
40980-09 32.02 
40981-09 27.01 
40982-09 37 
40983-09 31.02 
40990-09 34.01.01 
40991-09 35.03 
40994-00 34.01.01 
40995-09 34.02 
40996-09 34.01.01 
40997-09 34.01.02 
40998-09 34.02 
41008-09 29.02 
41011-09 31.01 


626 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

41012-09 31.01 
41013-09 31.01 
41014-09 31.01 
41022-09 31.01 
41023-09 31.01 
41025-09 31.01 
41028-09 32.01 
41030-09 31.02 
41031-09 29.02 
41034-09 28.02 
41035-09 28.01 
41036-09 27.01 
41038-09 28.01 
41039-09 28.01 
41040-09 28.01 
41041-09 28.05 
41043-09 27.01 
41044-09 27.01 
41048-09 38.01 
41049-09 30 
41050-09 30 
41051-09 30 
41052-09 32.01 
41059-09 27.01 
41060-09 27.01 
41061-09 27.01 
41062-09 27.01 
41063-09 27.01 
41064-09 27.01 
41073-09 34.01.02 
41074-09 34.01.02 
41076-09 34.02 
41079-09 29.01.04 
41080-09 29.01.04 
41081-09 29.01.04 
41086-09 31.01 
41092-09 27.01 
41093-09 27.01 
41094-09 27.01 
41095-09 27.01 
41100-09 30 
41101-09 31.02 
41103-09 34.01.05 
41111-09 29.02 
41119-09 34.01.01 
41120-09 34.01.02 
41131-09 34.01.05 
41134-09 34.01.05 
41137-09 30 
41140-09 27.02 
41141-09 27.02 
41142-09 27.01 
41143-09 27.02 
41144-09 37 
41148-09 30 
41149-09 28.03 
41150-09 28.03 
41155-09 38.02 
41156-09 34.01.05 
41158-09 28.03 
41160-09 34.01.02 
41163-09 35.15 
41168-09 34.01.01 
41177-09 28.01 
41184-09 31.02 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

41185-09 37 41352-09 34.01.03 
41186-09 33.03 41354-10 35.16 
41187-09 35.03 41376-09 34.01.01 
41188-09 35.01 41379-09 34.01.01 
41189-09 34.01.02 41390-09 31.01 
41190-09 33.03 41391-09 31.01 
41197-09 31.01 41392-09 31.01 
41198-09 37 41393-09 31.01 
41199-09 27.01 41394-09 31.01 
41200-09 37 41395-09 31.01 
41203-09 32.02 41396-09 32.02 
41208-09 28.05 41402-09 35.03 
41209-09 31.01 41403-09 35.01 
41210-09 31.01 41413-09 35.01 
41213-09 35.01 41414-09 35.01 
41215-09 27.01 41415-09 35.01 
41216-09 27.01 41431-09 34.02 
41218-09 30 41432-10 34.01.01 
41225-09 34.02 41434-09 34.01.03 
41226-09 31.02 41435-09 34.01.03 
41229-09 31.01 41439-09 28.03 
41230-09 28.03 41440-09 28.03 
41231-09 27.01 41441-09 32.02 
41234-09 31.01 41442-09 37 
41237-09 35.01 41443-09 29.02 
41246-09 34.02 41444-09 31.01 
41247-09 34.02 41445-09 39 
41248-09 35.08 41446-09 39 
41259-09 34.01.01 41447-09 39 
41260-09 34.01.01 41448-09 39 
41261-09 35.01 41452-09 31.01 
41262-09 35.03 41456-09 31.01 
41263-09 37 41458-09 29.01.01 
41267-09 34.01.02 41460-10 28.05 
41275-09 37 41463-09 28.02 
41276-09 37 41464-09 28.02 
41277-09 32.02 41465-09 27.01 
41278-09 32.02 41466-09 27.01 
41280-09 32.02 41467-09 27.01 
41284-09 31.02 41468-09 27.01 
41287-09 27.01 41469-09 27.01 
41289-09 27.02 41471-09 28.01 
41290-09 28.02 41473-09 27.01 
41291-09 27.01 41474-09 28.01 
41292-09 27.01 41475-09 28.01 
41296-09 27.01 41476-09 27.01 
41297-09 28.03 41477-09 27.01 
41300-09 29.01.03 41481-09 32.02 
41304-09 31.01 41482-09 32.01 
41305-09 31.01 41490-09 27.01 
41307-09 31.01 41491-09 35.01 
41308-09 31.01 41496-09 34.01.01 
41309-09 29.01.04 41497-09 34.01.04 
41310-09 29.02 41498-09 35.01 
41311-09 39 41499-09 34.01.05 
41312-09 39 41501-10 34.01.01 
41317-09 31.01 41505-09 34.01.01 
41320-09 31.01 41509-09 27.01 
41324-09 31.01 41510-09 27.01 
41325-09 31.01 41511-09 27.02 
41330-09 39 41516-09 27.02 
41338-09 29.02 41520-09 27.01 
41339-09 29.02 41521-09 27.01 
41348-09 31.02 41522-09 27.01 
41349-09 29.02 41523-09 27.01 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

41526-09 34.01.05 
41529-09 32.01 
41554-09 29.02 
41555-09 29.02 
41560-09 30 
41563-09 32.02 
41564-09 32.02 
41565-09 34.01.02 
41566-09 34.01.01 
41567-09 33.03 
41568-10 34.02 
41570-09 36 
41578-09 28.03 
41582-00 28.01 
41585-09 28.04 
41586-09 27.02 
41587-12 35.13 
41588-00 27.01 
41592-09 31.02 
41593-09 31.02 
41594-00 27.01 
41595-09 31.01 
41596-09 28.01 
41597-09 28.04 
41606-09 35.10 
41608-09 31.01 
41609-09 35.15 
41610-09 34.01.01 
41611-09 34.01.01 
41612-09 31.02 
41624-00 29.01.01 
41625-09 29.01.01 
41628-09 31.01 
41638-09 31.01 
41639-09 39 
41640-09 31.01 
41641-09 29.01.01 
41644-09 32.02 
41645-09 32.02 
41646-09 32.02 
41647-09 32.02 
41648-09 32.02 
41651-09 31.01 
41652-09 32.02 
41659-09 34.01.01 
41660-09 34.01.04 
41666-09 38.01 
41669-09 28.03 
41689-09 35.01 
41690-09 35.01 
41691-09 35.01 
41692-09 35.01 
41693-09 35.01 
41694-09 35.03 
41695-09 34.01.05 
41696-09 27.01 
41699-09 27.01 
41700-09 28.05 
41702-09 31.02 
41703-09 31.01 
41706-09 31.01 
41707-09 31.01 
41714-09 31.01 
41715-09 31.01 
41724-09 35.10 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

41725-09 35.10 
41727-09 35.10 
41728-09 35.03 
41729-10 34.01.01 
41730-09 35.10 
41734-09 32.02 
41735-09 32.02 
41736-09 32.02 
41742-09 32.02 
41745-09 37 
41746-09 27.01 
41754-09 35.01 
41759-09 28.02 
41760-09 28.02 
41761-09 34.01.05 
41762-09 34.01.05 
41764-09 28.04 
41765-09 28.04 
41766-09 27.01 
41767-09 34.01.05 
41768-09 27.02 
41769-09 27.02 
41770-09 27.02 
41772-09 34.01.05 
41774-09 34.01.05 
41779-09 27.01 
41780-09 27.01 
41781-09 27.01 
41782-09 27.01 
41785-09 31.02 
41786-09 27.01 
41796-09 31.01 
41798-09 28.05 
41800-09 35.03 
41801-09 31.01 
41804-09 30 
41816-09 39 
41821-09 39 
41823-09 29.02 
41829-09 29.01.03 
41832-09 29.02 
41833-09 39 
41834-09 29.01.01 
41840-09 28.02 
41843-09 38.01 
41849-09 28.04 
41853-09 33.04 
41854-09 33.04 
41855-09 27.01 
41862-09 27.01 
41863-09 27.02 
41864-09 28.01 
41874-09 34.01.05 
41876-09 35.01 
41879-09 27.01 
41880-09 27.01 
41883-09 39 
41893-09 28.01 
41894-09 28.01 
41898-09 27.01 
41905-09 27.01 
41906-09 28.05 
41919-09 28.01 
41922-09 33.04 
41923-09 34.01.05 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

41924-10 34.01.05 42494-09 28.01 
41925-09 34.02 42495-09 28.01 
41926-09 31.01 42497-09 28.04 
41927-09 31.01 42498-09 27.01 
41928-09 39 42499-09 27.01 
41933-09 29.01.02 42502-09 28.01 
41936-09 31.01 42507-09 35.01 
41937-09 32.01 42508-09 30 
41938-09 32.01 42509-09 35.08 
41943-09 34.01.04 42517-09 35.01 
41944-09 30 42520-09 29.02 
41945-09 30 42521-09 29.01.04 
41947-09 27.01 42539-09 31.01 
41954-11 38.02 42541-09 29.01.04 
41959-09 34.01.01 42542-09 29.01.01 
41960-09 34.01.01 42544-09 39 
41961-09 34.01.01 42545-09 31.01 
41962-09 34.01.02 42549-09 29.02 
41963-09 34.01.02 42550-09 29.01.01 
41964-09 34.01.01 42556-09 35.01 
41968-09 34.01.04 42563-09 34.01.02 
41970-09 35.01 42564-09 31.01 
41971-09 35.10 42565-09 31.01 
41972-09 32.02 42566-09 31.01 
41973-09 34.01.01 42567-09 31.01 
41975-09 31.01 42568-09 31.01 
41977-09 31.01 42569-09 31.01 
41981-09 29.01.02 42570-09 31.01 
41983-09 29.01.02 42571-09 31.01 
41984-09 29.01.01 42572-10 31.01 
41985-09 39 42577-09 31.01 
41988-09 29.01.02 42579-09 33.04 
42003-09 38.01 42580-09 31.02 
42004-09 31.02 42581-09 32.02 
42006-09 31.02 42582-09 32.02 
42008-09 27.01 42583-09 32.02 
42010-09 28.01 42584-09 32.02 
42011-09 28.01 42585-09 32.02 
42012-09 28.05 42590-09 32.02 
42013-09 27.01 42591-09 28.05 
42017-09 28.01 42593-09 35.01 
42419-09 37 42595-09 27.01 
42425-09 32.02 42596-09 27.01 
42426-09 32.02 42597-09 27.01 
42427-09 32.02 42598-09 27.01 
42434-09 27.01 42617-09 28.05 
42445-09 34.01.04 42618-09 28.05 
42446-09 34.01.01 42619-09 28.05 
42447-09 34.02 42620-09 34.01.05 
42448-09 35.01 42621-09 27.01 
42449-09 34.01.01 42623-09 28.01 
42453-09 31.02 42664-09 34.01.05 
42463-09 35.15 42665-09 34.01.05 
42465-09 34.02 42666-09 34.01.05 
42466-09 35.15 42669-09 27.01 
42468-09 35.01 42670-09 27.01 
42469-09 34.01.01 42671-09 28.04 
42482-09 29.02 42672-09 28.04 
42483-09 29.02 42679-09 27.01 
42485-09 27.01 42680-09 27.01 
42486-09 31.02 42682-09 27.01 
42487-09 27.01 42691-09 28.04 
42489-09 27.01 42692-09 28.04 
42491-09 28.05 42712-09 29.02 
42493-09 28.01 42713-09 29.01.03 


627 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

42714-09 39 
42714-11 39 
42717-09 39 
42718-09 39 
42733-09 34.01.02 
42736-09 34.01.01 
42739-09 34.01.01 
42753-09 35.01 
42757-09 27.01 
42763-09 31.01 
42764-00 27.01 
42770-09 37 
42774-09 31.02 
42779-09 29.01.04 
42780-09 39 
42784-09 38.02 
42785-09 28.02 
42787-09 35.01 
42789-09 34.01.05 
42795-09 27.01 
42796-09 32.02 
42797-09 31.01 
42799-09 32.02 
42805-09 31.01 
42806-09 31.01 
42807-09 39 
42808-09 29.01.03 
42809-09 39 
42810-09 29.02 
42816-09 31.01 
42823-09 39 
42824-09 29.02 
42825-09 39 
42826-09 29.02 
42827-09 29.02 
42828-09 29.02 
42829-09 29.02 
42830-09 31.01 
42837-09 31.01 
42839-09 30 
42841-09 31.01 
42843-09 30 
42844-09 30 
42853-09 34.01.05 
42856-09 27.01 
42859-09 33.04 
42861-09 34.01.01 
42867-09 27.01 
42868-09 34.01.05 
42869-09 27.01 
42871-09 34.01.05 
42878-09 29.01.03 
42879-09 35.10 
42880-09 29.01.03 
42881-09 29.01.03 
42882-09 29.01.03 
42883-09 29.01.03 
42885-09 29.02 
42890-09 32.02 
42891-09 32.02 
42895-09 32.02 
42897-09 29.02 
42898-09 29.02 
42899-09 31.01 
42903-09 39 


628 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

42904-09 29.01.01 
42905-09 31.01 
42907-09 30 
42908-09 30 
42909-09 35.13 
42911-09 34.01.01 
42912-09 38.01 
42916-09 38.01 
42917-09 38.02 
42919-09 28.03 
42920-09 28.03 
42921-09 28.03 
42922-09 28.03 
42923-09 28.03 
42924-09 28.03 
42925-09 28.03 
42926-09 28.03 
42930-09 28.01 
42933-09 29.02 
42934-09 27.01 
42935-09 28.04 
42936-09 31.02 
42937-09 31.02 
42938-09 31.02 
42939-09 31.02 
42940-09 31.02 
42941-09 31.02 
42946-09 35.10 
42951-09 27.01 
42954-09 32.02 
42955-09 32.02 
42957-09 32.02 
42960-09 34.01.05 
42964-09 37 
42966-09 28.03 
42967-09 28.03 
42968-09 28.03 
42971-09 35.01 
42973-09 28.03 
42984-09 34.01.05 
42987-09 28.01 
42988-09 27.01 
42994-09 28.01 
43001-09 28.01 
43007-09 28.01 
43008-09 28.01 
43091-09 29.01.02 
43095-09 31.01 
43096-09 32.02 
43117-09 31.01 
43123-09 31.01 
43126-09 29.02 
43128-09 29.01.02 
43131-09 29.02 
43132-09 39 
43133-09 39 
43134-09 29.02 
43139-09 31.01 
43141-09 39 
43153-09 34.02 
43156-09 28.01 
43162-09 34.01.03 
43163-09 34.01.02 
43164-09 34.01.02 
43165-09 34.01.01 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

43168-09 27.01 43302-09 27.02 
43169-09 28.01 43303-09 27.01 
43170-09 28.01 43308-09 31.01 
43172-09 27.01 43310-09 31.02 
43173-09 27.01 43312-09 28.04 
43174-09 28.04 43313-09 28.01 
43178-09 38.01 43317-09 35.03 
43179-09 38.01 43318-09 35.01 
43184-00 28.01 43319-09 34.01.05 
43185-09 28.01 43322-09 34.01.05 
43192-09 28.01 43323-09 34.01.05 
43193-09 30 43324-09 35.10 
43196-09 28.03 43351-09 29.01.02 
43197-09 28.03 43418-09 29.02 
43198-09 34.02 43425-09 28.01 
43199-09 35.01 43432-09 27.01 
43204-09 34.02 43437-09 28.02 
43212-09 29.01.01 43438-09 28.01 
43213-09 31.01 43439-09 34.01.05 
43222-09 34.01.02 43444-09 28.01 
43223-09 34.01.02 43450-09 28.03 
43230-09 34.01.05 43451-09 28.03 
43231-09 32.01 43455-09 37 
43232-09 35.06 43469-09 32.02 
43234-09 31.01 43480-09 35.01 
43235-09 31.01 43481-09 35.01 
43240-09 34.01.01 43482-09 35.01 
43241-11 34.01.02 43483-09 35.01 
43242-09 34.01.02 43485-09 34.01.01 
43243-09 32.02 43486-09 34.01.02 
43244-09 32.02 43488-09 35.01 
43245-09 31.01 43489-09 35.01 
43246-09 30 43490-09 35.03 
43247-09 31.02 43491-09 35.01 
43248-09 31.02 43500-09 29.02 
43251-09 31.01 43507-09 31.01 
43252-09 31.01 43508-09 37 
43253-09 31.01 43521-09 29.02 
43254-09 31.01 43523-09 29.01.02 
43257-09 31.01 43524-09 31.02 
43262-09 31.01 43525-09 31.01 
43263-09 31.01 43528-09 31.01 
43269-09 31.01 43533-09 35.01 
43270-09 28.04 43534-09 35.03 
43271-09 39 43535-09 35.01 
43274-09 32.02 43538-09 34.01.05 
43275-09 32.02 43539-09 34.01.02 
43277-09 31.01 43540-09 34.01.01 
43278-09 27.01 43541-09 34.01.03 
43279-09 27.01 43542-09 34.01.03 
43281-09 32.02 43543-09 34.01.02 
43282-09 37 43544-09 34.01.05 
43283-09 34.03 43550-10 29.02 
43284-09 34.03 43551-10 28.04 
43285-09 27.01 43553-10 31.01 
43286-09 27.01 43559-10 34.02 
43287-09 32.02 43560-10 30 
43288-09 32.02 43561-10 34.01.01 
43289-09 34.03 43562-10 34.02 
43292-00 38.01 43563-10 34.01.01 
43293-09 38.01 43564-10 34.01.01 
43298-09 27.01 43565-10 34.01.04 
43299-09 27.01 43571-10 34.01.01 
43300-09 27.01 43572-10 34.01.01 
43301-09 27.01 43573-10 34.01.04 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

43577-10 35.08 
43578-10 34.01.01 
43583-10 37 
43588-10 28.03 
43591-10 27.02 
43592-10 27.01 
43593-10 27.01 
43594-10 27.01 
43595-10 27.01 
43596-10 27.01 
43597-10 27.01 
43598-10 28.04 
43600-10 28.04 
43601-10 28.04 
43602-10 28.04 
43605-10 28.04 
43606-10 28.04 
43607-10 28.04 
43608-10 28.04 
43609-10 28.02 
43610-10 28.02 
43611-10 27.01 
43615-10 27.02 
43616-10 27.02 
43617-10 30 
43618-10 29.01.01 
43620-10 34.01.02 
43628-10 27.01 
43629-10 30 
43630-10 30 
43636-10 28.05 
43638-10 34.01.05 
43639-10 28.03 
43640-10 28.02 
43642-10 35.08 
43643-10 35.08 
43650-10 30 
43656-10 27.01 
43657-10 36 
43658-10 36 
43659-10 36 
43661-10 34.01.01 
43663-10 35.13 
43675-12 37 
43676-10 31.01 
43680-10 29.01.02 
43681-10 30 
43683-10 27.02 
43687-10 28.04 
43688-10 28.04 
43689-10 28.04 
43691-10 27.01 
43700-10 34.01.01 
43704-10 27.02 
43709-10 30 
43720-10 31.02 
43722-10 31.01 
43728-10 29.01.02 
43729-10 29.01.05 
43732-10 27.01 
43734-10 34.02 
43735-10 35.01 
43739-10 35.01 
43740-10 31.01 
43745-10 34.01.02 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

43746-10 34.01.03 
43749-10 34.01.05 
43751-10 27.01 
43759-10 27.01 
43760-10 27.01 
43761-10 27.01 
43762-10 28.01 
43763-10 28.01 
43764-10 34.01.01 
43765-10 27.01 
43766-10 27.01 
43767-10 28.02 
43769-10 28.01 
43774-10 28.01 
43776-10 38.01 
43778-10 35.13 
43781-10 31.01 
43784-10 31.01 
43785-10 39 
43788-10 31.01 
43794-10 32.02 
43800-10 35.01 
43801-10 34.01.01 
43802-10 34.01.01 
43803-10 34.01.01 
43804-10 34.01.01 
43805-10 34.01.01 
43806-10 34.01.01 
43807-10 34.01.01 
43817-10 30 
43819-10 34.01.01 
43820-10 35.15 
43821-10 35.01 
43822-10 35.15 
43826-10 34.01.01 
43830-10 33.03 
43836-10 30 
43838-10 38.02 
43839-10 38.01 
43841-10 34.01.01 
43861-10 28.01 
43862-10 28.01 
43864-10 34.01.01 
43865-10 35.01 
43873-10 32.02 
43880-10 30 
43881-10 32.02 
43884-10 27.02 
43887-10 28.02 
43889-10 27.01 
43890-10 27.02 
43891-10 31.02 
43892-10 31.02 
43895-10 27.02 
43896-10 27.02 
43897-10 27.02 
43901-10 28.01 
43907-10 29.01.01 
43908-10 29.01.01 
43909-10 29.01.01 
43910-10 39 
43911-12 29.02 
43920-10 29.02 
43926-10 31.02 
43927-10 34.03 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

43932-10 31.01 44066-10 27.01 
43938-10 35.01 44067-10 28.05 
43940-10 35.08 44068-10 28.05 
43942-10 35.01 44069-10 28.01 
43945-10 34.01.02 44070-10 28.05 
43946-10 34.01.01 44071-10 28.05 
43947-10 34.01.01 44072-10 31.01 
43948-10 34.01.01 44073-10 31.01 
43949-10 34.01.01 44080-10 29.02 
43955-10 28.01 44081-10 29.01.03 
43956-10 27.02 44086-10 35.08 
43960-10 28.05 44087-10 34.01.02 
43961-10 31.01 44088-10 34.01.02 
43963-10 31.02 44089-10 34.01.01 
43964-10 33.04 44090-10 34.01.01 
43969-10 34.01.05 44092-10 34.01.01 
43970-10 29.02 44093-10 34.02 
43971-10 31.01 44095-10 34.02 
43980-10 29.01.01 44098-10 30 
43981-11 29.01.01 44101-10 28.04 
43985-10 35.01 44102-10 27.01 
43988-10 34.01.02 44103-10 28.04 
43989-10 35.08 44104-10 28.04 
43991-10 34.01.03 44105-10 28.04 
43996-10 28.05 44106-10 28.04 
43997-10 28.05 44109-10 30 
43998-10 28.05 44111-10 27.01 
43999-10 27.01 44112-10 27.01 
44000-10 27.01 44113-10 27.01 
44001-10 27.01 44122-10 31.01 
44005-10 31.02 44124-10 39 
44006-10 34.01.05 44125-10 39 
44007-10 29.01.02 44126-10 39 
44008-10 29.01.04 44127-10 39 
44009-10 29.01.02 44128-10 39 
44013-10 38.02 44131-10 34.01.04 
44019-10 38.01 44135-10 35.01 
44025-10 28.04 44136-10 34.01.05 
44028-10 28.04 44143-10 33.03 
44029-10 28.04 44145-10 34.01.01 
44030-10 28.04 44147-10 34.01.05 
44031-10 27.01 44149-10 34.01.05 
44032-10 27.01 44154-10 33.02 
44033-10 28.02 44168-10 34.01.05 
44034-10 27.01 44170-10 34.01.05 
44035-10 27.01 44172-10 28.01 
44036-10 27.01 44175-10 34.01.05 
44038-10 27.02 44176-10 27.01 
44039-10 28.01 44177-10 37 
44040-10 28.01 44178-10 31.02 
44043-10 28.01 44180-10 37 
44049-10 37 44181-10 39 
44050-10 32.01 44183-10 38.02 
44051-10 37 44186-10 28.01 
44052-10 37 44187-10 28.01 
44053-10 37 44188-10 28.01 
44054-10 37 44189-10 28.01 
44055-10 37 44190-10 29.02 
44056-10 37 44192-10 31.01 
44057-10 35.08 44195-10 31.01 
44058-10 34.01.01 44196-10 31.01 
44060-10 30 44197-10 31.01 
44061-10 28.05 44203-10 34.01.05 
44062-10 28.05 44204-10 34.01.05 
44065-10 28.03 44206-10 37 


629 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

44214-10 35.06 
44215-10 35.04 
44216-10 34.01.01 
44218-10 34.01.02 
44220-10 34.01.03 
44223-10 34.01.05 
44224-10 35.08 
44225-10 34.02 
44226-10 34.01.02 
44233-10 28.03 
44234-10 28.03 
44235-10 38.01 
44237-10 39 
44245-10 34.01.02 
44246-10 35.15 
44249-10 37 
44254-10 31.01 
44260-10 31.02 
44262-10 31.01 
44265-10 34.01.02 
44266-10 34.01.01 
44268-10 27.01 
44272-10 27.01 
44274-10 27.02 
44275-10 27.01 
44276-10 27.01 
44277-10 27.01 
44280-10 28.05 
44281-10 28.05 
44282-10 28.05 
44283-10 28.05 
44284-10 34.01.05 
44288-10 27.01 
44289-10 34.01.05 
44290-10 37 
44291-10 37 
44292-10 32.02 
44293-10 28.03 
44294-10 38.02 
44297-10 28.02 
44298-10 34.02 
44306-10 32.02 
44310-10 35.01 
44311-10 34.01.05 
44330-10 28.02 
44331-10 28.02 
44333-10 28.01 
44334-10 28.01 
44335-10 31.02 
44337-10 29.02 
44343-10 34.01.04 
44345-10 36 
44349-10 34.01.01 
44350-10 35.08 
44351-10 35.08 
44360-10 31.01 
44361-10 35.01 
44362-10 35.01 
44363-10 35.01 
44364-10 39 
44366-10 31.02 
44367-10 32.02 
44368-10 31.02 
44369-10 32.01 
44371-10 32.02 


630 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

44372-10 32.02 
44373-10 32.02 
44375-10 32.02 
44376-10 32.02 
44384-10 33.04 
44387-10 27.01 
44388-10 30 
44390-10 30 
44391-10 30 
44393-10 34.02 
44394-10 33.02 
44395-10 34.02 
44396-10 34.01.01 
44402-10 34.01.01 
44403-10 34.01.01 
44405-10 31.02 
44406-10 39 
44410-10 31.01 
44412-10 29.01.01 
44419-10 31.01 
44420-10 29.01.03 
44428-10 32.01 
44431-10 28.03 
44475-10 27.01 
44480-10 28.02 
44488-10 27.01 
44489-10 28.05 
44490-10 28.05 
44491-10 28.05 
44492-10 28.05 
44496-10 31.01 
44497-10 28.05 
44498-10 28.05 
44502-10 37 
44503-10 27.01 
44504-10 27.01 
44512-10 30 
44514-10 35.01 
44515-10 35.01 
44516-10 35.01 
44517-10 35.05 
44518-10 35.01 
44530-10 31.01 
44531-10 31.01 
44532-10 29.01.02 
44536-10 31.01 
44537-10 31.01 
44538-10 31.01 
44541-10 31.01 
44543-10 28.02 
44544-10 31.02 
44548-10 27.02 
44549-10 27.02 
44550-10 27.02 
44551-10 27.01 
44552-10 27.01 
44553-10 28.02 
44554-10 27.01 
44555-10 27.01 
44557-10 28.04 
44562-10 34.01.05 
44563-10 27.01 
44564-10 33.04 
44566-10 28.05 
44568-10 27.01 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

44571-10 27.02 44792-10 37 
44573-10 28.01 44794-10 31.01 
44574-10 28.01 44796-10 32.01 
44575-10 31.02 44797-10 32.02 
44578-10 37 44798-10 32.02 
44580-10 31.01 44802-10 31.01 
44581-10 39 44803-10 31.01 
44583-10 39 44804-10 31.01 
44584-10 31.01 44805-10 31.01 
44585-10 31.01 44811-10 27.01 
44587-10 31.01 44815-10 27.01 
44588-10 31.01 44820-10 32.02 
44589-10 31.01 44822-10 34.02 
44609-10 28.04 44843-10 27.01 
44610-10 28.04 44844-10 27.01 
44611-10 27.01 44854-10 34.02 
44613-10 27.01 44856-10 27.01 
44616-10 27.01 44857-10 27.01 
44623-10 34.01.03 44858-10 27.01 
44629-10 28.03 44859-10 27.01 
44630-10 35.01 44862-10 32.02 
44633-10 34.01.03 44863-10 37 
44634-10 35.03 44864-10 37 
44643-10 29.01.04 44865-10 37 
44644-10 31.02 44876-10 39 
44646-10 29.02 44877-10 39 
44647-10 29.02 44878-10 39 
44651-10 34.01.02 44879-10 39 
44664-10 35.01 44887-10 38.01 
44677-10 29.01.02 44889-10 28.03 
44692-10 28.03 44890-10 29.02 
44697-10 31.01 44896-10 28.01 
44700-10 34.01.01 44897-10 28.01 
44703-10 34.01.04 44898-10 27.01 
44704-10 34.02 44899-10 27.01 
44710-10 31.01 44907-10 29.01.02 
44711-10 31.01 44912-10 37 
44717-10 27.01 44913-10 37 
44724-10 30 44914-10 37 
44725-10 30 44915-10 39 
44726-10 38.01 44916-10 39 
44727-10 28.03 44917-10 28.01 
44728-10 28.03 44920-10 37 
44729-10 35.01 44921-10 37 
44731-10 34.01.03 44922-10 34.01.05 
44732-10 34.01.05 44924-10 35.03 
44733-10 34.01.02 44931-10 28.01 
44734-10 34.01.02 44932-10 28.01 
44744-10 34.01.05 44933-10 28.01 
44745-10 31.01 44938-10 27.01 
44749-10 29.01.03 44942-10 34.01.05 
44757-10 30 44953-10 30 
44761-10 38.03 44964-10 31.01 
44765-10 34.01.05 44965-10 31.01 
44766-10 34.01.05 44989-10 35.08 
44767-10 34.01.05 44990-10 34.01.01 
44776-10 34.01.02 44991-10 34.01.01 
44778-10 32.02 44992-10 27.01 
44781-10 32.02 44995-10 28.01 
44782-10 32.02 45000-10 27.01 
44784-10 32.02 45001-10 30 
44785-10 31.01 45008-10 32.02 
44786-10 32.02 45009-10 32.02 
44788-10 29.01.04 45010-10 32.02 
44791-10 31.01 45011-10 27.01 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

45012-10 27.01 
45013-10 27.01 
45015-10 31.01 
45019-10 31.02 
45023-10 29.01.03 
45024-10 32.01 
45031-10 37 
45033-10 34.01.03 
45034-10 37 
45035-10 35.03 
45036-10 38.01 
45037-10 32.01 
45038-10 32.02 
45042-10 29.01.01 
45067-10 39 
45068-10 39 
45069-10 39 
45076-10 29.01.02 
45077-10 29.01.04 
45079-11 39 
45081-10 30 
45082-10 30 
45084-10 39 
45086-10 29.01.02 
45088-10 29.02 
45089-10 29.02 
45090-10 31.02 
45091-10 29.02 
45092-10 29.02 
45093-10 29.02 
45098-10 29.02 
45101-10 37 
45103-10 31.01 
45115-10 29.01.01 
45117-10 39 
45118-10 31.01 
45144-10 31.02 
45145-10 27.01 
45147-10 27.01 
45148-10 27.01 
45150-10 28.01 
45151-10 37 
45152-10 27.01 
45153-10 31.01 
45156-10 37 
45158-10 28.01 
45162-10 29.01.01 
45167-10 39 
45168-10 29.02 
45171-10 31.01 
45172-10 31.01 
45173-10 31.01 
45174-10 31.01 
45175-10 31.01 
45176-10 31.01 
45180-10 39 
45184-10 39 
45185-10 29.02 
45186-10 29.02 
45187-10 29.02 
45191-10 31.01 
45193-10 29.02 
45198-10 31.01 
45200-10 31.02 
45201-10 39 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

45203-10 31.01 
45209-10 29.01.03 
45217-10 34.01.05 
45218-10 28.02 
45225-10 31.02 
45226-10 31.02 
45227-10 38.01 
45229-10 27.01 
45230-10 28.04 
45232-10 27.02 
45233-10 27.02 
45234-10 28.04 
45235-10 34.01.05 
45237-10 34.01.01 
45238-10 35.04 
45239-10 34.02 
45240-10 27.02 
45242-10 34.01.02 
45243-10 35.01 
45244-10 35.06 
45247-10 35.01 
45248-10 34.01.01 
45252-10 35.01 
45259-10 31.02 
45263-10 32.02 
45294-10 31.01 
45295-10 34.01.03 
45296-10 34.01.03 
45301-10 39 
45328-10 35.01 
45329-10 35.01 
45330-10 35.04 
45331-10 35.04 
45342-10 34.01.05 
45343-10 35.01 
45344-10 35.03 
45345-10 35.01 
45346-10 31.01 
45347-10 35.15 
45351-10 28.03 
45353-10 39 
45354-10 39 
45355-10 37 
45360-10 28.04 
45363-10 34.01.05 
45366-10 34.01.05 
45378-10 27.01 
45387-10 37 
45392-10 27.01 
45393-10 27.01 
45394-10 27.01 
45395-10 27.01 
45396-10 27.01 
45403-10 34.02 
45405-10 31.01 
45406-11 29.02 
45407-10 29.02 
45408-10 29.02 
45410-10 29.01.04 
45417-10 31.01 
45418-10 33.04 
45422-10 34.01.02 
45423-10 34.01.02 
45424-10 34.01.02 
45427-10 30 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 
45457-10 28.03 45763-10 34.02 
45461-10 38.01 45764-10 31.01 
45462-10 28.03 45765-10 31.01 
45463-10 28.03 45770-10 36 
45464-10 28.03 45774-10 39 
45465-10 36 45776-10 32.02 
45466-10 36 45777-10 32.02 
45467-10 38.01 45778-10 32.02 
45468-10 38.01 45780-10 28.05 
45498-10 35.01 45796-10 28.02 
45500-10 35.01 45797-10 28.04 
45501-10 34.01.05 45800-10 32.02 
45503-10 35.03 45801-10 32.02 
45510-10 37 45805-10 34.01.01 
45511-10 37 45806-10 34.01.01 
45514-10 31.01 45807-10 34.01.01 
45515-10 31.01 45808-10 34.01.02 
45524-10 33.04 45809-10 34.01.02 
45525-10 33.04 45810-10 34.01.01 
45527-10 27.01 45811-10 34.01.01 
45533-10 29.01.04 45812-10 34.01.01 
45534-10 32.01 45813-10 34.01.02 
45535-10 32.01 45815-10 27.01 
45537-10 31.01 45819-10 30 
45538-10 31.01 45820-10 30 
45539-10 31.01 45821-10 30 
45542-10 31.01 45822-10 32.02 
45545-10 34.01.03 45832-10 34.02 
45549-10 30 45833-10 34.01.01 
45555-10 27.01 45834-10 35.15 
45557-10 27.01 45835-10 34.01.02 
45558-10 27.01 45837-10 34.01.01 
45563-10 27.02 45839-10 35.01 
45567-10 39 45863-10 34.01.05 
45570-10 27.01 45866-10 27.01 
45575-10 27.01 45894-10 29.01.01 
45576-10 31.01 45901-10 31.01 
45577-10 31.02 45902-10 29.01.03 
45584-10 28.05 45903-10 29.01.01 
45685-10 35.01 45904-10 30 
45686-10 35.01 45905-10 29.01.01 
45690-10 31.01 45906-10 32.02 
45697-10 28.03 45907-10 29.01.01 
45698-10 28.03 45908-10 30 
45699-10 28.03 45909-10 29.01.02 
45700-10 28.03 45910-10 29.01.02 
45701-10 28.03 45911-10 29.01.01 
45702-10 28.03 45919-10 39 
45703-10 31.01 45955-10 31.01 
45704-10 31.01 45956-10 31.01 
45705-10 31.02 45957-10 32.02 
45706-10 31.01 45958-10 27.01 
45707-10 31.01 45959-10 27.01 
45710-10 29.01.01 45960-10 28.04 
45716-10 31.01 45978-10 34.01.02 
45720-10 27.01 45979-10 34.01.01 
45743-10 30 45980-10 34.01.01 
45753-10 37 45997-10 35.06 
45754-10 31.01 45999-10 34.01.02 
45755-10 31.01 46002-10 39 
45756-10 31.01 46004-10 38.02 
45757-10 37 46006-10 34.01.01 
45758-10 37 46007-10 34.01.01 
45759-10 37 46011-10 31.01 
45762-10 31.01 46012-10 34.01.02 


631 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

46013-10 32.02 
46018-10 27.01 
46021-10 31.01 
46022-10 31.01 
46023-10 29.02 
46024-10 29.01.01 
46027-10 28.01 
46028-10 28.01 
46029-10 28.01 
46039-10 29.01.02 
46040-10 31.01 
46042-10 31.01 
46043-10 31.01 
46044-10 31.01 
46047-10 31.01 
46048-10 39 
46054-11 31.01 
46056-11 28.03 
46057-11 29.01.03 
46058-11 29.01.04 
46063-11 39 
46064-11 29.01.03 
46072-11 32.02 
46073-11 32.02 
46074-11 27.01 
46081-11 31.01 
46089-11 37 
46090-11 39 
46092-11 39 
46093-11 39 
46094-11 29.01.01 
46099-11 34.01.02 
46102-10 35.01 
46104-10 35.01 
46107-10 31.01 
46108-10 32.01 
46110-10 29.01.01 
46113-10 31.01 
46118-10 30 
46119-10 30 
46124-10 27.02 
46125-10 27.02 
46127-10 27.01 
46128-10 28.02 
46131-10 27.01 
46133-10 27.01 
46134-10 27.01 
46137-10 28.02 
46140-10 28.04 
46141-10 27.01 
46144-10 28.02 
46145-10 28.05 
46148-10 31.02 
46150-10 39 
46151-10 31.01 
46159-10 37 
46163-10 38.01 
46165-10 33.04 
46166-10 29.01.01 
46280-10 39 
46281-10 31.01 
46283-10 31.01 
46284-10 31.01 
46286-10 34.03 
46287-10 31.01 


632 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

46290-10 31.02 
46291-10 34.01.01 
46313-10 31.02 
46314-10 31.01 
46315-10 31.01 
46316-10 31.01 
46317-10 29.01.01 
46319-10 31.01 
46320-10 37 
46321-10 37 
46322-10 31.01 
46355-10 28.05 
46356-11 30 
46359-11 31.02 
46362-11 31.01 
46366-11 33.04 
46367-11 33.04 
46371-11 38.02 
46373-11 31.01 
46379-11 34.01.05 
46384-11 29.02 
46385-11 34.01.05 
46386-11 34.01.05 
46387-11 34.01.01 
46390-11 34.01.05 
46394-11 31.02 
46404-11 31.02 
46405-11 31.01 
46406-11 28.01 
46408-11 34.01.05 
46409-11 34.01.05 
46421-11 30 
46422-11 30 
46428-11 28.04 
46429-11 28.02 
46435-11 32.02 
46438-11 37 
46504-11 39 
46505-11 39 
46506-11 39 
46508-11 39 
46510-11 29.02 
46511-10 35.16 
46513-11 35.01 
46514-11 34.01.02 
46520-11 32.02 
46528-11 34.01.02 
46536-11 32.02 
46537-11 31.01 
46542-11 27.02 
46544-11 39 
46546-11 31.01 
46551-11 34.01.05 
46552-11 34.01.05 
46558-11 27.01 
46559-11 27.01 
46568-11 35.03 
46571-11 35.01 
46572-11 35.01 
46574-11 32.02 
46576-11 32.02 
46577-11 32.02 
46578-11 27.01 
46579-11 30 
46580-11 29.02 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

46581-11 39 46820-11 39 
46582-11 39 46825-11 39 
46583-11 39 46826-11 33.04 
46584-11 29.02 46831-11 28.02 
46586-11 31.01 46838-11 39 
46587-11 31.01 46839-11 39 
46590-11 29.01.01 46841-11 34.01.01 
46606-11 31.01 46844-11 34.01.02 
46613-11 34.01.02 46845-11 34.01.02 
46618-11 34.01.03 46861-11 32.02 
46619-11 39 46862-11 32.02 
46622-11 31.01 46866-11 27.01 
46633-11 34.02 46872-11 34.01.02 
46638-11 27.01 46873-11 34.01.02 
46652-11 39 46874-11 34.01.01 
46653-11 31.01 46875-11 34.01.01 
46658-11 35.15 46880-11 27.01 
46659-11 34.01.05 46898-11 30 
46663-11 35.01 46899-11 30 
46666-11 34.01.01 46900-11 30 
46670-11 33.03 46902-11 28.01 
46678-11 37 46910-11 29.01.01 
46679-11 37 46912-11 29.01.03 
46681-11 37 46913-11 29.01.03 
46683-11 37 46914-11 39 
46686-11 35.15 46916-11 33.03 
46687-11 34.01.01 46919-11 32.02 
46688-11 35.15 46921-11 32.02 
46697-11 28.01 46922-11 32.02 
46698-11 27.01 46923-11 32.02 
46702-11 34.01.01 46924-11 27.01 
46703-11 35.04 46925-11 31.01 
46704-11 35.01 46933-11 34.01.01 
46707-11 39 46936-11 34.01.01 
46710-11 31.01 46937-11 34.01.01 
46716-11 31.01 46938-11 28.03 
46717-11 31.01 46943-11 35.10 
46718-11 31.01 46944-11 35.01 
46719-11 39 46947-11 32.02 
46720-11 29.02 46950-11 32.02 
46721-11 29.02 46951-11 32.02 
46722-11 29.02 46952-11 32.02 
46724-11 32.02 46953-11 34.01.01 
46725-11 31.02 46954-11 34.01.05 
46737-11 28.01 46955-11 34.01.05 
46742-11 35.15 46959-11 34.01.03 
46743-11 35.01 46960-11 34.01.03 
46745-11 34.01.01 46961-11 34.01.03 
46758-11 27.01 46963-11 29.01.02 
46760-11 30 46965-11 27.02 
46761-11 30 46966-11 27.02 
46777-11 32.01 46968-11 28.02 
46778-11 28.03 46969-11 28.02 
46785-11 34.01.05 46970-11 28.02 
46789-11 31.01 46978-11 27.01 
46795-11 34.01.01 46979-11 27.01 
46801-11 34.01.01 46980-11 27.02 
46806-11 34.01.03 46981-11 27.02 
46807-11 34.01.05 46983-11 27.01 
46808-11 33.03 46984-11 27.01 
46809-11 34.01.01 46987-11 28.02 
46810-11 34.01.01 46988-11 28.02 
46811-11 34.01.01 46989-11 31.02 
46815-11 31.01 46998-11 33.04 
46818-11 31.01 46999-11 33.04 


Ко Гос- 


Класс 
реестра 

47000-11 33.04 
47013-11 30 
47014-11 28.01 
47016-11 34.01.01 
47021-11 35.01 
47027-11 27.01 
47028-11 28.04 
47029-11 32.02 
47030-11 31.01 
47032-11 39 
47033-11 31.01 
47034-11 31.01 
47038-11 39 
47039-11 32.01 
47042-11 29.01.01 
47046-11 29.01.01 
47048-11 39 
47049-11 29.01.03 
47050-11 32.01 
47051-11 28.03 
47063-11 37 
47064-11 34.01.01 
47068-11 34.01.04 
47070-11 35.07 
47072-11 35.03 
47073-11 34.01.05 
47079-11 30 
47090-11 34.01.03 
47096-11 31.01 
47097-11 29.01.01 
47098-11 31.01 
47102-11 31.01 
47106-11 34.01.01 
47107-11 34.01.01 
47108-11 34.01.01 
47109-11 34.01.01 
47113-11 34.02 
47114-11 34.02 
47123-11 34.01.02 
47125-11 34.01.03 
47126-11 27.01 
47127-11 31.01 
47136-11 32.02 
47139-11 27.01 
47142-11 33.04 
47144-11 37 
47146-11 32.02 
47147-11 37 
47151-11 32.01 
47154-11 29.01.03 
47155-11 31.01 
47157-11 31.01 
47168-11 30 
47171-11 34.01.01 
47172-11 34.01.02 
47175-11 28.04 
47181-11 34.01.05 
47183-11 38.02 
47187-11 33.04 
47198-11 34.01.01 
47199-11 34.01.01 
47202-11 39 
47203-11 39 
47206-11 39 
47209-11 31.01 


Мо Гос- 


Класс 
реестра 

47210-11 31.01 
47211-11 28.05 
47212-11 34.01.02 
47217-11 35.01 
47218-11 35.01 
47219-11 35.06 
47220-11 35.06 
47222-11 34.01.02 
47229-11 34.01.01 
47233-11 30 
47242-11 34.01.05 
47245-11 31.01 
47249-11 29.02 
47252-11 29.01.01 
47268-11 34.01.05 
47279-11 32.02 
47303-11 28.03 
47313-11 39 
47314-11 31.01 
47317-11 30 
47322-11 30 
47323-11 30 
47332-11 30 
47333-11 30 
47334-11 30 
47335-11 30 
47338-11 34.01.02 
47340-11 28.04 
47341-11 35.16 
47347-11 27.01 
47348-11 27.01 
47351-11 27.01 
47352-11 39 
47355-11 31.02 
47356-11 31.01 
47358-11 29.01.03 
47359-11 29.01.02 
47360-11 29.01.01 
47361-11 29.01.02 
47362-11 29.01.02 
47365-11 39 
47366-11 31.01 
47371-11 34.01.02 
47374-11 30 
47375-11 30 
47376-11 30 
47377-11 30 
47378-11 30 
47382-11 33.04 
47395-11 31.02 
47404-11 29.01.02 
47406-11 29.01.01 
47413-11 27.01 
47421-11 35.04 
47425-11 31.01 
47428-11 31.01 
47429-11 35.05 
47436-11 34.01.05 
47437-11 27.02 
47440-11 29.01.02 
47441-11 29.01.03 
47443-11 31.01 
47444-11 39 
47445-11 39 
47448-11 31.01 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


Класс Класс 
реестра реестра 

47450-11 31.01 47699-11 34.01.04 
47451-11 32.01 47700-11 34.01.01 
47453-11 30 47715-11 35.15 
47454-11 30 47716-11 34.01.05 
47455-11 34.01.05 47717-11 34.01.01 
47456-11 37 47727-11 31.01 
47460-11 28.01 47729-11 31.01 
47461-11 28.01 47730-11 31.01 
47464-11 39 47731-11 35.01 
47466-11 39 47737-11 34.01.02 
47469-11 39 47738-11 35.05 
47470-11 29.01.01 47739-11 35.01 
47471-11 29.01.01 47744-11 39 
47475-11 29.01.03 47750-11 27.01 
47476-11 31.01 47752-11 28.01 
47477-11 31.01 47753-11 27.02 
47479-11 28.01 47754-11 28.05 
47480-11 27.02 47755-11 28.05 
47481-11 27.02 47758-11 32.02 
47482-11 27.01 47767-11 34.01.05 
47492-11 31.02 47768-11 34.01.05 
47503-11 35.15 47769-11 34.01.01 
47504-11 27.01 47770-11 34.02 
47505-11 34.01.05 47771-11 34.01.05 
47506-11 34.01.05 47772-11 34.01.05 
47513-11 34.01.05 47773-11 34.02 
47519-11 27.02 47774-11 34.01.01 
47520-11 28.04 47779-11 32.02 
47521-11 28.04 47780-11 30 
47523-11 27.01 47782-11 30 
47525-11 32.02 47783-11 30 
47542-11 39 47784-11 30 
47544-11 31.01 47822-11 28.01 
47549-11 29.01.01 47827-11 31.01 
47571-11 29.01.04 47828-11 27.01 
47575-11 31.01 47829-11 28.03 
47576-11 39 47836-11 34.01.03 
47577-11 31.01 47837-11 34.01.03 
47578-11 31.01 47844-11 34.01.02 
47579-11 31.01 47845-11 34.01.01 
47581-11 31.01 47846-11 34.01.02 
47587-11 30 47847-11 34.01.02 
47589-11 28.03 47850-11 34.01.03 
47590-11 27.01 47851-11 34.02 
47599-11 31.01 47854-11 34.01.01 
47602-11 32.02 47857-11 27.01 
47603-11 32.02 47869-11 39 
47619-11 34.01.01 47871-11 31.01 
47624-11 31.01 47872-11 39 
47642-11 35.01 47876-11 31.01 
47644-11 34.01.01 47877-11 31.02 
47645-11 34.01.01 47878-11 31.01 
47657-11 29.01.01 47879-11 39 
47659-11 31.01 47881-11 31.01 
47662-11 31.01 47884-11 34.01.01 
47663-11 31.01 47885-11 34.01.01 
47668-11 31.01 47886-11 34.01.02 
47675-11 39 47894-11 34.01.01 
47676-11 31.01 47898-11 35.08 
47679-11 31.01 47899-11 35.01 
47682-11 34.01.05 47900-11 35.01 
47683-11 39 47902-11 33.04 
47684-11 39 47913-11 34.01.02 
47686-11 28.02 47918-11 28.02 
47698-11 38.01 47919-11 28.04 


633 


Ко Гос- 


реестра Клавг 
47927-11 31.01 
47928-11 31.01 
47929-11 31.01 
47930-11 31.01 
47936-11 31.01 
47943-11 32.02 
47944-11 32.02 
47945-11 32.02 
47946-11 32.02 
47947-11 32.02 
47948-11 39 
47949-11 32.02 
47950-11 32.02 
47951-11 32.02 
47952-11 32.02 
47953-11 27.01 
47955-11 32.01 
47964-11 30 
47966-11 27.02 
47968-11 28.04 
47969-11 27.01 
47970-11 27.01 
47971-11 35.10 
47972-11 29.02 
47981-11 29.02 
47983-11 29.01.02 
47987-11 29.02 
47989-11 37 
47992-11 32.02 
47995-11 31.01 
47997-11 37 
47998-11 34.01.05 
47999-11 34.01.05 
48000-11 34.01.05 
48012-11 32.02 
48016-11 27.01 
48023-11 28.03 
48024-11 28.03 
48025-11 28.03 
48027-11 34.01.03 
48028-11 34.01.03 
48033-11 34.02 
48035-11 35.03 
48036-11 34.02 
48042-11 27.01 
48043-11 27.01 
48045-11 28.02 
48046-11 32.02 
48060-11 34.01.03 
48063-11 27.02 
48066-11 28.01 
48067-11 27.01 
48068-11 31.01 
48085-11 39 
48087-11 30 
48088-11 30 
48092-11 29.01.01 
48098-11 28.02 
48101-11 28.04 
48104-11 32.02 
48116-11 32.02 
48120-11 37 


634 


Мо Гос- 


реестра Класс 
48121-11 27.01 
48123-11 35.01 
48131-11 37 
48139-11 28.02 
48141-11 35.01 
48144-11 35.18 
48146-11 31.01 
48148-11 31.01 
48155-11 29.01.01 
48157-11 31.01 
48159-11 29.01.01 
48162-11 31.01 
48163-11 31.01 
48164-11 29.02 
48165-11 31.01 
48168-11 27.01 
48180-11 37 
48181-11 37 
48187-11 30 
48189-11 30 
48199-11 35.01 
48200-11 35.02 
48201-11 35.03 
48213-11 34.02 
48214-11 34.01.01 
48216-11 29.02 
48217-11 29.02 
48221-11 29.01.03 
48222-11 29.01.01 
48229-11 29.01.01 
48231-11 31.01 
48237-11 29.01.03 
48238-11 33.04 
48241-11 29.01.03 
48242-11 29.01.03 
48245-11 34.01.02 
48246-11 28.03 
48248-11 28.03 
48249-11 28.04 
48254-11 28.03 
48264-11 31.01 
48272-11 37 
48275-11 39 
48280-11 37 
48281-11 37 
48282-11 37 
48283-11 37 
48299-11 27.01 
48302-11 27.01 
48304-11 38.01 
48305-11 38.01 
48306-11 28.04 
48308-11 31.01 
48324-11 39 
48325-11 39 
48327-11 31.01 
48330-11 31.01 
48331-11 31.01 
48332-11 31.01 
48333-11 31.01 
48337-11 31.01 
48344-11 34.01.03 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


реестра 86 реестра Kage 
48345-11 34.01.03 48507-11 32.02 
48355-11 35.06 48512-11 27.01 
48356-11 35.08 48513-11 27.01 
48360-11 34.01.02 48526-11 34.01.02 
48361-11 34.01.01 48527-11 34.01.02 
48368-11 35.02 48529-11 34.01.01 
48369-11 28.03 48531-11 28.01 
48370-11 28.03 48534-11 34.01.01 
48371-11 28.03 48545-11 37 
48391-11 32.02 48546-11 27.01 
48393-11 37 48547-11 28.03 
48394-11 37 48548-11 27.01 
48395-11 37 48550-11 32.02 
48396-11 37 48552-11 32.02 
48397-11 37 48553-11 27.01 
48398-11 37 48561-11 27.01 
48399-11 32.02 48562-11 32.01 
48400-11 39 48567-11 39 
48401-11 39 48571-11 39 
48402-11 32.02 48572-11 31.01 
48405-11 31.01 48573-11 31.01 
48406-11 27.01 48582-11 30 
48408-11 37 48584-11 30 
48410-11 31.01 48587-11 33.04 
48412-11 35.08 48589-11 27.01 
48420-11 29.01.04 48590-11 27.01 
48422-11 29.01.03 48591-11 27.01 
48423-11 28.03 48592-11 27.01 
48426-11 30 48593-11 27.01 
48427-11 30 48594-11 27.01 
48431-11 28.03 48601-11 28.04 
48434-11 31.02 48602-11 28.04 
48436-11 31.02 48605-11 27.01 
48448-11 34.01.02 48606-11 35.15 
48449-11 34.01.02 48608-11 31.02 
48450-11 34.01.02 48620-11 27.01 
48463-11 35.10 48623-11 35.15 
48464-11 35.10 48725-11 35.06 
48465-11 31.01 48728-11 34.01.02 
48466-11 27.01 48741-11 28.01 
48467-11 35.01 48745-11 29.01.02 
48468-11 35.01 48747-11 29.01.04 
48469-11 35.01 48750-11 29.01.01 
48470-11 35.01 48751-11 29.01.03 
48471-11 35.01 48752-11 39 
48472-11 35.01 48756-11 29.02 
48474-11 31.01 48758-11 31.01 
48475-11 31.01 48760-11 35.01 
48476-11 39 48761-11 34.01.05 
48477-11 31.01 48771-11 39 
48481-11 39 48772-11 39 
48483-11 31.01 48773-11 39 
48492-11 31.01 48779-11 39 
48495-11 32.02 48780-11 27.02 
48496-11 32.02 48781-11 27.02 
48498-11 28.05 48784-11 39 
48499-11 28.05 48786-11 37 
48501-11 37 48789-11 36 
48502-11 27.01 48794-11 33.04 
48503-11 27.01 48803-11 34.01.01 
48504-11 27.01 48804-11 28.01 
48505-11 39 48805-11 28.01 


Ко Гос- 


реестра Китаев 
48813-11 28.01 
48814-11 28.01 
48815-11 28.01 
48816-11 28.01 
48817-11 28.03 
48818-11 28.03 
48820-11 28.01 
48821-11 28.03 
48824-12 30 
48825-12 30 
48827-12 28.03 
48828-12 35.13 
48830-12 28.04 
48833-12 27.01 
48839-12 34.01.04 
48842-12 34.01.03 
48856-12 29.02 
48861-12 39 
48862-12 39 
48863-12 39 
48864-12 39 
48865-12 29.02 
48866-12 29.02 
48870-12 31.01 
48875-12 29.02 
48881-12 39 
48882-12 39 
48883-12 39 
48884-12 39 
48885-12 31.01 
48886-12 31.01 
48893-12 30 
48894-12 30 
48895-12 33.04 
48902-12 32.02 
48903-12 32.02 
48904-12 28.05 
48908-12 38.01 
48921-12 34.01.01 
48926-12 35.11 
48927-12 28.01 
48928-12 28.01 
48932-12 34.01.02 
48934-12 33.04 
48936-12 33.03 
48937-12 28.05 
48938-12 33.04 
48939-12 33.04 
48940-12 28.01 
48944-12 28.03 
48945-12 27.01 
48951-12 31.01 
48952-12 31.01 
48954-12 31.01 
48956-12 31.01 
48959-12 30 
48963-12 39 
48965-12 31.01 
48966-12 31.02 
48969-12 30 
48978-12 34.01.04 
48979-12 34.02 


№ Гос- 


реестра Класс 
48982-12 31.01 
48988-12 32.02 
48993-12 35.01 
48994-12 34.01.01 
48995-12 34.01.01 
48998-12 35.01 
48999-12 35.01 
49018-12 34.01.01 
49019-12 34.01.01 
49021-12 29.01.03 
49022-12 39 
49023-12 29.01.01 
49024-12 29.01.03 
49036-12 39 
49037-12 39 
49040-12 32.02 
49041-12 32.02 
49043-12 31.02 
49046-12 35.09 
49047-12 34.01.05 
49048-12 27.01 
49049-12 35.01 
49066-12 34.01.01 
49067-12 34.01.01 
49072-12 34.01.01 
49073-12 28.01 
49074-12 34.02 
49076-12 34.01.05 
49085-12 32.02 
49086-12 34.01.04 
49092-12 35.01 
49093-12 31.01 
49094-12 31.02 
49095-12 31.01 
49104-12 38.02 
49105-12 35.06 
49111-12 34.01.02 
49113-12 34.01.01 
49115-12 34.01.03 
49116-12 34.01.03 
49120-12 34.01.01 
49121-12 34.01.01 
49126-12 29.02 
49127-12 31.01 
49133-12 27.01 
49134-12 27.02 
49135-12 27.02 
49136-12 27.02 
49138-12 28.03 
49139-12 35.01 
49141-12 28.03 
49142-12 27.02 
49143-12 31.02 
49146-12 28.03 
49147-12 35.01 
49150-12 34.01.05 
49151-12 27.01 
49154-12 39 
49155-12 31.01 
49158-12 31.01 
49159-12 29.01.05 
49161-12 29.01.02 


Мо Гос- 


Мо Гос- 


реестра piace реестра Wace 
49162-12 39 49337-12 34.01.02 
49163-12 31.01 49338-12 34.01.05 
49171-12 28.05 49347-12 28.05 
49172-12 27.01 49356-12 29.01.01 
49173-12 27.01 49361-12 28.05 
49177-12 27.01 49363-12 39 
49178-12 32.02 49367-12 39 
49179-12 32.02 49370-12 31.02 
49183-12 37 49372-12 31.01 
49188-12 37 49373-12 31.01 
49189-12 37 49374-12 31.01 
49192-12 31.01 49375-12 34.01.01 
49193-12 31.01 49383-12 28.03 
49202-12 29.01.01 49386-12 31.01 
49204-12 39 49387-12 37 
49206-12 27.02 49388-12 32.02 
49212-12 38.02 49389-12 32.02 
49216-12 28.03 49392-12 38.01 
49217-12 28.03 49395-12 27.01 
49221-12 35.15 49399-12 31.02 
49222-12 31.02 49401-12 31.02 
49226-12 34.01.01 49402-12 27.01 
49228-12 28.01 49404-12 37 
49230-12 33.03 49405-12 27.02 
49238-12 29.02 49408-12 31.01 
49239-12 29.01.04 49409-12 32.02 
49241-12 31.01 49411-12 34.01.02 
49243-12 29.01.02 49412-12 35.03 
49248-12 30 49421-12 34.02 
49250-12 30 49449-12 39 
49259-12 27.01 49451-12 39 
49260-12 39 49452-12 31.01 
49261-12 37 49455-12 31.01 
49262-12 31.01 49457-12 39 
49263-12 34.02 49459-12 31.01 
49266-12 34.01.01 49461-12 31.01 
49269-12 31.02 49464-12 33.01 
49274-12 34.01.03 49474-12 34.01.01 
49275-12 35.01 49475-12 34.01.01 
49276-12 35.01 49481-12 39 
49277-12 35.01 49482-12 39 
49278-12 35.01 49488-12 30 
49297-12 34.02 49489-12 30 
49298-12 34.02 49491-12 27.02 
49299-12 34.01.02 49492-12 28.04 
49301-12 34.01.01 49495-12 28.05 
49302-12 34.01.01 49498-12 28.02 
49304-12 34.01.01 49502-12 34.01.05 
49306-12 38.01 49505-12 28.01 
49308-12 28.05 49506-12 28.01 
49311-12 34.01.01 49507-12 28.01 
49313-12 29.02 49508-12 28.01 
49314-12 29.02 49509-12 28.01 
49318-12 32.01 49511-12 27.02 
49323-12 31.01 49512-12 39 
49327-12 27.02 49513-12 39 
49329-12 27.01 49517-12 32.02 
49332-12 34.01.05 49518-12 37 
49333-12 34.01.05 49519-12 32.02 
49334-12 34.01.05 49520-12 32.02 
49335-12 34.01.05 49521-12 32.02 
49336-12 35.01 49522-12 32.02 


635 


Ко Гос- 


реестра тав 
49523-12 32.02 
49524-12 32.02 
49525-12 37 
49526-12 35.04 
49529-12 32.02 
49537-12 29.01.01 
49538-12 39 
49539-12 39 
49543-12 31.01 
49548-12 30 
49549-12 32.01 
49550-12 32.02 
49551-12 32.02 
49552-12 32.02 
49554-12 37 
49556-12 27.01 
49558-12 32.02 
49560-12 37 
49568-12 34.02 
49569-12 34.01.01 
49576-12 39 
49577-12 39 
49578-12 27.01 
49579-12 34.01.01 
49580-12 34.01.01 
49581-12 34.01.01 
49582-12 34.01.02 
49583-12 34.01.02 
49584-12 34.01.01 
49585-12 34.01.01 
49586-12 28.04 
49588-12 27.01 
49589-12 27.01 
49607-12 29.01.01 
49610-12 39 
49613-12 28.01 
49617-12 27.01 
49618-12 27.01 
49633-12 34.01.05 
49634-12 34.01.01 
49641-12 35.01 
49642-12 27.01 
49643-12 35.03 
49644-12 35.01 
49647-12 34.02 
49648-12 28.02 
49649-12 27.02 
49653-12 31.02 
49655-12 27.01 
49662-12 34.01.05 
49663-12 31.01 
49664-12 32.02 
49669-12 37 
49670-12 31.01 
49672-12 28.03 
49673-12 27.01 
49675-12 31.01 
49676-12 34.01.01 
49686-12 28.01 
49687-12 28.01 
49688-12 28.01 
49689-12 28.01 


636 


№ Гос- 


реестра Класс 
49690-12 27.01 
49696-12 34.01.05 
49698-12 30 
49700-12 32.02 
49701-12 29.01.02 
49707-12 28.05 
49708-12 27.02 
49709-12 27.02 
49711-12 28.05 
49712-12 28.05 
49713-12 28.05 
49714-12 28.05 
49715-12 28.05 
49716-12 28.05 
49719-12 32.02 
49721-12 34.01.05 
49723-12 27.01 
49724-12 34.01.05 
49736-12 34.01.01 
49737-12 34.01.01 
49738-12 34.01.02 
49739-12 34.01.02 
49746-12 28.04 
49747-12 28.04 
49748-12 27.01 
49762-12 28.05 
49763-12 28.02 
49765-12 34.01.05 
49766-12 32.02 
49771-12 31.02 
49772-12 28.01 
49774-12 38.01 
49775-12 31.02 
49784-12 28.03 
49792-12 28.01 
49793-12 28.01 
49798-12 34.01.01 
49799-12 35.03 
49805-12 27.01 
49806-12 32.01 
49807-12 39 
49808-12 39 
49810-12 39 
49812-12 32.01 
49813-12 31.01 
49816-12 31.01 
49817-12 31.01 
49818-12 31.01 
49823-12 31.01 
49828-12 31.02 
49831-12 31.01 
49843-12 28.01 
49844-12 28.01 
49845-12 28.01 
49846-12 28.01 
49847-12 28.01 
49848-12 28.01 
49849-12 28.01 
49850-12 28.01 
49851-12 28.01 
49852-12 28.01 
49853-12 28.01 


№ Гос- 


№ Гос- 


реестра рис реестра Kage 
49859-12 29.01.02 50030-12 32.02 
49862-12 29.01.01 50031-12 32.02 
49863-12 31.01 50032-12 32.02 
49864-12 31.02 50033-12 32.02 
49868-12 30 50036-12 31.02 
49870-12 30 50042-12 37 
49871-12 35.08 50043-12 37 
49873-12 34.01.01 50051-12 31.02 
49874-12 34.01.04 50055-12 33.04 
49875-12 35.01 50056-12 35.01 
49876-12 34.01.05 50061-12 37 
49878-12 31.01 50072-12 31.01 
49879-12 29.01.02 50074-12 27.01 
49885-12 39 50075-12 28.05 
49888-12 31.02 50076-12 28.05 
49889-12 31.02 50077-12 31.01 
49891-12 31.01 50080-12 34.01.05 
49897-12 32.01 50084-12 28.05 
49901-12 31.01 50085-12 28.05 
49903-12 32.02 50086-12 28.05 
49904-12 32.02 50087-12 28.05 
49905-12 32.02 50088-12 28.01 
49906-12 32.02 50089-12 28.02 
49907-12 32.02 50090-12 28.04 
49908-12 32.02 50091-12 28.01 
49910-12 27.01 50092-17 28.01 
49915-12 35.15 50093-12 28.01 
49916-12 35.15 50094-12 28.01 
49917-12 34.01.01 50095-12 31.02 
49918-12 35.01 50098-12 28.01 
49919-12 34.01.02 50101-12 27.01 
49920-12 34.01.01 50102-12 27.01 
49923-12 34.01.04 50103-12 27.01 
49924-12 27.02 50104-12 28.01 
49925-12 27.01 50105-12 27.01 
49926-12 27.01 50107-12 34.01.05 
49928-12 27.01 50108-12 27.01 
49929-12 27.01 50110-12 27.01 
49935-12 34.01.01 50112-12 27.01 
49938-12 30 50118-12 28.05 
49939-12 30 50120-12 30 
49941-12 30 50122-12 29.01.01 
49944-12 30 50131-12 29.02 
49952-12 39 50137-12 32.02 
49954-12 29.01.04 50138-12 32.02 
49957-12 39 50139-12 32.02 
49958-12 39 50147-12 28.01 
49966-12 39 50148-12 28.01 
49967-12 31.01 50149-12 28.01 
49970-12 31.01 50150-12 28.01 
49971-12 31.01 50151-12 28.01 
49987-12 34.01.02 50158-12 37 
49988-12 34.01.01 50164-12 35.01 
49989-12 34.01.01 50166-12 33.04 
49990-12 34.01.01 50168-12 29.01.03 
49993-12 34.01.02 50172-12 29.01.02 
50000-12 29.01.04 50180-12 29.02 
50004-12 39 50181-12 31.02 
50005-12 31.01 50182-12 31.02 
50006-12 31.01 50185-12 34.02 
50009-12 29.01.01 50188-12 35.03 
50010-12 29.01.01 50192-12 35.02 


Ко Гос- 


реестра snac 
50211-12 28.03 
50212-12 35.16 
50222-12 33.03 
50227-12 39 
50231-12 34.01.01 
50244-12 34.01.01 
50245-12 34.01.03 
50246-12 34.01.03 
50247-12 28.03 
50248-12 28.03 
50250-12 27.01 
50255-12 28.03 
50257-12 32.02 
50258-12 32.02 
50259-12 32.02 
50260-12 32.02 
50261-12 32.02 
50262-12 32.02 
50263-12 32.02 
50264-12 32.02 
50266-12 32.02 
50267-12 34.01.05 
50276-12 39 
50279-12 34.01.01 
50283-12 37 
50284-12 31.01 
50285-12 37 
50299-12 34.01.05 
50300-12 31.02 
50302-12 28.01 
50304-12 31.02 
50307-12 27.02 
50308-12 31.02 
50309-12 31.02 
50312-12 28.01 
50313-12 28.01 
50314-12 28.01 
50315-12 28.01 
50321-12 27.02 
50322-12 27.02 
50323-12 27.02 
50324-12 28.04 
50325-12 27.02 
50326-12 27.02 
50327-12 27.02 
50328-12 28.01 
50331-12 28.04 
50332-12 29.02 
50333-12 29.02 
50334-12 29.02 
50335-12 29.02 
50336-12 29.02 
50337-12 29.02 
50341-12 39 
50342-12 31.01 
50343-12 39 
50347-12 39 
50349-12 31.01 
50354-12 39 
50356-12 39 
50361-12 39 
50365-12 29.01.01 


Мо Toc- 


реестра Класс 
50367-12 30 
50369-12 31.01 
50380-12 38.01 
50381-12 38.01 
50382-12 38.01 
50383-12 38.01 
50385-12 28.02 
50391-12 28.01 
50394-12 27.02 
50395-12 34.01.05 
50399-12 28.02 
50404-12 32.02 
50406-12 27.01 
50407-12 27.01 
50408-12 32.02 
50409-12 32.02 
50410-12 32.02 
50411-12 37 
50415-12 27.01 
50416-12 38.01 
50417-12 27.01 
50418-12 37 
50425-12 34.01.05 
50429-12 32.02 
50430-12 37 
50442-12 31.01 
50443-12 39 
50444-12 39 
50448-12 29.02 
50449-12 29.01.01 
50450-12 31.02 
50452-12 31.02 
50453-12 31.01 
50455-12 31.01 
50456-12 31.01 
50457-12 31.01 
50458-12 31.01 
50459-12 31.01 
50462-12 34.01.01 
50463-12 34.01.01 
50464-12 34.01.02 
50465-12 34.01.01 
50466-12 35.15 
50467-12 34.01.01 
50499-12 29.01.01 
50500-12 31.01 
50501-12 31.01 
50505-12 31.01 
50507-12 39 
50509-12 28.03 
50510-12 37 
50513-12 27.01 
50514-12 27.02 
50516-12 34.01.05 
50518-12 28.04 
50520-12 28.04 
50528-12 35.01 
50529-12 35.01 
50575-12 27.01 
50576-12 34.01.02 
50577-12 35.16 
50578-12 33.03 


№ Гос- 


№ Гос- 


реестра а реестра Wace 
50579-12 27.02 50706-12 39 
50580-12 27.02 50709-12 29.01.02 
50581-12 28.01 50713-12 29.01.03 
50582-12 28.01 50714-12 39 
50583-12 28.01 50717-12 31.02 
50587-12 27.01 50718-12 31.01 
50590-12 34.01.01 50719-12 31.01 
50594-12 28.02 50720-12 31.01 
50595-12 35.01 50721-12 31.01 
50596-12 35.01 50725-12 31.01 
50598-12 28.05 50726-12 39 
50599-12 27.02 50734-12 28.04 
50600-12 27.02 50738-12 27.01 
50601-12 28.02 50740-12 37 
50602-12 28.02 50768-12 28.04 
50604-12 34.01.01 50769-12 28.04 
50605-12 34.01.01 50770-12 28.04 
50606-12 34.01.02 50775-12 34.01.04 
50610-12 28.05 50778-12 28.05 
50611-12 34.02 50781-12 27.01 
50627-12 34.01.01 50786-12 28.01 
50628-12 34.01.01 50787-12 29.01.03 
50632-12 35.03 50788-12 29.02 
50634-12 27.01 50789-12 32.01 
50635-12 27.01 50791-12 29.01.01 
50636-12 34.01.01 50793-12 31.02 
50637-12 27.01 50794-12 29.01.03 
50639-12 34.01.02 50795-12 29.02 
50640-12 34.01.01 50796-12 29.02 
50641-12 34.01.01 50804-12 38.01 
50642-12 34.01.02 50805-12 34.01.05 
50643-12 34.01.01 50842-12 28.01 
50656-12 30 50843-12 28.01 
50657-12 30 50844-12 28.01 
50662-12 29.01.03 50845-12 35.15 
50663-12 34.01.05 50848-12 34.01.01 
50666-12 39 50850-12 36 
50667-12 39 50855-12 27.01 
50668-12 39 50856-12 27.01 
50669-12 31.01 50857-12 27.01 
50671-12 32.02 50858-12 27.01 
50672-12 29.01.03 50859-12 28.03 
50674-12 31.01 50860-12 35.01 
50676-12 34.01.05 50861-12 28.03 
50677-12 34.01.02 50862-12 28.03 
50678-12 35.10 50863-12 28.03 
50679-12 35.03 50869-12 27.01 
50682-12 34.01.05 50874-12 27.01 
50683-12 34.02 50876-12 31.01 
50685-12 34.01.05 50879-12 33.04 
50689-12 28.01 50904-12 38.01 
50690-12 28.01 50905-12 34.01.02 
50691-12 28.01 50906-12 34.01.02 
50692-12 28.01 50912-12 32.02 
50693-12 39 50925-12 34.01.05 
50694-12 39 50926-12 31.01 
50695-12 39 50929-12 27.01 
50696-12 28.04 50930-12 27.01 
50698-12 39 50936-12 37 
50699-12 29.01.02 50937-12 37 
50702-12 39 50938-12 27.01 
50703-12 32.01 50940-12 37 


637 


Ко Гос- 


реестра ыы 
50950-12 34.01.02 
50951-12 35.13 
50954-12 34.01.01 
50955-12 32.02 
50957-12 32.02 
50958-12 32.02 
50967-12 34.01.03 
50968-12 28.01 
50969-12 28.01 
50978-12 37 
50979-12 34.01.01 
50980-12 33.03 
50981-12 37 
50990-12 28.01 
50991-12 28.03 
50992-12 28.03 
50996-12 29.01.02 
50998-12 29.01.01 
50999-12 28.03 
51000-12 32.01 
51003-12 32.01 
51005-12 30 
51007-12 30 
51008-12 39 
51009-12 28.05 
51019-12 34.01.02 
51020-12 34.01.01 
51028-12 31.01 
51029-12 31.01 
51031-12 31.01 
51032-12 31.01 
51033-12 31.01 
51035-12 31.01 
51038-12 29.01.01 
51047-12 29.01.04 
51054-12 39 
51055-12 39 
51056-12 28.02 
51057-12 28.02 
51059-12 34.01.05 
51063-12 39 
51064-12 31.01 
51065-12 31.01 
51066-12 39 
51067-12 39 
51069-12 39 
51071-12 39 
51073-12 35.01 
51074-12 33.04 
51075-12 33.04 
51077-12 33.03 
51086-12 31.02 
51100-12 32.02 
51110-12 34.01.01 
51123-12 31.02 
51125-12 32.02 
51126-12 34.01.01 
51127-12 38.01 
51131-12 34.01.04 
51134-12 35.15 
51141-12 3937 
51159-12 35.08 


638 


№ Гос- 


реестра Класс 
51160-12 34.01.05 
51163-12 27.01 
51165-12 28.01 
51166-12 28.04 
51168-12 28.01 
51169-12 28.01 
51172-12 27.01 
51174-12 27.01 
51175-12 28.01 
51176-12 34.01.01 
51177-12 34.01.02 
51178-12 34.01.01 
51179-12 34.01.01 
51180-12 27.01 
51184-12 27.01 
51185-12 28.02 
51187-12 35.04 
51188-12 35.05 
51189-12 28.01 
51190-12 34.01.01 
51191-12 34.01.01 
51198-12 34.01.02 
51199-12 34.01.02 
51200-12 34.01.02 
51204-12 34.01.02 
51205-12 34.01.02 
51206-12 34.01.02 
51207-12 28.04 
51208-12 27.01 
51211-12 34.01.01 
51212-12 28.01 
51214-12 34.01.01 
51215-12 34.01.01 
51217-12 31.01 
51219-12 34.01.05 
51222-12 28.02 
51223-12 28.02 
51225-12 39 
51228-12 34.01.05 
51231-12 27.01 
51239-12 28.01 
51240-12 28.02 
51244-12 31.02 
51246-12 35.08 
51247-12 35.08 
51248-12 35.01 
51252-12 34.01.05 
51253-12 34.01.05 
51254-12 34.01.05 
51255-12 28.01 
51257-12 28.03 
51259-12 34.01.05 
51261-12 28.01 
51262-12 28.01 
51266-12 39 
51267-12 39 
51269-12 39 
51270-12 29.01.01 
51281-12 39 
51284-12 39 
51289-12 34.02 
51290-12 39 


№ Гос- 


№ Гос- 


реестра ра реестра Wace 
51293-12 31.01 51418-12 32.02 
51294-12 28.01 51422-12 29.01.01 
51298-12 28.04 51423-12 29.01.01 
51299-12 27.01 51424-12 29.01.04 
51300-12 27.01 51427-12 34.02 
51305-12 31.01 51431-12 31.01 
51306-12 32.02 51433-12 39 
51308-12 28.04 51434-12 39 
51310-12 31.01 51436-12 29.02 
51311-12 38.01 51438-12 32.01 
51312-12 38.01 51439-12 32.01 
51315-12 28.03 51440-12 31.01 
51316-12 32.02 51442-12 31.01 
51317-12 32.02 51443-12 31.01 
51318-12 32.02 51447-12 39 
51319-12 31.01 51451-12 31.01 
51322-12 28.01 51452-12 31.02 
51323-12 28.01 51453-12 31.02 
51324-12 28.01 51454-12 31.01 
51325-12 28.01 51455-12 31.01 
51326-12 28.01 51456-12 31.01 
51327-12 30 51457-12 39 
51328-12 30 51458-12 31.01 
51329-12 30 51461-12 39 
51332-12 27.01 51466-12 28.03 
51333-12 29.01.03 51470-12 27.01 
51334-12 29.01.03 51475-12 32.02 
51335-12 29.01.03 51476-12 27.02 
51341-12 29.02 51477-12 27.01 
51342-12 29.01.01 51478-12 27.01 
51349-12 31.01 51479-12 27.01 
51350-12 31.01 51480-12 27.01 
51351-12 31.01 51481-12 27.01 
51353-12 31.01 51488-12 28.01 
51354-12 31.01 51495-12 31.01 
51355-12 31.01 51496-12 31.01 
51358-12 31.01 51498-12 29.01.03 
51360-12 34.01.02 51499-12 31.01 
51363-12 34.01.01 51500-12 31.01 
51365-12 34.01.02 51501-12 39 
51366-12 34.01.01 51507-12 39 
51367-12 34.01.01 51508-12 29.02 
51368-12 34.01.01 51509-12 29.02 
51370-12 27.01 51514-12 34.01.02 
51371-12 27.01 51515-12 34.01.01 
51372-12 31.01 51518-12 34.01.01 
51374-12 31.01 51519-12 35.06 
51378-12 31.02 51532-12 33.03 
51379-12 28.05 51533-12 35.04 
51386-12 35.16 51541-12 35.01 
51389-12 27.02 51544-12 35.01 
51394-12 35.15 51545-12 35.01 
51396-12 34.01.05 51553-12 35.15 
51398-12 34.01.01 51556-12 34.01.02 
51399-12 34.01.05 51557-12 34.01.01 
51400-12 35.08 51558-12 34.01.01 
51401-12 34.01.02 51561-12 35.01 
51403-12 39 51562-12 35.01 
51406-12 31.01 51563-12 37 
51414-12 27.01 51564-12 28.05 
51415-12 32.02 51577-12 32.02 
51417-12 32.02 51578-12 27.01 


Ко Гос- 


реестра Кав 
51579-12 28.03 
51583-12 30 
51584-12 28.01 
51585-12 28.01 
51587-12 30 
51588-12 37 
51594-12 33.04 
51604-12 31.01 
51606-12 31.02 
51620-12 34.01.01 
51625-12 32.02 
51629-12 27.01 
51633-12 28.02 
51634-12 28.02 
51635-12 28.02 
51637-12 34.01.02 
51638-12 34.01.02 
51661-12 28.03 
51664-12 31.01 
51680-12 34.01.01 
51686-12 31.02 
51687-12 34.01.01 
51690-12 34.02 
51697-12 27.01 
51698-12 34.01.05 
51702-12 39 
51703-12 27.01 
51705-12 31.01 
51706-12 39 
51707-12 39 
51711-12 39 
51714-12 39 
51716-12 39 
51717-12 39 
51718-12 39 
51719-12 39 
51731-12 31.02 
51734-12 32.02 
51735-12 32.02 
51736-12 32.02 
51739-12 28.04 
51740-12 27.02 
51741-12 27.02 
51742-12 32.02 
51743-12 38.01 
51744-12 38.02 
51746-12 31.02 
51747-12 34.03 
51748-12 27.01 
51749-12 37 
51753-12 39 
51754-12 39 
51755-12 39 
51757-12 39 
51761-12 31.01 
51764-12 34.02 
51765-12 34.01.05 
51771-12 34.01.01 
51772-12 34.01.04 
51774-12 34.01.03 
51775-12 34.01.03 
51776-12 34.01.03 


Мо Гос- 


реестра Класс 
51778-12 38.02 
51780-12 27.01 
51781-12 28.01 
51784-12 30 
51785-12 30 
51786-12 30 
51790-12 32.01 
51792-12 31.01 
51820-12 29.01.03 
51821-12 29.01.01 
51822-12 39 
51823-12 39 
51824-12 39 
51827-12 34.01.01 
51831-12 35.01 
51832-12 31.02 
51833-12 31.02 
51834-12 28.01 
51835-12 27.01 
51837-12 27.01 
51844-12 35.01 
51845-12 28.05 
51860-12 31.01 
51861-12 31.01 
51862-12 32.02 
51863-12 29.01.02 
51864-12 31.01 
51872-12 37 
51877-12 27.01 
51884-12 39 
51887-12 37 
51889-12 34.02 
51890-12 34.02 
51891-12 34.02 
51892-12 34.01.02 
51894-12 37 
51895-12 34.01.01 
51896-12 34.01.04 
51898-12 28.05 
51908-12 37 
51912-12 28.03 
51917-12 30 
51918-12 30 
51919-12 28.01 
51920-12 28.01 
51922-12 30 
51925-12 39 
51928-12 39 
51936-12 30 
51937-12 30 
51939-12 30 
51944-12 28.02 
51945-12 31.02 
51948-12 31.02 
51949-12 28.02 
51951-12 38.02 
51955-12 34.01.05 
51956-12 34.01.05 
51957-12 34.01.05 
51970-12 29.02 
51976-12 31.01 
51979-12 29.02 


№ Гос- 


№ Гос- 


реестра Класс реестра Класс 
51981-12 39 52193-12 28.03 
51983-12 31.01 52196-12 28.01 
51984-12 31.01 52198-12 30 
ши 8. 
52010-12 35.17 92209212 ar 
52020-12 34.01.01 Зо ае 
52021-12 3402 52207-12 38.02 
52022-12 34.01.01 52209-12 33.04 
52026-12 29.01.04 52210-12 33.04 
52027-12 39 52221-12 34.01.01 
52029-12 28.01 52223-12 35.17 
52030-12 30 52224-12 35.17 
52032-12 32.01 52228-12 31.01 
52034-12 29.01.01 52229-12 28.05 
шелі ROM пама ти 
бриз аа 52231-12 28.04 
52045-12 34.01.01 92299125 52408 
52046-12 240101 52235-12 34.01.01 
52047-12 34.01.01 52241-12 27.02 
52048-12 34.01.01 52242-12 28.04 
52049-12 34.01.02 52243-12 28.04 
52050-12 34.01.02 52244-12 33.04 
52051-12 34.01.02 52245-12 33.04 
52052-12 31.02 52263-12 27.02 
52053-12 31.02 52264-12 27.02 
52054-12 31.02 52265-12 27.01 
52055-12 31.02 52266-12 27.01 
52068-12 28.05 52267-12 27.02 
52070-12 33.04 52269-12 27.01 
52074-12 27.02 52270-12 28.04 
52076-12 27.02 52271-12 28.04 
52077-12 27.02 52272-12 28.03 
52080-12 35.01 52273-12 27.01 
52081-12 35.03 52274-12 27.01 
52084-12 31.01 52290-12 27.02 
52085-12 31.01 52291-12 27.02 
52089-12 32.02 52295-12 39 
52093-12 31.01 52297-12 38.01 
52095-12 32.02 52302-12 28.05 
52097-12 37 52303-12 27.01 
52105-12 31.01 52305-12 28.05 
52112-12 35.02 52306-12 27.01 
52113-12 37 52307-12 27.01 
52129-12 35.10 52326-12 31.01 
52141-12 34.01.01 52335-12 39 
52145-12 35.03 52336-12 39 
52147-12 34.01.02 52337-12 32.01 
52149-12 36 52344-12 29.02 
52150-12 35.03 52345-12 39 
52152-12 28.02 52346-12 29.01.04 
52158-12 39 52348-12 27.01 
52163-12 35.10 52349-12 34.01.02 
52164-12 35.10 52350-12 34.01.02 
52185-12 28.05 52351-12 34.01.02 
52186-12 28.02 52352-12 34.01.02 
52192-12 30 52353-12 34.01.02 
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